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RESULTS  OF  A 0.03-SCALE  AERODYNAMIC  CHARACTERISTICS 
INVESTIGATION  OF  A BOEING  747  CARRIER 
(MODEL  NO.  AX  1319  I-l)  MATED  WITH  A SPACE 
SHUTTLE  ORBITER  (MODEL  45-0)  CONDUCTED  IN  THE 
BOEING  TRANSONIC  WIND  TUNNEL  (CAS) 

by 

747  Aerodynamics,  747  Flight  Controls  and  Wind  Tunnel  Test  Group, 

Boeing  Aerospace  Company 

ABSTRACT 

This  report  presents  results  of  an  experimental  aerodynamic  investi- 
gation of  the  Boeing  747/Space  Shuttle  Carrier  aircraft  conducted  in  the 
Boeing  Transonic  Wind  Tunnel  during  September  1974.  The  objective  of 
these  tests  was  to  determine  performance,  stability,  and  control  charac- 
teristics of  various  carrier  aircraft  configurations.  Aerodynamic  char- 
acteristics of  the  carrier  mated  with  the  Orbiter,  carrier  alone,  and 
Orbiter  alone  were  investigated.  Carrier  support  system  tare  and  inter- 
ference effects  were  determined. 

Six-component  force  and  moment  data  were  recorded  for  the  carrier 
and  Orbiter.  Buffet  onset  characteristics  of  the  carrier  vertical  tail 
and  horizontal  tail  were  recorded.  Angles  of  attack  from  -3°  through  26° 
and  angles  of  sideslip  between  +12°  and  -12°  were  investigated  at  Mach 
numbers  from  0.15  through  0.70. 
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This  report  for  CA5  consists  of  three  volumes:  Volume  1 
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FIG.  5 
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FIG.  6 
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A 

29-32 

FIG.  9 
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FIG.  TO 
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ORB 
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FIG.  14 

747  + ORB  (10  DEG), 
BASELINE  (S  = +1 ) 

+ TIP 

FINS  + 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

TOTAL 

A 

53-56 

FIG'.  15 

747  + ORB  (10  DEG), 
BASELINE  (S  = +1) 

+ TIP 

FINS  + 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

747 

B 

57-60 

FIG.  16 

747  + ORB  (10  DEG), 
BASELINE  (S  = +1) 

+ TIP 

FINS  + 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

ORB 

A 

61-64 

FIG.  17 

747  + ORB  (10  DEG), 
(S  = -2) 

+ TIP 

FINS  + 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

TOTAL 

A 

65-68 

FIG.  18 

747  + ORB  (10  DEG), 
(S  = -2) 

+ TIP 

FINS  + 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

747 

B 

69-72 

FIG.  19 

747  + ORB  (10  DEG), 
(S  = -2) 

+ TIP 

FINS 

SP45  FLAPS  20  LAUNCH, 

ORB 

A 

73-76 

FIG.  20 

747  + ORB  (10  DEG), 
20  LAUNCH  (S  = +1) 

TIP  FINS  + STD  SPD  BRAKES,  FLAPS 

TOTAL 

A 

77-80 

FIG.  21 

747  + ORB  (10  DEG), 
20  LAUNCH  (S  = +1) 

+ TIP 

FINS  + 

STD  SPD  BRAKES,  FLAPS 

747 

B 

81-84 

FIG.  22 

747  + ORB  (10  DEG), 
20  LAUNCH  (S  = +1) 

+ TIP 

FINS  + 

STD  SPD  BRAKES,  FLAPS 

ORB 

A 

85-88 

FIG.  23 

747  + ORB  (10  DEG), 
20  LAUNCH  (S=  +1) 

+ TIP 

FINS,  NO  SPOILERS,  FLAPS 

1 

TOTAL 

A 

89-92 

FIG.  24 

747  + ORB  (10  DEG), 
20  LAUNCH  (S  = +1) 

TIP  FINS,  NO 

SPOILERS,  FLAPS 

747 

B 

93-96 
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FIG. 
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747  + ORB  {10  DEG)  + TIP  FINS,  NO  SPOILERS,  FLAPS 
20  LAUNCH  (S  = +1) 
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97-100 

FIG. 

26 

747  + ORB  (10  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  20  LAUNCH  (S=+l) 

TOTAL 
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FIG. 

27 

747  + ORB  (10  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  20  LAUNCH  (S=+l) 
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105-108 

FIG. 

28 

747  + ORB  (10  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  20  LAUNCH  (S=+l) 

ORB 

A 

109-112 

FIG. 

29 

747  + ORB  (10  DEG)  +SP45,  BASIC  TAIL,  FLAPS 
20  LAUNCH  (S=+1) 

TOTAL 
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113-116 

FIG. 
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747  + ORB  (10  DEG)  +SP45,  BASIC  TAIL,  FLAPS 
20  LAUNCH  (S=+l) 

747 

B 

117-120 

FIG. 
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747  + ORB  (10  DE6)+SP45,  BASIC  TAIL,  FUPS 
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121-124 

FIG. 

32 

747  + ORB  (10  DE6)+SP45,  HORIZ  OFF,  FLAPS  20  LAUNCH 

TOTAL 

A 

125-128 

FIG 

33 

747  + ORB  (10  DE6)+SP45,  HORIZ  OFF,  FLAPS  20  LAUNCH 

747 

B 

129-132 

FIG. 

34 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  HORIZ  OFF,  FLAPS  20  LAUNCH 

ORB 

A 

133-136 

FIG. 

35 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS  UP 
LAUNCH  (S=+l) 

TOTAL 

A 

137-140 

FIG. 

36 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  1 SP45,  FLAPS  UP 
LAUNCH  (S=+l) 

747 

B 

141-144 

FIG. 

37 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS  UP 
LAUNCH  (S=+l) 

ORB 

A 

145-148 
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UP  LAUNCH,  ELEV  = 10  DEG 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP 
ELEVON  = 5 DEG 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP 
ELEVON  = 5, DEG 


BRK,  FLAPS 

TOTAL 

A 

149-152 

BRK,  FLAPS 

747 

B 

153-156 

BRK,  FLAPS 

ORB 
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157-160 

BRK,  FLAPS 

TOTAL 

A . 
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BRK,  FLAPS 

747 
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165-168 

BRK,  FLAPS 

ORB 
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BRK,  FLAPS 

TOTAL 
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173-176 

BRK,  FLAPS 

747 

B 

177-180 

BRK,  FLAPS 

ORB 

A 

181-184 

LAUNCH,  ORB- 

TOTAL 

A 

185-1 88 

LAUNCH,  ORB 

747 

B 

189-192 
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FIG. 

49 

747  + ORB  {8  DEG)  + 
ELEVON  = 5 DEG 

TIP 

FINS,  FLAPS  UP 

LAUNCH,  ORB 

ORB 

A 

- 193-196 

FIG. 

50 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
SPEED  BRAKES 

TIP 

FINS,  FLAPS  UP 

LAUNCH,  NO 

TOTAL 

A 

197-200 

FIG. 

51 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
SPEED  BRAKES 

TIP 

FINS,  FLAPS  UP 

LAUNCH,  NO 

747 

B 

201-204 

FIG. 

52 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
SPEED  BRAKES 

TIP 

FINS,  FLAPS  UP 

LAUNCH,  NO 

ORB 

A 

205-208 

FIG. 

53 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  (S=-2)  TAIL  CONE 

TIP 

OFF 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

TOTAL 

A 

209-212 

FIG. 

54 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  (S=-2)  TAIL  CONE 

TIP 

OFF 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

747 

B 

213-216 

FIG. 

55 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  (S=-2)  TAIL  CONE 

TIP 

OFF 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

ORB 

A 

217-220 

FIG. 

56 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  LAUNCH  (S=+l) 

TIP 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

TOTAL 

A 

221-224 

FIG. 

57 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  LAUNCH  (S=+l) 

TIP 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

747 

B 

225-228 

FIG. 

58 

747  + ORB  (8  DEG)  + 
UP  LAUNCH  (S=+l) 

TIP 

FINS  + STD  SPD 

BRK,  FLAPS 

ORB 

A 

229-232 

FIG. 

59 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP 
UP,  TAIL  CONE  OFF,  DE  = 

FINS  + STD  SPD 
10 

BRK,  FLAPS 

TOTAL 

A 

233-236 
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UP,  TAIL  CONE  OFF,  DE  = 10 

747 

B 

237-240 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
UP,  TAIL  CONE  OFF,  DE  = 10 

ORB 

A 

. 241-244 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
UP,  LAUNCH  (S=+l) 

TOTAL 

A 

245-248 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
UP,  LAUNCH  (S=+l) 

747 

B 

249-252 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
UP,  LAUNCH  (S=+l) 

ORB 

A 

253-256 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HORIZ  OFF 

TOTAL 

A 

257-260 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HORIZ  OFF 

747 

B 

261-264 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HORIZ  OFF 

ORB 

A 

265-268 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HOR  OFF,  TAIL  CONE  OFF 

TOTAL 

A 

269-272 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HOR  OFF,  tail  CONE  OFF 

747 

B 

273-276 

747  + ORB  {8  DEG)  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
HOR  OFF,  TAIL  CONE  OFF 

ORB 

A 

277-280 
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FIG.  76 
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FIG.  78 

FIG.  79 

FIG.  80 

FIG.  81 

FIG.  82 
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COEFFICIENT 

SCHEDULE 


747  + ORB  (4  DEG),  HORIZ  OFF,  FLAPS  UP  FERRY 

747  + ORB  (4  DEG),  HORIZ  OFF,  FLAPS  UP  FERRY 

747  + ORB  (4  DEG),  HORIZ  OFF,  FLAPS  UP  FERRY 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  UP  FERRY 

(S  = -3.2) 

747  + ORB  {4  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = -3.2) 

747  + ORB  {4  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = -3.2) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = -3.2) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = -3.2) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = -3.2) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS.  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = +1) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 
(S  = +1) 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 
(S=+1) 


TOTAL 

747 

ORB 

TOTAL 

747 

ORB 

TOTAL 

747 

ORB 

TOTAL 

747 

ORB 


A 

B 

A 

A 

B 

A 

A 

B 

A 

A 

B 
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285-288 

289-292 

293-296 

297-300 

301-304 
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309-312 

313-316 
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325-328 
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FIG. 

83 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

BASELINE,  (S  = -2) 

FIG. 

84 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

BASELINE,  (S  = -2) 

FIG. 

85 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

BASELINE,  (S  = -^2) 

FIG. 

86 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= -10  DEG 

FIG. 

87 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= -10  DEG 

FIG. 

88 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= -10  DEG 

FIG. 

89 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= +10  DEG 

FIG. 

90 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= +10  DEG 

FIG. 

91 

747  + 

ORB  (4  DEG)  + 

TIP 

FINS, 

ELEV  = 

= +10  DEG 

FIG. 

92 

747  + 

ORB  (4  DEG).  BASIC  TAIL 

(S  = - 

•2) 

FIG. 

93 

747  + 

ORB  (4  DEG),  BASIC 

: TAIL 

(S  = -2) 


FLAPS  UP  FERRY, 

TOTAL 

A 

FLAPS  UP  FERRY, 

747 

B 

FLAPS  UP  FERRY, 

ORB 

A 

FLAPS  UP  FERRY, 

TOTAL 

A 

FLAPS  UP  FERRY, 

747 

B 

FLAPS  UP  FERRY, 

ORB 

A 

FLAPS  UP  FERRY, 

TOTAL 

A 

FLAPS  UP  FERRY, 

747 

B 

FLAPS  UP  FERRY, 

ORB 

A 

FLAPS  UP  FERRY 

TOTAL 

A 

FLAPS  UP  FERRY 

747 

B 

PAGES 

329-332 

333-336 

337-340 

341-344 

345-348 

349-352 

353-356 

357-360 

361-364 

365-368 


369-372 
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FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

- 

COEFFICIENT 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

94 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC  TAIL, 
(S  = -2) 

, FLAPS  UP  FERRY 

ORB 

A 

373-376 

FIG. 

95 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
TAIL  CONE  OFF 

FLAPS  UP 

FERRY, 

TOTAL 

A 

377-380 

FIG. 

96 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
TAIL  CONE  OFF 

FLAPS  UP 

FERRY , 

747 

B 

'381-384 

FIG. 

97 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
TAIL  CONE  OFF 

FLAPS  UP 

FERRY, 

ORB 

A 

385-388 

FIG. 

98 

ORBITER  ALONE,  TAIL  CONE  OFF 

F 

389-3,96 

FIG. 

99 

ORBITER  ALONE,  TAIL  CONE  ON 

F 

397-400 

FIG. 

100 

747  ALONE,  BASIC  AIRPLANE,  FLAPS  UP,  TAIL  ON 
ALPHA!  = 6 DEG 

C 

401-403 

FIG. 

101 

747  ALONE  + TIP  FINS,  FLAPS  UP 

, TAIL  ON 

, ALPHAI  = 6 DEG 

C 

404-406 

FIG. 

102 

747  ALONE  + TIP  FINS  + STD  SPD 
UP,  RUDDER  = 15/15 

BRK  + ORB  SUPPORTS,  FLAPS 

C 

407-409 

.FIG. 

103 

747  ALONE  + TIP  FINS  + STD  SPD 
UP,  ALPHAI  = 6 DEG 

BRK  + ORB  SUPPORTS,  FLAPS 

C 

410-412 

FIG. 

104 

747  ALONE,  VERTICAL  TAIL  OFF, 
(S  = -1.9) 

FLAPS  20, 

ALPHAI  = 6 DEG 

c 

413-415 

■FIG, 

105 

747  ALONE,  VERTICAL  TAIL  OFF, 
(S  = +1) 

FLAPS  20, 

ALPHAI  = 6 DEG 

C 

416-418 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

106 

747  ALONE,  BASIC  AIRPLANE,  FLAPS  20 
ALPHAI  = 6 DEG  (S  = +1) 

C 

419-421 

FIG. 

107 

747  ALONE  + TIP  FINS,  FLAPS  20,  ALPHAI  = 6 DEG  ■ 
(S  = +1) 

- 

C 

422-424 

FIG. 

108 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LAUNCH,  BASELINE,  ALPHAI  = 6 

TOTAL 

C 

425-427 

FIG. 

109 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LAUNCH,  BASELINE,  ALPHAI  = 6 

747 

D 

428-430 

FIG. 

no 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LAUNCH,  BASELINE,  ALPHAI  = 6 

ORB 

C 

431-433 

FIG. 

111 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LNCH,  ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

TOTAL 

c 

434-436 

FIG. 

112 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LNCH,  ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

747 

D 

437-439 

FIG. 

113 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS 
20  LNCH,  ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

ORB 

C 

440-442 

FIG. 

114 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 8 DEG 

TOTAL 

C 

443-445 

FIG. 

115 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 8 DEG 

747- 

D • 

446-448 

FIG. 

116 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 8 DEG 

ORB 

C 

449-451 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

117 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

TOTAL 

C 

452-454 

FIG. 

118 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

747 

D 

455-457 

FIG. 

119 

747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

ORB 

C 

458-460 

FIG. 

120 

1 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

TOTAL 

C 

461 -463 

FIG. 

121 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

747 

D 

464-466 

FIG. 

122 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

ORB 

C 

467-469 

FIG. 

123 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
20  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG 

TOTAL 

C 

470-472 

FIG. 

124 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
20  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG 

747 

D 

473-475 

FIG. 

125 

747  + ORB  (10  DEG)  + SP45,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
20  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG 

ORB 

C 

476-478 

FIG. 

126 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS  20 
LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG 

TOTAL 

C 

479-481 

FIG. 

127 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + SP45,  FLAPS  20 
LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG 

747 

D 

482-484 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER TITLE 


FIG. 

128 

747  + ORB  C8  DEG) 
LAUNCH,  ALPHAI  = i 

FIG. 

129 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHAI 

FIG. 

.130 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHA! 

FIG. 

131 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHA! 

FIG. 

132 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHAI 

FIG. 

133 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHAI 

FIG. 

134 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPHAI 

FIG. 

135 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALP!  = 

FIG. 

136 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPI  = 

FIG. 

137 

747  + ORB  (8  DEG) 
UP  LAUNCH,  ALPI  = 

FIG. 

138 

747  + ORB  (8  DEG) 
ALPHAI  = 6 DEG 

+ TIP  FINS  + SP45,  FLAPS  20 
; DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 2 DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 2 DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 2 DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 6 DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 6 DEG 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
= 6 DEG 

+ TIP  FINS  ^ STD  SPD  BRK,  FLAPS 
6,  RUD  = 10/10 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
6,  RUD  = 10/10 

+ TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 
6,  RUD  = 10/10 

+ TIP  FINS,  FLAPS  UP  LAUNCH, 


ORB 
TOTAL 
747 
ORB 
TOTAL 
747 
ORB 
TOTAL 
747 
■ ORB 
TOTAL 


COEFFICIENT 

SCHEDULE 

C 

C 

D 

C 

C 

D 

C 

C 

D 

C 

C 


PAGES 

485-487 

488-490 

491-493 

494-496 

497-499 

500-502 

503-505 

506-508 

509-511 

512-514 

515-517 
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FIGURE 

NUMBER 


TITLE 


COEFFICIENT 

SCHEDULE 


FIG.  139  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  LAUNCH, 

ALPHAI  = 6 DEG  747  D 

FIG.  140  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  LAUNCH, 

ALPHAI  = 6 DEG  ORB  C 

FIG.  141  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS  ' 

UP  LAUNCH,  ALPHA!  = 6,  TC  OFF  TOTAL  C 

FIG.  142  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 

UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6,  TC  OFF  747  D 

FIG.  143  747  + ORB  {8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 

UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6,  TC  OFF  ORB  C 

FIG.  144  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPUP 

LNCH,  ALP  = 6,  TC  OFF,  R = 10/10  TOTAL  C 

FIG-  145  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPUP 

LNCH,  ALP  = 6,  TC  OFF,  R = 10/10  747  D 

FIG.  146  747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPUP 

LNCH,  ALP  = 6,  TC  OFF,  R = 10/10  ORB  C 

FIG.  147  747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 

UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG  TOTAL  C 

FIG.  148  747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 

UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG  747  D 

FIG.  149  747  + ORB  (10  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SPD  BRK,  FLAPS 

UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 DEG  ORB  C 


PAGES 

518-520 

521-523 

524-526 

527-529 

530-532 

533-535 

536-538 

539-541 

542-544 

545-547 

548-550 


INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

FIG.  150 
FIG.  151 
FIG.  152 
FIG.  153 
FIG.  154 
FIG.  155 
FIG.  156 
FIG.  157 
FIG,  158 
FIG.  159 
FIG.  160 


COEFFICIENT 


TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAP 
UP  LNCH,  ALPHAI  = 6,  TC  OFF 

TOTAL 

C 

551-553 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF.  FLAP 
UP  LNCH,  ALPHAI  = 6,  TC  OFF 

747 

D 

554-556 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAP 
UP  LNCH,  ALPHAI  = 6,  TC  OFF 

ORB 

C 

557-559 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SP,  FLAPS  UP 
LNCH,  ALPI  = 6,  ORB  ELEV  = 5 

TOTAL 

C 

560-562 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SP,  FLAPS  UP 
LNCH,  ALPI  = 6,  ORB  ELEV  = 5 

747 

D 

563-565 

747  + ORB  (8  DEG)  + TIP  FINS  + STD  SP,  FLAPS  UP 
LNCH,  ALPI  = 6,  ORB  ELEV  = 5 

ORB 

C 

566-568 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 2,  DE  = 0/0  (S  = ~1) 

TOTAL 

C 

569-571 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 2,  DE  = 0/0  (S  = -1) 

747 

D 

572-574 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 2,  DE  = 0/0  (S  = -1) 

ORB 

C 

575-577 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = ->1) 

TOTAL 

c 

578-580 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = -1) 

747 

D 

581-583 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

COEFFICIENT 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

161 

747  + ORB  {8  DEG)  + STD  SP.  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = -1) 

ORB 

C 

584-586 

FIG. 

162 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = +1) 

TOTAL 

C 

587-589 

FIG. 

163 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  Sp,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = +1) 

747 

D 

590-592 

FIG. 

164 

747  + ORB  (8  DEG)  + STD  SP,  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS 
UP,  ALPI  = 6,  DE  = 0/0  (S  = +1) 

ORB 

C 

593-595 

FIG. 

165 

747  + ORB  (4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY. 
ALPHAI  = 2 (S  = ^2) 

TOTAL 

C 

596-598 

FIG. 

166 

747  + ORB  (4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 2 CS  = -2) 

747 

D 

599-601 

FIG. 

167 

747  + ORB  (4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 2 (S  = -2) 

ORB 

C 

602-604 

FIG. 

168 

747  + ORB  {4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI==6  (S  = -2) 

TOTAL 

C 

605-607 

FIG. 

169 

747  + ORB  (4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 (S  = -2) 

747 

D 

608-610 

FIG. 

170 

747  + ORB  (4  DEG),  VERT  TAIL  OFF,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 (S  = -2) 

ORB 

C 

611-613 

FIG. 

171 

747  + ORB  {4  DEG),  BASIC  TAIL,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 8 (S  = -2) 

TOTAL 

C 

614-616 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES  ‘ 

FIG. 

172 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 8 (S  = -2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

747 

D 

617-619 

FIG. 

173 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 8 (S  = -2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY, 

ORB 

C 

620-622 

FIG. 

174 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 2 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY, 

TOTAL 

C 

623-625 

FIG. 

175 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 2 CS  =-3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

747 

D 

626-628 

FIG. 

176 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 2 CS  =-3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

ORB 

C 

629-631 

FIG. 

177 

747  + ORB  (4  DEG) , BASIC 
ALPHAI  = 6 (S  =-3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY, 

TOTAL 

C 

632-634 

FIG. 

178 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 6 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

747 

D 

635-637 

FIG. 

179 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 6 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

ORB 

C 

638-640 

FIG. 

180 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

TOTAL 

C 

641-643 

FIG. 

181 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

747 

D 

644-646 

FIG. 

182 

747  + ORB  (4  DEG),  BASIC 
ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

TAIL, 

FLAPS  UP 

FERRY , 

ORB 

C 

647-649 

INDEX  OF  DATA  FIGURES 


FIGURE 

NUMBER  TITLE 

FIG.  183  747  + ORB  (4  DEG)  + TIR  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 2 (S  = -3.2) 

FIG.  184  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 2 (S  = -3.2) 

FIG.  185  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 2 (S  = -3.2) 

FIG.  186  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 

ALPHAI  = 6 (S  = -3,2) 

FIG.  187  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 (S  = -3.2) 

FIG.  188  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 {S  = -3.2) 

FIG.  189  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

FIG.  190  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FiNS,  FLAPS  UP  FERRY, 

ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

FIG.  191  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 

ALPHAI  = 8 (S  = -3.2) 

FIG.  192  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 (S  = -2) 

FIG.  193  747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY, 

ALPHAI  = 6 (S  = -2) 


COEFFICIENT 

SCHEDULE 


PAGES 


TOTAL 

C 

650-652 

747 

D 

653-655 

ORB 

C 

656-658 

TOTAL 

C 

659-661 

747 

D 

662-664 

ORB 

C 

665-667 

TOTAL 

C 

668-670 

747 

D 

671-673 

ORB 

C 

674-676 

TOTAL 

C 

677-679 

747 


D 


680-682 
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PAGES 

FIG. 

194 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 6 (S  = -2) 

FLAPS 

UP  FERRY, 

ORB 

C 

683-685 

FIG. 

195 

747  + ORB  {4  DEG}  + PIP  FINS, 

FLAPS 

UP, 

ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

TOTAL 

C 

686-688 

FIG. 

196 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

747 

D 

689-691 

FIG. 

197 

747  + ORB  {4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

ORB 

C 

692-694 

FIG. 

198 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 2,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

TOTAL 

C 

695-697 

FIG. 

199 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 2,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

747 

D 

698-700 

FIG. 

200 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 2,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

ORB 

C 

701-703 

VOLUME  2 

FIG. 

201 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 8,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

TOTAL 

C 

704-706 

FIG. 

202 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 8,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

747 

D 

707-709 

FIG. 

203 

1 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS, 
ALPHAI  = 8,  RUDDER  =10/10  ' 

FLAPS 

UP, 

ORB 

C 

710-712 

FIG. 

204 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS. 
ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

FLAPS 

UP, 

TOTAL 

c 

713-715 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

FIG.  205 

FIG,  206 

FIG.  207 

FIG.  208 

FIG.  209 

FIG.  210 
FIG.  211 
FIG.  212 
FIG.  213 
FIG.  214 

FIG.  215 

FIG.  216 

FIG.  217 


TITLE 


747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP, 

ALPHAI  = 6,  RUDDER  = 10/10 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP, 

ALPHAI  = 6,  RUDDER  = lQ/10 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP, 

ALPHAI  = 6,  TAIL  CONE  OFF 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP, 

ALPHAI  = 6,  TAIL  CONE  OFF 

747  + ORB  (4  DEG)  + TIP  FINS,  FLAPS  UP, 

ALPHAI  = 6,  TAIL  CONE  OFF 

ORB ITER  ALONE,  TAIL  CONE  OFF,  ALPHAI  = 8 DEG 

ORBITER  ALONE,  TAIL  CONE  OFF,  ALPHAI  = 15  DEG 

ORBITER  ALONE,  TAIL  CONE  ON,  ALPHAI  = 8 DEG 

ORBITER  ALONE,  TAIL  CONE  ON,  ALPHAI  = 15  DEG 

747  ALONE,  EFFECT  OF  STD  IN-FLIGHT  SPEED  BRAKES, 
FLAPS  UP 

747  + ORB  (8  DEG),  EFFECT  OF  STD  IN-FLIGHT  SPEED 
BRAKES,  FLAPS  UP 

BASIC  747  + ORB  (10  DEG),  EFFECT  OF  FULL  45  DEG 
SPOILERS,  FLAPS  20 

747  ALONE,  EFFECT  OF  FULL  45  DEG  SPOILERS,  FLAPS  20 


COEFFICIENT 

SCHEDULE 

PAGES 

747 

D 

716-718 

ORB 

C 

719-721 

TOTAL 

C 

722-724 

747 

D 

725-727 

ORB 

C 

728-730 

C 

731-733 

C 

734-736 

C 

737-739 

C 

740-742 

A 

743-750 

A 

751-766 

A 

767-778 

A 

779-782 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

218 

747  + ORB  (10  DEG),  EFFECT  OF  STD  BRAKES  OR  FULL  45 
SPOILERS,  FLAPS  20 

A 

783-794 

FIG. 

219 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  UP 'FERRY 
CONFIGURATION 

A 

795-810 

FIG. 

220 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  20  LAUNCH 
CONFIGURATION 

A 

811-822 

FIG. 

221 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  UP  LAUNCH 
CONFIGURATION 

A 

823-838 

FIG. 

222 

747  + ORB  (4  DEG),  EFFECT  OF  TAIL  CONE,  FLAPS  UP 
FERRY  CONFIG, 

A 

839-854 

FIG. 

223 

747  + ORB  (8  DEG),  EFFECT  OF  TAIL  CONE,  FLAPS  UP 
LAUNCH  CONFIG. 

A 

855-870 

FIG. 

224 

747  ALONE,  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  UP 

A 

871-890 

FIG. 

225 

747  + ORB  (4  DEG),  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 

A 

891-906 

FIG. 

226 

747  ALONE,  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  20 

A 

907-922 

FIG. 

227 

747  + ORB  (10  DEG),  EFFECT  OF  HORIZ  TI-P  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH 

A 

923-934 

/FIG. 

228 

747  ALONE,  EFFECT  OF  ORB  SUPPORTS,  FLAPS  UP 

A 

935-950 

FIG. 

229 

747  ALONE,  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  UP 

A 

951-970 

FIG. 

230 

747  + ORB  (8  DEG),  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  UP  LAUNCH 

A 

971-990 

FIG. 

231 

747  + ORB  (4  DEG),  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  UP  FERRY 

A 

.991-1010 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

232 

747  + ORB  (10  DEG),  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  20  LAUNCH 

A 

1011-1022 

FIG. 

233 

747  ALONE,  ELEVATOR  EFFECT  FLAPS  UP 

A 

1023-1026 

FIG. 

234 

747  ALONE,  EFFECT  OF  5 DEG  SIDESLIP,  FLAPS  UP 

E 

1027-1040 

FIG. 

235 

747  ALONE,  RUDDER  EFFECT  (BETA  = 0),  FLAPS  UP 

E 

1041-1047 

FIG. 

236 

747  + ORB  (8  DEG),  ELEVATOR  EFFECT,  FLAPS  UP  LAUNCH 

A 

1048-1 063 

FIG. 

237 

747  + ORB  (8  DEG),  ELEVATOR  EFFECT,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
TAIL  CONE  OFF 

A 

1064-1079 

FIG. 

238 

747  + ORB  (4  DEG),  ELEVATOR  EFFECT,  FLAPS  UP  FERRY 

A 

1080-1095 

FIG. 

239 

747  ALONE,  ELEVATOR  EFFECT,  FLAPS  20 

A 

1096-1099 

FIG. 

240 

747  + ORB  (8  DEG),  EFFECT  OF  ORBITER  ELEVON,  FLAPS  UP 

A 

1100-1107 

FIG. 

241 

747  + ORB  (8  DEG),  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
TAIL  CONE  OFF 

A 

1108-1123 

FIG. 

242 

BASIC  747  + ORB  (4  DEG),  STABILIZER  EFFECT,  FLAPS  UP  FERRY 

A 

1124-1139 

FIG. 

243 

747  + ORB,  EFFECT  OF  FLAPS  ON  LAUNCH  CONFIG. 

A 

1140-1151 

FIG. 

244 

747  ALONE,  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  UP 

-C 

1152-1166 

FIG. 

245 

747  + ORB  (4  DEG),  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  UP  FERRY 

C 

1167-1181 

FIG. 

246 

747  ALONE,  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  20 

C 

1182-1190 

FIG. 

247 

747  + ORB  (10  DEG),  EFFECT  OF  HORIZ  TIP  FINS,  FLAPS  20  LAUNCH 

C 

1191-1199 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE  COEFFICIENT 


NUMBER 

TITLE 

SCHEDULE 

PAGES 

FIG. 

248 

747  ALONE,  RUDDER  EFFECT  WITH  ORB  SUPPORTS,  FLAPS  UP, 
ALPHAI  = 6 DEG 

C 

1200-1205 

FIG. 

249 

747  + ORB  (4  DEG),  RUDDER  EFFECT,  FLAPS  UP  FERRY, 
ALPHAI  = 6 DEG 

C 

1206-1217 

FIG. 

250 

747  + ORB  (4  DEG),  EFFECT  OF  ALPHA,  FLAPS  UP  FERRY 

C 

1218-1232 

FIG. 

251 

747  + ORB  (8  DEG),  RUDDER  EFFECT,  FLAPS  UP  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

' C 

1233-1244 

FIG. 

252 

747  + ORB  (8  DEG),  RUDDER  EFFECT,  TAIL  CONE  OFF, 
FLAPS  UP  LAUNCH,  ALPHAI  = 6 

C 

1245-1256 

FIG. 

253 

747  + ORB  (8  DEG),  EFFECT  OF  ORB  ELEVONS,  FLAPS  UP  LAUNCH 

C 

1257-1262 

FIG. 

254 

747  + ORB  (4  DEG),  EFFECT  OF  TAIL  CONE,  FLAPS  UP  FERRY 

C 

1263-1274 

FIG. 

255 

747  ■+  ORB  {8  DEG),  EFFECT  OF  TAIL  CONE,  FLAPS  UP  LAUNCH 

C 

1275-1286 

FIG. 

256 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  UP  LAUNCH 

C 

1287-1298 

FIG. 

257 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  20  LAUNCH 

C 

1299-1307 

FIG. 

258 

747  + ORB,  EFFECT  OF  ORB  INCIDENCE,  FLAPS  UP'  FERRY 

C 

1308-1319 

FIG. 

259 

747  + ORB  (10  DEG),  RUDDER  EFFECT,  FLAPS  20  LAUNCH, 
ALPHAI  = 6 DEG 

C 

1320-1328 

FIG. 

260 

747  + ORB  (10  DEG),  EFFECT  OF  FULL  45  DEG  SPOILERS,  FLAPS  20 

C 

1329-1337 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Concluded) 


COEFFICIENT  SCHEDULE; 

A:  CL  vs.  ALPHAW;  CL  vs.  CD;  CL,  ALPHAW  vs.  CLM 

B:  DCL  vs.  ALPHAW;  DCL  vs.  DCD;  DCL,  ALPHAW  vs.  DCLH 

C:  CY,  CLN,  CSL  vs.  BETA 
D:  DCY,  DCLN,  DCSL  vs.  BETA 

E:  CL  vs.  ALPHAW;  CL  vs.  CD;  CL,  ALPHAW  vs,.  CLM; 

CY,  CLN,  CSL  vs.  ALPHAW 

F:  CL  vs.  ALPHA;  CL  vs.  CD;  CL,  ALPHA  vs.  CLM 
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PLOT 

SIMBOL  SYMBOL 

a 

Cp  CP 

M MACH 


P 

OL  Q(NSM) 

Q(PSF) 

bm/l  rn/l 

V 

a ALPHA 

BETA 

Ip  PSI 

<i>  PHI 

p 


Ab  . 

b BREP 

c.g. 

iREF  LREF 

c 

S SREF 

MRP 
XMRP 

ymp 

2MRP 

SUBSCRIPTS 

b 

1 

s 

t 


NOWMCIATURE 

General 

DEFINITION 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 
pressure  coefficient;  - Pco)/qi 

Mach  number;  V/a 

pressure;  N/m^^  psf 

dynatnic  pressure;  l/2pV^,  N/m^,  psf 

unit  Reynolds  number;  per  m,  per  ft 
velocity;  m/sec,  ft/sec  ' 

angle  of  attack,  degrees 
angle  of  sideslip,  degrees 
angle  of  yaw,  degrees 
angle  of  roll,  degrees 
mass  density;  kg/m^^  slugs/ft^ 
Reference  & C^G»  Definitions 

base  area;  m^,  ft^ 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

center  of  gravity 

reference  length  or  wing  mean 
aerodynamic  chord;  m,  ft 

wing  area  or  reference  area;  m^,  ft^ 

moment  reference  point 

moment  reference  point  on  X axis 

moment  reference  point  on  Y axis 

moment  reference  point  on  Z axis 

base 

local 

static  conditions 
total  conditions 
free  stream 
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HOMIMCLATUKK  (ConUnut'd) 
Body-Axio  Gy^^tom 


S1MB0L 

PLOT 

SYMBOL 

DEFINITION 

CN 

normal-force  coefficient;  normal  force 

qS 

CA 

axial-forcc  coefficient:  force 

qS 

% 

CY 

Side -force  coefficient;  ®^de  force 

qS 

CAB 

base-force  coefficient; 

qS 

-Ab(Pb  ' p<o)/qs 

■^Af 

CAF 

foreLody  axial  force  coefficient^ 

cm 

pitchinfc-moment  coefficient:  pitching  moment 

qsiggp 

Cn 

CYN 

ya:»ing-moment  coefficient;  y^^'dng  moment 

qSh 

H 

CBL 

rolling-moment  coefficient;  moment 

qSb 

Stability- Axis  System 

Cl 

CL 

lift  coefficient; 

qS 

Cd 

CD 

drag  coefficient; 

qS 

^I>b 

CDB 

base -drag  coefficient;  drag 

qS 

% 

CDF 

forebody  drag  coefficient;  Cp  - C-q^ 

Cy 

CY 

side -force  coefficient;  force 

qS 

Cm 

cm 

pitching-moment  coefficient;  Pi"tching  moment 

c 

n 

CLN 

yaning-momont  coefficient;  moment 

qSb 

H 

CSL 

rolling -moment  coefficient;  ^ollxriQ,  moment 

qSb 

l/d 

l/d 

lift-to-clrMg  ratio;  CjJCjy 

L/Bf 

l/df 

lift  to  forcbody  drag  ratio;  CjJCjy^ 

S».K? 
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Symbol 

Plot 

Symbol 

BSTA 

BWL 

FS 

^ORB 

lORB 

MS 

s.  . 

Si-j 

WL 

WP 

Xc 

XC 

Xo 

XO 

Yc 

YC 

Yo 

YO 

Zc 

ZC 

Zo 

ZO 

a 

C 

ALPHAC 

ALPHA 

“w 

ALPHAW 

BETA 

®0 

BETA 

NOMENCLATURE  (Continued) 

Additions  to  Standard  List 

Definiti on 

carrier  fuselage  station,  in. 
carrier  water  line,  in. 
fuselage  station,  in. 

Orbiter  incidence  angle,  deg. 

model  station,  in. 

spoiler  nos.  i through  j deflection  angle,  deg. 

waterline,  in. 
water  plane,  in. 

carrier  longitudinal  station,  in. 

Orbiter  longitudinal  station,  in. 

carrier  lateral  station,  in. 

Orbiter  lateral  station,  in. 

carrier  vertical  station,  in. 

Orbiter  vertical  station,  in. 

carrier  fuselage  angle  of  attack,  deg. 

Orbiter  angle  of  attack, 

“0  = ■'ORB  - 2°  + + AioRB»  <^69- 

carrier  wing  angle  of  attack, 

“w  ~ «c  deg. 

carrier  sideslip  angle,  deg. 

Orbiter  sideslip  angle,  deg. 
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NOMENCLATURE  (Continued) 
Additions  to  Standard  List 


Symbol 

Plot 

Symbol 

Definition 

«Ci. 

DCL 

incremental  lift  force  coefficient  (stability  axis), 
DCL 

6Cd 

DCD 

incremental  drag  force  coefficient  (stability  axis), 
DCD 

DCLM 

incremental  pitching  moment  coefficient  (stability 
axis),  DCLM 

6Cy 

DCY 

incremental  side  force  coefficient  (stability  axis), 
DCY 

DCLN 

incremental  yawing  moment  coefficient  (stability 
axis),  DCLN 

DCSL 

incremental  rolling  moment  coefficient  (stability 
axis),  DCSL 

6e 

ORBELV 

Orbiter  elevator  deflection  angle,  ORBELV,  deg. 

“I 

ALPHAI 

nominal  value  of  ALPHAW,  ALPHAI 

ALPHAI  = ALPHAW  - sting  balance  correction 

CLj 

CL-T 

main  balance  strut  tare  lift  force  coefficient,  CL-T 

CDj 

\ 

CD-T 

main  balance  strut  tare  drag  force  coefficient,  CD-T 

^niT 

CLM-T 

main  balance  strut  tare  pitching  moment  coefficient, 
CLM-T 

Cyt 

CY-T 

main  balance  strut  tare  side  force  coefficient,  CY-T 

^nT 

CLN-T 

yawing  moment  coefficient,  CLN-T 

CjiT 

CSL-T 

main  balance  strut  tare  rolling  moment  coefficient, 
CSL-T 
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NOMENCLATURE  (Concluded) 
Additions  to  Standard  List 


Symbol 

Plot 

Symbol 

^''ORB 

DIORB 

6aiL 

AIL-IL 

^"IR 

AIL-IR 

^^OL 

AIL-OL 

•^^OR 

AIL-OR 

5a 

AILRON 

seiB 

ELV-IB 

5eoB 

ELV-OB 

6e 

ELEVON 

BDFLAP 

^RL 

RUD-L 

^RU 

RUD-U 

RUDDER 

^SB 

SPDBRK 

STAB 

Definition 

change  in  Orbiter  incidence  due  to  support  strut  and 
balance  deflections,  deg. 

carrier  left  inboard  aileron  deflection  angle,  deg. 

carrier  right  inboard  aileron  deflection  angle,  deg. 
carrier  left  outboard  aileron  deflection  angle,  deg. 

carrier  right  outboard  aileron  deflection  angle,  deg. 

Orbiter  aileron  deflection  angle,  deg. 
carrier  inboard  elevator  deflection,  deg. 

carrier  outboard  elevator  deflection,  deg. 

Orbiter  eleven  deflection  angle,  deg. 

Orbiter  body  flap  deflection  angle,  deg. 

carrier  lower  rudder  panel  deflection  angle,  deg. 

carrier  upper  rudder  panel  deflection  angle,  deg. 

Orbiter  rudder  deflection  angle,  deg. 

Orbiter  speedbrake  deflection  angle,  deg. 

carrier  horizontal  "Stabilizer  deflection  angle,  deg. 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 


The  test  articles  were  0.030-scale  representations  of  the  Boeing  747 
carrier  and  Space  Shuttle  Orbiter  vehicles.  The  carrier  and  Arbiter  were 
tested  both  alone  and  mated.  Carrier  alone  testing  included  a strut  tare 
and  interference  investigation  which  utilized  a dummy  support  strut.  The 
BTWT  external  balance  measured  total  force  and  moment  data  for  the  mated 
vehicle  and  carrier  forces  and  moments  for  carrier  alone  testing.  Orbiter 
forces  and  fnoments  were  measured  by  a six-component  internal  balance  (660) 
mounted  in  the  Orbiter. 

The  carrier  model  {no.  AX  1319  I-l)  represented  the  NASA  905  carrier 
aircraft  which  is  a Boeing  747-100  aircraft  with  200  ft.^  vertical  tip 
fins  on  the  horizontal  tail.  Configuration  designations  used  were: 


*^1  ^27.8  ^2^8  *^57  ^19  *^44.1 

P ^ p20  p20  ,60  ,50 

''20  '‘8.1  ‘‘8.2  '^n.10.2  ^13.8.1 


L 


70 

9.8.3 


^27.8 


F 


0 


^15. lA 


•^15.6 

IS 

,60 

'^11.10.2 

‘^IS.S.l 


fuselage 

all  flaps  retracted  at  0°  deflection 
inboard  flaps  deflected  20° 
outboard  flaps  deflected  20° 
basic  horizontal  tail 

horizontal  tail  with  200  ft.^  vertical  tip  fins 
image  strut  for  support  strut  tare  and  interference  studies 
mid-span  leading  edge  flaps  deflected  60° 
outboard  leading  edge  flaps  deflected  50° 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Continued) 


Lg  Q 2 inboard  leading  edge  Kruegers  deflected  70° 

M25  inboard  nacelle  struts 

8 outboard  nacelle  struts 

N57  inboard  nacelle 

N58  outboard  nacelle 

S-|_i2  spoilers 

T-|9  flap  track  fairing 

Vg  ■)  vertical  tail 

W44  I wing 

The  Orbiter  model  (no.  45-0)  represented  the  space  shuttle  Orbiter 
configuration  140A/B  lines.  The  following  configuration  designations 
were  used: 

ORB  = AT39  B26  Ml  6 H % Wn5  E44 


AT38 

AT39 
^26 
Ml  6 
N24 
N28 

R5 


Orbiter/ carrier  forward  support  strut 

Orbiter/carrier  aft  support  strut 

fuselage 

OMS  pods 

MRS  nozzles 

OMS  nozzles 

rudder 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Concluded) 


V 


8 


E44 

Cg 


tail  cone  fairing 
vertical  tail 
wing 

slotted  elevon 

canopy 

body  flap 


33 


TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


The  Boeing  Transonic  Wind  Tunnel  (BTWT)  is  a continuous  flow,  closed 
circuit,  single  return,  atmospheric  facility  with  the  following  character- 
istics: 


Test  Section  Flow  Parameters 

n 

Test  Section  Dimensions 

Freestream  Condition 

Range 

1 

Description 

Value 

Mach  number 

0 thru  1.15 

Cross-section  (minus 

Dynamic  pressure,  psia 

0 thru  6.3 

corner  fillets),  ft. 

8 X 12 

Static  pressure,  psia 

15  to  5.4 

Length,  ft 

14.5 

Stagnation  pressure 

atmospheric 

Area,  ft^ 

88 

Maximum  unit  Reynolds 
number,  per  foot 

4 X 10^ 

Maximum  total 

temperature,  "F 

160 

__ 

The  test  section  can  be  operated  with  either  solid  or  slotted  walls. 
The  slotted  wall  configuration  consists  of  16  slots  which  can  vary  wall 
porosity  from  3.5%  to  11%. 


Test  data  acquisition,  recording,  computations,  and  display  are  done 
by  an  XDS-9300  computer  and  Astro  data  sub-system. 


34 


DATA  REDUCTION 


Aerodynamic  forces  and  moments  measured  by  the  external  balance  were 


reduced  to  coefficient  form  in  body  and  stability  axis  systems,  utilizing 
carrier  reference  dimensions: 


Model 

Full 

Symbol 

Description 

Scale 

Scale 

S 

747  wing  area,  ft.^ 

4.95 

5500 

b 

747  wing  span,  in. 

70.44 

2348 

c 

747  wing  mean 
aerodynamic  chord,  in. 

9.834 

327.8 

^MRP 

747  longitudinal  moment  reference 
point,  in. 

40.197 

1339.91 

^MRP 

747  lateral  moment  reference  point, 
in. 

0.0 

0.0 

^MRP 

747  vertical  moment  reference  point, 
in. 

5.7225 

190.75 

Aerodynamic  forces  and  moments  measured  by  the 

internal 

balance  were 

reduced 

to  coefficient  form  in  body  and  stability  axis  systems  utilizing 

both  the  carrier  reference  dimensions  (described  above)  to  create  one  set 

of  data 

, and  Orbiter  reference  dimensions  to  create 

a second 

set  of  data. 

Orbiter  reference  dimensions  are: 

Model 

Full 

Symbol 

Description 

Scale 

Scale 

S 

O 

Orbiter  wing  area,  ft. 

2.42 

2690 

b- 

Orbiter  wing  span,  in. 

28.10 

936.68 

c 

Orbiter  wing  mean  aerodynamic  chord, 
in. 

14.244 

474.81 

^MRP 

Orbiter  longitudinal  moment  reference 
point,  in.  Xq 

33.270 

1109,0 
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DATA  REDUCTION  (Concluded) 


. Model 

Full 

Scale 

Scale 

YmRP 

Orbiter  lateral  moment  reference 
point,  in.  Yq 

O 

o 

0.0 

^MRP 

Orbiter  vertical  moment  reference 
point,  in. 

11. '25 

375.0 

Support  strut  tare  and  interference  corrections  were  applied  to 
carrier  data.  These  corrections  (datasets  R6MC01-RGMC18) , were  obtained 
by  subtracting  image  strut  in  minus  image  strut  out  datasets  (RGMOOl- 
RGM038). 

Table  IV  summarizes  the  data  set  notation  used  for  different  types 
of  data. 
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TABLE  I 


TEST  : BTWT  1431  (CAS) 


TEST  CONDITIONS 


iDATES  4/25/75 


MACH  NUMBER 


REYNOLDS  NUMBER 


DYNAMIC  PRESSURE  STAGNATION  TEMPERATURE 


0.15 

— > „ . ■ f 

,98  X 10^ 

32.8 

, 

106 

0.30 

1.75  X 106 

126.0 

‘ 130 

0.50 

2.75  X 10® 

312.1 

145 

0.60 

3.125  X 106 

418.2 

147.5 

0.70 

3.575  X 10® 

523.3 

148.5 

BALANCE  UTILIZED. 

Main  Bal  *•  BTWT  External  Bal 
Internal  Bal  - Boeing  660 

CAPACITY 

COEFFICIENT 

MAIN 

INTERNAL 

TOLERANCE. 

NF 

10,000  lb 

1780  lb 

- 

SF 

5,000  lb 

1335  lb 

AF 

1,000  lb 

140  lb 

PM 

100,000  in-lb 

4266  in-lb 

i 

... 

RM 

25,000  in-lb 

2014  in-lb 

YM 

25,000  in-lb 

2014  in-lb 

COMMENTS 
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TABLE  II. 


Q ^ 

sa 


PS 

B3 


TEST  1 ^7" tv 7-  /43/  c /4-  5 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 7>,  / -VS 


GJ 

CO 


\ 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

schdTI 

PARAMETERS/VALUES  1 

M 

ACH  NU 

MBER5 

ESB 

is 

cisa 

m 

~^'s-3 

XOR0 

^-r— 

IKPr 

.30 

' .50 

.60 

.70  1 

rq-mOoi 

Ax  ^tStlA  Vo  / ‘f-X‘5 

Ef 

-2 

Y3 

0 

3 \ 

1 7 

/6 

'"J3  j 

" — 

02 

2. 

in 

-2 

0 

1 

■ 

■ 

1 

1 

■ 

■ 

/8 

/9 

EB 

2 / 1 

03 

(S 

PI 

-2 

0 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

30 

25 

24 

— 

2a 

o4 

f 

□ 

B 

-2 

a 

1 

■ 

1 

1 

1 

■1 

■ 

29 

26 

■ ' 

os 

fCi  + Fb  V 

q.  +-XS 

jg 

B 

0 

B 

I 

■ 

1 

■ 

■ 

34 

38 

S7 

3 6 

35 

06 

(Ci+Fo  Uj5,ia  + t:S 

m 

B 

— 

0/3 

■ 

■ 

I 

■ 

■ 

42 

4/ 

40 

39 

i 

1 

— 

m 

B 

-a 

— 

1 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

■ 

47 

46 

45 

44 

43 

1 

1 

08 

f 

B 

m 

-2 

g 

1 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

B. 

M 

SO 

49 

48 

1 

1 

o9 

/Ci  + W|5  i 

ft  F20  -F^-S 

B 

B 

-t-i 

B9 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■■ 

11 

B 

57 

56 

£S 

54 

1 

1 

/o 

B 

B 

•f-i 

B 

1 

■ 

■ 

1 

■ 

n 

■ 

B 

(6/ 

60 

S9 

58 

// 

6 

<4 

+1 

— 

L 

65 

64 

63 

62 

/2 

\ 

8 

-hi 

— 

' 

. 

69 

68 

67 

66 

— 

++ 

/3 

Ki  + Fgo 

V9. 1 + r-s 

i$> 

0 

— 

0 

73 

72 

7/ 

7 0 

-.-.-....I 

14- 

Kj.  + Fgo 

"^15  1/^  Vq,  f 

L$> 

0 

-hi 

0 

0/3 

9/ 

•76 

’y?o 

74- 

IS 

0 

79 

i6 

A 

■hi 

0 

0 

g3 

82 

80 

17 

4-i 

0 

99 

"S8 

87 

86 

^ /8 

> 

1 

A 

+i 

0 

J 

f 

)amm 

MM 

J 

f 

1 

1 

t 

MMMM, 

95 

94- 

93 

(J5E 

92 

LIIJ 

tA^> 

13 


19 


25 


31 


37 


^3 


49 


55 


^.D.  AKn  .crri  .CL./^/.  ,CiSL.  .P.XPiR.B,  .p.c.l,  ,d.c,p.  .P|C,LM,  ,PP|Y,  .P,g.SA/|  ,p,c,3,t., 


I et  OR  8 4Foa.  ft-  D/>r4acT&,oCgci=^|gv,g  a-?»gl  > a=  f Ki  - V7»4  f Bg7.a  M^s.g  T|9  +73  

g = 1^)  3^  4,  6,g,/o, /a  /=go  = r».a  JT;./og 


a OR  /3 
SCHEDULES 


>=■  ^/ririps  KenfficreD  o'’!'  /^'/s'Ta  -■B*sic  '^/f>a.  , His'.^==Mmtw  tau.  yf/seofc^  ve^T.  T>^  F//t^  ^ /9.  / ■‘^venr.  TfUL  ; 8r^'^~on^/c.tiKii.  SVfpoRT  STRi/rs- 

^ . r^*tct  AAj  ^ >c3^fn-ri//  =.  f^uje>£>ej?  j^i.^c.r ^ ON  \ j:>B^CeKrr/OAf 


TEST  RUN  NUM6CR' 


TABLE  II.  - Continued. 


TESTJ^r^vr  /^3/  C/i~B 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  ; ~7~ /■ 


DATA  SET 


PARAMETERS/ VALUES 


MACH  NUMBERS 


IDENTIFIER 

1 L UJN  h UJU  KM  i lUIN  ^ 

EJ 

m 

\STAe 

X'JD- 

07 L 

eIF 

■ce7oB 

/» 

lZ2 

1!^ 

IS 

5-^ 

ioi?e 

1 

[MMIliM 

mm 

Baa 

. 5 

hci.  J 

”*0  P//5»  \ 

a 

a 

C5/3 

0 

0 

D 

— 

/33 

m 

/(90 

/“74| 

■ 

bh 

8 

H 

B 

a 

9^3 

1 

a 

■ 

ijjjM 

a 

HI 

187 

/86 

./8£ 

/a4-| 

3-5' 

/r X V 9,  / 

1^ 

a 

r 

51 

1 

a 

a 

^11111111111111 

/9f 

Ki  5c 

VV,  / Hi^.i  fi 

a 

-z 

0/3 

1 

i 

a 

ao^ 

Z6/ 

lll^ 

199 

B 

1 

a 

a 

*-2. 

a 

1 

a 

i 

£.67 

ao6 

Zo5 

zo4- 

203 

42 

Po 

V9. , /V/5,  6 

a 

-Z 

■ 

1 

B 

a 

HI 

a/a 

2 // 

2-/0 

E09 

EOB 

4-5 

a 

a 

-a 

a 

■■ 

a 

Hi 

2/7 

2/6 

BH 

m 

2/3 

4f 

a 

+ 1 

a 

IB 

a 

s 

E2Z 

22/ 

22(3 

2/9 

^/8 

45 

a 

-(-i 

n 

s 

m 

2a4 

a.23 

||[|M 

H 

a 

+ 1 

B 

Mi 

^mi 

BB 

4-7 

a 

+1 

'Ms 

B 

m 

m 

227 

48 

m 

a 

+ 1 

8B8i 

1 

B 

m 

22a 

j 

49 

> 

a 

+ i 

Mb 

Bi 

Mi 

229 

a 

a 

•^i 

'Ms 

0/3 

1 

Bl 

aai 

iniii^ 

m 

23? 

a3Z 

51 

i 

a 

m 

+ 1 

0 

Vs 

■ 

BI 

B 

BI 

m 

^■1 

B 

236 

2 2>S 

asi 

! 

! 

5a 

1 

a 

a 

+x 

n 

Q| 

■ 

1 

B 

■ 

B 

i 

m 

|I|||H|| 

a-W 

234 

238 

( 

{ 

J 

53 

m 

E9SS9EES9 

a 

a 

la 

0 

C 

i3> 

1 

Y 

1 

B 

■ 

n|| 

|||||||M 

a43 

IB 

54 

kji  V!^  ^ 1 H'  IS  (\  1 

a' 

a 

yoii 

c? 

M3| 

0 

i£J 

Y 

I 

2 4^ 

1 

13  19 

2^ 

35 

37 

43 

49 

55 

fc  1 

" c 

i- 

CD 

n 

35 


u\ 


4V. 

o 


76 


A 1 I I I I 


i < t t I 


I .1.  ,1.. 


-i  i t 1 


1.  i i < 1 > 


L .1. 


COEf-  P ICEN-"^ 


I D V.  A R M > 


rr  . AP 


I c -y 


a OR 

scheoules 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


CON  FIGURATION 


TABLE  II . - Continued^ 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


PARAMETERS/VAUUES 


Ss-.0  xat?3 


Kl  i~0  ^!S , I 4 


Hl  A 


51  ! 


SB 


5‘^  (<ri  Fzo  4 IS.  (j  y^r,  / 


60 


61 


<63  A'i  Fso4/5.&Y9./ 


+-  re-s  y- WT'SS'.  / 


0/3  1 0 


0/3 


0/3 


0/3  1 t 


HI 


DATE: 


MACH  numbers 


.>•5  .3  .5  I , fo  i .-7 


^5/  j 2gQ  2.4^ 


2 £5 


264  U«3 


£6? 


2.6/  260 


2. 68 


272 


273 


Sl4- 


£77  £7^ 


S'Sa  2^1  280 


_0_|+i 
A 


0/3 


0/3  0 


0/3  0 


3» 


■nrang 

iii^m 


£0  £ 


^aa  as  7 2.86 


29/  27/?  £0/ 


2 96  £9S  s94 


a CR  /3 

SCHECJv.ES 


COE*-  F ICEN^ 


fCv  AR  »n 

0/^3-  H^/4  ^T39  g 


test  run  numb 


TABLE  II.  - Continued. 


llESTJ^rivr  Cf\~S 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 7- 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CDNFIGU  RATION 

[ SCHD, 

[ parameters/values 

P*  MACH  NUMBERS 

.1^ 

Bi 

Sffls 

m 

m 

%-6 

JLOf^B 

'i^la 

M 

'WCT 

.3 

.5 

,f 

IBMj 

/^<^r^O'73 

B 

1^ 

f*l 

«/3 

0 

0 

9.7 

e 

a 

3/0 

3o9 

30s 

3o7 

B 

sa 

H 

S 

■M 

0 

0 

0 

0 

9.7 

■ 

3/3 

3/2 

Zll 

75 

S 

4-j. 

0 

0/3 

95 

45 

95 

IBB 

■ 

B 

3 /6 

3/5 

3/4 

76 

r 

a 

a 

■hi 

0 

0/3 

fS 

45 

45 

9.7 

■ 

a 

3/9 

3/8 

3^7 

77 

0 

0 

45 

95 

95 

Ml 

32  3 

322 

32  / 

3eo 

TS" 

ta;/|<J%.//)+C«P+TC5+flr3j, ; 

a 

t-i 

0/3 

4-5 

95 

95 

9.7 

1 

\ 

327 

326 

325 

32  9 

79 

kll|(5  W|S,6  V9,  j +-OT^  +TC5-i‘<4^  P 

(2 

^1 

+1 

0 

0/3 

45 

95 

95 

T.?5 

n 

to 

f 

nn 

a 

+ 1 

0 

0/3 

f5 

45 

95 

7.85 

^18 

332 

339 

33/ 

SI 

^msBWP 

a 

fi 

0 

0 

95 

^0 

7.?£ 

fli 

BB 

390 

339 

338 

337 

336 

L 

a 

a 

+ L 

El 

0/3 

0 

is 

ao 

7.95 

■a 

IB 

395 

.?99 

543 

342 

34/ 

B 

83 

a 

a 

+I 

0 

f>/^ 

0 

95 

20 

7,95 

350 

59? 

398 

39  7 

m 

B 

a 

0 

0/3 

7 

^ 45 

20 

7.^5 

B 

MB 

359 

3^3 

3Sa 

BS 

a 

+i 

0 

'0//5 

<? 

■a 

imii 

■I 

358 

3£7 

356  1 

355  j 

\ 

( 

a 

1^: 

•HI. 

'V/o 

'73 

(7 

95 

20 

7,9/ 

■a 

BH^ 

aa 

BB 

B 

tiFoWisiV,  ,+oeB+Tc^+/)i^^  j 

a 

B 

% 

73 

0 

+5 

IB 

7',?S 

3 

MaBMIi 

Bl 

BEI 

363 

: 

} 

a 

+I 

% 

73 

0 

95 

zo 

7.85 

5 

5 

1 

3^ 

a 

m 

0 

73 

0 

0 

0 

7 95 

0 

370 

369 

B 

A 

0 

•Hi 

0 

: 73 

0 , 

0 

0 

. ^ n ^ 

379 

373 

ro 


13 


19 


25j  31 


43 


49 


55 


6 ( 


'5  -^61 


1 1 1 i_  L 1 1 1 i 

1 1 1.  - j_ 

_t_  i I 1 1 i i 1 1 i 1 1 i t 1 1 1 1 i til 

1 I 1 1 1 1 t 1 1 1 i 1 I i t 1 i 1 1 . 

i J __i  1 11 

T] 

a OR  0 

COEf^  P ICENT  : 

I G V A R - n 

JC  AP  '2 

gi 

SCHEDULES 


TABLE  II. 


CO 


inued. 


LATION  SUMMARY 


S/VALUES 


XOR0 


T.25 


7,?5 


7.8S 


l.SS 


l.SS 


7.25 


7.S5 


7SS 


DATE  : y~  /--7i~ 


MACH  NUMBERS 


37?!  377  37^ 


3^2!  3?/ 


3S4 


39^1  38? 


39?  3'?7  3 


4(30 


407  f(3ji 


f/5 


4/?  4-/?  4/7 


■faf Ua3  4S^^  4®/ 


425  4a7  426 


435  '^%41433 


f40  I 439  45? 


444  f ^3 


4f9!4f?  497 


9^3  4Sa  ^*5/ 


4/6 

^20 

425 


IGvAR'lI  iCvARlZ 


TEIST  RUN  number* 


TABLE  II . - Conti niied 


frisT  : CM-S 

1 DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 

DATE  i 7-  /-  7-5^  j 

DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

I SCHD, 

1 PARAMETERS/VALUES 

j MACH  NUMBERS  ^ \ 

m 

o 

[5TA0 

l$UD- 

u/x. 

5772 

\Tp/0$  II3/2. 

,a*jtiL 

, — ^ 

1 * ^ 

_XJ 

H 

n 

(ft 

H 

Ji 

C 

z 

z 

c 

2 

ro 

n 

3 

L4 
1 * 

a 

B 

~c? 

°/3 

0 

0 

0 

4.0 

'BH 

457 

|1^54 

4ss 

[■§1' 

B 

mm 

0 

0/3 

1 

■ 

1 

■ 

B 

■ 

B 

imi 

^HBI 

■I 

Bsg 

440 

469 

4S? 

/// 

' 

I^S 

0 

0/3 

1 

■ 

I 

1 

B 

a 

HI 

44.3 

462 

h / +o^a+'TC5  3 

B 

0 

<5/3 

■ 

■ 

B 

•fyo 

46? 

4es 

B 

//5 

A 

0 

"6 

L 

■ 

1 

B 

<^7S 

474 

473 

472. 

47/ 

//f 

a 

@1 

o 

■ 

m 

W 

4-7  f 

47S 

477 

476 

ns 

a 

A 

% 

■ 

fli 

B 

423 

4?  2 

n/ 

4?<? 

}!Q> 

a 

B 

+1 

0/3 

■ 

H 

fSS' 

4S7 

4-?6 

4?S 

(ii 

a 

B 

<9 

</3 

■ 

IB 

'^H 

4^-93 

4-92 

49/ 

490 

4B9 

m 

m 

n 

-a 

% 

■ 

1 

B 

■ 

B 

49? 

497 

49c 

49S 

494 

/I9 

El 

~a 

O 

■ 

1 

B 

■ 

B 

S02 

£01 

120 

a 

Q 

-a 

0 

■ 

■ 

1 

mM 

HE! 

So& 

S05 

SO  4 

/2/ 

B 

H 

-a 

'V/6 

"/3 

■ 

■ 

■ 

1 

B 

■|: 

SO  9 

StO 

SOS' 

sS07 

/2a 

1 

PI' 

-a 

<5/3 

■ 

■1 

■ 

Hi 

■ 

BI 

fO 

S/2 

s// 

}23 

HHHi 

a 

0 

'<y/o 

0/3 

■ 

■1 

■ 

■ 

B 

SBI 

S/7 

S/6 

515 

124^ 

B 

|^||: 

-a 

1^; 

0/3 

M 

Ell 

1 

BI 

1 

n 

ras 

S24- 

S23 

saa 

/ae 

B 

-a 

°/o 

0/3 

n 

■ 

1 

BI 

■ 

B 

■■■II 

IB 

52? 

5Z? 

/26 

v<j,/ 

/jrg^.3  -^  A/eg  +.  A/g.4. 

n 

B 

-a 

o/o 

Bi 

■ 

1 

BI 

■ 

fl 

S'?? 

S3  a 

h . *7  13  19  2b  31  3* 

1 43  49  55  61  6’’  “*5  76 

1 * ^ ^ ^ A i t 1 1 1 1 1 t t f La  .1  1 i i 1 1 1 1 ,L— 1.  1 1 1 i i 1 1 1 1 t j t ; 1 i 1 1 t i 1 1 A 1 J..J .aJ 

COE*- P ICEKrTS  IOvAR'1)  IT  API2,  MCV 


a OR  /9 
SCHEDULES 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  - Concluded. 


TESTiar^/r  /43/ 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CON  FIGURATiON 

R&MI9.7 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


$n& 


Wo  73  I Q 


PARAMETERS/VALUES 


O 4,0 


DATE  ; 7-  /-VS 


MACH  NUMBERS 


wm 

» 6 j 

.7 

'53? 

S37 

S3& 

53S 

' j 

S43 

s’^a 

?4/ 

S4tf 

54S 

5 44 

S49 

54-7' 

g44 

£-S3 

£52 

ss/ 

\SC2 

^(b/ 

J'SO 

£S9 

wmwm 

564 

S&3 

, / V ^ COE^  F ICEN*'  > 

ci- 'f' 1 1.  “+2  G 

^ ^0=  ^ W / ^ 20  gy 


a OR  i9 
scheduc.es 


rEST  RUN  NUM0ERS 


TABLE  III.  -7  tJODEL  DIMENSIONAL  DATA  ' 
a - Cam’  er  Model 


MODEL  COMPONENT:  ^27.8 

GENERAL  DESCRIPTION:  BODY,  747  Project  with  A.P.V.  exit. 

MODEL  SCI\IE:  0.03 

DRAWING  NUMBER:  65-69716 


DIMENSIONS: 

Length,  in. 

Max.  Width,  in. 

Max.  Depth 
Fineness  Ratio 

Area 

Max.  Cross-Sectional 

Planfonn 

Wetted,  ft^ 

Base 


FULL  SCALE 
2702 
255 


MODEL  SCALE 
81.06 
7.65 


424 


.3816 


46 


TABLE  Ilia.-  Continued. 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 

MODEL  COMPONENT  

GENERAL  DESCRIPTION  Clean  Wing 

Flaps  up 


DRAWING  NUMBER  

DIMENSIONS  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Area  

Span  (equivalent) 

lnb*d  equivalent  chord  

Outbid  equivalent  chord  ...  — 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord  ^ ' ■■■  

At  Inb^d  equiv  chord  ^ 

At  OutbM  equiv,  chord  

Sweep  Back  Angles,  degrees  ...  — . 

Leading  Edge 

Trailing  Edge  - - 

Hingelme  - .. 

Aren  Moment  (Ncrmnl  to  hinge  line)  


47 


TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 

p20 

MODEL  COMPONENT  8.1 

GENERAL  DESCRIPTION  Flap  inboard 

delected  20° 


DRAWING  NUMBER  5.0.  1319-4  thru  - 10  & -38 

DIMENSIONS  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Area  

WBL  3.854 

Span  (equivalent)  tO  WBL  13.351 

Inb’d  equivalent  chord  — . 

Outbid  equivalent  chord  . — . _ 

Ratio  movoblo  surface  chord/ 

total  surface  chord  i— ' ■ ^ 

At  Inb^d  equiv  chord  . ________ 

At  Outbid  equiv.  chord  - - 

’Sweep  Back  Angles,  degrees  . 

Leading  Edge  - - 

Trailing  Edge  — 

Hingeiine  — . 

Areo  Moment  (Normal  to  hinge  line) 


48 


TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


DIMENSIONS 

Area 

Span  (equivalent) 

Inb*d  equivalent  chord 

Outbid  equivalent  chord 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equrv  chord 
At  Outbid  equiv.  chord 
Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
Hingeline 

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line) 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  Horizontal  Tail  - ^15.1 A 

GENERAL  DESCRIPTION:  Swept  Horizontal  Tail  With 
Planform  Radius  Fillet  at  L.E.  - Body  Intersection. 

MODEL  SCALE=*_O03 

DRAWING  NUMBER:  65-66630>  69-49180,  1007-477 


DIMENSIONS: 

EXPOSED  DATA  (one  side) 

Area-  ft^ 

Span-  in. 

Aspect  Ratio 

Taper  Ratio 

Dihedral  Angle-deg. 

Incidence  Angle-deg. 

Sweep.  Back  Angle-deg.  L.  E. 

Chords-in. 

Root 

Tip 

MAC 

t 

Apex  Location-in. 

*o' 

’'o' 

V 

.25  MAC  Location-in. 
Station 


Full  Scale  Model  Scale 

736  0-6625 

436.5  - 13.095 


7 7 


43.08  43.08 


388 

_9Z 


11.64 

2.91 


2564 


76.920 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  Horizontal  Tail  Hi 5. 6 

GENERAL  DESCRIPTION:  Horizontal  tail  with  vertical  fins 

on  each  tip  at  body  B.L.  12.82 

MODEI  SCALE':.  0.03 

DRAWING  NUMBER; 

DIMENSIONS:  Full  Scale  Model  Scale 

Exposed  Data  (one  side) 

Area  - ?00_  _0J8 

Span  - in.  

Aspect  Ratio  — -- — 

Taper  Ratio  

Dihedral  Angle-deg.  

Incidence  Angle-deg.  

Sweep  Back  Angle-deg.  

Chords  - in. 
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TABLE  Ilia.  - Continued.  . 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 
60 

MODEL  COMPONENT  Jn.10.2 - 

GENERAL  DESCRIPTION  Middle  L.E.  Slat  deflected  60° 


Model  Scale:  0.03  

DRAWING  NUMBER  5_. 0,1 31 9-26.  & -44 

DIMENSIONS  • FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Area  

From  WBL  15.389  to  MAC  Strut 

Span  (equivalent,  in.  A3a  1 3 . f)22 

Inb’d  equivalent  chord  - 

Chord  31,6  . Q4R 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord  ' 

At  lnb*d  equiv.  chord 

At  Outbid  equiv.  chord  ■■  , - , ; 

Sweep  Back  Angles,  degrees  

Leading  Edge  

Trailing  Edge  

Hmgeline  

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)  
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TABLE  Ilia.-  Conti nued . 


MODEL  DIMENSrONAL  DATA 

MODEL  COMPONENT  ^13.8.1 

GENERAL  DESCRIPTION  Outboard  L.£.^.S1at  ,_def1  acted  50^ 


Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER  _ 5.0  1319-26  & -44 

DIMENSIONS  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Area 

(From  WBL  26.374) 

Span  (equi valent)jin  360^5  1 0.814 

lnb*d  equivalent  chord  

Outbid  equivalent  chord  ^ in  *722 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord  ' 

At  Inb'd  equiv.  chord  

At  Outbid  equiv.  chord  — . 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge  . 

Trailing  Edge  

Hmgeline  

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)  
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


70 

MODEL  CQMRONENT:  *~9.8.3 

£ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Inboard  Leading  edge  Krueger  flap,  deflected  70*^ 

Model  Scale:  0.03 

Drawing  NUMBER:  5.0.  1319-26  -44 


DIMENSIONS; 

Full  Scale 

Model  Scale 

Span  from  WBL  7.322 

304.8 

9.144 

to  Nacelle  Strut,  in 

Inb'd  equivalent  chord,  in 

315.3 

9.46 
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TABLE  Ilia.  - Continued 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT;  ^25 

GENERAL  DESCRIPTION;  Inboard  747,  ^rgn  Nacelle 
strut 

Model  Scale;  0.03 

DRAWING  NUMBER 


DIMENSIONS : 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Wing  B.L.  of  nacelle  in. 

Cont  angle,  deg.  inboard 

470.0 

14.100 

2 

2 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  ^26.8 

GENERAL  DESCRIPTION:  Outboard  747,  & ^T9D  Nacelle 

Strut 

Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER  937-590  


TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT:  ^57 

GENERAL  DESCRIPTION  Inboard  Fan  Cnwl  anri  Primary 
747  Nacelle,  flow  thru  type 

Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER  5.0  1007-96,  97 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 

MODEL  DIMENSIONAL  DATA 

'MODEL  COMPONENT:  ^58 

GENERAL  DESCRIPTION:  Outboard  fan  cowl  and  primary 
747  Nacelle,  flow  thru  type 

Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER  5.0.  1.007-96 >-97 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  SPOILERS  - S-;.]2 

GENERAL  DESCRIPTION:  Multi -panel  flight  spoilers.  Four  outboard  and 

C 

two  inboard  spoilers  per  side.  Subscript  denotes  spoiler  panel  1 is  the 

most  outboard  L.H.  panel  and  ^12  is  most  outboard  R.H.  panel., 

747  MODEL  SCALE:  0.030 MODEL:  1065 

DRAWING  NO.:  65-71450,  S.  0.  1065-51,  -59,  -81.  -173 


DIMENSIONS:  (one  panel) 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Outboard  S-j_4  and  Sg_-]2  (Ft^) 

21.48 

0.0193 

Span  (equivalent),  in. 

6.25 

0.1875 

Chord,  in. 

3.44 

0.1032 

Inboard  S5^5  and  Sy.g  (Ft^) 

35.31 

0.0318 

Span  (equivalent),  in. 

7.50 

0.225 

Chord,  in. 

4.71 

0.1413 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT: 

^19 

GENERAL  DESCRIPTION^. 

Flap  track  fairings. 

4 on  each  side. 

Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER  5.0. 

1007-403 

DIMENSIONS 

Full  Scale  Model  Scale 

WBL  of  Track  no.  1 , in. 

WBL  of  Track  no.  2,  in. 

WBL  of  Track  no.  3,  in. 

WBL  of  Track  no.  4,  in. 

Distance  from  wing  trailing 
edge  to  track  trailing  edge,  in. 


235.3 

353. 

652. 

743.6 


50, 


7.06 

10.59 

19.56 

22.31 


1.5 
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TABLE  Ilia.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  ^9.1 

GENERAL  DESCRIPTION:  Swept  Vertical  Tail 

Model  Scale:  0.03 

DRAWING  NUMBER:  65-6.9716;  1 007-26 > -610;  937-319 


DIMENSIONS: 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


TOTAL  DATA 
Area  (Theo)-  Ft^ 

Planform 

Span  (Theo)  - In. 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 

Taper  Ratio 

Sweep-Back  Angles,  Degrees. 

Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 

Chords: 

Root  (Theo)  WP-in. 

Tip  (Theo)  WP-in. 

MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.  P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle-Deg. 
Trailing  Wedge  Angle-Deg. 
Leading  Edge  Radius 

Void  Area 

Blanketed  Area 


830 


386.5 


50.12 


461.67 

157 


2529.6 


.7470 


11.595 


50.12 


13.85 

4.71 


75.888 
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TABLE  Ilia.  - Concluded. 


MODEL  COMPONENT:  WING  - ^44.1 

GENERAL  DESCRIPTION:  Swept  747  Wing 
MODEL  SCALE:  0.03 

DIMENSIONS: 

TOTAL 

Area  (Theo.)  Ft^ 

Planform 
Span  (Theo.  In.) 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Swept  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords: 

Root  (Theo)  8. P.0.0. 

Tip,  (Theo)  B.P. 

MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.  P.  of  .'25  MAC 
B.  L.  of  .25  MAC 


DWG.  NO.: 
FULL  SCALE 

5500 

2348 

6.96 

7 


327.8 

1339.91 

190.75 


65-89585 

MODEL  SCALE 

4.95 

70.44 

6.96 

7 


9.834 

40.197 

5.7225 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA 
b.  Orbiter  Mode! 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT^g 

GENERAL  DESCRIPTION;  Orbiter  forward  attachment  struts. 

MODEL  SCALE:  0.030 

DRAWING  NO* : Boeing  1319-43 

DIMENSIONS:  HEIGHT  OF  ACTUATOR  RED  TIP  ABOVE 

STRUT  UPPER  JUNCTION,  IN. 


SYMBOL 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

AT3g 

15.5 

0.465 

91.67 

2.75 

*’’38.2 

75.00 

2.25 

*’*38. 2A 

75.0 

2.25 

*’’38.3 

ROD  REMOVED 

ROD  REMOVED 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT39 

GENERAL  DESCRIPTION;  Orbiter  aft  attachment,  pitch  adjustable 
0 to  10  deg. 

MODEL  SCALE:  O.O30 

DRAWING  NO. : Boeing  50  1319-37. 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE 

Pivot  location; 

In.,  Xq  AOO.O 

In. , Zq  160.7 

Equivalent  Span: 

(At  0 deg  iorb) 


from 


MODEL  SCALE 

12.0 

4es2i 


Centerline  orbiter,  in. 


521.0 


15.63 


TABLE  II Ib.  (Continued) 


MODEL  COMPONENT  ■ BODY  - 

GENERAL  DESCRIPTION  • Configuration  140A/B  orbit er  fuc plage. 

% 

NOTE;  Bp/;  jq  identical  to  pxrept  underside  of  fuselage  hag  been 
refaired  to  accent  


MODEL  SCALE;  0.030 


DRAWING  NUMBER  . VL70-000U3B  -000200, 

-000205,  - 

006089.  -000145. 

000140A  -000140B 

DIMENSIONS  • 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Len;^h  (OML!  F^^rd 

Sta.  X^j«235,)  In. 

1293-3 

38. 799 

Length  (IML;  Fwd 

Sta,  X^==23A)  In._ 

1290.3 

3S.709 

Max  Width  = 

1523. 3)  In. 

264.00 

7-920 

Max  Depth  (@  = 

1464)  In. 

250.00 

7.500 

Fineness  Ratio 

0.264 

0.264 

Area  ^ 

Max^  Cross— 

Sectional 

340. 88 

0. 3068 

PI  an  form 

Wetted 

Base 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COMPOKENT  • QMS  POD  - 

GENERAL  DESCRIPTION  • Configuration  ILOC  orbitftr  nWS  pnd  - chr>r>t 
pod. 


jmnyj.  shai.t!;..  n n^n 

DRAWING  NUMBER  . VL70-OOf^LOl , -OQSLIO 


DIMENSIONS  . full  SCALE 

Length  (OMS  Fwd  Sta.  Xo=1310,5)  In,  2S8.50 
Max  Width  (®  -Xq  = 1511),  In.  1^6.8 

Max  Depth  (@  X =1511).  In.  Ik-lO 

Fineness  Ratio  2.L8ii. 

Area  ~ Ft^  


Max.  Cross-Sectional  58.864 

Planform  

Wetted  

Base  


( 

MODEL  SCALE 

- 7.755 
A.'lOL 
2.241 
2.484 


0-053 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COt-IPOriEHT:  MP3  NOZZLES  - N2^ 

GEHER/iL  DESCRIPTION:  Configuration  14QA/B  Orbiter  MP5  Nozzles 


MODEL  SCALE:  0.030 MODEL  DfriG;  SS-A00147,  Rel<=>ase  12 

DRAUING  NUMBER:  \n:.70-00^030A . ~0001/..OA 

DIMENSIONS:  FULL  SCa'LE  MODEL  SCALE 


Length  - In. 

Gitabal  Point  to  Exit  Plane 

157.0 

4.71 

Throat  lo  Exit  Plane 

99.2 

2.976 

Diameter  - In. 
Exit 

91.000 

2.73 

Throat 

Inlet 

rrea  - ft^ 
Exit 

Q..Q4Q7 

Throat 

Gittibal  Point  (Station)  - In. 
Upper  No ale 
X . 

„1 

■■■43.35 

Y 

Q.n 

Z 

U3.00 

-.1.3.^29 

Lover  Nozzles 
X 

1468.170 

44.045 

Y 

+ 53.000  + 

1.59 

Z 

342.640 

10. 279 

Null  Position  - Deg. 
Upper  Nozzle 
Pitch 

16 

16 

Yaw 

0 

0 

Lover  Nozzle 
Pitch 

10 

10 

Yaw 

575 

3.5 
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TABLE  irib.  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  OMS  NOZZLES  - N2B 


GEHERy^L  DESCRIPTION:  Configuration  14QA/B  Orbiter  QMS -Nozzles 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAUING  NUI4BER:  VL70-0001/tQA_ (Location).  SS~Af)010A,  Rslpaso  5 (Cnntrmr) 


DIMENSIONS:  FULL  SC/--LE  MODEL  SCALE 


Length  •-  In. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane 

Throat  Lo  Exit  Plane 

Diameter  - In. 
Exit 

Throat 

Inlet 

>rea  - ft^ 

Max.  Cross-Sectional  (1  nozzle) 

Throat 

Gimbal  Point  (Station)  - In. 
Left  Mppgx  Nozzle 
X 0 

1518.0 

45.54 

Yo 

-88.0 

- 2.64 

Zo 

A92.0 

. 14.76 

Right  iiaxRX  Nozzles 
Yo 

1518. 0 

Yo 

88.0 

2.64 

Zo 

W2.0 

Null  Position  - Deg. 
Left:g^r  Nozzle 
Pitch 

15°49> 

Yaw 

^^^17' 

12^17 > 

Right  Nozzle 

Pitch 

15°49’ 

15°49» 

Yaw 

12"17» 

12^17' 
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TABLE  Illb.  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  RUDDER  ^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  litOC  orbiter  rudder  (identical  to 

Configuration  IZlOA/B  ruddpr) 


MODEL  SCALE-  0,030 


DRAWING  NUMBER:  VL7O-OOOI46B.  -000095 


DIMENSIONS:  FULL  SCALE 

Area  Ft^  IOO.15 

Span  (equivalent) > In,  201.00 

Infa'd  equivalent  chord.  In.  91.585 

Outb'd  equivalent  chord  , In,  50. 833 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord  0.400 

At  Outb'd  equiv.  chord  0.400 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge  34. 83 

Tailing  Edge  26.25 

Htngeline  34.83 

(Product  of  lar^a  & r) 

Area  Moment  (NormffbotoiFiTifeHbira  Ft.^  610. 92 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In.  73.2 


MODEL  SCALE 
0.090 
6.030 
2.748 

1.525 


0.400 


0.400 


84.83 
26.25 
34. 8S 

0.165 

r~"’ 

2.196 
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TABLE  Illb.  .(Continued) 


MODEL  COMPONENT  : TAIL  CONE  ~ TCr 

GENERAL  DESCRIPTION  • Fairing  motmted  on  orbiter  fuselage  ba<=e  for 
ferrv  mi«!sions. 


MODEL  SCALE;  0>030 

DRAWING  NUMBER  Drawing  1319-71. 


DIMENSIONS 

Length  , in. 

Max  Widths  in. 

Max  Heights  in. 

Fineness  Ratio 
Area  - Ft^ 

Projected  frontal  area 
Max.  Cross-Sectional 

Planform 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


-13-325- 


J0.3.>33 


■■9...10 


7 05 


324.105 


0. 2917 


Wetted 

Base 
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TABLE  Illb.  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  VERTICAL  - Vg 

GENERAL  DESCRIPTION;  » Configuration  1400  orbiter  vertical  tail  (identical 
to  configuration  lAQA/B  vertical  tail). 


MODEL  SCAIJE;  0.0?Q 


DRAWING  NUMBER:  VL70-O001A00  -OOm  /, AR 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  3C/LE 

TOTAL  DATA 

^ P 

Area  (Theo)  - Ft" 

Planform 

U3.243 

0.372 

Span  (Theo)  In. 

315.72 

'9.472 

Aspect  Ratio 

1.675 

1.675 

Rate  of  Taper 

0. 507 

0.507 

Taper  Ratio 

o.m  ' 

0.404 

Sweep-Back  Angles,  Degrees. 

Leading  Edge 

A5-00 

Trailing  Edge 

26.25 

26.25 

0.25  Element  Line 

U.13 

41.13- 

Chords : 

Root  (Theo)  WT 

268. 50 

8.055 

' Tip  (Theo)  vIP 

108.17 

3.254 

M/iC 

i99.8l 

5.994 

Fus.  Sta.  of  .25  I-IAC 

1463.35 

43.901 

W.P.  of  .25  MAC 

■ 6?5.J2  ■ 

19.066 

B.L.  of  .25  MAC 

0.00 

0.00 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle  - Deg. 

10.00 

10.00 

Trailing  Wedge  Angle  - Deg. 

14:^2  ■ 

14.92  ■ 

Leading  Edge  Radius 

2.00 

0.060 

Void  Area  - Ft^ 

13.17 

0. 

0 

Blanketed  Area  - Ft 

0.0 

0.0 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COMPQMe'.T:  WING-Wha 

^EMERA-  DESCRIPTION;  Configuration  L 


NOTE;  Identxcal  to  Wi  ^ except  airf oil  thxrknpss.  Dihedral  angle  is  along 
trailing  edRe  of  wing. 


MODE!,  gpAp:-  , ,0,Q^Q 

^5T  NO. 

DIMENSIONS: 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALnY 


TOTAL  DATA  _ 

A’-ea  CTiieo , ) Ft^ 

Plan form 
Span  (Theo  In, 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0,25  Element  Line 
Chords : 

Root  (Theo)  B,P,0,0, 

Tip,  (Theo)  B,P, 

MAC 

Fus,  Sta.  of  ,25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B,L.  of  .25  MAC 

EXPOSED  DATA  ,, 

Area  (Theo ) Ft'^ 

Span,  (Theo)  In,  BP108 
Aspect  Ratio 
Taper  Ratio 
Chords 

Root  BP108 
Tip  1.00  A 

MAC  ^ 

Fus,  Sta,  of  ,25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L,  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA) 
XXXX-64 

Root  b » 

Y 

Tip  b » 

7 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff  o 
Planform  Area  Ft^ 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M,  L,  @ Sta 
Leading  Edge  Intersects  Wine  ? Sta 


DWG.  NO,  VL70-000140A,  -000200 


FULL-SCALE 


2690.00 

936.68 
2.265 

0,200 
IsiQO- 

0.500 

3.000 

45.000 
--  10.056 
35.209  . 

689.24 

474.81 

290.58 

__182U3_ 

720.68 
2,0^ 

0.245 

562.09 

B7.85 


392.83 

1185.98 

294.30 

.2?1.7I 


0.113 


0.120 


MODEL  SCALE 


■ 2.421 
28.10 
2.265 
1.177 
0.200 
3.500 
0.500  . 
3.000 

A.5.000 
- 10.056 
35.209 

.20.677 

■ 

34.105 

-8^,717- 

1.576 

21.620 

16.863 
4.136  ~ 

11.785 

-35.579__ 

8.829 

7r,S23- 


0.113 


0.120 


■^J-3.18  Q„I9? 

-5-QQ.oo  IS.OO 

1024.00  30.72 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  SLOTTED  ELEVON  (6  ->INCH  GAP)  - Ey^  • ‘ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  1A.OA/B  Orbxter  elevon. 

_NOTE;  E}jij  is  a slotted  version  of  Data  are  for  one  side. 


MODEL  SCALE-  0.0^0 

DRAWING  NUMBER:  VL70-^00200  -006089.  -006092 


DIMENSIONS:  FULL  SCALE 

Area  - Ft^  210.0 

Span  (equivalent)  . In.  349.2 

Inb'd  equivalent  chord  In.  118. 004 

Outb'd  equivalent  chord  . In.  55.192 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord  0. 2096 

• , At  Outb'd  equiv.  chord  0.4004 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge  0.00 

Tailing  Edge  -»  10.056 

Hingeline  _ 0.00 

(Product  of  area  and  c) 

Area.  Moment  (N»imrarkxtoo<fcddJ^^  1587.25 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In.  90.7 


MODEL  SCALE 

0.189 

10.476 

3.540 

1.656 


0.2096 

0.4004 


Qt-QO.. 

c-lQx-Q56. 

0.00 

Q^a4i 

2.721 
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TABLE  Illb.  (Continued) 


MODEL  COMPONENT  : CANOPY  ~ Co 

GENERAL  DESCRIPTION  • Configuration  3^.  Canopy  uspd  with  fuselage 
124: 


MODEL  SCALE;  O.O3O MODEL  DWG;  SS~AQ0147,  Release  12 

DRAWING  NUMBER  . . VL70-000143A  


DIMENSIONS  • full  SCALE 

Length  (X^  - 434.643  to  578), In.  143.357 
Max  Width  (@  Xq  - 513.127)  In.  152.112 

Max  Depth  (@  Xq  = 485-0),  In.  25.00 

Fineness  Ratio 

Area  ________ 

Max.  Cross-Sectional  

Pi  an form 

Wetted 

Base 


MODEL  SCALE 

4.301 

4.572 

0.750 
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TABLE  I lib.  (Concluded) 


MODEL  COMPONENT  : BODY  FLAP  - 

GENERAL  DESCRtPTlOf^  • Configuration  ILOA/B  orbiter  body  flap 
Hingeline  located  at  Xp  = 1$28. 3,  Zp  — 284.3 


MODEL  SCALE:  0.030 

MODEL  DWG:  SS-A00147.  Release  12 

DRAWING  NUMBER  . _ VL70-000U0A , 

-000145 

DIMENSIONS  . 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (Xo=1520  to  Xo=l6l3)  In. 

Q3.00 

2.79 

Max  Width  (In.) 

262.0 

7.86 

Max  Depth  (®  ==  1520),  In. 

23.00 

0.69 

Fineness  Ratio 
Area  - 

Max.  Cross— Sectional 

Pi  an  form 

150.525 

0.135 

Wetted 

Base 

4I.S47 

0t038 
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TABLE  IV.  - CA5  DATASET  DESCRIPTION 


DATASET 

TYPE 

RGMXXX 

A6MXXX 

BGMXXX 

RGMCXX 


DESCRIPTION 


Main  balance  data  which  have  been  corrected  for  main 
balance  mounting  system  tares  and  contain  wall  cor- 
rections. 

Orbiter  (internal)  balance  "basic"  data  which  contains 
"standard"  wind  tunnel  corrections  including  a wall 
correction. 

Main  balance  data  (corrected  for  main  balance  mounting 
system  tares)  minus  orbiter  (internal)  balance  "basic" 
data  (RGMXXX-AGMXXX). 

Main  balance  mounting  system  tare  data. 
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REFERENCE  DIMENSIONS  (FS) 


. ; (Jo  96  51) 

BWL  UOO  ( Zo  26T  5) 
BSTA  1607  ( I3IT) 


BSTA  1339-9 

a.  Orbi ter/747  Flight  Test  Configuration  Reference  Dimensions 

Figure  B.  - Model  sketches. 


ORBITER 

747  CARRIER 

WING  AREA 

2690 

5500 

MAC  (c)  INCHES 

474.81 

327.78 

SPAN  (b) ^ INCHES 

936.68 

2348.04 

MOMENT  REFERENCE  CENTER 

67.5?^  LB 

’ 25.0  $ C 

F.S.  ^ INCHES 
W.P.  ---  INCHES 

1109.0 

375.0 

1339.9 

190,8 

Aft  attach  strut, 

AT-. 


b.  Orbiter/Carrier 
Figure  B. 


del  Nomenclature 
Continued. 


a.  Orbi ter/Carrier  Mated  Configuration  Side  View  iQRB  = 8**. 
Orbiter  without  Tail  Cone  Fairing 

Figure  C.  - Model  photographs. 


L 


b.  Orbi ter/Carrier  Mated  Configuration  Side  View  iQ^g  = 10®, 
Orbiter  with  Tail  Cone  Fairing 

Figure  C.  - Continued. 


r 


00 

Ca^ 


c 


Orbi ter/Carrier  Rear  View 
Figure  C.  - Continued. 


I 


00 

4^ 
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d.  Orbiter  Alone  Installation 


Figure  C.  - Continued. 


r 


L 


Carrier  Alone  Installation 


Figure  C.  - Continued 


f.  Carrier  Inverted  with  Image  Strut  for  Determination 
of  Wind  Tunnel  Strut  Tare  and  Interference  Effects 


Figure  C.  - Concluded 


APPENDIX 


TABULATED  SOURCE  DATA 


Tabulations  of  plotted  data  are  available  on  request  from 
Data  Management  Services,, 


PRECEDING-  page  BLANI^  N 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


BTWT-m31CAS  Kl  FO 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
BREF-  - 
SCALE  ■ 


5500 

0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1339.9100 

IN. 

xc 

327. 

,8000 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YC 

eSHG 

0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

zc 

.0300 


RUN  NO.  194/  0 RN/L  - .93 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

150 

-2  000 

,02710 

15090 

.150 

-I .000 

.02420 

-.06710 

150 

.000 

.02390 

♦02430 

.150 

1.000 

02640 

.10950 

.150 

2.000 

02700 

.IBBOO 

150 

3.000 

.02740 

.2&+80 

150 

4 OOD 

02670 

.34220 

150 

5.000 

.02460 

.41960 

.150 

6 000 

.02370 

.49530 

.150 

7.000 

.02190 

.57260 

. 150 

8,000 

.02100 

.64500 

.150 

9 000 

,02300 

71360 

150 

10.000 

.02920 

.77940 

. 150 

11.000 

03280 

.84120 

.150 

12  000 

,03110 

89760 

ORAOIENT 

.00007 

.08143 

RUN  NO 

193/  0 RN/L 

• I.l 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.299 

-2  000 

.02640 

- 15550 

.299 

"l.OOO 

.02750 

-.06560 

.299 

.000 

.02840 

.02170 

.299 

1. 000 

.02810 

.10320 

.299 

2.000 

.03100 

.18400 

.299 

3 000 

,03280 

.26390 

299 

4.000 

.02840 

,34340 

.299 

5.000 

.02360 

42350 

.299 

6 000 

.02500 

.50420 

.299 

7.000 

.02510 

58310 

.299 

8.000 

.02500 

.65420 

.299 

9. 000 

.02520 

.71830 

.299 

10.000 

.02470 

,77040 

.299 

11.000 

. 02620 

.83700 

299 

12.000 

.02800 

.89630 

GRADIENT 

.00001 

.08221 

PAGE 
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V9.1 


(RGM039)  ( et  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  ^ 

.000 

RUO 

RUD-L  - 

.000 

Sl- 

S3-4 

000 

S5-( 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -ft. 00/  5. 

00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03510 

-.02770 

-.00560 

00190 

00060 

.02960 

-.01570 

-.00230 

.00140 

00040 

.08700 

-.01280 

-.00210 

.00160 

,00020 

.02540 

- 00720 

-.00080 

.00140 

00020 

. 02530 

00150 

-.00050 

00130 

.00020 

.02620 

onio 

-.00130 

.00120 

- 00020 

.02760 

.01840 

-.00210 

.00130 

- 00040 

.03020 

02610 

-.00250 

.00130 

- 00040 

.03360  1 

03910 

-.00260 

,00140 

-.00040 

.03830 

05120 

-.00350 

00130 

-.00020 

.04510 

.06050 

-.00540 

.00170 

.00020 

.05570 

.07240 

-.00670 

.00220 

00040 

,07160 

. 08780 

-.00690 

.00200 

.00050 

.09160 

.09900 

- OOSIO 

.00170 

00050 

.11420 

10420 

-.00480 

00190 

00040 

.00038 

.00746 

.00030 

-.00007 

-.00015 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/  5. 

00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03770 

- 04080 

-.00730 

00140 

000 10 

.03160 

-.03090 

-.00750 

.00170 

,00010 

.02850 

-.02080 

-.00580 

.00130 

.00020 

.02700 

-.OHIO 

-.00460 

.00090 

.00010 

.02660 

-.00)40 

-.00540 

.00100 

.00000 

. 02720 

.00790 

-.00520 

.00080 

-.00010 

02860 

.01540 

-.00560 

,00080 

- OOOlO 

.03110 

02130 

-.00640 

00120 

- 00020 

.03500 

.02920 

- 00650 

.00120 

- 00050 

. 04030 

.04120 

-.00560 

oono 

- 00080 

04700 

05320 

-.00610 

,00140 

-.00060 

.05740 

.06840 

-.00790 

.00210 

,00020 

.07330 

. 08290 

-.00870 

.00260 

.00040 

.09430 

.09750 

-.00880 

00250 

00010 

.U9S0 

.10660 

-.00970 

.00270 

,00030 

% 00070 

.00907 

.00020 

-.00009 

- 00005 

DATE  go  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


BTMT-l‘t3tCAS  KJ  FO 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500*0000 

SO  FT. 

XKRP  « 

1339.9100 

m. 

XC 

LREF  - 

327.0000 

IN, 

YMRP  «» 

0000 

IN. 

YC 

BREF  - 
SCALE  *• 

23^^8,0000 

,0300 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

RUN  NO.  I9S/  0 RN/L  • g.76 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.500 

-2,000 

.02970 

-.15850 

.500 

-1,000 

.02220 

-.06510 

.500 

,000 

.02210 

.02620 

,500 

1,000 

.02120 

.11250 

,500 

2.000 

,02350 

,19780 

.500 

3 000 

.03150 

.28140 

.500 

H.OOO 

.02610 

.36480 

500 

5.000 

.01830 

.44940 

500 

6.000 

.02120 

.53410 

.500 

7,000 

.02760 

.61360 

.500 

8.000 

.03000 

.68490 

.500 

9,000 

.03060 

.74920 

.500 

10,000 

,02910 

.61160 

,500 

u.ooo 

.02870 

,87290 

,500 

12.000 

,03000 

.92500 

GRADIENT 

-,00035 

.08638 

RUN  NO. 

191/  0 RN/L 

- 3.1 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.600 

-2.000 

. 03600 

16560 

.600 

-1 .000 

. 03490 

-.07010 

,600 

.000 

.03150 

.02530 

,600 

1 000 

.02810 

.11540 

600 

2.000 

,02480 

.20530 

.600 

3.000 

.02610 

.29410 

.600 

4.000 

.03100 

.38240 

.600 

5 000 

,03240 

.47050 

600 

6 000 

.03440 

.55620 

.500 

7.000 

.03940 

63620 

.600 

8.000 

.04010 

.70750 

,600 

9.000 

.03510 

.77100 

BOO 

10.000 

.03650 

.83260 

,600 

11.000 

.03750 

.88490 

,600 

12.000 

.03800 

,92240 

GRADIENT 

-.00076 

,09061 

PAOE 


g 


V9.1  (R0M039)  t 51  JAN  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

000 

RUO-U  * 

000 

RUD-L  “ 

,000 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

,-000 

S5-B 

000 

ORADIENT  INTERVAL  • -S.OO/  S.OO 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,03790 

-.05620 

-,00910 

.00160 

,00010 

.03080 

-.04990 

-.00800 

.00160 

.00000 

.02720 

-,04060 

-.00000 

,00160 

-.00010 

.02570 

-.03050 

-.00790 

,00160 

-.00010 

.02560 

-.01870 

-.00780 

.00170 

-,00010 

.02620 

-.00770 

-.00740 

,00150 

-.00010 

,02760 

.00220 

-.00890 

.00120 

-.00010 

.03050 

.01150 

-.00640 

.00090 

-.00020 

.03460 

.02150 

-.00610 

,00090 

-.00050 

.04160 

.03500 

-,00620 

,00100 

-.00050 

.05320 

.05100 

-.00700 

.00140 

-.00010 

.07090 

.06450 

-.00820 

.00190 

.00020 

.09230 

.07310 

-.00920 

.00220 

.00010 

. 1 1680 

.07720 

-.00980 

00260 

-.00040 

.14370 

,07750 

-.01000 

.00310 

- 00060 

*.00084 

.01006 

.00031 

-.00008 

-.00003 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -*5,00/  5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03760 

-.06490 

-.00980 

.00200 

.00020 

.03040 

-.05860 

-.00880 

,00180 

.00000 

.02620 

-.04840 

-.00830 

.00170 

.00000 

.02430 

-.03750 

-.00060 

,00190 

,00000 

.02400 

-.02710 

-.00850 

.00190 

00000 

.02480 

-.01630 

-.00800 

.00170 

.00000 

,02680 

-.00560 

-.00690 

,00120 

-.00010 

03030 

.00500 

-.00580 

.00000 

-.00030 

.03580 

.onaq 

-.00550 

.00060 

-,00080 

,04580 

.03270 

-.00560 

.00060 

-.00080 

.06210 

.04630 

-.00650 

.OOUO 

-.00020 

.00400 

.05360 

-.00820 

.00180 

.00020 

.10810 

.05420 

-.00900 

,00230 

,00030 

.13290 

.05030 

-.00820 

,00220 

.00020 

.15810 

.04650 

-.00710 

,00210 

.00040 

-,00088 

.01025 

,00046 

-.00014 

-.00005 

* 


SREF  - 

5500 

0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  » 

327 

8000 

IN 

YMRP  <* 

,0000 

IN. 

YC 

BREF  - 

2348 

0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN, 

ZC 

SCALE  ^ .0300 


RUN  NO.  189/  0 RN/L  • 3 H5 


ACM 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.700 

-2.000 

.03430 

-.17620 

.700 

1 

o 

o 

o 

.03680 

-.07620 

.700 

.000 

03560 

.02430 

.700 

1. 000 

.03410 

.11960 

.700 

2.000 

.03140 

.21460 

o 

o 

3.000 

.03310 

.30990 

700 

4 000 

.03460 

.40390 

.700 

5 000 

.03820 

.49510 

700 

6.000 

04270 

.58260 

.700 

7,000 

03960 

.66130 

.700 

8.000 

.03450 

.72800 

.700 

9.000 

03830 

.78490 

.700 

10  000 

.04290 

.83290 

.700 

It. 000 

.04220 

.87100 

.700 

12  000 

.04100 

.90030 

GRADIENT 

.00008 

09585 

PAGE 
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Vg.l  (ROM039)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

.000 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  ■ 

000 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5  00/  5 00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03770 

-.07220 

-.01060 

.00190 

.00000 

.02920 

-.06440 

-.01100 

♦00240 

-.00020 

.02380 

-.05650 

-.01040 

.00230 

- 00030 

.02130 

-.04840 

-.00920 

.00200 

- 00020 

.02100 

-.04000 

-.00950 

.00230 

-.00030 

.02220 

-.02760 

-.00880 

.00210 

-.00030 

.02490 

-.01290 

-.00720 

.00160 

-.00030 

.02990 

.00220 

-.00560 

00100 

-.00060 

.03960 

.01690 

- 00500 

00080 

- 00080 

.05680 

02560 

-.00540 

.00100 

- 00050 

.07940 

.02600 

-.00630 

.00140 

.00010 

.10250 

02270 

-.00660 

.00140 

.00030 

. 12440 

.02090 

-.00660 

00150 

00030 

. 14560 

.02320 

1 

o 

CD 

O 

.00160 

.0Q020 

.16760 

.03010 

-.00690 

.00190 

.00060 

-.00097 

.01040 

.00070 

-.00013 

-.00006 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE 


4 


BTWT-l^fSlCAS  Kl  FO  H15  lA  V9  \ (RGH040)  ( 21  JAN  75  J 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

000 

STAB  - 

-2 

000 

LREF  » 

327.8000  IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

000 

RUD-L  - 

000 

BREF  - 

2348  0000  IN. 

ZMRP  “ 

190  7500 

IN.  2C 

ELV-IB 

000 

ELV-OB  “ 

3 

000 

SCALE  * 

.0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

.000 

RUN  NO 

202/  0 RN/L 

• .98 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-2.000 

.03340 

-.21790 

.03980 

.10600 

-.00810 

.00050 

.00040 

.150 

“1.000 

03130 

-.08120 

.03350 

.05360 

-.00370 

00060 

00020 

150 

000 

.02940 

.00940 

.02950 

. 02760 

- 00240 

00030 

00010 

.150 

1.000 

.03180 

.08340 

.02780 

.00730 

-.00220 

.00010 

- 00020 

150 

2 000 

03220 

.16450 

.02790 

- 01820 

-.00880 

-.00020 

- 00050 

150 

3.000 

.03350 

.25700 

.02900 

“ 04530 

- 00240 

- 00040 

-.00050 

150 

4.000 

.03550 

.34790 

.03110 

-.06950 

- 00190 

-.00020 

-.00060 

150 

5 000 

.03470 

.43350 

.03440 

- 08920 

-.00250 

00010 

- 00070 

.150 

5.000 

.03120 

.51650 

.03890 

- 10590 

- 00410 

.00030 

- 00090 

o 

in 

7.000 

.03190 

.59950 

.04480 

-.12420 

-.00450 

.00010 

- 00080 

o 

in 

8.000 

.03570 

.67810 

.05190 

-.14160 

-.00380 

.00010 

-.00030 

.150 

9.000 

.03530 

,74790 

.06220 

15080 

-.00410 

00050 

00000 

.150 

10.000 

.03200 

81090 

♦07800 

-.15070 

- 00500 

.00070 

OODIO 

.150 

n 000 

.03310 

.87080 

.09960 

-.14780 

-.00450 

00050 

.00010 

.150 

12  000 

. 03300 

.93200 

.12510 

- 14890 

- 00320 

.00060 

-.00030 

GRADIENT 

.00051 

.08963 

-.00061 

-.02650 

.00040 

-.00011 

-.00016 

RUN  NO 

201/0  RN/L 

- 1 .86 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2  000 

.03970 

-.10860 

.04000 

.08610 

- 00630 

00210 

-.00040 

.300 

“1.000 

.03970 

- 08920 

.03330 

.05620 

- 00640 

.00220 

-.00050 

.300 

.000 

.03730 

.00770 

.02980 

.08850 

-.00590 

00190 

-.00050 

.300 

l.OQO 

.03820 

.10090 

.02850 

.00210 

-.00510 

.00160 

-.00060 

.300 

2 000 

04070 

.19270 

.02850 

-.02350 

-.00440 

.00130 

- 00050 

.300 

3.000 

.04020 

.28250 

.02940 

-.04970 

- 00440 

.00120 

-.00040 

300 

4.000 

.03780 

.37050 

.03120 

-.07600 

-.00490 

00130 

- 00050 

.300 

5.000 

.03550 

.45900 

, 03430 

-.10180 

-.00530 

00140 

-.00080 

.300 

6.000 

.03530 

.54830 

.03920 

- 12440 

-.00470 

00140 

- 00100 

300 

7.000 

.03120 

.63560 

.04560 

-.14320 

-.00370 

00120 

-.00130 

.300 

0.000 

.02500 

.71590 

.05400 

-.15770 

•.00380 

.00130 

-.00100 

.300 

9.000 

.02890 

78620 

.06560 

- 16580 

-.00570 

00210 

- 00020 

.300 

10.000 

.03640 

.84900 

.08220 

-.16610 

-.00760 

00300 

.00020 

.300 

11.000 

.03880 

90990 

,10430 

- 16270 

-.00780 

00320 

- OOOlO 

.300 

12.000 

.03840 

96970 

.13090 

-.16130 

-.00710 

00300 

- 00050 

GRADIENT 

-.00033 

.09224 

-.00061 

-.02662 

.00023 

-.00014 

-.00003 

date:  go  JUN  75 


TABULATCO  SOURCE  DATA  - CAS 


BTWT-I431CA5  K1  FO 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN 

XC 

LREF 

« 327.8000 

IN 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YC 

0REF 

« 2340  0000 

IN 

2MRP  « 

190.7500 

IN. 

2C 

SCALE  ■ 0300 


RUN  NO  200/  0 RN/L  - g.01 


MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

.500 

-2.000 

.03790 

19530 

.500 

-1  000 

.03690 

-.09170 

500 

000 

03790 

.01020 

500 

1 .000 

.03860 

.10760 

500 

2.000 

03990 

.20340 

.500 

3,000 

04190 

.29870 

,500 

4,000 

.04120 

,39260 

.500 

5.000 

.04110 

.48550 

,500 

6 OOO 

04130 

.57750 

,500 

7.000 

.04210 

.66520 

.500 

8.000 

.04220 

.74220 

.500 

9.000 

.04010 

.80930 

.500 

10.000 

03700 

.97360 

.500 

n.ooo 

.03570 

.93550 

.500 

12.000 

.03910 

.99040 

GRADIENT 

.00059 

.09700 

RLfN  NO 

199/  0 RN/L 

- 3. 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.600 

-2.000 

.03550 

-.20380 

.600 

-I .000 

.03490 

- 09630 

500 

000 

.03930 

*00890 

.500 

I 000 

. 03590 

.10990 

.600 

2.000 

.03410 

.20900 

.600 

3,000 

.03750 

. 30BOO 

.600 

4.000 

.03970 

.40570 

SOO 

5.000 

04130 

.50130 

.BOO 

6.000 

.03890 

,59410 

.600 

7.000 

.03790 

.68330 

.600 

e 000 

.03810 

.75960 

.600 

g 000 

.03850 

.82330 

600 

10.000 

03970 

.88620 

600 

U 000 

04330 

.94070 

500 

12.000 

.04660 

.96110 

GRADIENT 

.00066 

. 1 0050 

PAGE 
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HIS.IA  V9  1 tRGM040)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

■I 

.000 

STAB  - 

-2  000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L  - 

.000 

ELV-I8 

m 

000 

ELV-OB  “ 

3.000 

SI -2 

m 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

u 

.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -6*00/  5.00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.04000 

. 07280 

- 00020 

.00170 

-.00010 

.03280 

.04020 

-.00720 

.00180 

-.00010 

.02880 

.01150 

-,00710 

.00180 

- 00040 

.02710 

-.01410 

-.00690 

00180 

- 00040 

,02700 

-.03980 

-,00650 

,00160 

-.00030 

.02800 

-.06700 

-.00680 

,00160 

- 00040 

,03020 

-.09300 

-.00680 

.00150 

-.00040 

.03390 

-.11620 

-,00620 

.00140 

-.00030 

.03940 

-, 13720 

- 00560 

.00130 

-.00080 

.04730 

15180 

-.00590 

00140 

-.00090 

.06000 

-.15720 

-.00660 

,00160 

-,00040 

07860 

-.15750 

-,00750 

.00200 

-.00010 

.10110 

-.15840 

-.00790 

.00230 

-.00040 

.12610 

-.15980 

-.00800 

.00250 

-.00090 

, 15390 

-.16480 

-.00820 

.00290 

-.00120 

-.00069 

- 02679 

.0002! 

-.00005 

- 00005 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03970 

.07150 

-.00900 

.00200 

.00000 

.03170 

.03670 

-.00640 

.00200 

-.00050 

.02730 

,00710 

-.OOBIO 

.00190 

-.00060 

.02550 

-.01990 

-.00800 

.00190 

-.00060 

.02540 

-.04660 

-,00770 

.00190 

-.00050 

, 02660 

-.07250 

-,00720 

.00160 

-.00050 

.02920 

-.09680 

-.00650 

.00160 

-.00050 

03350 

- 11950 

- 00590 

00130 

-.00070 

,04030 

-.13800 

-.00550 

.00120 

-.00110 

,05100 

-.14810 

-.00500 

OOllO 

-.00120 

06830 

-.15050 

-.00510 

.00130 

- 00080 

.09130 

- 15200 

-.00650 

.00180 

- 00040 

. 1 1640 

-.16180 

-.00760 

.00220 

-.00030 

.14130 

-.17380 

-.00770 

,00240 

-.00000 

.18690 

-.19100 

-.00770 

.00250 

- 00080 

-.00069 

-.02702 

.00040 

-.00009 

-.00005 

DATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 
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BTWT-1H31CA5  K1  FO  H15.1A  V9,l  IRGM040)  i 21  JAN  75  1 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

5500  0000  SQ  F7 

. XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

000  STAB 

-2.000 

LREF  - 

327,8000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN,  YC 

RUD-U 

.000  RUD-L  - 

000 

BREF  « 

2348. 0000  IN 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

.000  ELV-OB  - 

3.000 

SCALE  - 

,0300 

si-e 

.000  S3-4  « 

.000 

S5-6 

.000 

RUN  NO. 

198/  0 RN/L  - 3.48 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

.03920 

-.21580 

.03980 

.06620 

- 00930 

.00180 

,00000 

.700 

-1 .000 

03860 

-.10300 

.03050 

.03320 

-.00910 

00190 

-.00060 

,700 

.000 

.03720 

.00820 

.02520 

.00360 

- 00890 

.00200 

-.00060 

♦ 700 

1. 000 

.03330 

.11470 

.02280 

-.02380 

-.00850 

.00210 

- 00040 

700 

2.000 

.03120 

.22080 

.02240 

-.05060 

-,00780 

.00210 

- 00020 

700 

3.000 

.03330 

.32660 

.02370 

-.07720 

-.00710 

.00190 

- 00030 

.700 

4.000 

.03680 

.42860 

.08710 

-.10100 

-.00660 

.00160 

-.00050 

.700 

5.000 

.03890 

52740 

.03300 

-.11900 

-.00580 

,00140 

-.00070 

.700 

6.000 

.03690 

62130 

.04330 

-. 13050 

- 00480 

,00120 

-.00080 

700 

7.000 

.03420 

.70410 

.06160 

-.13790 

- 00460 

.00130 

-.00060 

700 

8,000 

.03330 

.77330 

. 08470 

-.14840 

-.00550 

.00180 

OOOlO 

700 

9.000 

.03620 

.83220 

. 10830 

-.16560 

-.00630 

.00190 

.00050 

.700 

10.000 

.04220 

.88460 

.13150 

-.18640 

-.00660 

.00190 

.00010 

.700 

U.OOO 

.04980 

.92940 

. 15420 

-.19970 

- 00630 

00180 

0003Q 

.700 

12  000 

.05470 

.96520 

. 17750 

-.21750 

-.00560 

00160 

.00090 

GRADIENT 

-.00021 

.10621 

-.00083 

- 02663 

.00051 

00005 

- 00004 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAOE 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


BTWT-m3ICA5  K1  FO  Ht5.1A  V9«  I 


(RGMOHl)  I 81  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

.3300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6 COO 

STAB 

-2.000 

RUD-U 

m 

000 

RUD-L  - 

000 

ELV-IB 

m 

COO 

ELV-OB  - 

3 000 

SI -2 

m 

.COO 

S3-4  - 

.000 

S5-6 

B 

.coo 

RUN  NO 

207/  0 RN/L 

- .98 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5. CO 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

150 

-12.000 

5.80270 

.54320 

.02630 

-. 18760 

.18220 

-.03330 

.03300 

.150 

-10.000 

5.80420 

.53770 

02730 

-.16020 

.14760 

-.02780 

.02840 

.150 

-8  000 

5.80760 

52920 

.03020 

-.14910 

.10790 

-.02000 

02190 

.150 

-6.000 

5.01010 

.52550 

03330 

-.12940 

.07170 

- 01290 

.01530 

150 

-4.000 

5.81050 

.52800 

.03550 

-.11370 

.04220 

-.00760 

00940 

150 

-3.000 

5 81050 

53090 

. 03600 

-.11200 

02980 

-.00560 

00680 

.150 

-2.000 

5.81050 

.53350 

03620 

-.11660 

.01760 

- 00350 

.00420 

.150 

-1.000 

5.81100 

.53440 

. 03630 

- 12450 

.00440 

-.00120 

.00160 

. 150 

.000 

5.81100 

.53440 

.03640 

-.13100 

-,00990 

.00140 

-.00120 

.150 

1.000 

5.81100 

.53520 

.03630 

-.13300 

-.02460 

.00390 

-.00390 

o 

in 

2.000 

5.81050 

.53590 

.03610 

-.13260 

-.03920 

.00600 

-.00670 

. 150 

3 000 

5.80960 

53610 

.03520 

-.13310 

-.05100 

.00770 

- 00940 

.150 

4 000 

5.80960 

.53530 

.03370 

- 13610 

- 06460 

.00960 

-.01220 

.150 

6.000 

5 80860 

.53830 

.02980 

- 14740 

-.09680 

.01530 

-.01790 

. 150 

8.000 

5.80520 

.54470 

. 02670 

-.16180 

-.13340 

.02350 

-.02370 

.150 

10.000 

5.80030 

.55680 

.02480 

-.17800 

-.17070 

.03170 

-.02910 

.150 

12.000 

5.79830 

55910 

. 02300 

-.19690 

-.20080 

.03510 

- 03340 

GRADIENT 

- 0001 1 

.00094 

-.00016 

-.00322 

-.01350 

.00221 

- 00270 

RUN  NO. 

206/  0 RN/L 

« 1.82 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5 79030 

.55390 

.02460 

19040 

.18380 

-.03450 

. 03220 

.300 

-10.000 

5.80220 

.54770 

.02770 

-.17420 

.14700 

-.02790 

.02710 

.300 

-8.000 

5.80620 

.54090 

.03080 

-.15600 

,10900 

-.01980 

.02140 

300 

-6.000 

5.80760 

.53880 

.03380 

-.14200 

.07430 

-.01260 

.01570 

.300 

-4.000 

5.80710 

.54210 

.03640 

134S0 

.04440 

-.00730 

.01000 

.300 

-3.000 

5.80710 

.54460 

.03750 

-.13330 

.03100 

-.00530 

00730 

.300 

-2.000 

5.80710 

.54620 

.03820 

-.13320 

,01800 

-.00320 

.00470 

.300 

-1.000 

5.80810 

♦54640 

.03860 

13380 

.00470 

-.00110 

.00200 

.300 

.000 

5.80810 

.54630 

.03650 

13410 

-.00900 

.00130 

-.00070 

.300 

l.OOO 

5 80760 

.54710 

.03830 

-.13440 

- 02330 

.00360 

- 00340 

.300 

2 000 

5.80710 

.54850 

♦03770 

13580 

-.03770 

00590 

-.00610 

.300 

3 000 

5 80710 

.54980 

. 03700 

-.13850 

-.05210 

.00820 

-.00890 

.300 

4.000 

5.80760 

. 55020 

.03600 

-.14220 

-.06640 

.01050 

-.01170 

300 

6 000 

5 80650 

.55150 

.03310 

15490 

-.09730 

01640 

- 01750 

.300 

9.000 

5 B0370 

.55580 

, 02920 

- 17470 

-.13260 

02400 

-.02330 

.300 

10.000 

5.80080 

.56130 

.02530 

-.19530 

-.17010 

.03190 

-.02880 

.300 

12.000 

5.79980 

.56100 

.02290 

-.20440 

-.20350 

.03690 

-.03350 

GRADIENT 

00003 

.00089 

-.00007 

-.00086 

-.01386 

. 00224 

- 00271 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE 
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BTWT-mSlCAS  K1  FO  HIS,  lA  V9. 1 {RQM04M  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN 

xc 

ALPHA I 

6.000 

STAB 

-2.000 

LREF  » 

327  BOOO  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

000 

RUD-L  « 

ooo 

SREF  • 

2340  0000  IN 

ZNRP  « 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-(0 

000 

ELV-OS  * 

3 000 

SCALE  « 

0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

RUN  NO. 

206/  0 RN/L 

« 2.75 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12.000 

5.79150 

57000 

.02560 

- 17460 

.19020 

- 03540 

03240 

500 

-10.000 

5 79050 

.56900 

02650 

-.16900 

15410 

-.02950 

02770 

500 

-8  000 

5 79440 

.56400 

.02950 

15640 

.11630 

- 02160 

02220 

.500 

-6  000 

5 79740 

56130 

.03300 

- 14460 

08050 

- 01390 

.01630 

500 

-4.000 

5 79690 

.56300 

.03600 

- 13790 

04840 

- 00770 

01040 

.500 

-3.000 

5,79690 

,56490 

.03710 

-.13680 

.03390 

-.00520 

.00750 

.500 

-2.000 

5.79790 

.56690 

.03780 

-.13690 

.02020 

-.00300 

.00470 

500 

-1  000 

5.79880 

.56820 

.03820 

- 13750 

.00670 

- 00090 

00200 

500 

000 

5 79880 

56380 

.03830 

- 13790 

-.00730 

.00130 

- 00070 

500 

1 000 

5.79930 

.56800 

.03800 

- 13770 

-.02200 

.00360 

- 00330 

500 

2 000 

5 79980 

.56900 

.03750 

- 13900 

- 03690 

.00590 

- 00610 

500 

3.000 

5 79980 

.56950 

. 03660 

- 14210 

- 05150 

00820 

- 00900 

500 

4.000 

5.79930 

.56980 

. 03530 

-.14610 

- 06640 

.01060 

- 01200 

.500 

6.000 

5.79790 

.57150 

.03210 

-.15810 

-.09960 

.01700 

- 01800 

.500 

8.000 

5.79540 

,57540 

.02880 

-.17470 

-.13830 

.02540 

-.02390 

500 

10  000 

5.79390 

.57890 

.02610 

- 18920 

17830 

.03390 

- 02950 

.500 

12  000 

5,79500 

.57670 

.02420 

- 19030 

-.20980 

.03790 

- 03400 

GRADIENT 

.00030 

.00076 

-.00008 

-.00089 

-.01430 

.00226 

-.00277 

RUN  NO. 

204/  0 RN/L 

» 3.12 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

5 78370 

.59570 

02720 

-.16310 

. 19530 

-.03600 

03300 

.600 

-10,000 

5.78520 

.58530 

.02690 

-.16130 

.16360 

-.03200 

,02080 

600 

-B  000 

5.78760 

.58050 

.02920 

-.15090 

.12300 

-.02320 

.02310 

BOO 

-6.000 

5 78910 

.57810 

.03280 

-.14090 

.08400 

-.01440 

01690 

.500 

-4  000 

5.78910 

.57990 

.03620 

-.13610 

.05110 

- 00800 

.01060 

.600 

-3  000 

5.78910 

.58140 

.03750 

-.13560 

.03640 

-.00550 

.00770 

.600 

-2.000 

5.78960 

.58250 

.03830 

-.13610 

.02220 

-.00330 

.00480 

.600 

-1  000 

5.79000 

.58310 

.03960 

-.13800 

.00860 

-.00130 

00210 

.600 

000 

5.79000 

,58380 

03860 

-.13960 

-.00500 

.00070 

- 00060 

.600 

t.OOO 

5 78910 

.58510 

.03840 

-.13910 

-.01970 

.00290 

- 00340 

.600 

2.000 

5.78860 

58620 

.03790 

-.13960 

-.03550 

00560 

-.00630 

.600 

3.000 

5.78910 

.58670 

.03710 

-.13980 

-.05180 

00020 

- 00930 

.600 

4.000 

5.78960 

.58690 

.03590 

-.14260 

-.06800 

01080 

-.01240 

600 

6.000 

5.78B10 

.58870 

.03270 

-.15360 

10240 

01720 

-.01850 

.600 

8.000 

5.78610 

.59170 

.02930 

-.16920 

-.14180 

.02590 

- 02460 

.600 

10.000 

5.78520 

.59410 

.02780 

-.18240 

-.18260 

.03490 

-.03010 

600 

12  000 

5.78710 

.59200 

.02650 

-.18300 

-.21670 

.03920 

-.03430 

GRADIENT 

-.00002 

.00069 

-.00006 

-.00074 

-.01474 

.00230 

-.00284 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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0TWT-m3lCA5  K1  FO  H15,IA  V9  1 


IRGMO^n  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  • 

1339  9100 

IN.  XC 

ALPHA I - 

6 000  STAB  -- 

-8  000 

LREF  - 

327,8000  IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-I 

U “ 

000  RUO-L  - 

000 

BREF  « 

2348  0000  IN 

' 2MRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

000  ELV-OB  « 

3,000 

SCALE  « 

,0300 

Sl-2 

-= 

000  S3“4  » 

000 

S5-6 

* 

000 

RUN  NO.  203/  0 RN/L  - 3,H3 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-12.000 

5.76560 

.62490 

03140 

-.14410 

20970 

-.03820 

03820 

700 

-10.000 

5.76710 

.62280 

.02990 

-.14240 

.17770 

- 03450 

03330 

700 

-8  000 

5 77000 

.61510 

.03170 

-.13530 

.13350 

-.02470 

02680 

,700 

-6,000 

5,77340 

.60890 

.03520 

- 12970 

09090 

-,01510 

01950 

,700 

-4.000 

5.77540 

.60700 

.03860 

-.12030 

.05580 

-.00830 

01210 

700 

-3  000 

5 77640 

.60630 

. 03970 

-.12050 

.04060 

-.00600 

00870 

,700 

-2  000 

5.77690 

60610 

.04030 

-.12870 

02580 

- 00370 

00550 

,700 

-1.000 

5.77690 

60530 

.04060 

-.12930 

01070 

-.00140 

.00240 

,700 

,000 

5.77690 

.60550 

04070 

-.13010 

-.00460 

.00090 

“,00070 

,700 

1,000 

5 77780 

.60650 

.04060 

13080 

-.02090 

' .00350 

“ 00400 

.700 

2 000 

5 . 77730 

.60790 

.04030 

-.13170 

- 03730 

00800 

- 00720 

,700 

3.000 

5.77640 

.60960 

.03940 

-.13360 

-.05400 

.00850 

-,01050 

700 

4.000 

5 77490 

.61150 

.03830 

-.13710 

- 07120 

.01150 

- 01390 

700 

6 000 

5.77390 

.61650 

.03550 

-.14670 

- 10860 

01850 

- 02090 

700 

e.ooo 

5 77390 

.62260 

.03530 

-.15650 

-.15010 

02730 

- 02760 

,700 

10.000 

5.77440 

.62790 

. 03200 

-.16390 

-,19210 

,03560 

- 03350 

700 

12,000 

5 76950 

62060 

.03180 

-.16710 

- 22750 

.04000 

-.03040 

GRADIENT 

- 00001 

.00052 

- 00003 

-.00097 

- 01583 

00245 

- 00322 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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BTWT-m3lCA5  K1  FO  H1S«6  V9. 1 (RGM048)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

5500 » 0000  SQ.FT. 

XMRP  •• 

1339.9100 

IN,  XC 

SETA 

w 

000 

STAB  - 

-2.000 

LREF 

K 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN  YC 

RUD-U 

■ 

.000 

RUD-L  - 

000 

BREF 

m 

^3^8.0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-00  “ 

3 000 

SCALE 

M 

.0300 

Sl-2 

Wt 

.000 

S3-H 

.000 

S5-B 

u 

.000 

RUN  NO. 

212/0  RN/L 

« .97 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00  " 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

. 150 

-2.000 

-.05540 

-.22200 

.03970 

. 12050 

-.00650 

00170 

00000 

.150 

-1.000 

-.04790 

-.08410 

.03360 

,07050 

-.00290 

.00170 

-.00010 

.150 

.000 

-.04980 

.00620 

.02990 

.04160 

-.00210 

.00150 

-.00020 

150 

1 000 

- 05110 

.08170 

.02820 

.01540 

- 00210 

00150 

- 00050 

.150 

2.000 

- 05020 

. 16390 

.02810 

-.01370 

- 00260 

00140 

- 00060 

. 150 

3 000 

-.05010 

.25600 

.02930 

-.04350 

-.00260 

00100 

-.00070 

.150 

H.OOO 

-.05080 

.34740 

.03150 

-.07150 

-.00210 

.00100 

- 00070 

, 150 

5.000 

-.04990 

.43380 

03500 

- 09470 

-.00240 

00130 

-.00070 

150 

6 000 

- 04910 

.51780 

.03970 

-.11430 

-.00420 

00150 

-.00080 

150 

7.000 

-.05180 

.60360 

.04570 

-.13820 

-.00360 

.00140 

- 00080 

.150 

e.ooo 

-.04810 

.GB150 

.05320 

15850 

-.00400 

.00110 

-.00030 

.150 

9.000 

- 05120 

,75160 

.06350 

-.17170 

-.00300 

.00130 

00010 

‘.150 

10,000 

-.05000 

81470 

07850 

- 16960 

-.00500 

00170 

- 00030 

.150 

11  000 

- 05270 

.87290 

.10080 

-.17110 

- 00210 

00100 

.00010 

.150 

12  000 

- 04460 

.93310 

. 12600 

-.17090 

-.00160 

.00090 

.00020 

GRADIENT 

.00029 

.09023 

-.00054 

-.02977 

.00037 

-.00009 

-.00011 

RUN  NO 

211/0  RN/L 

- 1 .83 

GRADIENT 

INTERVAL 

-5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.04580  - 19500 

.04070 

.10950 

-.00640 

00270 

- 00070 

.300 

-1.000 

-.04480  -.09570 

.03450 

.07650 

-.00690 

.00300 

-.00080 

300 

.000 

- 04340 

.00430 

.03100 

.04420 

-.00640 

.00280 

-.00090 

300 

1.000 

- 04490 

.09770 

.02950 

.01440 

- 00590 

00260 

- 00090 

300 

2 000 

-.04750 

. 16960 

.02930 

-.01480 

-.00550 

.00250 

-.00070 

.300 

3 000 

- 04710 

26050 

.03030 

-.04390 

-.00530 

.00230 

-.00060 

.300 

H 000 

- 04480 

.36950 

.03230 

07380 

-.00520 

.00220 

- 00050 

.300 

5 000 

- 04280 

.45900 

03560 

-.10340 

-.00520 

00830 

-.00060 

.300 

6.000 

- 04380 

.54910 

.04050 

-.12930 

-.00480 

.00230 

-.00090 

.300 

7 000 

- 04510 

63780 

.04680 

-.15230 

-.00410 

,00880 

-.00120 

300 

8 000 

- 04660 

.72020 

.05500 

- 17180 

-.00440 

.00220 

- 00110 

300 

9 000 

- 04690 

79220 

.06720 

-.18430 

- 00570 

00260 

- 00050 

300 

10.000 

-.04490 

85490 

.08480 

-.18700 

-.00700 

00310 

-.00010 

.300 

11  000 

-.04490 

.91470 

.10680 

-.18560 

- 00700 

00300 

- 00010 

300 

12,000 

-.04620 

.97430 

.13190 

-.18340 

- 00720 

00320 

- 00050 

GRADIENT 

.00009 

.09315 

-.00058 

-.03018 

00024 

-.OOOlO 

00004 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  1 \ 


BTWT-m31CA5  Kl  FO  H15*6  V9  I (RGM042)  (.  21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

M 

000 

STAB 

m 

-2  000 

LREF  » 

327.B000  IN. 

TMRP  " 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

m 

,000 

RUD-L 

- 

.000 

BREF  « 

23H0.OOOO  IN. 

ZMRP  •• 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB 

■ 

3,000 

SCALE  - 

.0300 

SI-2 

u 

.000 

S3-»t 

ai 

.000 

S5-6 

m 

.000 

RUN  NO  210/  0 


RN/L  - 2.75 


GRADIENT  INTERVAL  ■ 


-5.00/  5.00 


% 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

- 0H3I0 

-.19800 

.04110 

.09520 

-.00910 

00260 

- ood\o 

.500 

-l.OOO 

- 04220  -.09370 

,03390 

.05960 

- 00860 

.00260 

- 00050 

500 

000 

- 04040 

.00910 

.02990 

02830 

-.00810 

.00280 

- 00070 

500 

1 .000 

-.03690 

. 10600 

02820 

-.00040 

-.00760 

. 00270 

- 00070 

500 

2.000 

-.04430 

.20320 

. 02800 

-.02940 

-.00700 

.00250 

-.00060 

500 

3.000 

- 04920 

29930 

.02900 

-.05990 

-.00700 

.00240 

-.00050 

.500 

M.OOO 

- 04420 

39330 

.03130 

-.08920 

-.00730 

.00250 

-.00050 

.500 

5.000 

- 04120 

.48650 

. 03500 

- 11660 

- 00730 

00240 

- 00070 

.500 

6.000 

-.04430 

.57930 

.04050 

-.14180 

- 00690 

00230 

- 00090 

.500 

7.000 

-.04530 

.66800 

.04850 

-.16120 

-.00660 

00230 

-.00100 

.500 

8 000 

-.04160 

.74660 

.06070 

-.17100 

-.00660 

00220 

- 00070 

500 

9.000 

-.04150 

81370 

.07850 

-.17340 

- 00710 

00230 

-.00040 

.500 

10.000 

-.04540 

.87660 

.10110 

-.17530 

- 00770 

00250 

-.00050 

.500 

11.000 

- 04460 

.93950 

.12630 

-.17780 

-.00810 

00280 

-.00070 

.500 

12.000 

-.04020 

.99580 

.15300 

-.18240 

-.00850 

.00320 

-.00070 

GRADIENT 

-.00036 

.09755 

-.00070 

-.03000 

.00027 

-.00005 

-.00002 

RUN  NO. 

209/  0 RN/L 

- 3.13 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2  000 

-.04600 

-.20520 

04130 

.08440 

-.00960 

.00290 

-.00030 

600 

-l.OOO 

-.04460  -.09950 

.03340 

. 05270 

-.00840 

.00270 

-.00050 

600 

.000 

-.05020 

00570 

.02880 

.02340 

- 00790 

.00250 

- 00060 

600 

1 000 

- 05730 

.10570 

.02680 

-.00550 

-.00810 

.00270 

- 00060 

.600 

2.000 

-.05720 

.20580 

.02660 

-.03470 

-.00810 

00280 

-.00060 

.600 

3,000 

-.04940 

. 30660 

.02780 

-.06410 

-.00740 

.00260 

- 00050 

BOO 

4 000 

-.04770 

.40520 

.03050 

-.09200 

-.00670 

,00230 

-.00040 

600 

5 000 

- 051 10 

.50110 

.03470 

-. 1 1740 

-.00600 

.00200 

- 00070 

600 

6.000 

-.05050 

.59490 

.04140 

-.13920 

-.00550 

.00180 

-.001  10 

.600 

7.000 

- 04640 

.68420 

05300 

-.15460 

-.00560 

. 00200 

- 00090 

.600 

B 000 

- 04510 

.76060 

. 06970 

16060 

-.00570 

.00220 

- 00060 

.600 

9.000 

- 04770 

.82620 

.09070 

16380 

- 00590 

.00220 

-.00060 

.600 

10.000 

-.04470 

.88660 

.11470 

-.17320 

-.00640 

.00220 

-.00070 

.600 

11  000 

- 04020 

.94430 

.14070 

-.18950 

-.00690 

. 00250 

-.00060 

.600 

12  000 

-.03910 

.96680 

. 16720 

-.20990 

-.00710 

, 00270 

-.00020 

GRADIENT 

00058 

.10085 

-.00076 

-.02890 

. 00042 

-.00009 

-.00002 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  12 


SREF 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  “ 


BTWT- 1431 CAB  K1  FO 

HI5.6  V9.I 

(RGM042)  f 

21 

JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500,0000  SQ,FT 

, XMRP  » 

1339*9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

000  STAB 

m 

-2 

000 

327,0000  IN, 

YMRP  • 

*0000 

IN.  YC 

RUD-U  « 

000  RUD-L 

m 

GOO 

23M8,0000  IN 

ZMRP  « 

190.7500 

IN,  ZC 

ELV- 

IB  « 

.000  ELV-OB 

m 

3 

000 

,0300 

Sl-2 

■ 

.000  S3-4 

m 

.000 

55-6 

• 

000 

RUN  NO 

208/  0 RN/L  - 3.43 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5*00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-2*000 

-.04250 

-,21550 

04170 

.07210 

- 00940 

00260 

-,00010 

700 

-1  000 

-.03710 

-.10440 

03260 

03860 

-.00910 

.00260 

- 00060 

700 

000 

-.04810 

*00730 

.02720 

00800 

-.00890 

00270 

- 00060 

700 

1 .000 

- 04500 

.11350 

.02450 

-.01850 

-.00800 

.00270 

-.00020 

700 

2*000 

-.04100 

*21840 

.02400 

-.04370 

-.00740 

.00270 

,00000 

.700 

3.000 

-.04050 

.32350 

*02540 

-.06830 

-.00710 

.00260 

-,00010 

♦700 

4*000 

-.03980 

*42620 

.02860 

-.09200 

-.00650 

.00240 

-.00020 

*700 

5.000 

-.03810 

*52540 

.03430 

-.11030 

-.00540 

.00200 

-.00040 

.700 

6.000 

-.03960 

.61960 

.04500 

-.12450 

-.00470 

00180 

- 00050 

.700 

7.000 

-.04280 

.70340 

.06280 

-.13850 

-.00470 

00200 

- 00030 

*700 

6 000 

- 04280 

.77320 

.08540 

-.15350 

-.00530 

. 00220 

00040 

.700 

g 000 

- 03910 

,93190 

.10900 

-.17210 

-.00570 

.00220 

.00080 

.700 

10  000 

-.03610 

.60240 

.13190 

- 19590 

-.00590 

.00210 

00040 

.700 

11.000 

- 03510 

.92550 

.15450 

-.21610 

-.00520 

00170 

.00030 

.700 

12*000 

-.03660 

*96230 

.17770 

-.23590 

-.00400 

.00130 

00080 

gradient 

*00053 

*10587 

-.00092 

-.02603 

.00056 

-.00007 

00008 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PACE  1 3 


BTWT-143ICA5  KI  FO  HI5.8  V9.1 


(ROM043)  < 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

!N 

XC 

LREF 

•i  327  8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

BREF 

« 23^8.0000 

IN. 

ZMRP  • 

190.7500 

IN. 

ZC 

SCALE  « *0300 


ALPHA  I 

m 

6 000 

STAB 

-2  000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L  - 

000 

ELV-IB 

m. 

.000 

ELV-OS  - 

3.000 

SI -2 

m 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-6 

M 

.000 

RUN  NO. 

217/  0 RN/L 

• .97 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CUM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-12.000 

5.80810 

.53860 

.02610 

-.17990 

.20960 

-.04960 

.03360 

.150 

-10  000 

5.80860 

.53390 

.02810 

-.16650 

16070 

-.04130 

02870 

.150 

-8.000 

5 81050 

.52800 

.03140 

-.15230 

.12590 

- 03110 

0224d 

.150 

-6  000 

5.81300 

.52530 

.03450 

-.13500 

.08630 

-.02110 

0l600^ 

.150 

-4  000 

5.61490 

.52670 

. 03670 

-.11930 

.05150 

- 01230 

0C990 

.150 

-3.000 

5 81540 

.52830 

.03730 

- 11640 

.03630 

- 00850 

0C70O 

.150 

-2.000 

5 81490 

52980 

.03750 

-.11970 

02160 

-.00500 

. OC420 

150 

-1.000 

5.81450 

.53140 

03760 

-.12770 

.00570 

- 00120 

.00130 

.150 

.000 

5.81400 

53220 

.03780 

-.13440 

-.OU90 

00280 

- 00170 

.150 

1. 000 

5 81450 

.53200  . 

.03780 

- 13590 

-.02950 

.00690 

- 00470 

.150 

2 000 

5.81450 

53350 

03700 

-.13510 

-.04520 

01040 

- 00750 

.150 

3.000 

5.81400 

.53380 

03730 

-.13620 

-.05970 

01340 

- 01020 

150 

4.000 

5 81250 

.53440 

.03570 

- 14050 

- 07540 

.01680 

- 01300 

.150 

6.000 

5 80760 

53830 

.03130 

-.15320 

- 11270 

02560 

- 01880 

.150 

0 000 

5.80520 

54460 

02780 

-.16480 

-.15300 

03650 

- 02460 

.150 

10.000 

5 80470 

.55150 

.02600 

-.17270 

-.19560 

04720 

- 02990 

.150 

12.000 

5.80320 

.65620 

.02450 

-.17850 

-.23240 

.05400 

-.03420 

GRADIENT 

-.00024 

00093 

-.00005 

- 00305 

- 01607 

.00368 

- 00283 

RUN  NO 

216/0  RN/L 

- 1.83 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CUM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12  000 

5 80320 

.54970 

.08550 

-.18370 

21190 

-.05110 

.03300 

.300 

-10.000 

5 B0420 

.54560 

.02820 

- 17020 

.17000 

- 04100 

02780 

.300 

-8.000 

5.80620 

.54040 

.03170 

-.15680 

.12690 

- 03050 

.02210 

.300 

-6.000 

5.80810 

.53890 

.03520 

14670 

.08700 

-.02020 

.01620 

300 

-4.000 

5.80950 

.54160 

038 10 

-.  13050 

.05280 

- 01200 

01040 

300 

-3.000 

5 80960 

.54390 

.03910 

-.13660 

.03660 

-.00850 

00750 

300 

-2.000 

5.80910 

54600 

.03980 

-.13600 

.02150 

-.00500 

00470 

.300 

-1 .000 

5.80860 

.54690 

.04020 

-.13680 

.00600 

-.00130 

.00190 

.300 

.000 

5.80910 

,54690 

.04030 

-.13930 

-.00990 

.00250 

-.00090 

.300 

1 .000 

5 80960 

54730 

.04010 

13980 

- 02670 

.00620 

- 00370 

.300 

2.000 

5 80910 

.54850 

.03940 

-.14130 

- 04400 

.01000 

- 00650 

.300 

3.000 

5.80810 

.54970 

.03840 

-.14330 

-.06100 

.01370 

-.00930 

.300 

4.000 

5.80760 

.54970 

.03720 

-.14670 

-.07760 

01760 

-.01230 

.300 

6.000 

5.80710 

.55020 

.03410 

-.15890 

-.11280 

.02650 

-.01820 

.300 

8.000 

5 80520 

.55420 

.03020 

-.17490 

-.15350 

,03710  ' 

-.02400 

3C0 

10  000 

5.B0220 

.55870 

02620 

18720 

-.19640 

04780 

-.02950 

300 

12  000 

5.80220 

,55400 

.02340 

18380 

-.23230 

05510 

-.03390 

GRADIENT 

-.00019 

.00092 

-.00011 

-.com 

-.01626 

00371 

-.00282 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  !4 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  » 
SCALE  - 


BTWT-t^SlCAS  K1  FO  H15.B  V9  1 


(RGM043)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  v PARAMETRIC  DATA 


5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP 

“ 1339.9100  IN.  XC 

ALPHA!  - 

G 000 

STAB 

-2  OOO 

327  BOOO 

IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YC 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

2340  0000 

IN. 

ZMRP 

« 190.7500  IN,  ZC 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB  « 

3.000 

.0300 

St-2  » 

.000 

S3-4 

000 

S5-6  - 

000 

RUN  NO. 

215/  0 RN/L  ■ 2.76 

ORAOIENT  INTERVAL  » -5,00/  5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12  000 

5.79200 

,56540 

.02590 

- 16260 

.21640 

- 05180 

03300 

.500 

-10.000 

5.79490 

.56430 

.02700 

-.16220 

,17720 

-.04300 

. 02050 

500 

-8.000 

5.79790 

.56220 

.03020 

-.15570 

,13450 

-.03280 

.02290 

500 

-6  000 

5.79880 

56150 

.03390 

-.14700 

.09310 

-.02180 

.01670 

500 

-4  000 

5.79930 

56300 

.03720 

- 13980 

,05560 

- 01240 

01050 

.500 

-3  000 

5 79930 

.56500 

.03840 

-.13830 

.03880 

- 00840 

00750 

.500 

-2  000 

5.79980 

.56750 

.03940 

-.13860 

.02310 

-.00480 

00460 

.500 

-l.OOO 

5.79980 

.56890 

.03990 

-.13990 

. 00770 

-.00140 

.00190 

500 

.000 

5 79980 

.56870 

.03990 

- 14060 

-.00840 

00220 

- 00070 

500 

1 000 

5.79980 

56820 

.03960 

- 14080 

-.02560 

00600 

- 00350 

.500 

2 000 

5 80030 

.56860 

.03890 

- 14150 

- 04310 

,00990 

- 00640 

500 

3 000 

5.80080 

56960 

03790 

- 14400 

-.06020 

01370 

- 00930 

.500 

4 000 

5 eooso 

.57050 

.03640 

-.14870 

- 07760 

01770 

-.01240 

.500 

6 000 

5.79830 

.57180 

.03280 

-.16090 

-.11570 

.02700 

- 01860 

.500 

8.000 

5.79690 

.57320 

.02950 

-.17020 

-.15830 

.03800 

-.02440 

,500 

10.000 

5 79740 

.57320 

.02690 

-.17200 

-.20190 

,04870 

- 02970 

500 

12  000 

5.79880 

.56960 

02480 

-.16410 

-.23800 

055BO 

- 03410 

ORAOIENT 

.00019 

,00076 

-.00010 

-.00099 

-.01659 

00372 

-.00282 

RUN  NO. 

214/0  RN/L 

- 3.11 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

lACH 

SETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12  000 

5.79370 

,58230 

.02750 

15020 

.22060 

-.05180 

. 03360 

.600 

-10  000 

5.78610 

,58480 

,02820 

-.16510 

.18410 

-.04520 

0E960 

,600 

-8.000 

5. 78610 

.58130 

.03040 

-,15670 

, 14020 

-.03410 

.02380 

.600 

-6.000 

5,79000 

.57070 

,03390 

-.14320 

.09720 

-.02260 

.01720 

.600 

-4  000 

5.79950 

.57960 

03750 

-.13550 

,0593p 

-.01300 

01070 

600 

-3.000 

5.79150 

.58110 

.03890 

- 13530 

,04200 

- 00900 

.00770 

.600 

-2  000 

5.79200 

58270 

.03970 

-.13710 

.02540 

-.00520 

00470 

600 

-l.OOO 

5 79150 

58400 

.04010 

- 13960 

.00940 

- 00170 

.00190 

600 

,000 

5 79100 

58470 

04010 

-.14100 

-.00670 

00170 

- 00080 

,600 

1 000 

5 79200 

58460 

,03980 

- 14020 

- 0S380 

00530 

-.00360 

600 

2,000 

5 79300 

.58450 

.03930 

-.13840 

-.04170 

.00920 

- 00650 

.600 

3.000 

5.79350 

.58520 

.03850 

-.13870 

-.06010 

.01330 

-.00960 

600 

4 000 

5.79250 

.58690 

.03700 

-.14360 

-.07890 

01770 

- 01280 

600 

6.000 

5 79000 

.59050 

.03340 

-.15790 

-.11900 

.02750 

-.01930 

.600 

0.000 

5 78910 

.59140 

.03070 

16420 

16160 

.03850 

-.02510 

.600 

10.000 

5.79000 

.58920 

.02890 

16040 

-.20490 

.04900 

- 03010 

600 

12  000 

5 79100 

.58610 

, 02680 

-,15610 

-.24480 

05B50 

-.03460 

ORAOIENT 

.00028 

.00075 

-.00007 

-.00076 

-.01711 

00376 

- 00290 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA6 
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BTWT-m3ICA5  Kl  FO  H15.6  V9  1 


tRGMOHS)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

5500.0000 

LREF  - 

327.B000 

BREF  ^ 

2348  0000 

SCALE  - 

.0300 

SQ  FT  XMRP  « 

IN.  YMRP  - 

IN  2MRP  - 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190  7500  IN.  2C 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  1 

m 

6 000 

STAB 

-2  000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L  - 

.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-00  - 

3 000 

St -2 

It 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

RUN  NO. 

213/0  RN/L 

- 3 43 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-*12.000 

5.76760 

.62230 

.03150 

-.13230 

,23320 

-.05330 

. 03060 

.700 

-10.000 

5 76610 

62540 

.03130 

-.15460 

.19650 

- 04720 

03410 

700 

-8.000 

5 76900 

.61790 

.03330 

-.15120 

15000 

- 03550 

02770 

.700 

-6  000 

5.77290 

61020 

.03670 

-.13890 

.10400 

- 02330 

.02020 

700 

-4.000 

5 77590 

.60680 

04020 

- 12880 

.06360 

-.01320 

01240 

700 

-3  000 

5 77690 

60570 

.04140 

-.12600 

04560 

-.00920 

. 00870 

700 

-e.ooo 

5 77780 

60410 

.04190 

- 12470 

.02820 

-.00550 

00540 

.700 

-l.OOO 

5.77830 

.60340 

,04210 

-.12490 

.01120 

-,00190 

.00240 

700 

.000 

5 77880 

60390 

04220 

- 12560 

-.00600 

.00170 

- 00060 

.700 

I 000 

5 77930 

.60460 

04210 

-.12490 

- 02420 

.00560 

- 00380 

.700 

2 000 

5.77980 

60550 

.04160 

-.12380 

-.04310 

.00960 

- 00720 

700 

3.000 

5,78090 

60690 

.04080 

-.12470 

,-.06220 

01370 

- 01060 

700 

4 000 

5.78080 

60930 

.03960 

-.12890 

- 08180 

01800 

- OIHIO 

.700 

6,000 

5.77930 

.61620 

.03680 

-.14440 

-.12390 

.02820 

- 02140 

.700 

8.000 

5.77780 

.62320 

.03440 

-.16160 

-.16940 

.03940 

-.02840 

.700 

to  000 

5 77730 

.62700 

.03290 

-.16970 

-.21510 

.05000 

- 03440 

,700 

12  000 

5 77730 

,62450 

.03230 

-.15480 

-.85400 

.05700 

- 03B80 

GRADIENT 

.00060 

00029 

-.00008 

.00009 

-,01805 

00385 

- 00325 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


BTWT-m31CA5  Kl  FO 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  • 1339,9100  IN.  XC 

LREF  - 327.8000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YC 

0REF  - 2348,0000  IN.  ZMRP  - 190.7500  IN.  2C 

SCALE  0300 


RUN  NO.  222/  0 RN/L  « .97 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.150 

-2.000 

-.00080 

-.16630 

.150 

-1  000 

-.00170 

-.03150 

150 

000 

- 00010 

.06020 

150 

1 000 

.00260 

13620 

.150 

2.000 

00220 

.21600 

.150 

3.000 

.00060 

.30720 

o 

IT) 

4.000 

.00150 

.39910 

150 

5 000 

00450 

48570 

. 150 

6 000 

.00920 

.57180 

150 

7 000 

.00950 

.65360 

.150 

0.000 

.00510 

.72830 

.150 

9.000 

.00390 

.79620 

.150 

10  000 

.00690 

.85860 

.150 

n 000 

00810 

.91930 

.150 

12,000 

.00750 

,97850 

GRADIENT 

00065 

.08974 

RUN  NO. 

221/  0 RN/L 

- i.e 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.300 

-2  000 

00430 

- 14580 

300 

-1  000 

,00750 

-.04630 

.300 

,000 

.00900 

.05300 

.300 

1.000 

00620 

.14500 

300 

2 000 

00420 

.23710 

300 

3.000 

.00310 

.32860 

.300 

4 000 

00280 

41740 

,300 

5 000 

003?0 

♦50630 

300 

6 000 

00300 

.59670 

.300 

7.000 

.00360 

.68510 

.300 

8.000 

.00340 

.76460 

.300 

g.ooo 

,00260 

.03370 

.300 

10.000 

.00430 

.69590 

.300 

n.ooo 

.00780 

.95560 

.300 

12.000 

01070 

1.01440 

GRADIENT 

- 00061 

.09289 
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H15.6  V9.1  IRGH044)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB  « 

1 000 

RUO-U 

000 

RUD-L  - 

000 

ELV-IB 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

Sl-2 

.000 

S3“4 

000 

S5-6 

.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03600 

-.03590 

-.00980 

.00230 

-.00060 

.03220 

-.08150 

- 00620 

00220 

-.00060 

.02930 

- 10830 

-.00520 

.00210 

- 00080 

.02840 

- 13580 

-.00490 

00200 

- OOlOO 

.02900 

-.16380 

-.00450 

.00170 

- OOlOO 

.03060 

-.19100 

-.00470 

.00150 

-.00100 

.03310 

-.22160 

- 00480 

.00160 

-.00110 

.03740 

-.25050 

- 00510 

.00190 

- 00110 

.04330 

- 27400 

- 00610 

00210 

- 00120 

.04970 

-.28990 

- 00610 

.00210 

- OOlOO 

.05710 

-.30080 

-.00630 

,00190 

-.00080 

.06850 

- 30910 

- 00740 

.00190 

-.00060 

,08560 

-.31120 

- 00730 

.00180 

- 00060 

.10760 

-.30680 

-.00530 

,00150 

- 00030 

,13310 

-.30200 

-.00270 

00150 

- 00020 

♦OOOOB 

-.02951 

00050 

- OOOOS 

-.00008 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03960 

-.04400 

-.00750 

,00310 

- 00090 

,03410 

-.07930 

- 00770 

.00330 

- 00090 

.03130 

-.11170 

-.00770 

.00320 

-.00090 

,03050 

-.13920 

- 00750 

.00300 

-.00100 

.03080 

- 1675D 

- 00640 

,00270 

-.00090 

.03220 

- 19710 

-.00620 

,00260 

-.00070 

.03470 

-.22760 

-.00690 

00280 

- 00080 

.03880 

-.25770 

-.00710 

.00290 

-.00090 

.04440 

-.28340 

-.00650 

OO2B0 

-.00120 

.05170 

- 30260 

- 00560 

.00250 

-.00140 

. 06080 

-.31530 

-.00560 

00260 

-.00110 

.07350 

-.32180 

-.00690 

.00300 

-.00020 

.09100 

-.32060 

-.00820 

.00350 

.00010 

.11310 

-.31360 

-.00830 

.00380 

-.00050 

.13910 

-.30920 

-.00800 

.00380 

-.00080 

.00000 

- 03002 

00015 

-.00007 

00001 

DATE  20  JUN  75 


TABU1.ATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


STWT-143ICA5  K!  FO 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
0REF  • 
SCALE  « 


5500,0000  SQ  FT.  XMRP  - 1339.9100  IN.  XC 

327.0000  IN.  YMRP  ••  .0000  IN.  YC 

8348  QQOQ  IN.  ZMRP  - 190 .^SOO  IN*  ZC 

.0300 


RUN  NO.  220/  0 RN/L  » 2.77 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

500 

-2  000 

00300 

-.15860 

.500 

-I. COO 

.00660 

- 05350 

.500 

.000 

.01340 

.05000 

500 

1.000 

.01690 

.14640 

.500 

2 000 

.01480 

.24250 

.500 

3.000 

.01080 

.33600 

.500 

4 COO 

.00880 

.43220 

500 

5.000 

.01190 

.52570 

500 

6 000 

.01520 

.61820 

.500 

7. COO 

.01460 

.70510 

.500 

e 000 

.01020 

.79120 

.500 

g.Goo 

.01250 

.84770 

.500 

10  000 

.01730 

91090 

,500 

11.000 

,01700 

.97210 

.500 

12.000 

.01430 

1.025B0 

ORAOIENT 

. 00075 

.09737 

RUN  NO. 

219/  0 RN/L 

- 3.: 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.600 

-2,000 

.00380 

-.16520 

.600 

-1.000 

.00420 

-.05850 

600 

.000 

.00490 

.04700 

.600 

1.000 

.00630 

.14750 

.600 

2,000 

.00770 

.24810 

.600 

3 000 

.009S0 

.34750 

600 

4 000 

.01140 

.44490 

.600 

5.000 

.00910 

.54110 

.600 

6,000 

.00300 

.63600 

.600 

7 COO 

-.00100 

.723B0 

600 

8 000 

.00210 

.79780 

.600 

9.000 

. 006B0 

,86120 

600 

10  000 

. 00790 

92210 

.600 

11.000 

, 00770 

.97740 

.600 

12  000 

.01090 

1.01750 

GRADIENT 

.00105 

10075 
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HI5.6  V9.1  (RCM044)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

000 

STAB 

1 000 

RUD-U  - 

000 

RUO-L  - 

.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

SL-2  - 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CO  CUM  CY  CLN  CSL 


. 04020 

- . 05960 

rr.  00990 

00270 

-.00050 

.03390 

-.09660 

-.00920 

.00290 

- 00060 

.03050 

-.12780 

-.00980 

00300 

-.00070 

.02930 

-.15450 

-.00870 

.00310 

* OOOBD 

.02970 

-.18340 

-.00810 

.00250 

- 00070 

.03140 

-.21440 

-.00900 

.00220 

-.00060 

.03430 

-.24440 

- 00810 

00270 

- 00070 

.03870 

-.27240 

- 00810 

.00260 

- 00080 

.04480 

-.29650 

-.00780 

00250 

-.00100 

.05350 

-.31160 

-.00750 

00250 

-.00100 

.06690 

-.31520 

-.00770 

.00250 

-.00070 

. 08590 

-.31190 

-.00850 

.00280 

-.00040 

.10850 

-.30910 

-.00880 

.00290 

- 00040 

.13340 

-.30780 

-.00850 

.00300 

-.00090 

.16100 

-.31000 

-.00890 

.00350 

- 00120 

-.00006 

-.02997 

.00025 

*.00003 

-.00003 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.04010 

-.06300 

-.01080 

.00310 

-.00060 

.03310 

-.09940 

-.01010 

.00310 

-.00080 

.02930 

-.13200 

-.01010 

.00320 

-.00090 

.02700 

16140 

- 01020 

00330 

-.00100 

02820 

-.19230 

- 00970 

.00320 

-.00090 

.03010 

-.22230 

-.00890 

.003C0 

-.00080 

.03340 

-.25080 

- 00860 

00880 

- 00080 

.03040 

- 27650 

-.00800 

.00250 

-.00100 

.04560 

-.29720 

-.00680 

.00220 

-.00120 

.05720 

-.30730 

- 00630 

00200 

- 00120 

,07510 

- 30590 

-.00680 

.00220 

- 00090 

.09800 

-.30240 

-.00820 

.00270 

-.00050 

. 12290 

-.30680 

-.00890 

.00300 

-.00030 

.14830 

-.31790 

-.00860 

.00310 

-.00040 

.17450 

-.33220 

-.00810 

.00310 

- 00040 

-.00009 

-.03040 

. 00037 

-.00008 

-.00003 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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0TWT-lH3tCA5  K1  FO  Ht5^6  V9*l  (RGM044)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  " 

5500  0000  SQ,FT, 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

.000  STAB 

1.000 

LREF  • 

387.0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  » 

.000  RUD-L  - 

.000 

BREF  - 

23^8.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

1 

> 

-1 

LI 

18  - 

.000  ELV-00  - 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

SI-2 

m 

.000  S3-4  « 

.000 

S5-6 

m 

.000 

RUN  NO.  1 

316/  0 RN/L  ■ 3. Ha 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

o 

o 

•2.000 

.01410 

-.17030 

.04050 

-.07190 

-.01100 

.00300 

-.00030 

.700 

-l.OOO 

.01140 

-.06440 

.03220 

-.10690 

-.01070 

.00290 

-.00080 

.700 

.000 

.00440 

.04660 

.02730 

-.13840 

- 01040 

.00300 

-.00070 

.700 

l.OOO 

.00190 

.15210 

.02540 

-.16560 

- 01020 

.00320 

-.00060 

700 

2.000 

.00080 

.25800 

.02550 

-.19330 

- 00990 

.00320 

-.00050 

.700 

3.000 

.00380 

.36340 

.02760 

-.22310 

-.00930 

.00320 

-.00060 

.700 

4.000 

.01020 

.46650 

.03170 

- 25110 

-.00850 

00300 

- 00070 

700 

5.000 

.01500^ 

.56700 

.03800 

-.27450 

- 00730 

.00250 

- 00090 

700 

6.000 

.01260 

.66090 

.04910 

-.28830 

- 00630 

00220 

- 00090 

700 

7.000 

.00690 

.74240 

.06720 

-.29280 

- 00620 

00220 

-.00050 

.700 

8,000 

.00690 

80980 

.09050 

-.29610 

-.00630 

.00250 

00040 

.700 

9 000 

.01210 

86710 

.11500 

-.30760 

-.00770 

.00260 

.00080 

.700 

10  000 

.01600 

.91770 

. 13850 

-.32610 

-.00780 

. 00260 

00050 

700 

It .000 

01800 

.96050 

.16160 

-.34000 

- 00750 

,00250 

.00040 

,700 

18.000 

02150 

.99580 

.18520 

-.35370 

-.00680 

.00220 

00080 

GRADIENT 

-.00003 

.10612 

-.00023 

-.02882 

.00048 

-.00003 

-.00004 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  »• 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  * 


BTWT«m31CA5  K1  FO  HI5.6  V9. 1 

(RGM045I  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500  0000  SQ  FT 

. XMRP  - 

1339  9100  IN,  XC 

BETA 

000 

STAB 

1 000 

327.8000  m. 

VMRP  « 

.0000  IN.  YC 

RUO"U 

000 

RUO-L  - 

000 

2340.0000  IN 

ZMRP  « 

190,7500  IN,  ZC 

ELV-I0 

.000 

ELV-08  « 

3.000 

0300 

S!“2 

000 

S3-4  - 

45  000 

S5-6 

20.000 

RUN  NO. 

224/  0 RN/L 

- 2,83 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

.03230 

-.29900 

,06330 

-.02410 

-.00990 

.00290 

-.00120 

,500 

-1. 000 

,03320 

-.19690 

,05480 

-.05910 

-.00930 

00320 

- 00130 

,500 

,000 

,03490 

-.09480 

.04950 

-.09130 

-.00890 

.00320 

-.00120 

.500 

1. 000 

03790 

.00120 

.04710 

-.12040 

- 00B40 

00300 

- 00120 

.500 

2,000 

03820 

09560 

.04620 

- . 14880 

-.00770 

00300 

- 00120 

500 

3.000 

,03860 

18840 

.04880 

-.17790 

-.00770 

00290 

-.00120 

.500 

4.000 

.03640 

,27980 

.04870 

-.20570 

- 00790 

.00290 

- 00120 

.500 

5.000 

.03570 

.37290 

,05200 

- 23120 

-,00760 

. 00270 

-.00120 

.500 

6.000 

.03650 

.46770 

,05710 

- 25420 

-,00700 

. 00260 

- 00140 

.500 

7.000 

.03490 

.56100 

,06390 

-.27150 

-.00600 

.00250 

-.00140 

500 

8.000 

.03600 

,65170 

.07290 

-.27980 

-.00650 

.00230 

-.00100 

500 

9 000 

03900 

.74130 

.08920 

-.27860 

-.00660 

00230 

- 00050 

500 

10  000 

. 03930 

.83000 

,11010 

- 27440 

- 00750 

. 00270 

- 00060 

.500 

11  000 

. 03760 

.91420 

.13510 

- 27440 

-.00840 

00320 

- 00120 

.500 

12.000 

.03850 

.96560 

.16070 

- 28300 

-.00880 

.00360 

- 00160 

GRADIENT 

00061 

.09552 

-.00141 

-.02942 

00033 

- 00005 

00001 

RUN  NO 

223/  0 RN/L 

« 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAN 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

.03260 

-.31710 

.06430 

-.02270 

-.01090 

.00320 

-.00130 

.600 

-1.000 

.03100 

-.21390 

05490 

-.05760 

-.01010 

.00320 

-.00150 

,600 

.000 

.03110 

- 10990 

.04890 

-.09070 

-.00990 

.00330 

-.00140 

.600 

1.000 

,03410 

-.01220 

,04630 

-.12070 

-.00970 

,00330 

-.00140 

.600 

2.000 

.02970 

.08630 

.04540 

-.14920 

-.00920 

.00320 

-.00140 

.600 

3 000 

.02800 

.18390 

.04600 

-.17810 

- 00830 

00300 

- 00130 

.600 

4 000 

.03180 

27980 

.04810 

-.20560 

-.00770 

,00280 

- 00120 

,600 

5.000 

. 03570 

.37640 

.05190 

-.22980 

-.00730 

.00270 

-.00130 

.600 

6,000 

03470 

, 47500 

,05760 

-.25210 

-.00650 

.00240 

-.00140 

.600 

7.000 

.03250 

.57810 

.06570 

-.26820 

-.00540 

.00200 

- 00110 

600 

8 000 

. 03370 

.67810 

,07840 

- 27080 

-.00540 

00200 

-.00050 

.600 

g.ooG 

. 03500 

,77100 

. 09860 

-.26460 

-.00670 

00240 

-.00040 

,600 

10.000 

.03510 

.85590 

.12370 

-.26530 

-.00850 

.00310 

-.00070 

.600 

11.000 

,03680 

.93200 

,14070 

-.27780 

-.00890 

.00330 

-.00090 

.600 

12  000 

04160 

99350 

.17290 

- 29770 

- 00800 

00320 

- 00070 

GRADIENT 

.00014 

,09804 

-♦00155 

-.02953 

.00051 

-.00008 

.00002 

OATC  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  20 


BTWT-m3ICA5  K1  FO  HJ5.6  V9. 1 (RGM0H6)  ( 11  JUN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN 

XC 

BETA 

M 

5 000 

STAB  - 

1 .000 

LREF  « 

327.8000  IN 

YMRP  •« 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

,000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  - 

2348.0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB  i* 

3.000 

SCALE  - 

0300 

SI-2 

• 

.000 

S3-H 

45  000 

55-6 

m 

20  000 

RUN  NO, 

226/  0 RN/L 

« 2 80 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2  000 

4.98630 

-.28100 

.05660 

- 05400 

-.12780 

.03040 

- 01420 

500 

-1.000 

4 99370 

-.18180 

.04870 

- 08980 

-.12600 

03060 

- 01430 

.500 

000 

4 99410 

- 08140 

.04350 

- 12220 

-.12470 

.03070 

-.01420 

,500 

1.000 

4.99320 

.01400 

.04110 

- 15020 

-.12340 

03070 

- 01410 

.500 

2.000 

5 00000 

.10750 

.04040 

-,17740 

-.12230 

.03060 

- 01440 

500 

3,000 

5.00050 

.19870 

.04120 

-.20340 

- 12090 

.03000 

- 014B0 

5DO 

4.000 

4 99710 

20810 

.04330 

-.22400 

- 11900 

.02910 

- 01520 

.500 

5 000 

4 99510 

37750 

.04680 

-.24080 

-.11640 

02800 

- 01580 

.500 

6.000 

4.99760 

.46910 

.05250 

- 25740 

-.11400 

.02730 

- 01580 

.500 

7.000 

5.00240 

56430 

.05980 

-.27710 

-.11  140 

02630 

- 01600 

.500 

0.000 

5.00440 

66070 

.06930 

-,29080 

10840 

.02520 

- 01660 

.500 

9 000 

5,00490 

75490 

.08420 

- 31760 

-.  10690 

02450 

- 01630 

500 

10.000 

5 00540 

.84540 

10560 

-,32660 

- 10720 

.02450 

-.0I5'0 

.500 

It. 000 

5 00630 

.92870 

.13100 

-.32640 

-.10810 

02480 

-*01410 

.500 

12.000 

5.00830 

.99880 

. 15720 

-.32640 

-.10850 

.02520 

- 01440 

GRADIENT 

.00125 

.09395 

-.00123 

-.02678 

.00152 

-.00032 

-,00021 

RUN  NO. 

225/  0 RN/U 

« 3.18 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5,00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

4 90830 

- 89950 

.05810 

- 05620 

-.12940 

03120 

- 01430 

.600 

-l.OOO 

4 99270  -.19830 

,04880 

-,09020 

-.12810 

.03140 

-.01470 

.600 

.000 

4.99070  -.09670 

.04320 

-.12320 

-.12710 

.03130 

-.01460 

600 

1.000 

4 99170 

.00230 

04050 

-.15310 

- 12600 

03130 

- 01460 

.600 

2 000 

4.98880 

.09910 

.03960 

- 18140 

-. 12540 

.03130 

- 01490 

.600 

3.000 

4.99120 

. 19300 

04040 

-.20310 

-.12350 

03070 

- 01520 

.600 

4.000 

4.99560 

.28670 

.04290 

-.2f920 

12060 

.02950 

- 01550 

.600 

5.000 

4 99710 

.38080 

.04710 

-.23520 

-.11770 

.02830 

- 01600 

600 

6 000 

4 99660 

.47950 

.05320 

-,25310 

-.11490 

02730 

- 01630 

.600 

7 000 

4.99660 

.58420 

.06190 

-.27440 

-.11200 

02630 

-.01680 

.600 

8.000 

4.99710 

.63020 

.07510 

-.29620 

-.11030 

.02550 

-.01750 

,600 

9.000 

4.99660 

.79020 

.09430 

-.31070 

-.11100 

.02550 

-.01710 

.600 

10.000 

4,99610 

.87670 

,11820 

-.31710 

-.11250 

.02620 

-.01560 

.600 

11.000 

4.99510 

.94620 

. 14350 

-.32140 

-.11230 

.02630 

-.01440 

600 

12  000 

4 99660 

99860 

.16820 

-.33500 

-.imo 

02610 

-.01410 

GRADIENT 

00089 

09709 

-.00138 

- 02579 

.00156 

- 00038 

-.00021 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  • CAS 


PAGE  ai 


BTWT-m3tCA5  Kl  FO  H!5*6  V9.1 


(RGM047)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500 

OOOO 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327 

BOOO 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN 

YC 

BREF  - 

2348 

GOOO 

IN 

ZMRP  « 

190.7500 

IN. 

2C 

SCALE  « ,0300 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

QOO 

STAB 

1.000 

RUD-U 

000 

RUD-L  - 

000 

ELV-IB 

10  000 

ELV-OB  - 

13  000 

si-a 

000 

S3-4 

45  000 

S5“6 

20  000 

RUN  NO.  227/  0 RN/L  • 3,19  GRADIENT  INTERVAL  • -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

.04870 

-.27080 

.06530 

-.19980 

-.01000 

.00300 

-.00090 

600 

-1  000 

.03700 

-.16940 

.05690 

-.23480 

-.00940 

.00290 

- 00120 

600 

000 

03640 

- 0B790 

05170 

-.26610 

-.00980 

00320 

- 00120 

.600 

l.OOO 

.04200 

03050 

.04930 

-.29510 

-.00960 

00320 

- OOllO 

.600 

2.000 

.04120 

.12800 

.04900 

-.32470 

-.00900 

.00310 

-.00100 

.600 

3.000 

.04180 

.22570 

.05020 

-.35340 

-.00840 

.00290 

-.00100 

.600 

4.000 

04010 

32180 

.05280 

-.38050 

- 00760 

00260 

- 00000 

600 

5 000 

.03670 

.41610 

.05720 

-.39900 

-.00660 

00220 

- 00080 

.600 

6.000 

.03500 

,51150 

.06360 

-.40560 

-.00570 

.00190 

-.00090 

600 

7.000 

.03560 

.61190 

07250 

-.41180 

-.00550 

.00200 

-.00090 

.600 

8.000 

.03600 

.71430 

.08590 

-.41800 

-.00580 

.00210 

-.00040 

.600 

9.000 

.03670 

.80930 

.10630 

-.41810 

-.00660 

00230 

-.00040 

.600 

10.000 

.04010 

.89200 

.13150 

-.41520 

-.00810 

.00290 

-.00080 

.600 

11.000 

.04490 

.96340 

. 15690 

-.41970 

-.00900 

00330 

-.00100 

.600 

12  000 

.04830 

1 02190 

.18180 

-.43200 

-.00860 

00320 

- 00040 

GRADIENT 

-.00063 

.09812 

-.00098 

-.02874 

.00045 

-.00010 

,00004 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  22 


8TWT-m31CA5  K1  FO 

H15.6  V9.1 

IRGMD48}  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OAT A 

SREF  « 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  “ 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

■ 

000  STAS 

l.OOO 

LREF  - 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN  YC 

RUD-U  - 

000  RUD-L  - 

000 

BREF  ** 

234B  OOOO  IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - -10 

,000  ELV-OB  - 

-7  000 

SCALE  - 

.0300 

SI-2 

IS 

,000  S3-4  - 

45  000 

S5-B 

- 20 

000 

RUN  NO.  228/  0 f^N/L  - 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

. 03070 

-.39980 

.06710 

.30190 

-.01230 

00410 

- 00100 

600 

-l.OOO 

03520 

-.29830 

.05650 

.27270 

-.01150 

.00400 

- 00120 

600 

.000 

.03300 

-.19430 

04920 

.24430 

-.01 170 

. 00420 

- 00110 

600 

1.000 

.03310 

-.09550 

.04520 

.21750 

-.01210 

.00440 

- oono 

600 

2.000 

. 03520 

.00160 

,04330 

19050 

-.01160 

00440 

- 00110 

.600 

3.000 

. 03450 

.09840 

.04280 

.16410 

-.01040 

.00400 

-.00090 

.600 

^.000 

.03560 

.19500 

.04350 

.13800 

-.00950 

.00370 

- 00080 

600 

5.000 

03530 

29320 

.04600 

,11320 

-.00900 

.00340 

- 00090 

>600 

6.000 

.03310 

.39130 

.05050 

.09170 

-.00830 

.00380 

-.00090 

600 

7.000 

.03130 

.49360 

. 05740 

.07250 

-.00790 

.00320 

- 00070 

.600 

0 000 

.03220 

.59770 

06930 

.05880 

-.00790 

.00320 

- 00050 

.600 

g.ooo 

.03200 

.69390 

.08870 

.05220 

-.00870 

00330 

- 00030 

.600 

10.000 

.03770 

.78050 

.11260 

.04140 

-.01030 

.00390 

- 00020 

.600 

11.000 

.04040 

.85950 

.13670 

.01780 

-.01090 

.00430 

-.00050 

,600 

12  000 

.04010 

92330 

. 16070 

-.01790 

- 01060 

.00430 

-.00040 

GRADIENT 

.00049 

.09872 

-.00278 

-.02633 

.00045 

-.00008 

00004 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  S3 


0TWT-m31CA5  K1  FO  H15  6 V9.1  (RGM049)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

III 

000  STAB 

I 000 

LREF  - 

327  8000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUO-I 

J » 15 

.000  RUD-L  - 

15.000 

BREF  - 

2348.0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

000  ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  *■ 

,0300 

Sl-2 

- 

.000  S3-4 

45  000 

S5-6 

" 20.000 

RUN  NO.  289/  0 RN/L  • 3»B3 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,600 

-2,000 

.03120 

-.31620 

.06830 

-.02060 

.03570 

-,02330 

. 00600 

,600 

-l.OOO 

,07690 

-.21300 

,05880 

-.05380 

.03650 

-.02340 

.00510 

,600 

000 

,07540 

-.11030 

05280 

-.08510 

03640 

-.02330 

00450 

.600 

! 000 

07910 

-.01190 

.05010 

- 11470 

.03600 

- 02310 

00390 

.600 

2.000 

,07430 

.08650 

.04930 

-.14440 

. 03620 

-.02310 

.00320 

600 

3 000 

.07240 

.16310 

.05000 

-.17210 

.03690 

-.02330 

, 00260 

.600 

4.000 

.07670 

.27850 

.05210 

- 19840 

. 03760 

-,02350 

00210 

600 

5 000 

.08060 

.37450 

.05570 

- 22060 

. 03850 

-.02390 

,00160 

.600 

6 000 

.08040 

.47220 

.06120 

-.23650 

.04000 

-,02460 

.00100 

, .600 

7 000 

.07770 

.57310 

.06940 

-.24690 

.04150 

-.02520 

,00080 

.600 

8 000 

.07490 

.67460 

.08260 

- 25300 

.04160 

-.02520 

,00090 

.600 

9 000 

.07400 

.76970 

.10320 

- 25310 

.04020 

- 02460 

00040 

600 

10  000 

.07800 

.85520 

.12780 

- 25500 

.03830 

- 02380 

-.00060 

.600 

U.OOO 

.08260 

.92970 

.15230 

-.26680 

.03790 

-.02340 

- 00150 

.600 

12.000 

.08350 

.98310 

.17640 

-.28710 

.03890 

-.02360 

-.00150 

GRADIENT 

-.00023 

.09851 

-.00158 

- 02873 

.00032 

-.00006 

-.00062 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE 


BTWT-lH3tCA5  Kl  Fp  H15»6  V9.1  AT30  AT39 


(RGM050)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

in 

ID 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I « 

6 000. 

STAB 

l.OOO 

LREF  - 

327.BOOO 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  • 

15.000 

RUO-L  - 

15.000 

BREF  « 

2348  0000 

IN 

2MRP  • 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  » 

.0300 

SI -2  - 

000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

20  000 

RUN  NO. 

233/  0 RN/L 

■ 2,84 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -B.OO/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12.000 

5.82080 

.45350 

,05480 

-.28190 

.25050 

-.06780 

.02780 

.500 

-10.000 

5.82420 

.44680 

.05490 

-.25300 

.21720 

-.06320 

02480 

500 

-8  000 

5 82620 

.44260 

.05680 

-.24980 

. 17980 

-.05510 

02060 

.500 

-6  000 

5 82760 

.44180 

.06000 

- 24620 

. 14000 

-.04590 

.01570 

500 

-4  000 

5.82810 

.44410 

,06370 

-.24060 

.10360 

-.03730 

OJ070 

500 

-3.000 

5.82860 

44640 

.06520 

-.23900 

.08650 

- 03340 

.00820 

.500 

-2  000 

5.82860 

.44860 

.06620 

-.23920 

.06980 

-.02960 

00590 

.500 

-1  000 

5.02860 

.44970 

.06670 

-.23960 

.05320 

-.02610 

00370 

.500 

.000 

5.82810 

.44970 

.06700 

-.23900 

.03680 

-.02290 

.00150 

500 

l.OOO 

5.B28I0 

.44930 

.06700 

-.23740 

.02080 

-.02010 

-.00060 

.500 

2.000 

5.82860 

.44830 

.06580 

-.23400 

.00490 

-.01750 

-.00270 

500 

3.000 

5.83010 

.44700 

.06630 

-.23040 

-.01090 

-.01480 

- 00490 

.500 

H.OOO 

5.83010 

.44620 

.06530 

-.22880 

-.02680 

- 01170 

- 00700 

.500 

6.000 

5.82660 

.44710 

.06230 

-.23440 

-.06180 

- 00410 

- 01140 

500 

0.000 

5.82620 

.45150 

.05910 

-.25020 

10210 

00540 

- 01620 

.500 

10.000 

5.82280 

.46020 

.05580 

-.27390 

-.14580 

.01620 

-.02090 

.500 

12  000 

5 81740 

.47330 

.05240 

-.29990 

-. 18760 

.02620 

-.02430 

GRADIENT 

00020 

.00015 

.00019 

00143 

-.01627 

00314 

- 00219 

RUN  NO. 

232/  0 RN/L 

- 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5.81490 

.46420 

.05620 

-.24770 

.25050 

-.06660 

02800 

,600 

-10.000 

5.81790 

.45880 

.05620 

-.24110 

.22030 

-.06320 

02500 

.600 

-8.000 

5.81980 

.45410 

. 05740 

-.24020 

.18220 

-.05560 

.02080 

.600 

-6  000 

5 82130 

.45270 

.06030 

- 23900 

.14260 

-.04640 

.01590 

.600 

-4.000 

5.82180 

.45490 

.06410 

-.23370 

.10490 

-.03720 

01060 

.600 

-3.000 

5 82180 

.45650 

.06570 

-.23260 

.08570 

-.03290 

.00910 

.600 

-2.000 

5.82180 

.45750 

.08660 

-.23370 

.06870 

-.02860 

.00580 

.600 

-1  000 

5 82230 

.45810 

06700 

-.23630 

. 05090 

-.02470 

.00350 

600 

.000 

5 82230 

.45840 

06730 

-.23660 

.03410 

-.02160 

.00120 

.600 

I 000 

5 82280 

.45840 

.06740 

-.23170 

.01860 

- 01920 

- 00100 

.600 

2.000 

5.82320 

.45790 

.06730 

-.22460 

.00290 

-.01690 

-.00300 

.600 

3.000 

5.02370 

.45730 

.06660 

-.21930 

-.01350 

-.01410 

-.00500 

.600 

4.000 

5 82370 

.45780 

.06580 

-.21940 

-.03050 

-.01080 

-.00720 

.600 

6.000 

5.82230 

.46120 

06280 

-.23200 

- 06670 

- 00310 

- 01190 

600 

e 000 

5 82030 

.46500 

.05970 

- 25060 

-.10680 

00640 

-.01680 

.600 

10.000 

5.81740 

.47240 

.05690 

-.27160 

-.15020 

.01710 

- 02140 

600 

12  000 

5 81300 

48290 

.05440 

- 29760 

19550 

.02840 

- 02500 

ORAOIENT 

.00028 

. 00025 

.00020 

.00200 

-.01677 

.00318 

-.00221 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE 
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REFERENCE  DATA 


SREF  « 

5500  0000 

SQ  FT 

XHRP  - 

1339 

LREF  - 

327  8000 

IN 

YMRP  - 

BREF  « 

2348.0000 

IN. 

2MRP  - 

190 

SCALE  • 

.0300 

-1H31CA5  Kl  FO  HI5  6 V9. I AT38  AT39 


9100  IN.  XC 
0000  IN.  YC 
7500  IN.  2C 


(RGMU51)  ( gl  JAN  75  ) 


PARAHETRiC 

DATA 

ALPHA  I 

6 000 

STAB  - 

t 000 

RUO-U 

OOO 

RUD-L  * 

000 

ELY- IB 

000 

ELV-00  “ 

3 OOO 

Sl-2 

.000 

S3-4  » 

45.000 

S5-6 

20  000 

RUN  NO, 

236/  0 RN/L 

• 2,82 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLM 

CSL 

.500 

-12.000 

5.81840 

.46090 

.04950 

-.28370 

.21070 

-.04600 

.02610 

.500 

-10.000 

5.82230 

.45300 

.05070 

-.26680 

.17120 

- , 03770 

02250 

500 

-B  000 

5.B2620 

.44600 

05360 

-.25330 

13100 

-.02850 

01780 

500 

-6  000 

5 82810 

.44370 

05730 

-.24590 

09220 

- 01920 

01270 

500 

-4  000 

5.82B60 

44640 

06090 

-.24480 

05600 

- 01080 

00790 

.500 

-3.000 

5.82B60 

.44870 

.06240 

-.24550 

.03920 

-.00690 

.00560 

500 

-2.000 

5.82910 

.45070 

.06330 

-.24620 

.02310 

-.00340 

.00330 

500 

-1  000 

5 82660 

.45220 

.06370 

-.24710 

00740 

- 00030 

OOllO 

500 

000 

5 82810 

.45300 

06370 

- 24830 

-.00830 

00260 

- 00100 

500 

1. 000 

5 82810 

.45310 

.06350 

- 24840 

-.02410 

00540 

-.00320 

.500 

2 000 

5 82860 

.45220 

. 06290 

-.24790 

-.04050 

.00860 

- 00540 

.500 

3 000 

5 83010 

45070 

06200 

-.24730 

-.05770 

01210 

- 00780 

500 

4 000 

5.83060 

44990 

.06070 

-.24720 

-.07550 

01600 

- 01020 

.500 

6.000 

5.82860 

,45080 

.05750 

-.25120 

-.11310 

.02460 

-.01490 

500 

8 000 

6 82620 

45450 

05440 

-.26250 

-.15320 

.03380 

-.01970 

600 

10.000 

5.82320 

.46170 

05190 

-.28020 

-.19370 

04280 

- 02400 

500 

12.000 

5.81930 

.47370 

05020 

-.30040 

- 23090 

.05060 

- 02680 

GRADIENT 

00018 

.00040 

-.00005 

- 00033 

- 01626 

.00323 

-.00224 

RUN  NO. 

235/  0 RN/L 

- 3.18 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

5,81250 

47060 

05080 

-.27360 

.21450 

-.04650 

02640 

GOO 

-10.000 

5.81740 

.46350 

.05170 

-.26140 

.17770 

-.03930 

,02290 

GOO 

-8.000 

5 61930 

.45620 

.05390 

-.24630 

.13540 

- 02930 

OIGIO 

600 

-6.000 

5 82060 

.45380 

05730 

-.23740 

.09410 

- 01920 

01 280 

.600 

-4.000 

5 82230 

45650 

06 120 

- 23780 

05710 

- 01060 

.00790 

.600 

-3  000 

5 82230 

.45830 

06270 

-.24030 

.04030 

- 00690 

00570 

600 

-2.000 

5 82180 

.45910 

06370 

- 24320 

.02430 

- 00350 

.00350 

500 

-1  000 

5.82180 

.45970 

.06400 

-.24580 

,00870 

-.00050 

.00130 

600 

000 

5.82230 

46080 

06410 

-.24790 

-.00680 

.00220 

- 00100 

600 

1 .000 

5 82320 

.46170 

.06380 

- 24760 

-.02270 

00490 

- 00330 

.600 

2 OOO 

5 82370 

46150 

06330 

-.24390 

-.03970 

00800 

- 00550 

600 

3.000 

5 82370 

.46060 

.06240 

- 23910 

- 05770 

,01170 

-.00770 

,600 

4,000 

5.82370 

.46030 

.06100 

-.23700 

-.07660 

.015B0 

-.01010 

.600 

6.000 

5.62370 

.46160 

.05790 

-.24440 

-.11590 

.02480 

-.01510 

.600 

8 000 

5 82280 

.46490 

.05540 

-.25620 

- 1 5580 

.03390 

-.02000 

GOO 

10.000 

5.82080 

,47060 

.05350 

-.27200 

19580 

04280 

-.02430 

600 

12  OOO 

5 81450 

4B030 

05170 

-.29250 

- 23650 

.05130 

~ 02740 

GRADIENT 

,00025 

00048 

-.00004 

.00001 

-.01647 

.00316 

- 00225 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREE  “ 
UREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


BTWT-m31CA5  K1  FO  HIS. 6 V9. 1 AT38  AT39 


(RGM051 ) ( Si  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


550Q  0000  SO  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN 

XC 

ALPHA  I 6 

000  STAS 

1 000 

327.BOOO  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN< 

. YC 

RUD-U  - 

000  RUD-L  - 

.000 

S348  0000  IN 

ZMRP  « 

190.7500 

IN. 

, ZC 

ELV-I8  - 

.000  ELV-00  - 

3.00Q 

0300 

Sl-2  « 

000  S3-4 

45  000 

S5-6  - 20 

000 

RUN  NO.  B3H/  0 RN/L 

• 3.49 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY  CLN 

CSL 

,699 

-IS. 000 

5.80030 

.49290 

.05290 

-.25600 

22490  - 04830 

02760 

699 

-10.000 

5.80470 

.48570 

.05300 

-.24010 

18700  -.04060 

02380 

699 

-8.000 

5 80850 

.47760 

05500 

-.22640 

.14240  -.03000 

01920 

699 

-6.000 

5.81150 

.47270 

.05840 

-.21750 

.09080  -.01930 

01410 

699 

-4  000 

5.81300 

.47170 

06220 

-.21500 

06020  - 01020 

00870 

699 

-3  000 

5*01350 

47180 

06360 

- 21660 

04280  - 00B40 

00620 

699 

-S  000 

5.01400 

,47160 

06430 

-.22030 

.02620  - 00310 

00380 

.699 

-I  000 

5 81400 

.47230 

.06450 

- 22500 

.00970  -.00020 

00130 

.699 

.000 

5,01400 

.47340 

.06470 

-.22740 

-.00640  .00240 

-.00130 

.699 

1 000 

5.81400 

.47400 

.06470 

-.22480 

-.02240  ,00480 

-.00360 

699 

2 000 

5.61490 

47430 

,06430 

-.21980 

-.03950  00750 

- 00590 

.699 

3 000 

5.81490 

.47500 

06340 

-.21730 

-.05010  .01100 

-.00030 

699 

H 000 

5.81450 

47690 

06220 

-.22040 

-.07830  01550 

- 01090 

699 

6.000 

5 81350 

.48220 

05940 

- 23420 

-.12080  02560 

- 01620 

.699 

8 000 

5.81200 

.48770 

05570 

- 24570 

-.16330  03530 

- 02130 

.639 

10.000 

5.01100 

.49310 

.05510 

-.25430 

-.20320  .04340 

-.02560 

699 

12.000 

5 00710 

50120 

. 05620 

-.27010 

-.23890  .04930 

-.02830 

GRADIENT 

.00020 

. 00063 

- 00001 

-.00037 

-.01700  .00302 

-.00244 

OATt  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 
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BTWT»m31CA3  Kl  FO  HIS. 6 V9J  AT3B  AT39 


(R0M052)  ( 


REPERENCE  DATA 


SREF  « 

5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  •• 

1339.9100 

IN. 

xc 

LREF  w 

327  8000 

IN 

YMRP  “ 

0000 

IN 

YC 

BREF  » 
SCALE  « 

2348  0000 
0300 

IN 

2MRP  ^ 

190.7500 

IN. 

ZC 

PARAMETRIC 

DATA 

BETA 

000 

STAB 

RUD“U 

000 

RUO-L 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

Sl-2 

000 

S3-4 

S5-6 

20.000 

RUN  NO  240/  0 RN/L 


1*07  GRADIENT  INTERVAL  « -5  00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

. 03300 

-.27510 

.06810 

-.01790 

-.00630 

.00300 

-.00130 

300 

-I. 000 

.03100 

-.18330 

.06130 

-.04270 

-.00660 

.00320 

- 00150 

300 

000 

02950 

-.08870 

.05720 

-.07090 

-.00640 

,00310 

- 00160 

.300 

1 000 

03360 

00520 

.05490 

- 09930 

- 00560 

00290 

- 00150 

300 

2.000 

03090 

.09420 

. 05430 

- 12910 

- 00470 

. 00260 

- 00130 

.300 

3 000 

.02870 

.18130 

. 05490 

- 15900 

-.00450 

00250 

- 00120 

300 

4,000 

,02780 

,26590 

.05660 

-.18740 

- , 00500 

.00250 

-.00120 

300 

5 000 

02950 

.35120 

. 05950 

-.21490 

-.00530 

00240 

-.00140 

.300 

6 000 

.03160 

.44190 

.06410 

- 24040 

- . 00470 

.00240 

- 00160 

.300 

7.000 

03020 

.53390 

.07000 

-.26010 

- 00380 

00250 

- 00170 

300 

8.000 

.02880 

.61880 

.07690 

-.27360 

-.00290 

00210 

- 00140 

300 

9 000 

.02960 

.69910 

.08490 

-.28490 

-.00310 

.00190 

- 00110 

.300 

10.000 

.03160 

.78070 

.09770 

-.28940 

-.00460 

.00250 

- 00090 

.300 

M 000 

,03040 

.86260 

. 1 1860 

-.29280 

-.00590 

.00340 

- 00080 

.300 

12.000 

02830 

.94090 

. 14540 

-.27540 

-.00580 

.00350 

- 00070 

GRADIENT 

00061 

.08963 

- 00109 

-.02853 

.00026 

- 00012 

00002 

RUN  NO, 

239/  0 RN/L 

- 2.81 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

cv 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

.02780 

- . 30750 

.07110 

-.01830 

-.00910 

00270 

-.00100 

.500 

-1  000 

02960 

-.20450 

06200 

- 05040 

-.00850 

.00300 

- 00130 

500 

.000 

.03140 

10420 

05700 

-.07930 

-.00780 

00300 

- 00120 

.500 

1 000 

02670 

-.00960 

.05470 

-.10720 

-.00720 

00290 

- 00110 

.500 

2 000 

.03200 

08420 

05400 

- 13680 

- 00740 

00300 

- ooieo 

500 

5 000 

.03560 

.17740 

.05440 

-.16720 

- 00710 

.00290 

- OOllO 

.500 

4 000 

03310 

,26990 

.05610 

- 19670 

-.00690 

.00290 

- 00110 

500 

5 000 

. 02860 

36280 

05920 

- 22450 

- 00670 

00260 

- 00120 

.500 

6 000 

02380 

.45640 

.06450 

-.24820 

- 00650 

. 00260 

- 00120 

.500 

7 000 

.02100 

,54970 

.07110 

-.26660 

- 00590 

00240 

- 00120 

.500 

8 000 

.02330 

.64150 

,07930 

-.27880 

-.00560 

,00220 

-.00100 

500 

9 000 

03010 

.73180 

, 09350 

- 28090 

-.00570 

,00210 

- 00070 

.500 

10  000 

03290 

.81930 

.11570 

-.27430 

-.00630 

00230 

- 00080 

500 

11.000 

03290 

.90420 

.14120 

- 26950 

-.00680 

.00270 

- 00110 

.500 

12,000 

. 03350 

.98020 

.16630 

- 27550 

-.00720 

00320 

- 00140 

GRADIENT 

. 00049 

09527 

-.00144 

- 02938 

.00032 

- 00002 

- 00000 

JAN  75  I 


I 000 
000 
3 000 
45  000 


DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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BTWT-I43tCA5  Kt  FO  H15  6 V9  I AT38  AT39  CRGM052)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

5500,0000 

SQ  FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN 

xc 

BETA 

000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

000 

RUO-L 

000 

BREF  •* 

23H8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

l'90.7500 

IN. 

zc 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-00  - 

3 000 

SCALE  • 

.0300 

Sl-'B 

000 

S3-4 

45.000 

S5-6  « 

20.000 

RUN  NO. 

238/  0 RN/L 

• 3.15 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-2  000 

02700 

-.32270 

.07190 

-.01730 

- 01030 

00310 

- OOllO 

600 

-1.000 

03000 

-.22090 

. 06260 

-.04740 

-.00950 

.00320 

- 00150 

.600 

000 

03460 

-.11840 

.05670 

- 07670 

-.00910 

.00310 

- 00140 

.600 

1 000 

03170 

-.02050 

05390 

-.10540 

- 00000 

00310 

- 00130 

600 

2.000 

.03180 

. 07690 

.05320 

- 13530 

-.00870 

.00320 

- 00130 

.600 

3 000 

03BI0 

.17380 

.05390 

- 16490 

-.00010 

00310 

- 00130 

600 

4 000 

03900 

27010 

.05580 

- 19370 

-.00760 

00290 

- 00120 

600 

5 000 

.03080 

.36660 

05940 

- 22040 

-.00700 

00270 

- 00120 

.600 

6.000 

02640 

.46530 

.06490 

- 24360 

-.00590 

.00230 

- 00120 

600 

7.000 

03050 

.56340 

.07290 

- 26150 

-.00510 

.00210 

- 00120 

600 

8.000 

.03600 

86900 

.08570 

- 26600 

- 00520 

.00200 

- 00050 

600 

9.000 

. 03920 

.76090 

10570 

- 26070 

-.00590 

00220 

- 00010 

.600 

10  000 

.041 10 

.84530 

13000 

- 26060 

-.00710 

. 00270 

- 00050 

.600 

11  000 

04070 

.92130 

15440 

- 27250 

-.00780 

.00310 

- OOlOO 

600 

12  000 

.04880 

.99090 

17850 

- 29250 

-.00740 

.00310 

- oooeo 

GRADIENT 

.00092 

.09826 

- 00155 

- 02914 

.00042 

- 00005 

OOOOl 

RUN  NO. 

237/  0 RN/L 

- 3.45 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

. 03550 

-.34640 

07450 

-.01370 

-.01050 

.00290 

-.00110 

,700 

-1.000 

.04640 

-.24160 

.06330 

-.04040 

-.01020 

.00260 

- 00160 

700 

.000 

. 03650 

-.13540 

,05670 

-.06640 

-.00960 

.00290 

-.00120 

.700 

1,000 

,04030 

•, 03160 

.05290 

- , 09260 

-.00940 

.003)0 

-.00100 

700 

2.000 

. 04620 

.07080 

.05150 

-.12120 

-.00920 

.00320 

-.001)0 

,700 

3.000 

,04310 

. 17330 

,05280 

-,15110 

-.00070 

.00310 

-.00110 

.700 

4,000 

.04H20 

.27070 

,05450 

^,15050 

-,00810 

.00300 

-,00110 

700 

5.000 

.04550 

38170 

.05860 

-.20790 

-.00780 

.00870 

-.00110 

.700 

6.000 

.04430 

.48980 

. 06590 

-.22880 

-.00570 

.00230 

-.001 10 

o 

o 

7.000 

.04490 

.60230 

.07920 

-.23720 

-.00450 

.00180 

-.00180 

700 

8.000 

.04600 

.70550 

.09900 

-.23820 

-.00500 

.00190 

-.00160 

.700 

9.000 

,04830 

.79190 

. 12230 

-.24570 

-.00630 

.00230 

-.00160 

.700 

10.000 

, .04940 

.86330 

. 14450 

-.26770 

-.00710 

.00260 

-.00100 

.700 

11.000 

.04570 

.98370 

.16580 

-.29570 

-.00700 

.00250 

-.00040 

.700 

12.000 

.04070 

.97090 

.18870 

-.32310 

-.00590 

00210 

.00040 

GRADIENT 

.00079 

.10376 

-.00202 

-.02789 

,00044 

.00000 

.00003 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  * CA5 


PAGE 
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0TWT-m31CAS  K1  FO  HI 5.6  V9  I AT39  ! AT39 


<RGM053)  { 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339 

9100 

IN 

xc 

BETA 

000 

STAB 

I 

000 

LREF  - 

327  8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN 

YC 

RUD-U 

000 

RUD-L  “ 

000 

BRLF  « 

2348  0000 

IN 

ZMRP  - 

190 

7500 

IN 

2C 

ELV-IB 

000 

ELV-OB  - 

3 

000 

SCALE  - 

,0300 

Sl-2 

.000 

S3-H 

45 

000 

S5-6 

20  000 

RUN  NO.  2MH/  0 RN/L  « 1.86  GRADIENT  INTERVAL  « -5  00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

000 

02220 

- 27150 

. 06890 

-.01460 

- 00700 

00260 

- 00130 

300 

-1  000 

.01270 

17570 

.06180 

- 04360 

-.00820 

00320 

- 00150 

300 

000 

.01870 

- oeooo 

05760 

-.07380 

-.00740 

00300 

“ 00150 

300 

1 000 

02180 

01360 

. 05540 

-.10390 

- 00640 

00260 

- 00150 

.300 

2.000 

.02330 

.10340 

.05470 

-.13290 

-.00600 

.00250 

- 00150 

.300 

3 000 

02960 

. 18970 

.05520 

- 16190 

- 00630 

.00240 

- 00140 

300 

4.000 

.03250 

27440 

.05590 

19130 

- 00690 

00240 

- 00130 

.300 

5 000 

03260 

.36080 

05990 

- 21970 

- 00670 

00230 

- 00140 

300 

6 000 

. 02630 

.45150 

06430 

-.24460 

-.00590 

00230 

- 00160 

.300 

7 000 

.01640 

.64220 

.07040 

- 26270 

-.00490 

.00230 

- 00160 

300 

e 000 

.01180 

.62710 

07760 

- 27560 

-.00410 

00200 

- 00140 

300 

9 000 

01660 

.70760 

.08590 

- 28760 

- 00420 

00180 

“ ooieo 

300 

10.000 

. 02260 

.78890 

.09850 

- 29310 

- 00580 

.00230 

- 00090 

.300 

11  000 

02350 

87140 

11890 

- 28830 

- 00730 

00320 

- 00060 

300 

12  000 

. 02770 

.94980 

.14590 

- 28080 

- 00720 

.00340 

“ 00060 

GRADIENT 

.00244 

.09018 

-.00114 

-.02937 

00015 

-.00010 

00001 

RUN  NO 

243/  0 RN/L 

« 2.81 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5  00/ 

5.00 

lACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

00760 

-.29930 

.07120 

- 01660 

- 00920 

00260 

-.00110 

.500 

-1  000 

.01 190 

19980 

.06290 

- 04900 

- 00880 

.00200 

-.00120 

500 

.000 

.02020 

-.09900 

.05780 

-.07970 

-.00860 

. 00290 

-.00120 

500 

1 000 

.01950 

- 00370 

05550 

- 10810 

-.00810 

00300 

- OOltO 

500 

2.000 

.01420 

0B930 

.05470 

- 13750 

-.00760 

00290 

- 00!  10 

500 

3 000 

.01570 

. 18220 

05520 

- 15050 

-.00770 

00290 

- 00120 

500 

4 000 

.02220 

27430 

05710 

- 19750 

-.00790 

00280 

- 00110 

500 

5 000 

.02490 

.36740 

06030 

- 22460 

- 00730 

00250 

- 00110 

500 

6 000 

02370 

.46170 

.06520 

- 24950 

-.00660 

, 00230 

- 00120 

.500 

7.000 

, 02360 

.55540 

.07170 

-.26970 

-.00640 

.00230 

-.00150 

500 

8 000 

.02430 

.64700 

08030 

-.28080 

- . 00620 

.00200 

-.00100 

500 

9 000 

02410 

73580 

09490 

- 28020 

- 00620 

00190 

- 00010 

500 

10.000 

.02280 

.82280 

1 1670 

- 27380 

-.00670 

002 10 

-.00020 

SCO 

n 000 

02240 

.90670 

14180 

-.27080 

- 00730 

00250 

- 001 10 

.500 

12  000 

.02030 

.98370 

16720 

-.27810 

- 00770 

00300 

- 00150 

GRADIENT 

.OOIB3 

.09493 

- 00136 

- . 02969 

.00025 

-.00001 

.00001 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


SREF  - 
LREF  « 
6REF  - 
SCALE  - 


BTWT-143ICA5  K1  FO  HIS  6 V9. 1 AT38  1 AT39 


tRGM053)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT.  XHRP 

3B7  8000  IN  YMRP 

23'+e.0000  lU  ZMRP 

0300 


1339,9100  IN  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

» 

000 

STAB  ~ 

1 

000 

RUD-U 

m 

000 

RUD-L  « 

000 

ELV-IB 

M 

000 

ELV-OB  - 

3 

000 

Sl-2 

m 

000 

S3-4  - 

H5 

000 

SS-S 

m 

20  000 

RUN  NO 

2^^/  0 RN/L 

- 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 DO 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.539 

“2.000 

.03220 

-.31970 

.07270 

-.01230 

-.00990 

. 00290 

- 00110 

.599 

-I. 000 

.02980 

-.21870 

06350 

-.04340 

-.00900 

.00290 

- 00140 

599 

.000 

027^0 

- 11570 

.05770 

-.07490 

- 00910 

00310 

- 00130 

599 

1 000 

02790 

-.01690 

. 05490 

- 10370 

-.00920 

,00320 

- 00130 

,599 

2 000 

. 02550 

.07980 

05420 

-,13380 

- 00860 

00310 

- 00120 

.599 

3 000 

.02130 

.17630 

. 054Q0 

-.16490 

-.00790 

00290 

-.00120 

.599 

H.OOO 

.02160 

,27290 

♦05680 

-.19420 

-.00760 

.00280 

-.00110 

.599 

5 000 

.02540 

.36970 

06050 

-.22020 

-.00690 

00250 

-.00110 

.599 

6.000 

.02650 

.46900 

.06590 

- 24390 

- 00580 

00210 

- 00130 

.599 

7.000 

.02460 

.57180 

.07370 

-.26290 

- .00520 

,00130 

- 00130 

.599 

8 000 

.02760 

.67150 

.08630 

-.26810 

-.00500 

.00170 

- 00060 

.599 

9 000 

.03440 

.76340 

.10650 

-,26170 

-.00570 

00190 

.00000 

.599 

10,000 

03670 

04810 

. 13100 

-.26090 

-.00690 

00240 

-.00030 

.599 

11  000 

03240 

.92500 

.15540 

- 27300 

- 00750 

00280 

- OOlOO 

.599 

12.000 

.03120 

,98570 

.17960 

-.29030 

-.00700 

00270 

-.00080 

GRADIENT 

“.00129 

09829 

-.00153 

-.02987 

.00038 

- 00005 

00002 

RUN  NO. 

241/0  RN/L 

• 3 46 

GRADIENT 

INTERVAL 

M -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

“2,000 

02150 

-.34600 

.07570 

-.OlOSO 

- 01010 

.00260 

-.00110 

.700 

-1  000 

02540 

-.24080 

. D6480 

- , 03770 

- 01020 

.00280 

- 00150 

700 

000 

.02600 

-.13460 

,05790 

- 06470 

-.00960 

00290 

-.00120 

700 

1 000 

.02360 

-.03230 

.05440 

-.09080 

- 00890 

.00290 

-.00090 

,700 

2 000 

03000 

.07170 

.05290 

-.11830 

- 008S0 

00300 

- 00090 

.700 

3 000 

. 03320 

. 17500 

.05340 

-.14830 

-.OOBIO 

,00290 

- OOlOO 

700 

H 000 

.03150 

,27890 

,05580 

-.17910 

-.00760 

00280 

- OOlOO 

.700 

5,000 

.02970 

. 38350 

.06000 

-.20780 

-.0Q68Q 

.00260 

-.00100 

.700 

6,000 

03280 

.49030 

.06710 

-.22880 

- 00560 

.00220 

-.00090 

700 

7 000 

.03170 

60090 

.08040 

- 23590 

-.00440 

00170 

- 00130 

700 

8,000 

03290 

.70430 

.10050 

-.23450 

- 00490 

,00180 

-.00170 

.700 

9.000 

.03650 

.79170 

.12360 

-.24320 

-.00630 

.00230 

-.00140 

.700 

10  000 

,03450 

,86540 

. 14580 

-.26720 

-.00700 

.00250 

-.00060 

.700 

11  000 

.03000 

.92610 

. 16700 

- 29600 

-.00690 

,00240 

- 00020 

.700 

12  000 

.03270 

.97080 

♦ 18950 

-.32340 

-,00590 

.00200 

,00030 

GRADIENT 

00136 

.10402 

-.00202 

- 02316 

,00049 

.00000 

,00005 

DATE  20  jm  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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BTkT-m3lCA5  Kl  TO  H15,6  V9  1 fRGM054)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 

5500 

0000 

SQ  FT 

XMRP 

1339 

9100 

IN 

xc 

BETA 

000 

STAB 

-1 

900 

LREF  «= 

327 

8000 

IN 

YMRP  « 

0000 

IN, 

YC 

RUD-U 

000 

RUO-L  - 

000 

BREF  “ 

23H8 

0000 

IN 

ZMRP  - 

190 

7500 

IN. 

zc 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB  ■ 

3 

000 

SCALE  “ 

,0300 

Sl-2 

.000 

S3-4 

45 

000 

S5-6 

20  000 

RUN  NO. 

246/  0 RN/L 

- 2.07 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

499 

-2  000 

02390 

-.33620 

.06410 

.11500 

-.00990 

00290 

- OOllO 

499 

-I  000 

.03100 

-.23590 

.05500 

.08090 

- 00980 

00320 

- 00130 

,499 

000 

. 02070 

-.13360 

.04910 

. 04970 

-.00900 

.00320 

- 00130 

499 

I 000 

,01740 

- 03630 

.04610 

02060 

-.00800 

00310 

- 00120 

499 

2 000 

01990 

05760 

04480 

-.00760 

- 00700 

00310 

- 00120 

499 

3.000 

02390 

14990 

044B0 

-.03670 

-.00810 

00310 

- OOMO 

.499 

4.000 

.02050 

.24220 

.04600 

-.06520 

-.00820 

.00300 

- 001  !0 

.499 

5 000 

.01730 

33510 

.04840 

-.09150 

-.00790 

00280 

- 00110 

499 

6 000 

.01920 

42860 

05300 

-.11430 

-.00740 

00280 

- 00130 

499 

7 000 

.02390 

.52260 

.05920 

-.13400 

- 00700 

00270 

- 00130 

499 

8 000 

02720 

.61660 

.06720 

-.15130 

- 00660 

00250 

-.00110 

,499 

9.000 

.02110 

.70980 

.08120 

-.16030 

-.00670 

.00240 

-.00080 

499 

to  000 

.01850 

.79920 

.10330 

-.15980 

- 00730 

.00270 

-.00080 

499 

n 000 

. 02320 

88450 

12080 

-.15760 

- 00780 

00300 

- 00120 

499 

12  000 

02460 

96150 

. 15420 

- 16510 

-.00820 

00330 

- 00150 

GRADIENT 

-.00132 

09564 

-.00201 

-.02933 

00030 

- 00002 

.00002 

RUN  NO 

245/  0 RN/L 

«»  3.28 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

“2,000 

034B0 

- 35290 

. 06530 

.10890 

- 01060 

00320 

-.00110 

600 

-1  000 

.03010 

-,25090 

.05520 

. 07780 

-.00990 

00310 

- 00150 

.600 

000 

02670 

-.14830 

.04890 

. 04830 

- 01030 

.00340 

-.00150 

,600 

1.000 

. 02760 

-.04810 

.04520 

.01930 

-.01020 

,00350 

-.00140 

600 

2 000 

.02700 

04950 

.04380 

-.00990 

-.00990 

00350 

-.00130 

600 

3 000 

02200 

14570 

04390 

-.03820 

- 00950 

00340 

-.00130 

600 

4 000 

01970 

24200 

.04540 

- 06470 

- 00850 

.00310 

- 00120 

600 

5 000 

02260 

33980 

04840 

-.08890 

- 00740 

00280 

-.00130 

600 

6 000 

.02940 

.43820 

. 05330 

10990 

- 00670 

00260 

-.00120 

.600 

7.000 

.03220 

54040 

,06050 

-. 13020 

- 00620 

00250 

-.00100 

.600 

8.000 

.02710 

.64340 

.07290 

-.14370 

-.00580 

.00230 

-.00090 

600 

9 000 

02060 

74020 

09300 

- 14690 

- 00610 

00240 

- 00120 

600 

10.000 

02150 

82570 

11770 

- 14900 

- 00750 

00290 

- 00140 

600 

11  000 

.02440 

.90110 

.14200 

-.16460 

-.00830 

.00330 

-.00120 

600 

12.000 

02840 

96370 

.16610 

- 18810 

- OOBIO 

00330 

- 00090 

GRADIENT 

- 00161 

.09873 

-.00219 

-.02840 

.00038 

-.00003 

.00001 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  CAS 


r«uc. 


SREF  » 
LREF  -« 
BREF  - 
SCALE  « 


BTWT-m3lCA3  K1  FO  HI 5,1  A 


<ROM055)  ( ai  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

327.8000  IN.  YMRP 

23H0.OOOO  IN.  2MRP 

.0300 


1339  9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7600  IN.  ZC 


ALPHA I - 

5.000 

STAB  « 

-1.900 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  • 

.000 

55-6  " 

.000 

RUN  NO. 

251/  0 RN/L 

« .99 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

ISO 

-12.000 

5.79100 

.61180 

.03830 

-.16450 

.06530 

.01830 

.02610 

.150 

-10.000 

5.79590 

.60670 

.03940 

-.15120 

.04710 

01610 

02220 

.150 

-8  000 

5.79830 

.60030 

.04020 

-.13180 

.02860 

01380 

,01720 

.150 

-6.000 

5.80030 

.59450 

.04050 

-.11560 

.01020 

01120 

01190 

.150 

-4.000 

5.80080 

.59120 

.04020 

-.10090 

-.00040 

.00810 

.00660 

.150 

-3  000 

5.80080 

.59060 

.04000 

-.11150 

- 00450 

00640 

00430 

150 

-2  000 

5.79980 

.59090 

.03980 

-.11760 

- 00890 

00450 

00230 

.150 

-l.OOO 

5.79930 

.59150 

. 03950 

-.12330 

-.01400 

,00250 

00030 

.150 

000 

5 79880 

.59190 

.03920 

-.12630 

- 01930 

00060 

- 00190 

150 

1.000 

5.79930 

.59170 

.03900 

- 12630 

-.02450 

- 00130 

-,00430 

.150 

2.000 

5.79980 

.59130 

,03870 

-.12600 

- 02980 

- 00310 

- 00660 

.150 

3.000 

5.798B0 

.59030 

.03020 

-.12670 

-.03570 

-.00480 

- 00890 

.150 

4.000 

5.79790 

.58650 

.03750 

-.12750 

-.04260 

-.00630 

-.OHIO 

.150 

6.000 

5.79590 

,58570 

.03550 

-.13050 

-.05870 

-.00890 

-.01560 

.150 

e.ooo 

5.79300 

.58710 

.03320 

-.13750 

-.07580 

-.01090 

-.02010 

.150 

10.000 

5.79000 

.58980 

.03130 

-.14760 

-.09130 

-.01300 

-.02430 

.150 

12.000 

5.7B960 

.58560 

.03140 

15770 

-.10260 

-.01650 

-.02770 

GRADIENT 

-.00029  -.00010 

-.00032 

-.00233 

-.00524 

- 00184 

- 00221 

RUN  NO 

250/  0 RN/L 

i 

to 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.79100 

.55820 

.03290 

-.14160 

.08460 

.01600 

.02590 

.300 

-10  000 

5.79350 

.55410 

.03430 

-.12900 

08510 

01370 

02200 

300 

-B.OOO 

5.79690 

.54890 

03520 

-.11940 

.04490 

01160 

01760 

300 

-6.000 

5.79830 

.54790 

.03600 

-.11360 

.02720 

00960 

01300 

.300 

-4.000 

5.79880 

,55160 

.03680 

-.11200 

.01340 

.00730 

.00830 

.300 

-3.000 

5.79830 

.55440 

.03720 

-.11250 

.00780 

.00570 

.00600 

.300 

-2.000 

5,79930 

.55650 

.03750 

-.11350 

.00280 

.00390 

.00380 

.300 

-1.000 

5 79830 

.55670 

.03770 

- 11490 

-.00220 

,00190 

.00150 

.300 

.000 

5.79830 

55570 

.03780 

-.11610 

-.00750 

-.00010 

-.00070 

300 

1.000 

5.79790 

.55520 

,03770 

-.11620 

- 01330 

-.00200 

-.00300 

.300 

2.000 

5.79830 

.55600 

.03750 

-.11650 

-.01930 

- 00380 

-.00530 

.300 

3.000 

5.79880 

♦55760 

.03720 

-.11770 

-,02570 

-.00540 

-.00770 

.300 

4.000 

5.79790 

.55930 

.03680 

- 11920 

-.03270 

-.00680 

-.01010 

.300 

6 000 

5.79490 

.56210 

.03590 

-.12500 

- 04860 

- 00890 

- 01480 

.300 

8.000 

5.79250 

.56420 

.03480 

- 13620 

-.06610 

-.01090 

-.01930 

.300 

10  000 

5.79050 

.56580 

.03320 

- 15030 

- 08420 

- 01300 

-.02360 

.300 

12.000 

5.78760 

.56870 

.03090 

-.16080 

-.10200 

-.01590 

-.02750 

GRADIENT 

-.00004 

.00063 

.00000 

-.00086 

-.00567 

-.00182 

-.00229 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


erwr-|i+3iCA3  ki  fo 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5300.0000 

sq.ft. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 
SCALE  - 

23^8.0000 

0300 

IN, 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

RUN  NO.  2^9/  0 RN/L  - 2.G6 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-12.000 

5.78220 

.56530 

.500 

-10.000 

5.7B560 

.56200 

.500 

-8.000 

5.79050 

.55760 

.500 

-6.000 

5.79200 

.55600 

.500 

-4  000 

5.79000 

.55800 

.600 

-3.000 

5.76960 

.55980 

.500 

-2.000 

5.79000 

.56170 

.500 

-l.OOO 

5.79000 

.55340 

.500 

.000 

5.73950 

.56490 

.500 

1.000 

5.73910 

.56620 

.500 

2.000 

5.73910 

56680 

.500 

3.000 

5.73810 

♦56670 

.500 

4.000 

5.79760 

.56610 

.500 

6.000 

5.7B510 

.56630 

.500 

6 000 

5.78320 

.56880 

.500 

10  000 

5.77980 

.57250 

.500 

12.000 

5 77730 

.57420 

GRADIENT 

-.00031 

.00110 

RUN  NO  240/  0 RN/L  « 3.22 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.600 

-12.000 

5.77390 

.58070 

.600 

-10.000 

5.77640 

.57810 

.600 

-8.000 

5.78080 

.57160 

600 

-6.000 

5.78270 

.56B50 

.600 

-4.000 

5.73270 

.57060 

.600 

-3  000 

5.78220 

♦57260 

600 

-2.000 

5.78170 

.57400 

500 

-1.000 

5.78170 

.57450 

.600 

.000 

5.78220 

.57460 

.600 

1.000 

5,78170 

.57540 

.600 

2.000 

S. 78080 

.57700 

.600 

3.000 

5.77980 

.57820 

.600 

4.000 

5.77880 

.57900 

600 

6.000 

5.777B0 

,60060 

.600 

8.000 

5.77590 

.58410 

.600 

10.000 

5.77340 

.58850 

.600 

12.000 

5.77000 

.59030 

GRADIENT 

-.00041 

.00096 
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HI5. M (ROM055)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA!  « 

6.000 

STAB 

-1  .900 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  • 

3.000 

SI -2  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  « 

.000 

ORAOIENT  INTERVAL  ••  -5.00/  5.00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03120 

-.14090 

.06950 

.01540 

.02720 

.03230 

-.12910 

,07130 

.01290 

.02310 

.03310 

-.11680 

.05170 

.01100 

01070 

.03410 

-.11130 

.03340 

.00920 

.01390 

.03540 

-.11360 

.01820 

00700 

.00900 

.03610 

-.11470 

.01210 

.00550 

. 00650 

.03650 

-.11430 

.00680 

.00360 

. 00420 

.03680 

-.11430 

.00150 

.00160 

00180 

.03680 

1 1600 

-.00460 

-.00030 

- 00060 

.03670 

-.11730 

-.01150 

-.00210 

- 00310 

.03660 

-.11800 

-.01860 

-.00380 

-.00550 

.03630 

-.11820 

-.02560 

-.00550 

-.00800 

.03600 

-.11840 

-.03300 

-.00690 

-.01050 

.03510 

-.12430 

-.04900 

-.00900 

-.01540 

.03390 

-.13960 

-.06660 

-.01080 

-.02010 

.03230 

-.15520 

-.08540 

-.01280 

-.02450 

.02990 

15990 

-.10530 

-.01530 

-.02650 

.00005 

-.00067 

-.00636 

-.00178 

-.00243 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5, 

.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03180 

-.13630 

.09460 

.01500 

.02830 

.03210 

-.12200 

.07570 

,01270 

. 02420 

.03260 

-.10920 

,05560 

.01090 

.01950 

.03380 

-.10420 

.03670 

.00920 

.01450 

.03530 

-.10700 

.02070 

.00700 

.00920 

.03610 

-.11090 

.01410 

.00540 

.00670 

.03670 

-.11300 

.00840 

.00340 

.00410 

.03690 

-.11390 

.00260 

.00130 

.00160 

.03690 

-.11390 

-.00400 

-.00050 

-.00100 

.03670 

-.11360 

-.01140 

-.00210 

-.00370 

.03640 

-.11430 

-.01910 

-.00370 

-.00620 

.03520 

-.11550 

-.02670 

-.00530 

- 00860 

,03590 

-.11610 

-.03450 

-.00680 

-,01110 

. 03490 

-.11970 

-.05130 

-.00920 

-.01610 

.03350 

-.13070 

-.07030 

-.omo 

-.08100 

.03210 

-.14670 

-.09090 

-.01270 

-.02560 

.03120 

-.16000 

-.moo 

-.01490 

-.02950 

.00003 

-.00002 

-.00697 

-.00175 

-.00255 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA3 


BTWT-1 ‘♦SICAS  Kl  TO 

REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1339.9100  IN.  XC 

LREF  « 327,8000  IN.  YMRP  - ,0000  IN.  YC 

BREF  « as^^e.oooo  IN.  ZMRP  « 190.7500  IN.  ZC 

SCALE  - .0300 

RUN  NO.  SW  0 RN/L  - 3.53 


ACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

700 

-12,000 

5.75590 

.62290 

.700 

-10,000 

5.75990 

,61750 

700 

-8.000 

5 76460 

,60690 

.700 

-6.000 

5.76960 

,59950 

.700 

-‘♦.000 

5.77000 

,59530 

.700 

-3.000 

5 77000 

.59490 

.700 

-2.000 

5.76950 

.59460 

.700 

-1.000 

5.76950 

,59430 

,700 

.000 

5.76900 

.59460 

.700 

1 000 

5.76900 

.59530 

.700 

2.0QQ 

5.76900 

.59620 

.700 

3,000 

5,76060 

,59800 

.700 

H.OOO 

5,76710 

,60090 

.700 

6.000 

5.76370 

,60900 

.700 

0.000 

5.75900 

,61490 

.700 

10.000 

5.75490 

.62240 

.700 

12.000 

5.74950 

.63170 

GRADIENT 

-.00029 

.00060 

PAGE  3V 


(RGM055)  I £1  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA!  « 

B.OOO  STAB 

-1.900 

ELV-I0  - 

.000  ELV-OB  - 

3 000 

Sl-2  » 

.000  S3-4  « 

.000 

S5-6  - 

.000 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.03540 

-.12350 

,10600 

.01400 

.03330 

.03510 

-.11030 

,08720 

.01160 

.02850 

.03510 

-.09330 

,06490 

,01020 

02280 

.03590 

-.08550 

.04350 

.00860 

01670 

,03730 

-.09030 

.02520 

.00640 

.01050 

.03790 

-.09510 

.01740 

.00490 

.00750 

,03830 

-.09060 

.01040 

.00310 

00460 

,03640 

-.09990 

.00340 

,00130 

.00160 

.03840 

-.10020 

-.00410 

-.00040 

-.00110 

.03850 

-.10120 

-.01230 

-.00200 

-.00400 

.03850 

-.10260 

-.02070 

-.00350 

-.00690 

,03930 

-.10350 

-.02920 

-.00500 

-.00980 

,03810 

-.10440 

-.03800 

-.00640 

-.01280 

♦03750 

-.11000 

-.05690 

-.00880 

- 01870 

.03650 

-.12250 

-.07770 

- 01060 

- 02430 

.03580 

-.13990 

-.09990 

-.01220 

-.02940 

.03550 

-.15090 

-.12120 

-.01440 

- 03390 

.00008 

-.00151 

-.00784 

-.00162 

-,00290 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  35 


BTWT-m31CA5  K1  FED  HI5.1A 


(RGM056)  ( Si  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 5500  0000  SQ.FT,  XHRP  • 1339.9100  IN.  XC 

LREF  - 3E7.8000  IN.  YMRP  « ,0000  IN.  YC 

BREF  - 23*<e.0000  IN.  2NRP  • 190.7500  IN.  ZC 

SCALE  - 0300 

RUN  NO.  S55/  0 RN/L  « S.80 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I - 

5.000 

STAS 

1 000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

Sl-S  - 

.000 

S3-H  - 

.000 

S5-6  - 

.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5,00 


MACH 

BETA 

ALPHAH 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-IS, 000 

5,59780 

1.09390 

08890 

-.33730 

.10520 

.01170 

03100 

.500 

-10.000 

5.59910 

1.09S90 

.09000 

-,3l5*+0 

.08160 

.01060 

.02500 

500 

-8  000 

5.60110 

1.09160 

.09100 

-.29440 

.05830 

.00960 

.02040 

500 

-6,000 

5.60210 

1.09270 

09190 

-.20130 

.03730 

00840 

01460 

.500 

-H  000 

5.60S10 

I . 09660 

. 09260 

-.27840 

.01920 

.00650 

,00880 

500 

-3,000 

5.60110 

1.09900 

,09280 

-.28020 

.OHIO 

.00530 

.00560 

500 

-B.OOO 

5,60010 

1. 10110 

,09300 

-.28330 

.00380 

.00380 

00250 

.500 

-1.000 

5,59860 

1 . 1 0230 

.09310 

-.28630 

-.00270 

,00210 

-.00040 

,500 

000 

5.59850 

i.toseo 

.09330 

-,28B40 

- 00820 

.00020 

- 00350 

500 

1.000 

5.59910 

1 . 1 OS^tO 

.09340 

-.28900 

-.01310 

-.00170 

- 00650 

.500 

s.ooo 

5,59960 

1.10130 

,09340 

-.28710 

-,01840 

-.00350 

- 00950 

.500 

3.000 

5.59960 

1.09950 

.09330 

-.28400 

-.02520 

-.00490 

-.01260 

.500 

R.OOO 

5.59960 

1.09770 

.09290 

-.28210 

-.03360 

-.00600 

-.01560 

.500 

6.000 

5.59960 

1.09530 

,09190 

- 28520 

-.05320 

-.00770 

- 02160 

500 

8 000 

5.59910 

1 . 09390 

,09070 

- 29660 

-.07390 

-.00910 

-.02710 

500 

10,000 

5.59BI0 

1.09280 

.08940 

- 31490 

-.09430 

-.01070 

- 03210 

.500 

12.000 

5.59670 

1.09070 

.08B50 

-.33520 

-.11500 

-.01300 

-.03600 

GRADIENT 

-.00085 

.00011 

. 00006 

-.00061 

-.00625 

-.00165 

-.00303 

RUN  NO  E54/  0 RN/L  “ 3.15  GRADIENT  INTERVAL 


-5  00/  5 00 


a% 


■i'5' 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12  000 

5.58740 

1 . 12730 

.09430 

- 33940 

.11120 

.omo 

03020 

.600 

-10.000 

5.58690 

1.13320 

09510 

-.32060 

.08810 

.01000 

.02510 

.600 

-8.000 

5.58790 

1 13260 

09500 

-.29820 

.06330 

.00940 

.0)970 

.600 

-6  000 

5.58890 

1.13210 

.09650 

-.28380 

,04050 

.00830 

.01410 

600 

-4  000 

5.59890 

1.13460 

.09660 

-.28180 

.02150 

.00630 

.00820 

.600 

-3.000 

5.58840 

1.13730 

.09660 

-.28460 

.01320 

.00500 

.00520 

.600 

-2.000 

5.58790 

M4030 

. 096B0 

-.28810 

.00560 

.00350 

.00230 

600 

-1  000 

5.58690 

1.14260 

.09720 

-.29160 

-.00150 

.00190 

-.00070 

.600 

.000 

5 58590 

1.14370 

.09750 

-.29460 

-.00780 

.00020 

-.00360 

600 

1.000 

5 58540 

1 14320 

.09760 

-.29550 

- 01380 

-.00160 

- 00660 

.600 

2.000 

5 58590 

1.14120 

.09740 

-.29340 

- 02060 

-.00330 

-.00950 

.600 

3.000 

5.58590 

1.13930 

.09720 

-.29000 

-.02870 

-.00470 

-.01250 

.600 

4.000 

5.58540 

1 . 13760 

.09720 

-.28750 

-.03780 

-.00580 

-.01540 

.600 

6 000 

5.50450 

1.13490 

03730 

-.28990 

-.05830 

-.00750 

- 02120 

.600 

8.000 

5.58500 

1 . 13180 

.09660 

-.30270 

-.08040 

-.00080 

- 02680 

.600 

10.000 

5.5B390 

1.12880 

.09530 

-.32290 

-.10260 

-.01030 

-.03190 

.600 

12.000 

5.58450 

1 . 12680 

.09490 

-.34060 

-.12400 

-.01240 

-.03640 

GRADIENT 

-.00045 

.00034 

.00010 

-.00089 

-.00713 

-.00158 

-.00295 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  36 


BTWT^mStCAS  K1  F20  H13*tA 


(RGM056)  ( 2!  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN  XC 

ALPHA I - 

6 000 

STAB  - 

t 000 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

BREF  - 

23^8  0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SI -2 

.000 

S3-H 

.000 

SCALE  - 

0300 

S5-6  - 

000 

RUN  NO,  253/  0 ^ RN/L  ••  3,M0  GRADIENT  INTERVAL  • -5  00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

S 59960 

1,10960 

.10490 

-.32070 

. 12200 

.00870 

.01740 

.700 

-10.000 

5.592B0 

1 . 12770 

.10470 

-.30420 

.09770 

00920 

.01640 

.700 

-8.000 

5 58790 

1.13730 

.10470 

-.29560 

.07100 

.00760 

.OIM40 

700 

-6.000 

5.50450 

1.14500 

.10460 

- 29410 

.04760 

00650 

01100 

700 

-H.OOO 

5.58150 

1 15370 

.10450 

-.29070 

.02700 

00480 

.00640 

.700 

-3  000 

5 58010 

1.15060 

.10440 

-.30260 

.01800 

.00380 

00390 

.700 

-2.000 

5 57960 

1.16310 

.10450 

-.30690 

.00970 

.00260 

.00140 

.700 

-1.000 

5 57910 

1 . 16630 

.10480 

-.31150 

.00160 

.00130 

-.00140 

700 

.000 

5.57860 

1. 1 6770 

.10540 

- 31520 

- 00540 

- 00020 

- 00430 

,700 

1. 000 

5.57810 

1.16700 

,10600 

-.31500 

- 01490 

- 00170 

-.00720 

700 

2.000 

5,57860 

I. I 6460 

.10610 

-.31010 

-.02440 

-.00280 

-.00970 

.700 

3,000 

5.57960 

1.16080 

.10590 

-.30300 

-.03500 

-.00350 

-.01170 

.700 

H.OOO 

5 58110 

1 15610 

.10570 

-.29730 

-.04640 

- 00380 

-.01360 

.700 

6.000 

5.58400 

1,14500 

.10580 

-.29170 

- 06990 

-.00460 

-.01690 

,700 

3,000 

5.58890 

1,13050 

.10630 

-.29200 

-.09230 

-.00610 

-.01070 

.700 

to  GOO 

5.59470 

1.11330 

.10710 

-.30060 

-.11380 

-.00800 

-.01930 

700 

12.000 

5.60060 

1 09500 

.10780 

-.31960 

-.13780 

- 00930 

- 01990 

GRADIENT 

-.00010 

.00033 

,00023 

-.00009 

-.00895 

-.00117 

- 00258 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PACE  37 


BTWT-l‘f3ICA5  K1  FSO  H15*JA  V9,l  (RGM057)  ( 81  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

5500.0000  SQ.FT 

. xkrp  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA! 

6 000 

STAB 

t.OOO 

LREF  - 

387.8000  IN 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YC 

RUO-U 

.000 

RUO-L  » 

000 

BREF  « 

8348.0000  IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

000 

ELV-08  - 

3 000 

SCALE  » 

.0300 

si-^e 

.000 

S3-4  « 

000 

s5-*e 

.000 

RUN  NO, 

259^  0 RN/L  •»  K87 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.300 

-12.000 

5.61910 

1.04000 

.07670 

-.36690 

.20200 

-.04060 

.03540 

300 

-10.000 

5.61670 

1 .04090 

.08020 

-.34830 

. 16260 

-.03260 

03070 

.300 

-8  000 

5.61910 

1 .03940 

.08370 

-.32280 

. 12080 

02340 

02410 

.300 

-B.OOO 

5.62160 

I .03800 

, 0B68D 

-.30440 

.08170 

-.01480 

.01700 

.300 

-H.OOO 

5.62210 

1.03800 

.08930 

-,29540 

.04760 

-.00800 

.00990 

.300 

-3.000 

5.62160 

1 03940 

.09030 

-.29530 

.03250 

-.00520 

.00650 

.300 

-2.000 

5.62110 

I. 04150 

. 09090 

-.29740 

.01030 

-.00250 

00330 

.300 

-I. 000 

5 62010 

1 .04270 

,09130 

- 30000 

.00490 

-.00010 

.00000 

.300 

.000 

5 62060 

1.04320 

.09140 

-.30190 

-.00310 

.00200 

-.00330 

300 

1.000 

S. 62160 

1.04410 

,09130 

-.30180 

-.02090 

.00430 

-.00540 

.300 

2.000 

5.62210 

1.04460 

,09090 

-.30C50 

-.03400 

. 00650 

-.00960 

.300 

3.000 

5.62210 

1.04390 

.09020 

-.30030 

-.04800 

.00910 

- 01300 

.300 

4 000 

5.62210 

1 04220 

,08900 

-.30250 

-.06360 

01200 

- 01660 

.300 

6 000 

5 62060 

1.03930 

. 085QO 

-.31430 

- 09920 

01940 

- 02390 

.300 

B.OOO 

5 61910 

1.03970 

.08230 

- 33250 

-.13860 

.02770 

- 03080 

300 

10.000 

5.61910 

1.04240 

,07910 

-.35170 

-.17880 

.03600 

-.03710 

.300 

12  000 

5.61910 

1 .04170 

.07660 

-.36240 

-.21510 

,04260 

-.04270 

GRADIENT 

00008 

.00063 

-.00003 

- 00086 

- 01361 

.00242 

- 00520 

RUN  NO 

258/  0 RN/L  - 2.80 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.0D 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12  000 

5 60300 

1.09020 

.08200 

- 37350 

.20610 

- 04020 

03600 

.500 

-10.000 

5.60160 

1.09420 

.08340 

-.36880 

. 16830 

- 03400 

03070 

.500 

-8,000 

5 60300 

1.09330 

, 08590 

-.34890 

12500 

-.02440 

. 024 1 0 

.500 

-B.OOO 

5.60400 

1.09300 

.CB910 

-.33040 

.08410 

-.01530 

01700 

.500 

-4.000 

3.60450 

1,09590 

«O9210 

-.32180 

.04930 

-.00830 

.01010 

,500 

-3.000 

5.60400 

1.09890 

09320 

-.32190 

.03360 

-.00550 

.00670 

.500 

-8.000 

5.60350 

1.10190 

.09380 

- 32380 

.01850 

-.00260 

.00340 

500 

-1.000 

5.60400 

1.10290 

09420 

-.32580 

.00420 

00040 

00010 

.500 

000 

5 60450 

1 , 1 0280 

, 03450 

-.32710 

00940 

.00170 

-.00320 

500 

l.OOO 

5 60400 

1.10210 

09450 

-.32700 

-.02330 

00390 

- 00650 

.500 

2.000 

5.60400 

1.10070 

.09430 

- . 32560 

-.03750 

00630 

-.00990 

.500 

3,000 

5 60500 

1.09880 

,09340 

-.32410 

-.05240 

.00900 

- 01320 

.500 

4.000 

6.60550 

1 .09720 

. 09200 

-.32500 

-.06880 

01230 

-.01670 

.500 

B.OOO 

5.60500 

1,09550 

,08840 

-.33310 

-.10590 

.02020 

-.02390' 

.500 

8 OOO 

5 60450 

J. 09590 

.08520 

-.35160 

-.14710 

02890 

- 03070 

500 

10.000 

5.60550 

1.09610 

.08300 

-.36810 

- 18870 

.03720 

- , 03700 

500 

12.000 

5.60690 

1 . 089B0 

08110 

-.37430 

-.22560 

, 04340 

- 04230 

GRADIENT 

.00013 

.00003 

.00003 

-.00040 

-.01450 

00247 

- 00333 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  --  CAS 


PAGE  38 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  » 


BTWT-1«1CA5  Kl  F30  H15.1A  V9, ! 


<R0M057)  ( ei  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

337.8000  IN.  YMRP 

3348.0000  IN,  ZMRP 

.0300 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHAI 

6.000 

STAB  - 

1.000 

RUD-U 

.000 

RUO-L  - 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB  » 

3 000 

Sl-3 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

.000 

RUN  NO  357/  0 RN/L  - 3. m GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-13,000 

5.59180 

1 . 13570 

.08840 

-.37610 

.21330 

-.04100 

.03470 

.600 

-10.000 

5.58980 

1.13380 

.06690 

-.37500 

. 17830 

-.03640 

03990 

.600 

-8.000 

5.5B940 

1 . 13440 

.09130 

-.35730 

.13330 

-.03670 

.03340 

600 

-6.000 

5 58840 

1 13500 

.09410 

-.34040 

.08930 

- 01670 

01630 

600 

-H.OOO 

5.58S90 

1 13730 

.09670 

-.33330 

,05180 

- 00900 

.00940 

.600 

-3.000 

5.58740 

1 . 13950 

.09770 

-.33340 

.03520 

-.00590 

00600 

.600 

-3.000 

5.58790 

1 , 14330 

.09840 

-.33480 

.01960 

-.00330 

.00380 

.600 

-1.000 

5.58840 

1 . 14440 

.09890 

-.33750 

.00510 

-.00070 

-.00030 

.600 

000 

5 5BB40 

1 . 14470 

,09930 

-.34050 

-.00870 

.00140 

- 00350 

,600 

1.000 

5.58940 

1 . 14330 

.09940 

-.34160 

-.03300 

.00370 

- 006B0 

.600 

3.000 

5 56980 

1.14100 

.09910 

-.33980 

-.03840 

.00630 

- 01000 

,600 

3 000 

5 5B980 

1 . 13070 

.09620 

-.33700 

-.05500 

.00930 

-.01330 

.600 

4.000 

5.58980 

1.13680 

.09710 

-.33640 

-.07390 

.01380 

-.01680 

600 

6.000 

5.59080 

1.13510 

.09430 

-.34330 

-.11290 

.03130 

-.03380 

.600 

e.ooo 

5.59180 

1 . 13350 

.09150 

-.35600 

- 15680 

.03100 

-.03070 

.600 

10.000 

5.59430 

1 . I3S90 

.08950 

-.36960 

-.19960 

.03940 

- 03670 

.600 

13.000 

5.59630 

1,13130 

.08920 

-.37480 

-.33380 

. 04360 

-.04100 

ORADIENT 

.00039 

-.00013 

.00008 

-.00063 

-.01533 

,00360 

-.00335 

RUN  NO. 

358/  0 RN/L  - 3,44 

ORADIENT 

INTERVAL 

• -5.00A 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-13.000 

5.60400 

1 . 10790 

.09900 

-.35610 

.33030 

-.04700 

.03330 

.700 

-10.000 

5.59330 

1 . 13330 

.09930 

-.35330 

.19380 

-.04050 

,03130 

.700 

-8.000 

5.58690 

1 , 14590 

.10100 

-.34980 

.14530 

-.03990 

.01800 

.700 

-6.000 

5.58450 

1 . 15430 

.10390 

-.34740 

.09910 

-.01940 

.01330 

700 

-4  000 

5.58300 

I . 16080 

.10470 

-.34830 

.05950 

-.01100 

.00790 

700 

-3  000 

5 59350 

1 . 16430 

.10530 

-.35080 

.04230 

-.00760 

.00510 

.700 

-3.000 

5.58300 

1 . 16780 

.10590 

-.35500 

.03560 

-.00450 

, 00330 

.700 

-1.000 

5.58300 

1 17040 

.10650 

-.35930 

.00890 

-.00160 

-.00050 

.700 

.000 

5.58150 

1.17100 

.10730 

-.36190 

-.00750 

.00130 

-.00350 

.700 

1 000 

5.58150 

1.16940 

.10770 

-.36190 

-.03400 

00390 

-.00660 

.700 

3.000 

5.58300 

1 . 16560 

.10740 

-.35830 

-.04180 

,00710 

-.00950 

.700 

3 000 

5,58500 

1.16090 

.10660 

-.35330 

-.06150 

01090 

-.01330 

.700 

4.000 

5.58690 

1 , 15670 

.10570 

-.34630 

-.08330 

.01530 

-.01500 

.700 

6.000 

5.59180 

1.14710 

.10380 

-.33940 

15630 

.03500 

-.01950 

.700 

8.000 

5.59910 

1.13150 

,10300 

-.33840 

-.17100 

.03490 

- 03330 

.700 

10  000 

5.60790 

l.tlOOO 

,10130 

-.33780 

-.31130 

.04330 

- 03330 

.700 

13.000 

5.61730 

1.08630 

,10340 

-.33470 

-.33990 

.04330 

-.03440 

GRADIENT 

.00041 

-.00053 

.00030 

-.00010 

-.01743 

.00316 

-.00389 

DATE  aO  JUNf  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  39 


BTWT-m3ICA5  K1  F20  H15,U  V9. 1 (ROM058)  < 21  JAN  75  1 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

•« 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

It 

.000 

STAB  - 

t 000 

LREF 

s 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

It 

.000 

RUD-L  • 

.000 

BREF 

K 

2340.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELY- IB 

K 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

Sl-2 

m 

.000 

S3-4  - 

000 

S5-6 

M 

.000 

% 


RUN  NOi 

264/  0 RN/L 

« ,99 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -9,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

SETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-2.000 

-.06840 

.83300 

.07350 

-.11780 

-.00910 

.00140 

-.00180 

.150 

-1.000 

-.06090 

.39300 

.06660 

-.14980 

-.01140 

.00170 

-.00130 

.150 

000 

-.06720 

49620 

.06580 

-.17310 

-.01160 

.00190 

- 00180 

.150 

1.000 

-.06510 

.58510 

.06600 

-.20100 

-.01090 

00190 

-.00220 

.150 

2.000 

-.06420 

.66110 

.06850 

-.23330 

-,C1100 

.00200 

-.00240 

.150 

3.000 

-.06240 

78770 

.07850 

-.26890 

-.01230 

.00220 

-_00230 

150 

4.000 

-.06150 

8B870 

.07780 

-.28430 

-.01390 

.00240 

-‘00240 

.150 

5.000 

-.06260 

,98440 

, 08470 

-,30270 

-.01460 

.00850 

-.00870 

.150 

6.000 

-.06300 

i.oeteo 

.09340 

-.38550 

-.01450 

.00260 

-.00300 

.150 

7.000 

-.06140 

1.18050 

.10360 

-.35020 

-.01340 

.00250 

-.00310 

150 

8.000 

-.05930 

1 .87480 

.11450 

-.37460 

- 01300 

.00250 

-.00300 

.150 

9.000 

-.05B30 

1.36870 

.18590 

-.39730 

- 01390 

.00840 

-.00890 

.150 

10.000 

-.05740 

1 .44740 

.13850 

-.41890 

-.01410 

.00810 

-.00380 

.150 

11.000 

-.05720 

1 .53330 

.15240 

-.44110 

-.01190 

.00190 

-.00340 

.150 

12.000 

-.06720 

1,61410 

. 16760 

-,46340 

-,00960 

,00190 

-.00330 

GRADIENT 

.00013 

.10368 

,00175 

-.08706 

-.00063 

.00015 

-.00021 

mi  NO. 

263/  0 RN/L 

- 1.80 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -9.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.06080 

.21180 

.07680 

-.08630 

-.00450 

.00020 

•*.00120 

.300 

-1 .000 

-.05630 

.38130 

,07190 

-.18830 

-.00630 

.00090 

-.00170 

300 

GOO 

-.05590 

.49060 

.06980 

- 15660 

-.00720 

,00110 

-.00220 

.300 

l.OOO 

- . 05750 

.57930 

. 06280 

-.16230 

-.00810 

.00120 

- , 00250 

.300 

2.000 

-.05590 

.67660 

.07170 

-.21060 

-.00910 

.00130 

-.00270 

.300 

3 000 

-.05470 

.78760 

.07570 

-.24070 

-.00990 

.00150 

- 00300 

.300 

4.000 

-.05540 

.09390 

.08100 

-.86850 

-.01060 

.00170 

-,00320 

.300 

5,000 

-.05580 

,99370 

. 097B0 

-.2S410 

-.01130 

.00180 

-.00330 

300 

6 000 

-.05380 

1.09610 

.09590 

-.32020 

- 01130 

.00180 

- 00320 

300 

7.000 

-.05260 

1 .80060 

.10570 

-.34740 

-.01030- 

.00170 

-.00320 

.300 

8.00D 

-.05360 

1.30130 

.11700 

-.37390 

-.00920 

.00160 

-.00340 

.300 

9 000 

-.05360 

1 .39440 

. 18940 

-.39870 

-.00880 

00170 

-.00360 

300 

10.000 

-.05310 

1 .48400 

.14260 

-.42330 

-,00900 

.00170 

-.00370 

.300 

11.000 

-.05340 

1 .57230 

.15640 

-.45000 

-.00930 

.00170 

-.00340 

.300 

12.000 

-.05870 

t .65390 

.17140 

-.47520 

-.00980 

.00180 

-.00280 

GRADIENT 

.00041 

. 10744 

.00168 

- 02900 

-.00093 

.00020 

-,00030 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  HO 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


BTWT'-mSlCAS  KI  F20  H15  lA  V9.1 


{RGM058)  ( El  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

327.0000  IN.  YMRP 

23H8  0000  IN,  ZMRP 

.0300 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN,  ZC 


PARAMETRIC 


BETA 

M 

.000 

RUO-U 

■■ 

.000 

ELV-IB 

m 

.000 

Sl-E 

M 

.000 

S5-6 

m 

.000 

DATA 

STAB 

1 000 

RUO-L  ■ 

.000 

ELV-08  - 

3.000 

S3-H  - 

000 

RUN  NO. 

265/  0 RN/L 

- 2.79 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-E.OOO 

-.05530 

.22240 

.07600 

-.10230 

-.00440 

.00020 

-.00190 

500 

-1  000 

- 05690 

.35120 

.07140 

-.13210 

-.00420 

00020 

-.00220 

.500 

000 

- 05820 

.47580 

.06950 

-.16400 

-.00550 

.00050 

- 00260 

.500 

1.000 

-.06010 

.59380 

.07000 

-.19610 

-.00710 

.00100 

-.00290 

.500 

2.000 

-.06100 

.70790 

.07240 

-.22690 

-.00820 

.00130 

- 00310 

.500 

3.000 

-.06040 

.82190 

.07640 

-.25720 

-.00870 

.00150 

-.00330 

.500 

H.OOO 

-.06070 

.93320 

.08210 

-.28650 

-.00890 

.00160 

-.00340 

.500 

5.000 

-.05970 

1 .0^4250 

.08960 

-.31450 

-.00900 

.00170 

-.00350 

.500 

6,000 

-.05710 

1.15160 

.09900 

-.34150 

-.00850 

.00170 

-,00370 

.500 

7.000 

-.05640 

1.26010 

.11060 

-.36730 

-.00790 

.00160 

- 00400 

.500 

6.000 

-.05020 

1 .36330 

.12400 

-.39170 

-.00720 

.00140 

- 00430 

.500 

9.000 

-.05900 

I .45620 

.13880 

-.41400 

-.00690 

.00130 

- 00440 

.500 

10.000 

-.05540 

I .53600 

.15490 

-.43220 

-.00670 

.00140 

-.00390 

.500 

11.000 

-.05050 

1.60270 

.17270 

-.44410 

-.00700 

00150 

-.00320 

500 

12.000 

-.04850 

1 64840 

.19190 

-.43890 

-.00710 

00140 

-.00280 

GRADIENT 

-.00068 

.11670 

.00205 

-.03057 

-.00079 

000^^ 

-.00023 

RUN  NO 

261/0  RN/L 

- 3.00 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.05090 

.20780 

.07610 

-.10410 

-.00480 

.00030 

- 00200 

.600 

-l.OOO 

-.05390 

.34950 

.07100 

-.14310 

-.00510 

,00010 

- 00230 

.600 

.000 

-.05890 

.43460 

.06900 

-.17700 

-.00580 

00030 

- 00270 

600 

1.000 

-.06270 

61110 

.06970 

- 20970 

-.00660 

.00060 

-.00290 

.600 

2.000 

-.06310 

.73110 

,07280 

-.24010 

-.00710 

.00080 

- 00300 

.600 

3.000 

- 05920 

.85020 

.07780 

-.27230 

-.00720 

.00100 

-.00330 

.600 

H.OOO 

-.05200 

.96770 

.09450 

-.30260 

-.00730 

.00110 

-.00350 

.BOO 

5.000 

- 04700 

1.08120 

.09320 

-.32870 

-.00730 

,00120 

- 00380 

.600 

6 000 

-.04540 

1.19010 

10440 

-.34950 

-.00720 

.00130 

-.00400 

.600 

7.000 

-.04550 

1.29150 

.11850 

-.36400 

-.00740 

.00140 

-.00390 

.600 

6.000 

-.04770 

1.37810 

.13510 

-.37160 

-.00800 

,00160 

-.00340 

.600 

9.000 

- 05010 

1 .44250 

.15420 

-.37130 

-.00870 

.00190 

- 00250 

.600 

10.000 

-.05230 

1.49740 

. 17560 

-.36490 

-.00910 

00210 

- 00160 

.600 

11.000 

-.05370 

1.52120 

.19850 

-.35520 

-.00950 

.00210 

-.00110 

.600 

12.000 

-.05080 

1.54440 

.22370 

-,35000 

-.00730 

.00150 

-.00160 

GRADIENT 

.00031 

. 12407 

.00258 

-.03199 

-.00040 

00016 

-.00024 

•aooa 


DATE  SO  wfUN  75 


TABLfLATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  41 


BTWT-!H31CA5  Kt  FSO  H15.1A  V9*l 


(RGM058)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  »*  5500.0000  SQ.FT 

LREF  • 3S7  8000  IN. 

BREF  « 2348.0000  IN. 

SCALE  « .0300 


XMRP  « 1339.9100  IN.  XC 

YMRP  - .0000  IN.  YC 

ZMRP  - 190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


SETA 

■ 

000 

STAB 

1. 000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L  ? 

.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB  - 

3.000 

SI-2 

■I 

.000 

S3-4  - 

000 

S5-6 

■1 

.000 

RUN  NO  260/  0 


RN/L  - 3.37 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


C \ 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2  000 

- 04660 

. 16440 

.07820 

-.10870 

-.00413 

.00020 

- 00150 

700 

-l.OOO 

-.05300 

.31940 

.07250 

-.16020 

-.00460 

00030 

-.00190 

.700 

000 

- 05380 

.46220 

06990 

-.20140 

-.00510 

00030 

- 00220 

.700 

1 000 

-.05050 

59480 

07020 

- 23610 

- 00540 

.00040 

-.00230 

.700 

2 000 

-.04520 

.72090 

.07330 

-.26670 

-.00550 

.00050 

-.00230 

.700 

3 000 

- 04120 

65020 

.07920 

-.29940 

-.00560 

.00070 

- 00260 

.700 

H 000 

- 04250 

.98240 

.08770 

-.33360 

-.00600 

00100 

- 00320 

.700 

5.000 

-.04180 

1. 10950 

.09950 

-.36000 

- 00620 

OOJJO 

-.00350 

.700 

6.000 

-.03790 

1.20950 

.11560 

-.36320 

-.00600 

.00120 

-.00290 

.700 

7.000 

-.03BBO 

1.27170 

.13600 

-.34090 

-.00590 

.00140 

- 00210 

.700 

B 000 

-.04140 

t 30910 

.15870 

- 31060 

-.00660 

00160 

- OOIBO 

.700 

9 000 

-.04030 

1.34790 

.18240 

-.29560 

-.00670 

00160 

-.00240 

700 

10.000 

-.03510 

1.39370 

20700 

- 30060 

- 00480 

00100 

- 00320 

.700 

11.000 

-.03320 

1.43200 

23190 

- 32040 

-.00190 

,00030 

- 00360 

.700 

12.000 

-.04030 

1.44020 

25710 

- 34380 

-.00040 

.00020 

- 00330 

GRADIENT 

00154 

13356 

00305 

- 03513 

-.00028 

.00013 

-.00026 

DATE  20  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  42 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  « 


BTWT-1431CA5  K1  F20  H15.6  V9  I 


(RGM059)  < 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN,  XC 

327.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

23^6  0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

.0300 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

M 

,000 

STAB  • 

1.000 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L  « 

000 

ELV-IB 

M 

000 

ELV-OB  ** 

3 000 

St-2 

■ 

.000 

S3-4  » 

.000 

S5-6 

m 

.000 

RUN  NO,  269/  0 RN/L  • KOB  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.172 

-2.000 

-.06510 

.22330 

.07510 

-.10160 

-.01200 

.00230 

-.00150 

172 

-1.000 

-.06670 

.36460 

.07040 

-.13690 

-.01440 

.00270 

- 00140 

.172 

.000 

-.06600 

.49110 

.05810 

-.16500 

-.01470 

00300 

-.00130 

172 

l.OOO 

-.06250 

57640 

.06790 

-.19470 

- 01450 

.00380 

- 00230 

172 

2.000 

.11950 

.67470 

.07090 

-.23130 

-.01740 

.00410 

-.00270 

.172 

3.000 

-.36270 

.78270 

.07400 

-.26780 

-.00690 

.00160 

-.00140 

.172 

4.000 

-.43380 

.66340 

.07930 

-.29150 

-.00740 

.00160 

-.00130 

172 

5.000 

3.22880 

1.00170 

.09490 

-.89430 

- 09610 

02080 

-.01090 

.172 

6.000 

3,26900 

1 10240 

.10400 

-.32230 

- 09620 

.02090 

- 01140 

.172 

7.000 

.60310 

1.18310 

.10810 

-.36460 

- 03120 

00710 

-.00460 

.172 

8.000 

-.23280 

1.28160 

.11730 

-.39530 

-.01070 

.00290 

- 00220 

.172 

9.000 

-.06640 

1.37280 

.12930 

-.41970 

-.01470 

00360 

-.00250 

.172 

10.000 

-.06330 

1.45510 

.14150 

-.44330 

-.01440 

00330 

- 00270 

.172 

U 000 

-.05410 

1.53760 

,15530 

-.46280 

- 01290 

.00320 

- 00320 

.172 

12.000 

-.06620 

1.61390 

.17050 

-.47870 

-.01130 

.00290 

-.00300 

GRADIENT 

.24421 

.10614 

.00243 

-.02937 

-.00635 

.00144 

-.00076 

RUN  NO. 

268/  0 RN/L 

. - 2.78 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

ACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.04780 

.21940 

.07750 

-.08570 

-.00590 

.00100 

-.00210 

500 

-1 .000 

-.05170 

.34940 

.07270 

-.11780 

-.00570 

.00110 

-.00230 

500 

000 

-.05640 

47540 

07080 

-.15200 

-.00690 

.00130 

-.00260 

.500 

1.000 

-.06040 

.59450 

07130 

-.18620 

-.00810 

.00160 

-.00280 

.500 

2 000 

-.05910 

.70880 

.07370 

-.22030 

-.00910 

.00190 

-.00300 

.500 

3.000 

-.05500 

.82260 

.07770 

-.25450 

-.00960 

.00210 

-.00320 

500 

4.000 

-.05560 

.93480 

.09350 

-.28710 

- 01030 

.00230 

-.00340 

.500 

5.000 

-.05960 

1.04550 

.09100 

-.31810 

- OlO^fO 

.00240 

-.00360 

.500 

6.000 

- 06010 

1.15600 

.10050 

-.34860 

-.01010 

.00240 

-.00370 

500 

7,000 

-.05490 

1.26500 

.11210 

-.37920 

-.00960 

.00240 

-.00380 

500 

8.000 

-.05180 

1.36300 

.12560 

-.40870 

-.00930 

.00240 

-.00410 

.500 

9.000 

-.05540 

1.46350 

,14060 

-.43520 

-.00890 

.00240 

- 00420 

.500 

10  000 

-.05870 

1.54480 

.15680 

-.45620 

-.00860 

,00240 

-.00380 

500 

11.000 

-.05880 

1.61070 

.17440 

-.46760 

-.00840 

.00230 

-.00310 

.500 

12.000 

-.05550 

1 .65500 

.19320 

-.45940 

-.00850 

.00210 

-.00280 

GRADIENT 

-.00115 

. 1 1745 

.00204 

-.03351 

- 00076 

.00022 

-.00021 

DATE  BO  JUN  *78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PACE 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  * 
SCALE  - 


9TWT-!^3tCAB  Kl  FfiO  H19«B  V9.1 


tRO«059»  f ei  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ  FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

327,8000  IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YC 

23H6.0000  IN. 
0300 

ZMRP  ^ 

190.7500 

IN.  ZC 

PARAMETRIC  DATA 


SETA 

■ 

.000 

RUO-U 

.000 

ELV-IB 

- 

000 

Sl-2 

m 

.000 

S5-6 

- 

.000 

STAB 

at 

1.000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV“O0 

m 

3,000 

S3-4 

.000 

RUN  NO. 

267/  0 RN/L 

• 3.12 

GRADIENT 

INTERVAL 

••  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-2  000 

-.04810 

.20740 

,07830 

-.09690 

-.00530 

.00080 

-.00200 

.600 

-l.OOO 

-.05030 

.34970 

.07320 

-.13420 

-.00590 

.00080 

-.00250 

.600 

.000 

-.05170 

.40370 

.07100 

-,16700 

-.00660 

.00100 

-.00280 

.600 

1. 000 

-.05290 

.60890 

.07160 

-,19910 

-.00700 

.00120 

-.00290 

.600 

2.000 

-.05260 

.73060 

. 07460 

-.23210 

- 00690 

00140 

- 00290 

.600 

3.000 

-.04830 

.85100 

.07950 

-.26730 

-.00760 

.00150 

- 00320 

.600 

4.000 

-.04520 

97000 

.08630 

-.30130 

-.00820 

.00170 

-.00350 

.600 

5.000 

-.04410 

1.08400 

,09500 

-.32940 

-.00830 

,00180 

-.00360 

.600 

6.000 

-.04710 

1.19310 

,10630 

-.35300 

-.00820 

.00210 

-.00370 

.600 

7.000 

-.04990 

1 .29530 

♦12070 

-,37300 

- 00860 

00230 

-.00370 

.600 

a 000 

-.04810 

1.38230 

.13720 

-,38560 

-.00930 

.00250 

-.00320 

.600 

3.000 

- 04440 

1.44570 

.15610 

-.38740 

-.00950 

.00250 

- 00230 

.600 

10.000 

-.04650 

1.49020 

.17700 

-.30330 

-.00970 

.00260 

-.00150 

600 

n 000 

-.04900 

1.52870 

.20110 

-.37360 

-.01010 

.00250 

-.00100 

600 

12,000 

-.04750 

1.55470 

.22620 

-,36720 

-.00880 

.00210 

-.00120 

GRADIENT 

.00076 

.12454 

,00251 

-,03330 

-.00042 

.00016 

-.00021 

RUN  NO. 

266/  0 RN/L 

3.42 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.05900 

.16290 

,08080 

-.10920 

-.00450 

.00070 

-.00190 

700 

-l.OOO 

-.05730 

.32090 

.07480 

- 16190 

-.00530 

00090 

- 00230 

.700 

.000 

05650 

.46450 

.07220 

-.20440 

-.00580 

.00090 

-.00250 

.700 

1.000 

-.05310 

.59410 

.07250 

-.23850 

-.00580 

.00090 

-.00250 

.700 

2.000 

-.05300 

,71990 

,07550 

-.26810 

-.00570 

.00110 

-.00260 

.700 

3 000 

-.05390 

.84940 

.08120 

-.29870 

-.00580 

,00130 

-.00280 

.700 

4.000 

-.05300 

.97900 

•06980 

-.32960 

-.00610 

00150 

- 00330 

.700 

5.000 

-.05320 

1.10670 

.10120 

-.35640 

-.00630 

.00160 

-.00370 

.700 

6.000 

-.05740 

1.21010 

.11700 

-.36140 

-.00650 

00180 

-.00320 

.700 

7.000 

-.05470 

I .26880 

,13750 

-.33560 

-.00680 

.00200 

-.00220 

.700 

8.000 

-.04710 

1.30520 

,16040 

-.30680 

-.00720 

.00220 

-.00180 

.700 

9.000 

-.04780 

1.34770 

. 18360 

-.29760 

-.00760 

.00220 

-.00230 

.700 

10.000 

-.05200 

1.39760 

.20620 

-.31010 

-.00590 

00170 

-.00330 

.700 

11.000 

-.05020 

1 .43330 

.23390 

-.33460 

-.00270 

.00100 

-.00390 

.700 

12.000 

-.04580 

1.44070 

,25900 

-.35810 

-.00130 

.00090 

-.00390 

GRADIENT 

00083 

.13307 

00295 

-.03430 

-.00020 

.00013 

-.00022 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE 


BTWT- 1431  CAS  K1  F20  H15  6 V9  I (RGM060)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

. 

SREF 

■ 

5500,0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I 

m 

6.000 

STAB  - 

t.ooo 

LREF 

- 

327.0000  IN* 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

.000 

BREF 

m 

2346.0000  IN. 

ZMRP  ~ 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-00  - 

3 000 

SCALE 

m 

.0300 

Sl-2 

w 

.000 

53-4  • 

.000 

S5-8 

m 

.000 

RUN  NO. 

872/  0 RN/L  • 8.77 

ORAOIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5.60250 

1.08610 

.06420 

-.36260 

.24820 

-.06050 

.03810 

.500 

-10.000 

5.60110 

1.09230 

.08500 

-.30780 

.20390 

-.05120 

.03320 

.500 

-8.000 

5.60060 

1.09270 

. 08730 

-.35130 

.15620 

-.03920 

.02660 

.500 

-6.000 

5.60160 

1.09290 

.09040 

-.33370 

.11060 

-.02730 

.01940 

.500 

-4.000 

5.60250 

1.09560 

.09350 

-.32540 

.06970 

-.01710 

01230 

.500 

-3.000 

5.80210 

1.09810 

.09470 

-.32570 

.05140 

-.01270 

.00890 

500 

-2,000 

5 60160 

1.10120 

.09540 

-.32790 

.03340 

-.00830 

.00540 

.500 

-1.000 

5.60060 

1 10300 

.09590 

-.33000 

.01350 

-.00350 

00150 

.500 

.000 

5.60110 

1.10300 

.09630 

-.33090 

-.00740 

.00160 

-.00270 

.500 

1.000 

5.60210 

1.10180 

.09630 

-.33040 

-.02710 

.00640 

-.00680 

.500 

2.000 

5.60350 

1.10010 

.09590 

-.32920 

-.04500 

.01070 

-.01040 

.500 

3.000 

5.60500 

1.09880 

.09490 

-.32880 

-.06200 

01 480 

-.01370 

.500 

4.000 

5.60500 

1 , 09750 

.09330 

-.33060 

-.08040 

' .01940 

-.01720 

.500 

6.000 

5.60350 

1.09590 

.08940 

-.34110 

-.12260 

.03030 

-.02450 

.500 

6.000 

5,60450 

1.09510 

,08570 

-.35580 

-.16790 

.04210 

-.03140 

.500 

10.000 

5.60630 

1.09280 

.08340 

-.36400 

-.21320 

.05300 

-.03760 

.500 

12.000 

5.60940 

1.08440 

.06330 

-.34700 

-.25340 

.06050 

-.04250 

GRADIENT 

.00040 

.00009 

.00002 

-.00055 

-.01897 

00461 

- 00376 

RUN  NO. 

271/  0 RN/L  - 3.12 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5.56840 

1.12290 

.08870 

-.37120 

> .24110 

-.05820 

.03530 

.600 

-10.000 

5.58590 

1.13200 

♦08970 

-.37750 

.20010 

-.05020 

.03030 

.600 

-a  000 

5.50590 

1.13340 

.09210 

-.36180 

.15160 

-.03810 

.02400 

.600 

-6.000 

5.58690 

1.13340 

,09510 

-.34340 

,10430 

-.02570 

.01600 

600 

-4.000 

5.58840 

1.13530 

.09800 

-.33380 

.06220 

- 01510 

00950 

.600 

-3.000 

5.58940 

1.13780 

.09910‘ 

-.33430 

.04330 

-.01050 

.00600 

.600 

-2.000 

5.58940 

M4100 

.09990 

-.33720 

.02520 

-.00620 

.00260 

.600 

-1.000 

5.58840 

1.14330 

.10060 

-.34050 

.00800 

-.00210 

-.00030 

.600 

.000 

5.58740 

1 143B0 

.10100 

-.34320 

-.00870 

00180 

-.00350 

.600 

1.000 

5.58890 

1.14270 

.10110 

-.34400 

-.02610 

.00590 

-.00680 

.600 

2 000 

5.59030 

1.14040 

.10060 

-.34230 

-.04450 

.01030 

-.01020 

.600 

3 000 

5.59030 

1.13810 

.09960 

-.34050 

-.06360 

.01490 

-.01360 

.600 

4 000 

5 59030 

1.13670 

.09840 

-.34270 

-.08370 

.01980 

-.01710 

.600 

6 000 

5.58980 

1.13610 

. 09540 

-.35620 

-.12800 

.03120 

-.02450 

.600 

8.000 

5.59080 

1.13480 

.09230 

-.36880 

-.17640 

.04360 

-.03150 

.600 

10.000 

5 59470 

1 . 12920 

.08990 

-.37070 

-.22360 

.05470 

-.03740 

.600 

12  000 

5 601 10 

1. 11510 

.08960 

-.35240 

- 26030 

.06020 

-.04130 

GRADIENT 

.00021 

.00008 

.00008 

-.00113 

-.01795 

00426 

-.00329 

DATE  20  JLW  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  45 


BTWT-1431CA5  KI  F20  H15.6  V9»l 


(RGMOBO)  ( 21  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500,0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN  XC 

ALPHA 1 

- 6 

000  STAB 

1.000 

LREF  » 

327,8000  IN. 

YMRP  - 

o 

o 

o 

o 

IN.  YC 

RUO-U 

,000  RUO-L  - 

.000 

BREF  ■ 

B348.Q000  IN, 

ZMRP  • 

190,7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

,000  ELV-00  ■ 

3.000 

SCALE  ■ 

,0300 

, SI -2 

.000  S3-4 

000 

S5-6 

000 

RUN  NO.  i 

270/  0 RN/L  • 3.42 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY  1 

CLN 

C5L 

.700 

-12.QOO 

5.60160 

1.10260 

.09990 

-.34320 

.25950 

.06440 

.02290 

.700 

"10. 000 

5.59030 

1.13380 

.10050 

-.36320 

,21670 

.05500 

.02270 

.700 

-8.000 

5.58300 

1 . 14720 

.10240 

-.36640 

. 16490 

.04180 

.01940 

.700 

-6  000 

5.56060 

1,15300 

10440 

-.35090 

.11430 

028^0 

.01420 

.700 

-4  000 

5 58150 

I . 15720 

.10620 

-.34920 

, 0B990 

.01700 

00830 

.700 

-3.000 

5.50200 

1.16020 

.10690 

-.34840 

.05020 

.01220 

.00530 

.700 

-2.000 

5.50200 

I . 16360 

.10750 

-.35190 

.03130 

.00770 

.00250 

.700 

-l.OOO 

5.58M0 

1.I66I0 

.10840 

- 35640 

01260 

.00330 

-.00030 

.700 

.000 

5.50110 

1.16690 

.10920 

- 35930 

-.00600 

.00100 

-.00320 

.700 

1.000 

5.50200 

1.18520 

.10940 

-.35860 

-.02530 

.00550 

-.00630 

.700 

2.000 

5.58350 

1.18190 

.10900 

- 35470 

-.04690 

.01030 

-.00920 

.700 

3 000 

5,58500 

1.1 5840 

10820 

- 35130 

- 06780 

.01580 

-.01200 

.700 

4,000 

5,58540 

1 . 1 5660 

.10730 

-.35250 

-.09090 

.02140 

- 01510 

.700 

6.000 

5.58040 

1.15220 

.10510 

-.36090 

-.14050 

.03440 

-.02090 

.700 

6.000 

5.59620 

1.13790 

.10260 

-.36070 

-.19120 

.04800 

-.02410 

.700 

10.000 

5.60890 

1.1 1190 

.10140 

-.34170 

-.23700 

.05800 

-.02480 

.700 

12.000 

5.62210 

1.07850 

.10420 

-.29780 

-.26910 

.06160 

-.02460 

GRADIENT 

.00047 

-.00020 

.00020 

-.00050 

-.01982 

,00470 

-.00291 

DATE  aO  JUN  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


PAOE  ^B 


BTWT-143ICAS  Kl  PeO  HJ5  6 V9.I  (ROMOSl)  ( St  JAN  73  J 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

■■ 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN?  XC 

BETA 

m 

.000 

STAB 

1.000 

LREF 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

M 

000 

RUO-L  - 

.000 

BREF 

23He.OOOO  IN. 

ZMRP  » 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-JB 

m 

,000 

ELV-OB  - 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

SI-2 

m 

45.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

m 

45.000 

RUN  NO 

273/  0 RN/L 

« 2.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.00130 

-.29870 

.16400 

-.02300 

.00520 

-.00180 

-.00010 

.500 

-1.000 

.00250 

-.19080 

.15450 

-.04800 

.00590 

- 00190 

-.00010 

500 

000 

.00600 

- 08230 

.14750 

-.07570 

.00500 

-.00170 

- 00030 

500 

1 000 

00590 

.02580 

. 14260 

- 10670 

. .00550 

-.00140 

- 00050 

500 

2.000 

.00300 

13430 

.13940 

-.14250 

00200 

-.00110 

- 00060 

.500 

3.000 

.00010 

.24480 

.13730 

-. 18230 

.00070 

-.00070 

-.00060 

500 

4.000 

-.00310 

.35350 

.13680 

-.21910 

-.00050 

-.00040 

- 00060 

.500 

5.000 

-.00520 

.45870 

.13810 

-.24930 

-.00110 

-.00020 

-.00040 

500 

6.000 

- 00550 

.56230 

.14110 

-.27500 

-.00100 

- 00010 

- 00030 

.500 

7.000 

00460 

.66510 

.14590 

- 29940 

-.00070 

- 00020 

-.00030 

500 

8.000 

- 00170 

.76640 

.15230 

- 32000 

-.00060 

-.00020 

- 00040 

.500 

9.000 

.00120 

.86240 

.16000 

- 33480 

-.00100 

00000 

- 00050 

.500 

10.000 

.00330 

.95260 

.16890 

-.34650 

-.00100 

00020 

-.00050 

.500 

n.ooo 

. 00270 

1.04410 

.17980 

-.35740 

-.00090 

.00020 

-.00010 

.500 

12.000 

-.00060 

1.14510 

.19420 

-.36090 

-.00150 

00010 

.00060 

GRADIENT 

-.00090 

. 10849 

-.00361 

-.03328 

-.00108 

.00026 

- 00007 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  HI 


BTWT-m3tCA6  Kl  F80  M15.6  V9*  1 {RGM068)  t B\  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAHETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

9ETA 

• 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF  - 

387.0000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

m.  Yc 

RUO-U 

■ 

.000 

RUD-L  - 

.000 

0REF  - 

8348.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-I0 

m 

10.000 

ELV-OB  « 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

SI -8 

m 

45.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

m 

45.000 

RUN  NO.  874/  0 RN/L  • 2.98  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-s.ooo 

-.00980 

-.85940 

.16590 

-.19000 

.00570 

-.00190 

.00040 

.600 

-1  000 

- 00590 

-.14980 

.15670 

-.81430 

.00600 

-.00800 

00030 

500 

.000 

- 00370 

-.04010 

.15010 

-.84130 

,00480 

-.00170 

00000 

.500 

1.000 

-.00880 

.06490 

. 14590 

-.87100 

.00340 

-.00140 

-.00040 

.500 

8.000 

-.00800 

. 17880 

. 14380 

-.30810 

.00160 

-.00110 

-.00060 

500 

3.000 

-.00540 

.88490 

.14170 

-.34890 

.00080 

-.00070 

- 00050 

.500 

4.000 

-.00790^ 

.39500 

.14180 

-.38610 

-.00060 

- 00040 

- 00030 

.500 

5.000 

- ooeeo" 

49910 

,.14380 

-.41570 

-.00110 

-.00030 

-.00080 

.500 

6.000 

-.00410 

.60050 

.14750 

-.43690 

-.00160 

.00080 

-.00030 

.500 

7.000 

-.00600 

.70800 

.15890 

-.45850 

-.00180 

.00030 

-.00040 

.500 

0.000 

-.00950 

.80160 

15970 

-.46490 

- 00040 

00010 

-.00060 

.500 

9 000 

-.00980 

.89600 

.16760 

-.47530 

.00080 

-.00080 

- 00060 

500 

10  000 

-.00530 

.68660 

.17700 

-.48450 

.00040 

- 00040 

- 00030 

.600 

11  000 

-.00800 

1 07860 

18B80 

-.49560 

.00080 

-.00030 

.00080 

500 

18  000 

-.00080 

1 . 17850 

.80880 

-.49900 

-.00080 

-.00080 

00070 

GRADIENT 

.00004 

.10849 

-.00306 

-.03338 

-.00115 

.00088 

- ooon 

DATE  80  JUN  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ^8 


CAS  Kl  T80  HtS.6  V9«t 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

387,8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  • 

83^6.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

.0300 

(PLUS*  ORB  TC3  AT30.1  ) (RQM063)  ( 81  JAN  75  ) 


PARA^ilETRlC  DATA 


BETA 

m 

000 

STAB 

1 000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

n 

10.000 

ELV-08 

13.000 

Sl-8 

■ 

45  000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

■ 

45  000 

IOR0 

9.700 

RUN  NO. 

877/  0 RN/L 

« 8.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-8.000 

.14100 

-.81680 

.80080 

.08030 

-.01180 

.00100 

-.00160 

.500 

-1.000 

.14040 

-.10340 

. 19870 

.00170 

-.01040 

.00100 

-.00160 

500 

.000 

.13740 

.01840 

.16800 

-.08810 

-.01130 

.00140 

-.00180 

500 

1.000 

.13460 

.18740 

.18560 

-.05080 

-.01880 

00190 

-.00810 

.500 

8.000 

.13870 

.84810 

.18510 

-.08450 

-.01480 

.00830 

- 00240 

.500 

3.000 

.13080 

.35790 

.18680 

-.18040 

-.01500 

.00250 

-.00860 

.500 

4.000 

.18710 

.47160 

.16890 

15850 

-.01500 

.00850 

-.00260 

.500 

5.000 

.18570 

.58810 

.1^400 

-.17820 

-.01460 

.00840 

-.00860 

500 

6.000 

.13000 

.69150 

.80140 

-.20000 

-.01400 

.00840 

-.00870 

.500 

7.000 

.13510 

.80180 

.81080 

-.88160 

-.01380 

00830 

- 00280 

500 

8.000 

.13730 

.90830 

88890 

-.84370 

-.01390 

.00230 

- 00300 

500 

9.000 

.13830 

1 .00010 

.83780 

-.86440 

-.01390 

.00230 

-.00320 

.500 

10.000 

.14140 

1.10180 

.85470 

-.88370 

-.01350 

.00810 

-.00340 

.500 

M.OOO 

.14300 

1.19170 

.87850 

-.30150 

-.01880 

.00180 

-.00350 

.500 

18.000 

♦14080 

1.88390 

.89040 

-.31670 

-.01850 

00160 

-.00340 

GRADIENT 

-.00839 

.11451 

-.00081 

-.08965 

-.00071 

.00085 

-.00018 

RUN  NO 

878/  0 RN/L 

3 84 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

s.oo 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-8.000 

.13700 

-.84980 

.80460 

.05880 

-.01150 

00100 

- 00150 

.600 

-1.000 

.13970 

-.18400 

.19600 

.08720 

-.01210 

00110 

-.00160 

.600 

.000 

.14730 

-.00130 

.19110 

.00110 

-.01870 

.00130 

-.00180 

.800 

1.000 

.15050 

, 1 1780 

16980 

-.08880 

-.01290 

00150 

-.00200 

.600 

8.000 

.14660 

.83570 

.19080 

-.06150 

-.01330 

.00170 

-.00210 

.600 

3.000 

.14160 

.35580 

.19380 

-.09870 

-.01390 

.00180 

-.00210 

600 

4.000 

.14050 

.4^310 

,19970 

-. 13420 

-.01410 

.00200 

-.00210 

.600 

5.000 

.l4lio 

.58470 

.80750 

-.16340 

-.01360 

00210 

-.00210 

.600 

6.000 

.14470 

.69310 

.81730 

-.18800 

-.01320 

.00230 

-.00830 

.600 

7.000 

.14340 

.80130 

.88940 

-.81110 

-.01320 

.00830 

-.00860 

.600 

8.000 

.14200 

.90660 

.84330 

-.83310 

-.01370 

.00830 

- 002B0 

600 

9.000 

.14830 

1.00560 

.25850 

-.85160 

-.01410 

.00810 

-.00290 

.600 

10.000 

.14380 

1.10810 

27460 

-.26530 

-.01420 

00210 

-.00290 

.600 

11,000 

.14840 

1.80060 

.29220 

-.87610 

-.01510 

.00880 

-.00250 

.600 

18.000 

.15860 

1.30090 

.31150 

-.88100 

-.01620 

.00840 

-.00200 

GRADIENT 

.00031 

.11919 

.00057 

-.03153 

-.00034 

.00017 

-.00009 

DATE  20  JLfN  75 


TASULATEO  SOURCE  DATA 


CAS 


PAOE  49 


CA5  Kl  F20  H13.6  V9. I 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

SREF  • 

2346.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

.0300 

(PLUS.  ORB  TC5  AT30.1  ) (RGM063)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

.000 

STAB 

m 

1.000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

■ 

.000 

ELV-IB 

m 

10.000 

ELV-Oe 

13  000 

Sl-2 

m 

45.000 

S3-4 

■> 

45.000 

S5-B 

m 

45.000 

I ORB 

m 

9,700 

RUN  NO. 

279/  0 RN/L 

3.44 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

.13850 

-.28090 

♦21590 

.08890 

-.01300 

.00120 

-.00150 

.700 

-1.000 

.13650 

-.14720 

.20830 

.05350 

-.01330 

.00140 

-.00180 

.700 

.000 

.13640 

-.02220 

.20460 

.02360 

-.01280 

.00140 

-.00170 

.700 

1.000 

.13620 

,09740 

,20450 

-.00550 

-.01280 

.00140 

-.00180 

.700 

2.000 

.14160 

.21530 

.20700 

-.03850 

-.01220 

.00170 

-.00210 

.700 

3.000 

. 14360 

.33570 

.21170 

-.07800 

- 01270 

.00200 

-.00250 

.700 

4,000 

. 14430 

.45570 

.21850 

-.11920 

-.01300 

.00230 

-.00270 

.700 

5.000 

. 14370 

.57210 

.22730 

-.15400 

-.01270 

.00240 

-.00860 

.700 

6.000 

.14170 

68570 

.23800 

-.17860 

- 01200 

.00850 

- 00230 

,700 

7.000 

. 14270 

.79910 

,25030 

-.19620 

-.01170 

.00240 

-.00230 

.700 

8.000 

.14340 

.91200 

.26420 

-.21230 

-.01200 

.00220 

-.00880 

.700 

9.000 

. 14320 

1.02290 

.28090 

-.22960 

-.01240 

.00180 

-.00340 

,700 

10.000 

.14840 

1.13010 

.30100 

-.24410 

-.01230 

.00150 

-.00390 

.700 

11.000 

.15430 

1.23110 

.32350 

-.24910 

-.01210 

.00130 

-.00360 

.700 

12.000 

,15580 

1.32130 

.34660 

-.24080 

-.01200 

.00120 

-.00330 

GRADIENT 

.00120 

.12116 

.00184 

- 03455 

.00005 

.00018 

-.00010 

DATE  80  JUN  79 


TA0U1.ATEO  SOUWJE  DATA  - CAS 


PACE  30 


CAS  Kt  F80  HIS. 6 V9.1  (PLUS.  0R8  TCS  AT39.I  ) (ROMOS'*)  ( 81  JAN  78  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

9900.0000 

SQ^FT. 

XMRP 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

■ 

.000 

STAB 

m 

1.000 

LREF  • 

387.B000 

!N. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

» 

.000 

RUO-t 

m 

.000 

BREF  « 

83H8.0000 

IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN.  2C 

ELV-I8 

m 

10.000 

ELV-OB 

o 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

si-a 

m 

*♦5.000 

S3-*f 

m 

*♦5.000 

S5-6 

• 

H5.000 

IOR0 

m 

9,700 

RUN  NO.  SBS/  0 RN/L  ■ 5.90  GRADIENT  INTERVAL  - >9.00/  9.00 


MACH 

AlPHAM 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.00290 

-.31680 

.800M0 

.02290 

-.00670 

.00070 

-.00080 

,500 

-1,000 

-.00390 

-.loaao 

.19860 

.00510 

-.00570 

.00070 

-.00080 

.500 

.000 

-.00030 

.01890 

. 18000 

-.01890 

-.00710 

.00100 

-.00110 

.500 

1.000 

.00300 

. 18700 

.18590 

-.04020 

-.00890 

.00150 

-.00140 

.500 

2.000 

.00190 

.am  30 

.18550 

-.00190 

-.00980 

00190 

-.00160 

.500 

3.000 

-.00080 

.357^0 

,18660 

-.11670 

-.01000 

.00200 

-.00170 

.500 

*♦.000 

-.00160 

.^7^^0 

.18960 

-.14700 

-.01060 

.00210 

-.00170 

.500 

5.000 

-.00010 

.583*10 

.19*f80 

- 17310 

-.01140 

.00840 

-.00190 

.500 

6.000 

.00320 

.69280 

.20840 

-.19490 

-.01140 

.00250 

-.00190 

.500 

7.000 

.00550 

.80870 

.21280 

-.81700 

-.01090 

.00850 

-.00190 

.500 

e.ooo 

.005H0 

.91090 

.S84*^0 

-.24030 

-.01070 

.00250 

- 00190 

.500 

9.000 

.00520 

1.01830 

.83910 

-.86810 

-.01080 

.00840 

-.00800 

.500 

10.000 

.00660 

1.10670 

.25570 

-.80120 

-.01020 

.00800 

-.00210 

.500 

It  000 

.00720 

1.198*10 

.27360 

-.29890 

-.00940 

.00150 

-.00210 

.500 

12.000 

.00710 

1.29160 

♦89200 

-.31450 

-.00940 

.00110 

- 00180 

GRADIENT 

.0003*f 

.ims4 

-.00070 

-.02933 

- 00080 

00087 

-.00017 

RUN  NO. 

aei/  0 RN/L 

- 3.25 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-8  000 

.00060 

-.25080 

.20490 

.05210 

-.00730 

.00070 

-.00100 

.600 

-l.OOO 

.00110 

-.12610 

.19630 

.02690 

-.00760 

.00070 

-.00100 

.600 

.000 

-.00130 

-.00390 

.19150 

.00050 

-.00780 

.00090 

-.00110 

.600 

l.OOO 

- 00430 

.11510 

.18980 

-.02930 

-.00810 

.00110 

-.00130 

.600 

2 000 

-.00540 

.23340 

.19090 

-.06220 

-.00850 

.00130 

-.00130 

.600 

3 000 

-.00500 

.35340 

.19430 

-.09770 

-.00900 

.00140 

-.00120 

.600 

4.000 

-.00450 

.47090 

.20010 

-.13160 

-.00980 

.00170 

-.00180 

.600 

5.000 

-.qo'sio 

.58330 

20010 

-.16080 

-.00940 

.00200 

- 00130 

.600 

6.000 

-.00570 

.69330 

.21810 

-.18570 

-.00950 

.00230 

-.00140 

.600 

7.000 

-.00540 

.80280 

,23040 

-.20830 

-.00970 

.00230 

-.00160 

.600 

8.000 

-.00150 

.90800 

.24420 

-.22810 

-.00990 

.00210 

-.00170 

.600 

9.000 

.00460 

1 . 00630 

.25940 

-.24350 

-.00980 

.00190 

-.00170 

.600 

10  000 

00720 

1.10280 

.27600 

-.25560 

-.00990 

.00180 

-.00160 

.600 

11.000 

.00630 

1 .20280 

.29390 

-.26610 

-.01100 

.00200 

-.00180 

.600 

12.000 

.00540 

1.30550 

.31320 

-.27000 

-.01210 

.00200 

-.00060 

GRADIENT 

-.00095 

.11921 

.00061 

-.03107 

-.00032 

.00019 

-.00004 

DATE  aO  JUN  75 


TA9ULATEO  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  51 


CAS  KI 

F20 

HI 5. 6 V9.t  (PLUS.  ORB  TCS  AT30.I 

) 

(R0M064)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREr  - 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  • 

1339.9100 

IN, 

XC 

BETA 

IB 

.000 

STAB 

■ 

1.000 

LREr  - 

327.8000  IN 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

■ 

.000 

BREF  - 

^3^8.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-10 

m 

10.000 

ELV-OB 

■ 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

SI  “2 

m 

45,000 

S3-4 

■ 

45.000 

S5-6 

m 

45.000 

I ORB 

■ 

9.700 

RUN  NO. 

200/  0 RN/L 

. - 3.47 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-2  000 

.00700 

-.28450 

.21550 

.08300 

-.00930 

.00080 

- 00120 

700 

-1.000 

,00800 

-.14920 

.20000 

.04010 

-.00960 

.00100 

-.00140 

.700 

.000 

.OOB50 

-.02250 

.20420 

,02190 

-.00910 

.00100 

-.00140 

700 

t.ooo 

,00570 

.09690 

.20390 

-.00500 

-.00860 

.00100 

- 00150 

.700 

2.000 

.00120 

.21520 

.20660 

-.03900 

-.00850 

.00120 

-.00170 

.700 

3.000 

.00270 

.33720 

.21160 

-.08010 

-.00860 

.00140 

-.00190 

.700 

4.000 

.00600 

.45760 

.21630 

-.12090 

-.00870 

,00170 

-.00210 

.700 

5.000 

.00550 

.57420 

.22700 

-.15360 

-.00850 

,00180 

-.00200 

.700 

6.000 

.00430 

.69840 

.23780 

-.17580 

- 00820 

,00190 

-.00170 

♦ 700 

7.000 

.00530 

.80260 

.25050 

-.19100 

-.00800 

.00190 

-.00160 

.700 

8.000 

,00740 

.91670 

,26500 

-.20500 

-.00020 

.00170 

-,00190 

.700 

9.000 

.00630 

1.02920 

.20230 

-.22310 

-.00860 

.00150 

-.00250 

.700 

10.000 

.00640 

1.13770 

.30260 

-.23800 

-.00890 

.00120 

-.00290 

.700 

11.000 

.00960 

1 .23850 

.32540 

-.24270 

-.00910 

.00090 

- 00290 

.700 

12.000 

.01100 

1.32650 

.35060 

-.23450 

-.00930 

.00090 

-.00270 

GRADIENT 

-.00050 

.12193 

.00107 

-.03389 

.00014 

,00014 

-.00013 

DATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  52 


CAB  K1  F20  HI5.6  V9, 1 (PLUS  ORB  TC5  AT38.1  ) (RGM065)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  » 

1339  9100 

IN 

xc 

BETA 

m 

000 

STAB 

m 

1.000 

LREF  - 

327  0000 

IN 

YMRP 

.0000 

IN 

YC 

RUD~U 

m 

000 

RUO-L 

m 

.000 

0REF  « 

2348  0000 

IN 

2MRP  « 

190.7500 

IN 

ZC 

ELV-IB 

■ 

000 

ELV-00 

u 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

Sl-2 

m 

^5.000 

S3-H 

m 

45.000 

S5-6 

m 

HS  000 

I ORB 

t£ 

9 700 

RUN  NO. 

204/  0 RN/L 

3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

« “5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-2  000 

02450 

- 20350 

20320 

18140 

- 00620 

.00050 

- 00110 

.600 

-1.000 

.02620 

-.15890 

.19380 

15730 

-.00670 

,00060 

- 00110 

600 

,000 

02500 

- 03650 

10840 

13320 

- 00710 

.00080 

- 00130 

600 

o 

o 

o 

02550 

.08280 

18620 

.10480 

-.00760 

00 100 

- 00140 

600 

2,000 

.02550 

20150 

. 18700 

07040 

- 00830 

00120 

- 00140 

600 

3.000 

.02170 

.32260 

19030 

.03090 

- 00880 

.00130 

-.00150 

600 

*+  000 

01660 

44140 

.19590 

- 00840 

-.00910 

00150 

- 00»50 

.600 

5.000 

.01380 

.55520 

.20350 

-.04280 

- 00890 

00180 

-.00140 

.600 

6.000 

.01450 

.66620 

.21310 

-.07160 

-.00870 

.00210 

-.00140 

600 

7 000 

01590 

77580 

.22500 

-.09680 

- 00850 

.00200 

- 00150 

.600 

8.000 

.01580 

.88140 

.23850 

- 11780 

-.00830 

00170 

- 00170 

600 

9.000 

.01680 

.98080 

.25320 

-.13380 

- 00810 

00140 

- 00190 

600 

10.000 

02150 

1,07750 

.26900 

-.14600 

-.00830 

.00140 

- OOIBO 

600 

n.ooo 

.02580 

1.17700 

,28660 

-.15750 

- 00950 

.00160 

-.00140 

600 

12.000 

. 02730 

1.27870 

.30590 

- 16410 

-.01080 

.00180 

-.00080 

GRADIENT 

- 00158 

11966 

.00023 

-.03261 

-.00044 

00018 

- 00006 

RUN  NO 

283/  0 RN/L 

• 3 46 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

02250 

-.31310 

.21370 

,20160 

- 00020 

.00060 

-.00140 

700 

-l.OOO 

.01660 

-.17900 

.20540 

.16730 

- 00840 

00080 

- 00160 

.700 

000 

01580 

- 05270 

.20110 

.13990 

- 00820 

00080 

- 00170 

.700 

t 000 

01760 

. 06770 

,20050 

11220 

- 00780 

00060 

-.00180 

700 

2 000 

02010 

16610 

.20290 

.07940, 

- 00760 

.00100 

- 00200 

,700 

3.000 

.02220 

.30730 

.20760 

.03990 

-.00760 

.00120 

-.00220 

700 

4.000 

02340 

.42810 

.21420 

-.00000 

-.00750 

00130 

-.00230 

700 

5 000 

02310 

.54490 

.22250 

-.03550 

-.00700 

00140 

- 00220 

.700 

6 000 

02110 

.65980 

.23270 

-.06120 

- 00660 

00150 

-.00190 

700 

7 000 

01800 

.77600 

.24500 

-.08170 

-.00680 

.00160 

-.00180 

700 

8 000 

01690 

89260 

.25970 

- 10050 

- 00740 

.00150 

- 00190 

700 

9 000 

02160 

1 00610 

.27700 

-.11850 

- 00790 

00120 

-.00240 

.700 

10.000 

.03000 

1.11340 

.29690 

-.13300 

-.00800 

.00090 

-.00290 

.700 

11  000 

03610 

1 21290 

.31860 

-.13790 

- 00800 

' 00070 

-.00310 

700 

12.000 

.03510 

1.30250 

.34310 

- 12970 

-.00810 

.00070 

- 00300 

GRADIENT 

.00071 

.12190 

.00152 

-.03373 

.00016 

.00011 

-.00013 

DATE  20  JUN  76 


TA8ULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  53 


CAS  KI  FSO  H15  6 V9. 1 (PLUS.  ORB  TC5  AT38  1 ) 


(RGM06B)  ( 21  JAN  75  J 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339 

9100 

IN 

xc 

LREF 

« 327  8000 

IN, 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 2349.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190 

7500 

IN 

ZC 

SCALE  ■'  .0300 


BETA 

000 

RUO-U 

000 

ELV-IB 

000 

SI-2 

45.000 

S5-6 

45.000 

STAB  1 000 
RUO-L  - .000 
ELV-OB  - 3 000 
S3-4  - 45.000 
I ORB  « 9.700 


RUN  NO.  265/  0 RN/L  • 2.89 


ACM 

ALPHAM 

BETA 

CL 

500 

-2,000 

.02050 

-.25540 

.500 

-1  000 

.02140 

-.14170 

.500 

.000 

.01790 

- . 02630 

.500 

l.OOO 

.01490 

.08810 

.500 

2.000 

.omo 

.20310 

500 

3 000 

.02390 

.32150 

500 

4 000 

.02220 

.43960 

.500 

5.000 

.01470 

.55260 

.500 

6.000 

.01250 

.66210 

.500 

7.000 

.01440 

.77240 

.500 

8.000 

.01380 

.88160 

.500 

9 000 

.01120 

.98380 

.500 

10.000 

.01310 

1.07820 

500 

11  000 

.01790 

1.16960 

.500 

12.000 

.02040 

I .26270 

ORAOIENT 

- 00019 

11572 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 00 

CO 

CllM 

CY 

CLN 

.19680 

.16090 

- 00570 

.00060 

.19020 

.14580 

-.00540 

.00070 

, 18490 

12270 

- 00650 

00110 

.18230 

.09240 

- 00760 

.00140 

.18190 

.05600 

-.00830 

.00160 

18310 

01660 

- 00910 

00170 

.18620 

-.02050 

-.01040 

00190 

.19130 

-.05130 

- 01100 

00200 

. 19820 

-.07730 

-.01050 

.00220 

.20710 

-.10300 

- 00970 

.00230 

.21690 

-.12880 

-.00940 

00230 

.23350 

-.15170 

-.00920 

00210 

.24970 

-.17120 

-.00880 

00170 

.26690 

-.18890 

- 00840 

00130 

.28470 

- 20390 

- 00830 

00100 

-.00093 

-.03180 

-.00084 

00021 

CSL 

-.00100 

-.00110 

-.00130 

-.00150 

-.00170 

-.00180 

- 00190 

- 00200 
- 00200 
-.00200 
-.00200 
- 00220 
-.00220 
-.002JO 

- 00190 

- 00015 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  5H 


CAS  Kl  F20  H15*6  V9.t 


REFERENCE 

DATA 

SREF 

m 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN  XC 

LREF 

■t 

327*8000 

IN* 

YMRP  - 

0000 

IN*  YC 

BREF 

m 

23^8.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190*7500 

IN.  ZC 

SCALE 

- 

.0300 

(PLUS*  ORB  TC5  AT38.!  ) (RGM067)  ( 21  JAN  75  1 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  1 

6 000 

STAB 

- 

1 000 

RUD-U 

000 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

- 

3.000 

51-2 

H3.000 

S3-4 

m 

45.000 

S5-6 

45  000 

lORB 

IB 

9 700 

RUN  NO. 

288/  0 RN/L 

« 2*66 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12  000 

5*76860 

.64250 

.18350 

-.11140 

,30650 

- 03300 

.03430 

.500 

-10.000 

5*76900 

63630 

.18410 

-.09850 

.25260 

- 02620 

02880 

.500 

-8  000 

5.77390 

.62640 

.18570 

-.07180 

.19670 

-.01970 

. 02200 

.500 

-6.000 

5.77B30 

*62020 

.18850 

-.05060 

.14060 

-*01320 

.01660 

500 

-4.000 

5.77930 

*62050 

.19170 

-.04430 

,08650 

- 00690 

.01020 

500 

-3.000 

5.77BB0 

*62250 

.19310 

-.04740 

06020 

- 00400 

.00710 

.500 

-2.000 

5.77730 

.62450 

.19410 

-.05320 

.03500 

-.00170 

*00410 

500 

o 

o 

o 

T 

5.77730 

*62620 

. 19500 

-.05920 

.01200 

.00020 

.00120 

.500 

.000 

5*77730 

.62720 

*19500 

-.06360 

-.00930 

.00180 

-.00160 

.500 

1,000 

5.77780 

.62790 

.19690 

-.06510 

-.03050 

. 00340 

-.00430 

500 

2.000 

5.77880 

*62760 

. 19730 

-.06200 

-.05270 

00510 

- 00710 

500 

3.000 

5.77930 

.62610 

. 19560 

-.05580 

-,07630 

00690 

-.00990 

500 

4.000 

5.77830 

62430 

.19510 

-.05190 

10150 

00930 

- 01300 

500 

6.000 

5 77640 

62370 

.19160 

-.05680 

-.15550 

01510 

- 01930 

500 

8.000 

5.77540 

62950 

.18890 

-.0,7440 

-.21220 

02160 

- . 02550 

.500 

10.000 

5.77490 

63870 

*18780 

- 09570 

- 26910 

.02830 

- 03140 

.500 

12.000 

5.76900 

.64200 

. 18740 

-.10100 

-.32330 

.03450 

-.03710 

GRADIENT 

.00002 

.00056 

.00054 

- 00132 

-.02299 

.00190 

- 00286 

RUN  NO. 

287/  0 RN/L 

« 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5.77000 

*64700 

.20200 

- 10690 

.31200 

- 03420 

03090 

600 

-10  000 

5.77440 

*64100 

.20100 

-.08790 

26090 

- 02870 

,02620 

600 

-8.000 

5.77730 

.63130 

,20330 

-.05080 

.20420 

- 02190  " 

.02080 

600 

-6.000 

5.77980 

*62570 

.20630 

-.03940 

.14540 

- 01450 

.01510 

.600 

-4.000 

5.78170 

62660 

.20860 

-.03790 

08920  - 

- 00740 

.00950 

600 

-3.000 

5 78220 

62950 

.20940 

-.04270 

06170 

-.00450 

.00680 

600 

-2.000 

5 7B120 

63230 

.20990 

-.04930 

.03700 

-.00220 

.00410 

600 

-1.000 

5,77980 

*63400 

21030 

-.05690 

.01400 

-.00040 

00140 

600 

.000 

5.77880 

.63480 

.21100 

-.06300 

-.00860 

.00150 

-.00130 

600 

1*000 

5.77880 

.63420 

.21220 

-.06360 

- 03190 

00350 

-.00400 

.600 

2.000 

5.77980 

*63250 

.21290 

-.05860 

-.05560 

.00540 

-.00660 

.600 

3.000 

5*78030 

63030 

*21270 

-.05110 

-.07990 

.00730 

-.00930 

.600 

4 000 

5.78080 

,62840 

,21170 

-.04500 

-.  10540 

00970 

-.01200 

600 

6 000 

5.78120 

.62860 

*20850 

-.04520 

- 16060 

01590 

-.01780 

.600 

8.000 

5.78030 

.63510 

.20540 

-.06160 

-.22030 

02330 

-.08360 

.600 

10*000 

5*77830 

.64390 

*20390 

-.08590 

- 27960 

03040 

-.02920 

.600 

12.000 

5,77540 

.64490 

*20460 

-.09690 

-.33020 

.03510 

-.03420 

GRADIENT 

-.00022 

*00016 

.00050 

-.00131 

-.02384 

00205 

-.00268 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE 
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CAS 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500*0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

337.8000 

IN. 

YMRP 

BREF  • 

23H8.0000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0300 

CAS  K1  reo  H15.6  V0.1 


• 1339.9100 

IN. 

XC 

« .0000 

IN. 

YC 

« 190.7500 

IN. 

ZC 

(PLUS»  ORB  TC5  AT39  1 ) 


ALPHA  I - 
RUO-U  - 
ELV-IB  - 

si-a  - 

S5-6  - 


(RGM067)  ( ai  JAN  75  ) 


PARAMETRIC 

DATA 

6.000 

STAB 

1. 000 

.000 

RUO-L 

.000 

000 

ELV-OB 

3 000 

H5.000 

S3-4 

45  000 

45.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO. 

266/  0 RN/L 

« 3.49 

GRADIENT 

INTERVAL 

- “5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

csu 

.700 

“12.000 

5.70170 

65250 

.21810 

-.09120 

32540 

-.03530 

.03190 

.700 

“10.000 

5 78320 

.64600 

21890 

- 06690 

.26790 

-.02990 

02610 

.700 

-8  000 

5.78370 

.63690 

22340 

- 04390 

.20900 

- 02220 

01990 

.700 

“6.000 

5.78470 

.63040 

.22760 

-.03150 

.15030 

- 01460 

.01400 

.700 

-4.000 

5.78560 

.62850 

.22980 

-.03240 

.09390 

- 00840 

.00850 

.700 

-3.000 

5.78520 

.62920 

.22980 

-.03710 

.06740 

-.00590 

.00600 

,700 

-2.000 

5.78470 

.63020 

.22960 

-.04280 

.04240 

-.00340 

00350 

.700 

-I. 000 

5.78420 

.63060 

.22980 

-.04770 

.01850 

-.00130 

.00110 

.700 

.000 

5.78470 

.63050 

.23080 

-.05040 

-.00510 

.00070 

-.00120 

.700 

1. 000 

5.78560 

.63010 

.23210 

-.04920 

-.03000 

.00300 

-.00360 

700 

2.000 

5.78610 

62960 

.23280 

-.04560 

-.05680 

.00570 

- 00610 

.700 

3 000 

5.78660 

.62900 

.23240 

-.04110 

-.08450 

.00850 

- 00870 

700 

4.000 

5.78560 

.62860 

.23140 

-.03580 

- 11240 

.01100 

-.OHIO 

.700 

6 000 

5 78270 

.63090 

.22820 

-.03060 

-.16860 

01650 

-.01630 

.700 

8.000 

5.78030 

.63870 

.22480 

-.04150 

-.22620 

02330 

-.02210 

.700 

10.000 

5.77830 

.64970 

.22230 

-.06630 

-.28420 

.03050 

-.02820 

.700 

12  000 

5.77290 

.65730 

22120 

-.09100 

-.34160 

. 03590 

“.03430 

GRADIENT 

.00014  “ 00003 

.00038 

-.00054 

- 02546 

.00238 

-.00244 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATETO  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  K1  rao  HIS. 6 V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT39.1  ) (RGM06B)  ( 2t  JAN  7S  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

55D0  0000  SQ  FT 

XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

■ 

.000 

STAS 

-a  000 

LREF  - 

327.8000  IN 

YHRP  “ 

0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

000 

RUD-L 

000 

BREF  - 

83^0  OOOO  IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

ELV-IB 

n 

000 

ELV-OB 

3.000 

SCALE  • 

.0300 

si-a 

m 

H5.000 

S3"4 

45.000 

S5-6 

m 

^5  000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO 

391/0  RN/L 

• a.9! 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-a. 000 

-.01370 

-.38750 

.30050 

,28070 

-.00710 

00060 

-.00130 

.500 

-1.000 

-.01440 

-.17370 

.19090 

.26350 

-.00600 

.00060 

-.00130 

500 

000 

-.01370 

- C5760 

1B430 

.239B0 

- 00700 

.00090 

-.00160 

500 

1 000 

-.01370 

.05730 

.18090 

21030 

-.00840 

00130 

-.00190 

.500 

a.  000 

-.01180 

.17130 

.18080 

. 17490 

-.00940 

.00160 

-.00300 

.500 

3.000 

-.00730 

.38730 

.16100 

.13570 

-.00970 

.00170 

-.00200 

500 

4 000 

-.00330 

.40330 

.10360 

.09760 

-.00990 

00180 

- 00300 

500 

5.000 

-.00190 

,51740 

.18810 

.06420 

-.01050 

.00210 

-.00200 

.500 

8 000 

- 00400 

63030 

.19480 

.03500 

-.01080 

.00830 

- OOSIO 

.500 

7 000 

-.00870 

.74260 

.20390 

.00630 

- 01060 

.00240 

-.00230 

.500 

e.ooo 

-.01840 

.85210 

.21590 

-.02180 

-.01000 

.00330 

- 00340 

.500 

9.000 

-.01390 

.95450 

.33030 

-.04630 

-.00950 

.00310 

-.00260 

.500 

10.000 

-.01370 

1.04930 

.34590 

-.06650 

-.00900 

.00160 

-.00360 

.500 

11.000 

-.00790 

1 . 14050 

.36360 

-.08430 

-.00850 

.00100 

-.00270 

.500 

la.ooo 

-.00160 

1 .83390 

,38010 

-.10040 

-.00840 

.00070 

-.00260 

GRADIENT 

.00165 

.11509 

-.00159 

-.03206 

-.00063 

.00023 

-.00012 

RUN  NO. 

ago/  0 RN/L 

, • 3,19 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-a. 000 

-.ooeio 

-.313B0 

.30680 

29610 

-.00760 

.00060 

- 00120 

600 

-1.000 

-.00190 

-.16890 

.19560 

.27030 

-.00770 

00050 

- 00140 

.600 

.000 

.00040 

-.06580 

.leaao 

.24550 

-.00770 

,00070 

- 00160 

.600 

1.000 

.00380 

.05350 

18580 

.21770 

-.00810 

.00090 

- 00180 

.600 

a. 000 

.00490 

.17160 

. 18680 

.16360 

-.00880 

00100 

- 00180 

.600 

3 000 

00370 

.89350 

.18980 

.14300 

-.00940 

.00130 

- 00170 

600 

4.000 

.00530 

.41200 

19460 

.10170 

- 00980 

.00140 

-.00160 

.600 

5 000 

. 00780 

.53630 

.30190 

.06570 

-.00980 

00180 

- 00170 

.600 

6.000 

.00610 

63710 

amo 

.03650 

-.00980 

00200 

-.00180 

.600 

7.000 

.00100 

.74710 

.33350 

.01100 

- 00960 

.00200 

-.00300 

600 

e 000 

-.00110 

85330 

.23570 

-.01100 

-.00940 

.00180 

-.00310 

.600 

9.000 

" .00330 

.95890 

.25020 

-.03890 

-.00930 

.00150 

-.00220 

600 

10,000 

.00810 

1.04980 

.26SB0 

-.04410 

-.00980 

00146 

-.00220 

.600 

n.ooo 

.oioao 

1.15000 

.38310 

-.05810 

-.01070 

.00160 

-.00190 

.600 

la.ooo 

. 00860 

1.85340 

.30370 

-.06590 

-.01160 

.00170 

-.00140 

GRADIENT 

.00138 

.11998 

-.00040 

-.03331 

-.00038 

.00017 

-.00006 

date:  ao  jun  75 


TABLfLATEO  SOURCE  DATA 
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- CAS 
CAS  K1  F20  HlS^e 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN,  XC 

LREF  “ 

337.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

3348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN  2C 

SCALE  - 

.0300 

RUN  NO.  aS9/  0 RN/L  " 3 47 


ACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

700 

-3  000 

- 00300 

- 33840 

700 

-1  000 

- 00130 

- 30560 

.700 

000 

00350 

-.08300 

700 

1 COO 

00330 

04030 

700 

3.000 

- 00030 

16300 

700 

3.000 

-.00400 

.38530 

700 

4 000 

-.00490 

.40300 

.700 

5 OOO 

-.00510 

.51460 

700 

6.000 

-.00460 

63030 

700 

7 000 

- 00130 

.74900 

700 

6.000 

00430 

665 10 

.700 

9 OOO 

.00360 

.97930 

.700 

10.000 

.00300 

1.06780 

700 

11  000 

00440 

t. 16630 

.700 

13.000 

00860 

1 .37640 

GRADIENT 

- 00075 

13183 

V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT30.1  ) (ROM069)  ( 31  JAN  7S  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

» 

-3  000 

RUO-U 

000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

Sl-3 

45.000 

S3“4 

m 

45  000 

S5-6 

45.000 

I ORB 

m 

9.700 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.31640 

.30540 

-.00000 

.00040 

- 

00140 

.30890 

36960 

- 00800 

00080 

- 

00170 

.20310 

.34040 

-.00750 

00050 

,00170 

.30150 

.31360 

-.00720 

00060 

- 

00180 

30360 

18300 

- 00730 

00080 

- 

00300 

.30610 

.14510 

-.00720 

.00100 

- 

00330 

.31430 

10630 

- 00710 

.00110 

- 

00240 

.33190 

07300 

- 00690 

00120 

- 

00230 

.33180 

04390 

- 00670 

.00140 

- 

.00190 

.34410 

.01910 

- 00660 

.00160 

“ 

00180 

35800 

-.00470 

- 00730 

.00150 

- 

00200 

.37470 

-.03490 

- 00780 

.0012P 

- 

00350 

.39430 

-.03940 

-.00820 

.00090 

- 

.00300 

.31590 

-.04400 

-.00830 

.00070 

- 

.00310 

.34030 

-.03600 

- 00830 

00060  ^ 

- 

00300 

.00081 

-.03394 

.00016 

.00012 

- 

00014 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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- CAS 


CA5  Ki  rao  HIS  8 vg,i 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

m.  xc 

LREF  - 

337.8000 

IN, 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

3348.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

0300 

<PLUS,  ORB  TC5  AT30.1  ) (RGM069)  ( 81  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

6. coo 

STAB 

t .000 

RUD-U 

10.000 

RUD-L 

10.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-00 

3.000 

SI -a 

45,000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

45. COO 

I ORB 

9.700 

RUN  NO. 

396/  0 RN/L 

- 3 88 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -6.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-la  000 

5 76430 

.64370 

.18510 

-.10760 

.33750 

-.05110 

03590 

.500 

-to. 000 

5.76460 

.63690 

. 18490 

-.09870 

.38470 

- 04530 

03080 

.500 

-8.000 

5.76950 

.63610 

.18590 

-.07330 

,33690 

-.03810 

03460 

500 

-6  000 

5.77350 

.63030 

. 18860 

-.05180 

. 16990 

- 03130 

.01010 

500 

-4.000 

5.77E90 

62340 

.19330 

- 04710 

.11690 

-.03570 

01  190 

.500 

-3.000 

5.77350 

.63490 

.19380 

-.05040 

.09180 

-.03330 

00890 

.500 

-a. 000 

5.77300 

.63660 

.19500 

-.05560 

.06750 

-.03110 

00600 

.500 

-1.000 

5.77a00 

.63770 

,19590 

-.06040 

.04470 

-.01910 

.00330 

.500 

.000 

5.77300 

.63870 

.19690 

-.06360 

.03310 

-.01730 

.00030 

.500 

1.000 

5.77300 

.63990 

.19810 

-.06390 

.00140 

- 01570 

- 00350 

,500 

e.ooo 

5.77350 

.83950 

.19850 

-.06010 

-.03090 

-.01410 

- 00530 

.500 

3 000 

5.77390 

.63760 

. 19770 

-.05430 

-.04460 

-.01330 

-.00810 

.500 

4,000 

5,77350 

.63570 

.19640 

-.05130 

-.06970 

-.00900 

- 01130 

.500 

6 000 

5.77050 

.63630 

.19330 

- 05830 

-.13350 

- 00400 

- 01760 

,500 

e 000 

5.76760 

63330 

.19080 

-.07600 

- 17980 

.00190 

- 03370 

.500 

10.000 

5.764B0 

.64070 

,18970 

-.09630 

-.33680 

.00030 

-.03940 

,500 

13.000 

5.76370 

.64440 

,18950 

-.10300 

-.39310 

.01630 

-.03550 

GRADIENT 

.00001 

.00049 

.00063 

-,00069 

- . 03393 

.00190 

- 00386 

RUN  NO. 

395/  0 RN/L 

- 3.30 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.800 

-la.ooo 

5.76660 

.64510 

.30340 

-.10070 

.34140 

-.05150 

,03350 

.600 

-10.000 

5.76810 

.64070 

.30150 

-.09670 

,39510 

-.04080 

03850 

.600 

-0,000 

5.77100 

63150 

.30380 

-.05980 

.23670 

-.04130 

.02390 

.600 

-6.000 

5.77340 

.63630 

.30710 

-.04160 

.17810 

-.03310 

.01690 

.600 

-4.000 

5.77390 

63780 

.30980 

-.04040 

.11930 

-.03650 

.01130 

.600 

-3.000 

5.77390 

.63030 

.31050 

-.04460 

.09360 

-.03410 

.00860 

.600 

-a. 000 

5.77390 

.63340 

.31090 

-.04980 

.06950 

-.03310 

.00590 

.600 

-1 .000 

5.77390 

.63390 

.31150 

-.05570 

.04630 

-.03010 

00330 

.600 

.000 

5.77300 

.63500 

,31360 

-.06030 

.03350 

-.01790 

.00050 

.600 

1.000 

5.77350 

.63530 

.31380 

- 05930 

.00030 

-.01600 

-.00330 

600 

a. 000 

5. 77390 

.63400 

.31430 

-,05340 

-.03330 

-.01430 

-.00480 

.600 

3,000 

5.77390 

.63150 

.31410 

-.04550 

- 04770 

-.01340 

-.00750 

.600 

4.000 

5.77440 

.63930 

.31310 

-.03970 

-.07390 

-.00990 

-.01030 

600 

6 000 

5.77340 

.63960 

31050 

-.04160 

- 13010 

- 00340 

- 01590 

.600 

8.000 

5.77300 

.63640 

.30830 

-.05930 

-. 18800 

.00340 

- 03150 

.600 

10.000 

5.77000 

.64530 

.30700 

-.09430 

-.34510 

.01000 

-.03690 

,600 

la.ooo 

5.76760 

.64530 

.30680 

-.09810 

-.39970 

01660 

-.03250 

GRADIENT 

-.00001 

.00034 

.00055 

-.00018 

-,03300 

, 00303 

-.00369 

DATE  aO  JUN  75 
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REPERENCE  DATA 

SREF  “ 5500  0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 327.8000  IN.  YMRP 
BREF  « B3HB  0000  IN.  ZMRP 
SCALE  •*  .0300 


CA5  kl  F20  H15.6  V9. I 


- 1339  9100  IN.  XC 

- .0000  IN.  YC 

- 190.7500  IN.  ZC 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38  I ) 


ALPHA!  » 
RUD-U  « 
ELV-IB  • 
Sl-2  « 
S5-6  - 


(RGM069)  ( 21  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


6 000 

STAB 

1 000 

10.000 

RUD-L 

10.000 

000 

ELV-OB 

3.000 

45  000 

S3“4 

45  000 

45  000 

IOR0 

9.700 

RUN  NO. 

294/  0 RN/L 

- 3.40 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

aN 

CSL 

.700 

-12.000 

5 77730 

64070 

.21900 

-.08010 

.35290 

-.05190 

.03320 

.700 

-10  000 

5.77640 

.64470 

.21980 

-.06450 

- .'30230 

-.05010 

02810 

.700 

-8.000 

5.77700 

.63680 

.22410 

-.04580 

.24280 

- 04240 

.02200 

.700 

-6.000 

5.77980 

.62890 

.22830 

-.03460 

.10210 

-.03430 

.01590 

.700 

-4.000 

5.78080 

62570 

.23070 

-.03440 

.12550 

-.02020 

.01040 

.700 

-3.000 

5.78030 

.62600 

.23100 

-.03800 

.09980 

-.02600 

00790 

700 

-2.000 

5.77980 

.62700 

.23090 

-.04260 

.07570 

-.02390 

00540 

.700 

-1  000 

5.77980 

62740 

.23100 

-.04600 

.05200 

-.02170 

00290 

700 

.000 

5 78080 

.62720 

.23190 

-,04670 

.02810 

-.01940 

00050 

.700 

1.000 

5.78080 

62690 

.23340 

-.04430 

.00350 

-.01710 

-.00170 

.700 

2.000 

5.77980 

.62660 

.23420 

-.04050 

-.02290 

-.01450 

-.00410 

.700 

3.000 

5,77880 

.62660 

.23380 

-.03570 

-.05000 

- 01170 

- 00660 

700 

4.000 

5 77980 

62690 

.23270 

-.02900 

-.07910 

-.00900 

- 00910 

.700 

6.000 

5 78080 

.63010 

.22990 

- 02180 

-.13520 

-.00350 

- 01430 

.700 

8,000 

5.77690 

63770 

.22710 

-.03530 

- 19160 

.00290 

-.01900 

.700 

10.000 

5.77050 

.64790 

.22490 

-.06520 

-.24950 

01020 

- 02590 

.700 

12  000 

5.76900 

.65600 

.22280 

-.09060 

-.31110 

.01810 

- 03260 

GRADIENT 

-.00012 

.00009 

00042 

00057 

-.02526 

.00238 

- C0242 

DATE  aO  JUN  75 
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CAS  Kl  rao  HIS, 6 V9,l  (PLUS,  ORB  TC5  AT38.t  ) 


(ROM070)  ( ai  JAN  75  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  •• 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

m 

.000 

STAB  - 

l.OOO 

LREF  - 

327.8O9O 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

,000 

RUD-L  - 

000 

0REF  - 

23^e  0060 

IN 

ZKRP  - 

190.7500 

IN, 

zc 

ELV-ia 

m 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  " 

,0300 

SI-2 

w 

.000 

53“4 

45  000 

S5-6 

m 

20  000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO,  299/  0 RN/L  • 2.92  ORAOIENT  INTERVAL  • -3.00/  S.OO 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2  000 

-.01270 

-.07440 

.16130 

.09610 

-,00650 

.00050 

- 00160 

.500 

-1  000 

-.01290 

04700 

.15410 

.07030 

- 00560 

.00040 

- 00170 

500 

000 

-.01310 

. 16840 

.15000 

05400 

-.00640 

00070 

- 00220 

.500 

1.000 

-.01300 

.28700 

. 14870 

.02430 

-.00810 

.00120 

-.00270 

.500 

2.000 

-.01340 

.40360 

. 14930 

-.00980 

-.00930 

.00150 

- 00280 

.500 

3.000 

-.01390 

.52010 

.15150 

-.04390 

-.00940 

.00160 

- 00280 

500 

4 000 

-.01340 

63440 

.15570 

-.07370 

-.00920 

.00170 

- 00200 

.500 

5 000 

-.00960 

.74620 

.16240 

-.09980 

-.00940 

00190 

-.00300 

.500 

6 000 

-.00530 

.85760 

,17130 

-.12480 

-.00970 

.00210 

- 00320 

.500 

7.000 

-.00550 

.96980 

.10250 

-. 14980 

-.00960 

.00230 

- 00320 

.500 

B.OOO 

- oiieo 

1,07900 

.19490 

17260 

-.00980 

.00240 

-.00310 

.500 

9.000 

-.01730 

Kieaoo 

.20690 

-.19280 

-.01030 

.00250 

- 00310 

.500 

10.000 

-.01560 

1.28020 

.22530 

- 21330 

-.01000 

.00230 

- 00290 

.500 

11.000 

-.01080 

1,37660 

.24470 

-.23500 

-.00900 

.00180 

-.00250 

.500 

12.000 

-.00830 

1 .H7230 

.26590 

-.25420 

-.00830 

.00120 

-.00190 

ORAOIENT 

. 00020 

.11730 

.00025 

-.02944 

-.00058 

.00023 

-.00020 

RUN  NO. 

298/  0 RN/L 

« 3.29 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL  ^ 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.01050 

- 11230 

. 16590 

.11340 

-,00630 

.00060 

-.00150 

.600 

-1  000 

-.01080 

.02160 

. 15760 

.08580 

-.00530 

,00040 

- 00170 

.600 

.000 

-.01090 

.15050 

.15310 

.05960 

-,00680 

.00060 

-.00210 

.600 

1.000 

-.OHIO 

.27290 

.15210 

.02960 

-.00760 

.00100 

-.00240 

.600 

2.000 

-.01200 

.39590 

.15340 

-.00470 

-.00760 

,00100 

- 00260 

.600 

3.000 

-.00940 

.61790 

. 15660 

-.03970 

-,00790 

,001 10 

-.00270 

.600 

4.000 

-.00690 

.63590 

.18220 

-.07000 

-,00860 

.00130 

-.00260 

.600 

5.000 

-.00690 

.75000 

.17070 

- 09570 

-.00890 

,00160 

-,00250 

600 

6.000 

-.00710 

,86380 

.leaao 

-.12160 

- 00880 

00190 

-.00250 

.600 

7.000 

-.00610 

.97750 

.19610 

- 14930 

-.00890 

.00210 

-.00250 

.600 

8.000 

-.00760 

1 , 08650 

.21150 

-.17510 

-.00950 

.00230 

-,00250 

.600 

9.000 

-.0|1040 

1.18800 

.22830 

-.19570 

-.00990 

.00220 

-.00240 

600 

10.000 

- 01100 

1.28410 

.24710 

- 20970 

-.00990 

00200 

-,00220 

.600 

11.000 

-.00040 

1.37850 

.26790 

-.21550 

-.01050 

.00200 

-.00170 

600 

12.000 

- 00740 

t 46590 

.29050 

-.20810 

-.01090 

,00210 

- 00110 

ORAOIENT 

00057 

12300 

.00081 

-.03065 

- 00039 

.00015 

- 00016 

date:  ao  jun  7s 
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CAS  K1 

F20  H15.B  V9. 

. 1 (PLUS 

ORB  TC5 

AT39  1 » 

(RGM070)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT 

KMRP  • 

1339.9100 

IN  XC 

BETA 

W 

000  STAB 

If 

l.OOO 

LREF  “ 

327  GOOD  IN 

YMRP  » 

0000 

IN  YC 

RUD-U  » 

000  RUD-L 

m 

.000 

BREF  « 

23H8  0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  2C 

ELV- 

IB  « 

000  ELV-OB 

m 

3 000 

SCALE  * 

.0300 

Sl-2 

• 

000  S3-4 

m 

45.000 

S5-B 

« 20 

000  I ORB 

n- 

9 700 

RUN  NO.  297;  0 RN/L  • 3.63 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.00070 

15040 

. 17400 

.13080 

-.00630 

00030 

- 00160 

.700 

-l.OOO 

-.00100 

-.00470 

.16610 

.09220 

-.00640 

00040 

-.00200 

700 

.000 

- ootio 

.12660 

,16270 

.06210 

-.00660 

00050 

- 00230 

.700 

1.000 

-.00110 

.25300 

.16330 

.03220 

-.00680 

00060 

-.00250 

.700 

2.000 

-.00110 

.37440 

.16650 

.00050 

-.00690 

00070 

-.00260 

.700 

3.000 

-.00040 

.49790 

.17220 

-.03510 

-.00670 

.00090 

-.00270 

700 

^.000 

.oooeo 

.62160 

. 17980 

-.06950 

-.00640 

00100 

- 00280 

.700 

5.000 

-.00040 

.74020 

. 18960 

-.09790 

-.00600 

.00110 

- , 00280 

.700 

6.000 

-.00240 

.85530 

.20170 

-.12230 

-.00580 

.00130 

-.00260 

700 

7.000 

-.00080 

.97100 

.21630 

-.14380 

-.00630 

.00150 

- 00250 

.700 

8.000 

.00240 

1.00650 

.23370 

-.16150 

-.00740 

.00170 

- 00260 

700 

9.000 

.00180 

1.19640 

.25460 

-.17390 

-.00830 

.00160 

-.00300 

.700 

10  000 

.00300 

1.29420 

.27940 

-.17720 

- 00860 

00130 

- 00320 

.700 

11.000 

.00090 

1.37340 

.30630 

-.16560 

-.00830 

.00090 

-.00300 

.700 

18.000 

-.01700 

1.43120 

.33370 

-.13770 

-.00740 

.00060 

-.00240 

GRADIENT 

.00016 

.12613 

.00249 

-.03253 

00002 

00012 

-.00016 

DATE  SO  JUN  75 
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CAS  K1  FSO  HI5.0  V9. 1 (PLUS.  ORB  TCS  AT39.I  ) (ROM071)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN 

XC 

BETA 

.000 

STAB 

m 

l 000 

LREF  « 

327,8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L 

m 

^ 000 

BREF  - 

23^8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

zc 

ELV-18  - 

.000 

ELV-00 

- 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

53-H 

■ 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO.  302/  0 RN/L  •*  2.91  GRADIENT  INTERVAL  * -5  00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

.20160 

11320 

02320 

- 00970 

00060 

-.00270 

.500 

-1  000 

-.01510 

.33360 

. 1 0660 

.00420 

- 00890 

.00060 

- 00280 

500 

.000 

- 01680 

46210 

10710 

-.02120 

-.00980 

.00090 

- 00300 

500 

I 000 

-.01H90 

.58240 

.10830 

-.04870 

-.01120 

.00120 

-.00320 

.500 

2 000 

-.00860 

.69970 

.11190 

-.07510 

-.01230 

.00160 

-.00330 

.500 

3.000 

-.00800 

.81690 

.11750 

-.10300 

-.01260 

.00180 

-.00350 

.500 

H 000 

-.01200 

.93240 

.12500 

-.13190 

-.01250 

.00190 

- 00370 

.500 

5.000 

-.omao 

1.04590 

.13430 

-.16020 

-.01260 

.00190 

-.00390 

500 

6 000 

- 013H0 

1 . 15980 

. 14570 

-.18660 

-.01250 

.00190 

- 00400 

.500 

7 000 

-.01280 

1.27370 

. 15930 

-.20980 

-.01170 

00180 

-.00400 

.500 

6.000 

-.01250 

1.38220 

. 17430 

-.22950 

-.01120 

.00180 

-.00420 

.500 

9 000 

- 01080 

1 48280 

.19080 

-.24730 

-.01140 

.00190 

-.00440 

500 

10  000 

- 00890 

1.57600 

.20940 

-.26420 

-.01150 

,00200 

-.00400 

500 

11  000 

-.01040 

1.66360 

.22960 

-.27760 

-.01170 

00210 

-.00300 

.500 

12.000 

- 01480 

1.73650 

.251 10 

-.28020 

-.01260 

.00220 

-.00260 

GRADIENT 

, 00059 

. 12007 

.00315 

-.02662 

-.00057 

.00022 

-.00017 

RUN  NO. 

301/0  RN/L 

. - 3.28 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,600 

-2  000 

-.00650 

. 16080 

.11750 

.02210 

-.00890 

,00050 

-.00260 

600 

-1  000 

- 00560 

.32510 

.11220 

-.00420 

-.00920 

,00040 

- 00290 

600 

000 

- 00380 

.46200 

.11050 

-.03190 

-.00970 

.00060 

- 00310 

.600 

1.000 

-.00240 

,58040 

.11200 

-.05950 

-.01010 

.00080 

-.00320 

.600 

2.000 

-.00530 

.71200 

.11650 

-.08670 

-.01010 

.00100 

-.00330 

.600 

3 000 

-.00570 

.03500 

. 12300 

-.11700 

- OlOOO 

.00110 

- 00350 

.600 

4.000 

-.00560 

.95620 

.13140 

-.14680 

-.01000 

.00110 

-.00370 

.600 

5.000 

-.00350 

1.07460 

,14180 

-,17270 

-.01000 

.00120 

-.00380 

.600 

6.000 

-.00050 

1.19140 

.15510 

-.19450 

-.01000 

00130 

-.00380 

600 

7 000 

-.00260 

1 30290 

.17160 

-.21170 

-.01040 

00140 

-.00370 

.600 

8 000 

- 00900 

1 40310 

.19060 

-.22360 

-.01090 

00140 

-.00360 

.600 

9.000 

-.01090 

1 .48890 

.21160 

-.22990 

-.01120 

.00140 

-.00320 

.600 

10.000 

-.01010 

1 .55920 

.23500 

-.22800 

-.01200 

.00180 

-.00200 

.600 

11.000 

-.00790 

1.61560 

.26070 

-.21730 

-.01320 

.00220 

-.00100 

600 

12  000 

- 00480 

1 66130 

.28920 

-.20060 

-.01330 

00210 

-.00070 

GRADIENT 

.00014 

12684 

.00367 

-.02808 

-.00015 

.00012 

-.00016 

OAir  20  JUN 


TABULATCO  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1 

F20  H15  6 V9. 

, 1 tPLUS. 

ORB  TC5  AT30  1 ) 

(RGM07I)  { 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500  0000  SO  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

000  STAB 

m 

1 000 

LREF  - 

327  QOOO  IN 

YMRP  - 

0000 

IN.  YC 

RUD-U  •« 

000  RUO-L 

m 

000 

BREF  - 

E3H6.0000  IN, 

ZMRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  « 

.000  ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

0300 

S1-2 

■ 

.000  S3-4 

m 

.000 

S5-6 

m 

000  I ORB 

m 

g 700 

RUN  NO.  : 

300/  0 RN/L  « 3.61 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

ct 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.00930 

,13470 

.12780 

.02690 

- 00800 

- 00020 

- 00250 

.700 

-l.OOO 

-.01030 

.29030 

. 12220 

-.00870 

-.00860 

.00000 

-.00200 

700 

000 

-.00980 

.43340 

.12070 

-.04100 

-.00890 

.00020 

-.00290 

.700 

l.GOO 

-.00990 

.56460 

.12320 

-.07080 

-.00910 

.00030 

-.00300 

.700 

2.000 

-.00970 

.69160 

.12960 

-.09870 

- 00920 

.00070 

-.00300 

.700 

3.000 

-.00920 

.81730 

.13910 

-.12820 

-.00900 

.00090 

-.00320 

700 

H.OOO 

-.00840 

.94210 

.15100 

-.15910 

-.00860 

.00090 

-.00350 

.700 

5.000 

-.00760 

1.06450 

.16490 

-.18870 

-.00020 

.00090 

-.00370 

.700 

6.000 

-.00640 

1,18400 

.18180 

- 21060 

-.00750 

00080 

- 00360 

700 

7.000 

-.00480 

1 .26650 

.20220 

-.21360 

-.00700 

00060 

-.00330 

700 

8 000 

- 00320 

1 36290 

.22570 

-.19820 

-.00720 

.00040 

-.00300 

.700 

9.000 

-.00160 

1,42200 

.25140 

- 17910 

- OOBOO 

.00030 

- 00300 

.700 

10. COO 

.00010 

1 48060 

.27910 

- 16800 

- 00850 

00020 

- 00320 

700 

II  000 

.00210 

1 ,53930 

.30820 

-.15470 

-.00840 

-.00010 

-.00290 

700 

12  000 

.00470 

1,59090 

.33030 

-.12680 

-.00740 

-.00060 

-.00200 

GRADIENT 

00028 

13150 

.00554 

-.03037 

-.00002 

.00017 

- 00015 

DATE  30  JUN  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  K1 

F80 

H15.6  V9.1 

(PLUS.  ORB  TC5  AT30.I  ) 

IRGM072)  ( 2’  JAN 

75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

O'ATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHAl 

m 

8 000 

STAB  - 

1 000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

000 

RUD-L  - 

000 

0REF  « 

831*8,0000  IN 

ZMRP  « 

190  7500 

IN. 

2C 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2 

m 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-B 

m 

.000 

lORB  • 

9.700 

RUN  NO. 

305/  0 RN/L  • 2.00 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,500 

-12.000 

7.54050 

1.27500 

. 15820 

-.22590 

.32140 

-.03830 

05160 

.500 

-10.000 

7.56100 

1 .28530 

. 15760 

-.22170 

.26180 

-.03080 

.04410 

.500 

-0.000 

7.49800 

1 .28690 

. 15950 

-,20420 

.20160 

-.02290 

.03510 

.500 

-6.000 

7.47020 

1 .29470 

. 18220 

-.19330 

.14150 

-.01500 

.02550 

.500 

-4.000 

7.51270 

1,30490 

.18440 

-. 19540 

.08390 

- 00750 

01590 

.500 

-3.000 

7.53610 

1.31050 

.16490 

-.20120 

.05740 

-.00440 

.OHIO 

.500 

-2.000 

7.53810 

1.31520 

.16500 

-.20590 

.03330 

-.00210 

.00630 

,500 

-l.OOO 

7.53220 

1.31740 

,16510 

- 21000 

,01120 

- 00040 

00140 

.500 

.000 

7.53370 

1.31750 

.16560 

-.21240 

-.01010 

.00130 

-.00360 

500 

1.000 

7.53470 

1.31590 

.16630 

-.21030 

-.03210 

.00320 

-.00860 

500 

2,000 

7.S3610 

1 31310 

,16650 

- 20510 

-.05550 

,00510 

- 01330 

500 

3 000 

7 53860 

1.30900 

♦16590 

- 19870 

-.08050 

. 00740 

-.01790 

.500 

4.000 

7 54050 

I .30420 

,16470 

-.19370 

-. 10670 

,01020 

- 02250 

.500 

6.000 

7.54300 

1 .29490 

, 16200 

-.19130 

-. 16230 

01700 

- 03190 

.500 

8 000 

7 54390 

1 28740 

. 16040 

-.19810 

-.22200 

02470 

- 04120 

.500 

10  000 

7.54590 

1 .28080 

.16070 

-.21030 

Q -.28350 

03290 

- 05010 

500 

12  000 

7.55180 

1.27150 

.16250 

-.21950 

-.34320 

.04070 

- 05800 

GRADIENT 

.00195 

-.00022 

.00014 

.00033 

-.02328 

.00207 

-.00483 

RUN  NO. 

304/  0 RN/L 

. - 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12  000 

7.54740 

1.28960 

. 17520 

-.22090 

.32950 

-.03990 

.04600 

.600 

-10.000 

7.54250 

1.30210 

,17430 

-.20620 

,27120 

-.03290 

.04130 

.600 

-8.000 

7.53810 

1 31210 

.17720 

-.19150 

.21090 

- 02550 

03330 

.600 

-6.000 

7 53420 

1.32130 

. 1 8030 

-.18540 

. 14940 

- 01770 

02450 

600 

-4  000 

7.53120 

1.33070 

.18170 

-.19070 

00960 

- 01010 

.01520 

.600 

-3.000 

7.52930 

1.33560 

18130 

- 19590 

.06160 

- 00660 

01050 

600 

-2.000 

7.52830 

1.34010 

. 16030 

-.20140 

.03610 

- 003B0 

00600 

600 

-l.OOO 

7.52730 

1 .34360 

.17990 

- 20790 

01320 

- 00140 

00140 

,600 

.000 

7.52780 

1 .34460 

. 18060 

-.21220 

-.00870 

00040 

-.00320 

.600 

1.000 

7.52880 

1.34190 

.18150 

-.20890 

-.03180 

.00250 

- . ooeoo 

600 

2 000 

7.53030 

1 . 33740 

18210 

- 20190 

-.05740 

.00500 

-.01260 

600 

3.000 

7,53270 

1 .33200 

18220 

- 19530 

-.08510 

00810 

-.01700 

.600 

4.000 

7.53470 

1 ,32650 

18190 

-. 19040 

-.11290 

01150 

-.02140 

.600 

6.000 

7.53760 

1.31580 

18060 

- 18730 

16950 

01850 

-.03020 

.600 

9.000 

7.54100 

1.30520 

. 17920 

-.19290 

-.23010 

.02660 

-,03890 

6C0 

10.000 

7.54640 

1*29360 

.17880 

-.20570 

-.29270 

.03510' 

-.04720 

.600 

12.000 

7 55220 

1 .27990 

18060 

-.22350 

-.35170 

04190 

-.05430 

GRADIENT 

.00049 

-.00058 

.00015 

,00002 

-.02470 

00253 

-.00459 

date:  so  JUN  75 
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CAS  K1  F20  HI 5. 6 V9»I 


(PLUS,  ORB  TC5  AT56.1  ) 


{RGM072)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SRFF 

M 

5500.0000  SQ  FT. 

XMRP  • 

1339,9100 

IN. 

XC 

ALPHA I « 

8,000 

STAB 

t 000 

LREF 

327.8000  IN 

YMRP  “ 

0000 

IN 

YC 

RUD-U 

000 

RUO-L 

000 

BREF 

. 

2346.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  » 

,000 

ELV-00 

3 000 

SCALE 

m 

.0300’ 

Sl-2  « 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

lORB 

9 700 

RUN  NO. 

303/  0 RN/L 

, - 3.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12,000 

7.56450 

1 26330 

.20260 

-.19700 

35240 

-.04250 

. 03930 

.700 

-10.000 

7.58100 

1.27230 

.20520 

-.17320 

.28700 

- 03530 

.03170 

.700 

-0.000 

7,55810 

1.26200 

.20940 

-.16040 

.22250 

-.02690 

.08430 

.700 

-6.000 

7.55370 

I 29150 

.21310 

- 16740 

. 16090 

- 01960 

.01690 

,700 

' -4.000 

7.54830 

1.30040 

,21550 

- 17240 

. 10270 

- 01300 

.00970 

.700 

-3.000 

7.54690 

1.30480 

,21600 

-.17680 

07460 

-.01060 

00610 

700 

-a  000 

7.54640 

I 30930 

.21610 

- 18320 

.04720 

- 00700 

00260 

700 

-1.000 

7,54590 

1.31270 

21600 

-.19100 

02080 

-.00360 

- 00030 

.700 

.000 

7.54490 

1.31340 

.21600 

-.19570 

-.00480 

-.00050 

-.00280 

,700 

1,000 

7 54540 

1.31046 

.21630 

- 19270 

-.03100 

. 00250 

- 00530 

700 

2.000 

7 54590 

1,30570 

21630 

-.18600 

- 05970 

.00610 

- 00810 

,700 

3,000 

7.54740 

1.30040 

.21570 

17970 

-.09060 

.01040 

- 01130 

.700 

4.000 

7 54930 

1 29560 

.21500 

-.17530 

12160 

.01460 

-.01480 

,700 

6.000 

7.55370 

1 .28720 

.21340 

-.  17220 

-.18170 

.02170 

-.02180 

,700 

8,000 

7.5S960 

1 27710 

.21070 

17490 

- 24210 

.02850 

- *02910 

,700 

10,000 

7.56350 

t .26530 

20820 

18250 

- 30430 

03550 

- 03630 

700 

12.000 

7 56990 

1 25350 

.20920 

19490 

-.37090 

.04390 

- 04380 

GRADIENT 

.00007 

- 00069 

-.00004 

- 00046 

-.02764 

.00347 

-.00294 

date:  ao  jun  75 
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CAS  K1  F20  HIS  6 V9  1 (PLUS  ORB  TC5  AT36  1 ) (RGM073)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ~ 

5500  0000 

SQ  FT 

XMRP  « 

1339  9100 

IN 

xc 

ALPHA I * 

6 000 

STAB 

1 000 

LREF  « 

327  8000 

IN 

YMRP  “ 

0000 

IN. 

YC 

RUD-U  » 

000 

RUD-L 

«• 

000 

BREF  » 

2346.0000 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

zc 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-OB 

- 

3 000 

SCALE  ■ 

0300 

st-e  - 

000 

S3“4 

■ 

.000 

SS-6  - 

000 

rORB 

■ 

9 700 

RUN  NO.  309/  0 RN/L  - 2.89  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12  000 

5.60640 

1.07700 

.13160 

-.18600 

32100 

- 03730 

04930 

.500 

-10.000 

5.60640 

1.06310 

.13190 

-.18520 

.26030 

-.02950 

04190 

500 

-8.000 

5 60500 

1.06390 

.13430 

-.16530 

. 19850 

-.02090 

03300 

500 

-6.000 

5.60400 

1.08750 

.13710 

-.15120 

.13790 

-.01270 

.02360 

500 

-4  000 

5 60300 

1.09820 

. 13930 

- 1 5280 

08140 

-.00580 

.01450 

500 

-3.000 

5.60210 

1 10130 

. 13980 

-.15840 

.05550 

-.00330 

.01000 

.500 

-2.000 

5.60U0 

1.10550 

.14000 

-.16470 

.03170 

-.00140 

00560 

.500 

-l.OOO 

5.60160 

1.10770 

. 14020 

-.16950 

.00950 

.00010 

.00110 

500 

000 

5 60210 

1.10820 

,14080 

-.17220 

-.01 170 

.00160 

- 00350 

500 

l.OOO 

5.59810 

1.10710 

.14160 

- 17130 

-.03280 

.00500 

- 00800 

.500 

2.000 

5.59060 

1 10490 

.14200 

- 165B0 

- 05480 

.00440 

- 01240 

500 

3.000 

5.5B640 

1 10140 

.14140 

- 15830 

- 07820 

.00610 

-.01670 

500 

4 000 

5.58940 

1 09740 

.14010 

- 15430 

- 10370 

00850 

- 02110 

.500 

6.000 

5.60450 

1.09000 

.13710 

-.15730 

-.15990 

,01500 

-.03020 

.500 

8.000 

5.6M30 

1.08440 

.13550 

-.16550 

-.21950 

.02300 

-.03910 

,500 

10.000 

5.60790 

1 07970 

.13570 

-.17470 

-.27990 

.03120 

-.04760 

.500 

12.000 

5.61180 

1.07150 

.13620 

-.18010 

- 33870 

.03810 

- 05540 

GRADIENT 

-.00209 

.00005 

.00022 

- OOOIS 

-.02261 

.00166 

-.00446 

RUN  NO. 

308/  0 RN/L 

- 3.26 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5 60300 

1 .09850 

.14250 

-.18210 

.32540 

- 03870 

.04850 

.600 

-10.000 

5.60060 

1 10510 

.14120 

-.16940 

.26630 

- 03100 

04160 

600 

-8.000 

5 59910 

l.IHBO 

.14420 

-.15530 

.20550 

-.02320 

03360 

.600 

-6.000 

5.59720 

1.11930 

. 14780 

-.15210 

.14460 

-.01540 

.02460 

.600 

-4  000 

5,59420 

1.12840 

. 14990 

-.16250 

.08650 

-.00820 

.01500 

.600 

-3.000 

5.59330 

1.13320 

. 14990 

- 17020 

05950 

- 00580 

01030 

.600 

-2.000 

5 59330 

1 . 13700 

.14930 

- 17680 

.03480 

-.00280 

00560 

.600 

-1.000 

5.59230 

1.13950 

.14900 

-.18220 

,01220 

-.00100 

.00110 

.600 

OOQ 

5.59180 

1.14040 

.14950 

-.18590 

-.00940 

.00000 

-.00340 

600 

1.000 

5.59280 

t 13870 

.15030 

-.18400 

-.03210 

.00280 

-.00790 

600 

2 000 

5.59420 

1,13490 

.15100 

-.17630 

-.05670 

.00500 

-.01260 

600 

3 000 

5 59520 

1.12980 

.15100 

-.16590 

-.08270 

.00740 

-.01720 

.600 

4.000 

5.59670 

1.12460 

.15030 

-.15820 

-.10920 

00990 

-.02170 

.600 

6 000 

5.60060 

1.11600 

. 14840 

-.15450 

-.16470 

.01610 

-.03070 

.600 

8.000 

5.60350 

1.10840 

. 14690 

-.16100 

-.22510 

02450 

- 03950 

.600 

10  000 

5.60640 

1.10070 

.14650 

-.17420 

-.28760 

.03350 

- 04770 

.600 

12.000 

5.60890 

1 .09090 

14740 

- 18750 

-.34610 

03980 

-.05470 

GRADIENT 

.00030 

-.00051 

.00016 

.00049 

-.02394 

.00216 

-.00458 

DATE  SO  JUN  75 
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CAS  Kl 

F20  H16.6  V9. 

.1  IPLUS. 

ORB  TC5 

AT3B.1  ) 

(R6M073)  ( 

21 

JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN  XC 

ALPHA I - 

6 000  STA8 

1 000 

LREF  - 

3B7.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-I 

U •• 

000  RUO-L 

m 

000 

BREF  - 

2348  0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN  ZC 

ELV- 

18  - 

.000  ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  “ 

.0300 

Sl-2 

.000  S3-4 

K 

OOO 

S5-6 

- 

OOO  lORB 

g 700 

RUN  NO. 

307/  0 RN/L  - 3.56 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

5.6t430 

1 . 09590 

.16330 

-.19410 

.34230 

-.0412D 

04510 

700 

-10.000 

5 60990 

1.10210 

.16380 

-.16950 

.27010 

- 03300 

.03810 

.700 

-8  000 

5 60600 

1.10900 

.16800 

-.16170 

.21490 

-.02430 

03060 

.700 

-6.000 

5.60250 

1.11570 

.17240 

-.16250 

.15430 

-.01720 

.02260 

.700 

000 

5.59960 

1.12190 

.17520 

- 16930 

09750 

-.01200 

01440 

.700 

-3.000 

5.59860 

1.12560 

.17560 

-.17640 

.07020 

-.00920 

01020 

.700 

-2.000 

5.59770 

1.13000 

. 17550 

-.10650 

,04340 

-.00590 

.00500 

.700 

-l.OOO 

5.59720 

M3330 

. 17540 

-.19620 

.01780 

- 00260 

.00140 

.700 

.000 

5.59720 

1.13380 

. 17560 

-.20040 

-.00680 

.00010 

-.00300 

700 

1.000 

5.59810 

1.13100 

. 17580 

- 19530 

- 03160 

00250 

- 00720 

.700 

2.000 

5.60010 

1 . 12660 

. 17580 

-.18630 

-.05900 

.00540 

-.01130 

.700 

3 OOO 

5.60210 

1.12160 

.17510 

-.17760 

-.00890 

.00910 

-.01550 

.700 

H 000 

5 60350 

1.11720 

. 17430 

-.17050 

- 11910 

01270 

- 01970 

700 

6.000 

5.60550 

1.10990 

.17250 

-.16490 

- 17800 

.01930 

- 02780 

.700 

8 000 

5.60740 

M0360 

. 17000 

17220 

-.23690 

.02640 

- 03530 

.700 

to  000 

5.61080 

1.09740 

. 16010 

- . 1 8840 

- "29730 

03420 

-.04240 

700 

12  000 

5.61330 

1 .08970 

,16080 

- 20340 

-.36230 

.04260 

- 05010 

GRADIENT 

.00053 

- 00067  -.00007 

-.00012 

- 02663 

00302 

- 00427 

DATE  20 


SREF  ■ 
LREF  ^ 
BREF  - 
SCALE  - 


JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CA5 

PAGE 

BB 

CAS  KI 

F20  H15.1A  V9 

.1  (PLUS. 

ORB  TC5 

AT38.1  ) 

1RGM074)  i 

21  JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ^FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  KC 

BETA  • 

.000  STAB 

M 

l.OOO 

327  GOOD  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN  YC 

RUD-U  - 

.000  RUD-L 

M 

000 

2348,0000  IN, 

ZMRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

000  ELV-OB 

Vt 

3 000 

.0300 

SI 

-2 

000  S3-4 

M 

.000 

S5- 

-6  • 

000  1OR0 

M 

9.700 

RUN  NO.  313/  0 RN/L  “ 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.02020 

.20200 

.11170 

.01540 

-.00690 

.00000 

-.00190 

.500 

-I. 000 

-.01570 

.33160 

.10720 

.00040 

-.00610 

-.00010 

-.00210 

500 

.000 

-.01460 

,45810 

.10560 

-.01930 

-.00700 

0002D 

-.00240 

.500 

l.OOO 

-.01500 

.57860 

.10680 

-.04240 

-.00850 

.00060 

-.00270 

500 

2.000 

-.01620 

.69480 

.11050 

-.06720 

-.00950 

.00080 

-.00290 

500 

3.000 

-.01850 

.01070 

.11610 

-.09340 

-.00970 

00090 

-.00310 

500 

H.OOO 

-.02110 

.92510 

.12350 

-.18040 

-.00970 

.00090 

-.00330 

.500 

5.000 

-.02360 

1.03910 

.13290 

14750 

-.00980 

00100 

-.00340 

.500 

6.000 

-.02380 

1.15320 

.14450 

-.17300 

-.00960 

00110 

- 00350 

.500 

7.000 

-.01950 

1.26700 

.15800 

-.19650 

-.00890 

.00100 

-.00360 

.500 

8.000 

-.01450 

1.37630 

17320 

-.21720 

-.00830 

,00090 

-.00380 

500 

9.000 

- 01420 

1 .47880 

.19000 

-.23770 

- O0B5O 

00100 

- 00400 

.500 

10  000 

-.01750 

1.57340 

.20860 

-.85890 

-.00890 

,001 10 

- 00360 

.500 

11.000 

-.02170 

1 66170 

.22860 

-.27750 

-.00920 

.00120 

-.00290 

.500 

12.000 

-.02300 

1.73400 

,25020 

-.88160 

-.00960 

.00120 

-.00250 

GRADIENT 

-.00076 

,11906 

.00316 

-.02371 

-.00056 

.00017 

-.00022 

RUN  NO  312/  0 RN/L  - 3. 24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.02320 

. 18200 

.11550 

.01610 

- 00770 

-.00010 

-.00230 

.600 

-1  000 

-.02190 

.32390 

. 1 1040 

-.00860 

- 00810 

- 00020 

- 00260 

600 

.000 

- 01910 

45990 

.10870 

-.03160 

- 00850 

,00000 

-.00280 

,600 

1 000 

-.01850 

.58670 

.11030 

-.05430 

- 00870 

00020 

- 00290 

.600 

2.000 

-.01790 

.70760 

.11480 

-.07930 

-.00870 

.00030 

-.00310 

600 

3.000 

- 01750 

82960 

.12150 

-.10880 

- 00860 

.00030 

-.00340 

.600 

H.OOO 

- 02100 

95090 

13000 

-.^3820 

- 008HO 

00030 

- 00350 

600 

5 000 

-.02660 

1 06970 

.14040 

-.16340 

-.00840 

.00040 

-.00360 

.600 

6.000 

-.02930 

1 16530 

. 15370 

-.18350 

- ooeso 

00050 

- 00360 

.600 

7.000 

-.02680 

1 29640 

. 17030 

-.20050 

-.00890 

.00060 

-.00350 

.600 

8 000 

-.02030 

1 39770 

. 18940 

-.21510 

-.00920 

.00070 

-.00350 

.600 

9 000 

-.01610 

1 48410 

.21060 

- 82490 

- 00950 

.00080 

-.00300 

.600 

10  000 

- 01650 

1 55650 

,23390 

-.22720 

-.00980 

00090 

- 00190 

.600 

11  000 

-.01840 

1.61350 

25890 

-.21830 

-.01000 

OOlOO 

- 00090 

.600 

12.000 

-.01830 

1 65710 

28720 

- 19850 

- 00990 

00090 

-.00060 

GRADIENT 

- 00017 

12594 

.00375 

-.02573 

- 00008 

00008 

- 00019 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CA5 
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CAS  Kl 

F20  H15  lA  V9 

1 (PLUS 

ORB  TC5 

AT3B.1  ) 

(RGM074)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  “ 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN  XC 

BETA 

t* 

000  STAQ 

M. 

1 000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  " 

.0000 

IN  YC 

RUO- 

J • 

000  RUO-L 

m 

000 

BREF  « 

2340.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  « 

000  ELV-00 

m 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

M 

.000  S3-4 

m 

000 

S5-6 

m 

000  10R8 

m 

9.700 

RUN  NO. 

311/0  RN/L  - 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.700 

-2.000 

-.03200 

.13500 

.12560 

.02580 

-.00620 

-.00070 

-.00220 

700 

-l.OOO 

-.02750 

.28880 

.12030 

-.00830 

-.00670 

-.00060 

-.00260 

700 

.000 

- 01750 

.43070 

.11910 

-.03880 

-.00720 

- 00050 

- 00280 

700 

1 000 

-.01670 

.56270 

.12190 

-.06730 

-.00730 

-.00030 

- 00280 

,700 

2.000 

-.02050 

.68810 

.12840 

-.09420 

-.00730 

-.00010 

- 00270 

,700 

3 000 

-.02220 

.81360 

.13780 

-.12220 

-.00730 

.00010 

- 00290 

,700 

4.000 

-.02090 

.93840 

. 14980 

- 15180 

- 00720 

00020 

- 00330 

700 

5.000 

- 01750 

1.06310 

.16390 

-.18320 

-.00660 

.00010 

-.00360 

.700 

6.000 

-.01300 

1.18130 

.18070 

-.20640 

-.00580 

-.00010 

-.00360 

,700 

7 000 

- 01020 

1.28310 

.20080 

-.21060 

-.00530 

-.00030 

- 00310 

.700 

8 000 

-.00920 

1.36100 

.22390 

-.19670 

-.00540 

-.00050 

- 00280 

700 

9.000 

- 00840 

1 42260 

.24940 

-.17780 

-.00580 

- 00080 

- 00280 

,700 

10  000 

- 00760 

1.48060 

.27680 

-.16270 

- 00590 

-.00100 

-.00300 

.700 

n 000 

-.00780 

1.53870 

.30600 

-.14710 

-.00580 

-.00100 

- 00300 

.700 

12.000 

-.00650 

1.59050 

.33810 

-.12370 

-.00590 

-.00070 

-.00280 

GRADIENT 

.00144 

.13118 

.00569 

-.02922 

-.00007 

.00014 

- 00016 

date:  so  JUN  75  tabulated  source  data  “ CA5 


CAS  KI  Feo  HIS  I A V9  I (PLUS  ORB  TC5  AT39. 1 ) (RGM075)  ( 2 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  “ 

5500 

0000  SQ  FT 

XMRP  « 

1339  9100 

IN. 

XC 

BETA 

.000  ' 

STAB 

LREF 

327 

8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

.000 

RUD-L 

BREF  - 

2349 

0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

.000 

ELV-00 

SCALE  - 

0300 

SI -2 

45  000 

S3-4 

S5-6 

45.000 

I ORB 

RUN  NO 

316/  0 RN/L  - 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL  ^ 

.500 

-2.000 

-.01920 

-.25360 

.19710 

.16240 

-.00650 

-.00020 

-.001 10 

500 

-l.OOO 

-.02270 

-. 13990 

.18860 

.14600 

-.00570 

-.00020 

-.00110 

.500 

.000 

- 02340 

-.02420 

.18340 

.12200 

- 00690 

00020 

- 00140 

.500 

l.OOO 

-.02010 

09040 

.18090 

.09240 

- OOB40 

.00050 

- 00180 

500 

2.000 

- 01790 

,20500 

.18040 

.05760 

-.00920 

.00070 

-.00200 

.500 

3 000 

- 02100 

.32170 

.18130 

.01940 

-.00950 

00070 

- 00210 

500 

4.000 

-.02430 

.43730 

.18390 

- 01670 

-.00970 

.00080 

-.00220 

.500 

5.000 

-.02290 

.54980 

.16830 

-.04830 

- 00980 

00100 

- 00230 

.500 

6.000 

-.01840 

.65100 

.19630 

-.07730 

-.00970 

.00110 

-.00840 

.500 

7.000 

-.01700 

.77310 

.20590 

-.10630 

-.00930 

.00100 

-.00250 

.500 

e.ooo 

-.02010 

.63320 

.21810 

-.13470 

-.00900 

♦00080 

-.00260 

.500 

9.000 

-.02260 

.95570 

♦23280 

-.15920 

-.00900 

.00070 

-.00280 

.500 

10.000 

-.02120 

1 08030 

.24920 

-.17860 

-.00890 

.00050 

-.00280 

.500 

11  000 

-.01570 

1.17070 

.26660 

- 19400 

-.00860 

.00040 

- 00290 

500 

12.000 

- 01000 

t 25220 

.28410 

-.20530 

- OOB70 

00040 

-.00270 

GRADIENT 

-.00029 

.11502 

-.00104 

-.03132 

-.00062 

.00018 

-.00019 

RUN  NO. 

315/  0 RN/L  " 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.01700 

-.28580 

.20210 

.18460 

-.00690 

.00000 

-.00120 

600 

-1.000 

-.01740 

- 16040 

. 19260 

,15840 

-.00700 

-.00020 

-.00140 

600 

.000 

-.01860 

-.03750 

.18710 

. 13290 

-.00720 

-.00010 

- 00150 

.600 

1.000 

-.01860 

.08050 

.18490 

.10540 

-.00770 

.00020 

-.00160 

.600 

2.000 

-.01490 

.19970 

.18570 

.07120 

-.00040 

,00050 

-.00180 

.600 

3.000 

-.01630 

.32070 

.18910 

.03070 

-.00890 

.00060 

-.00180 

.600 

4 000 

-.02000 

.43950 

.19480 

-.00940 

-.00890 

.00070 

-.00170 

.600 

5.000 

-.02070 

.55350 

.20250 

-.04450 

-.00820 

00070 

-.00170 

600 

6.000 

-.01830 

.66580 

.21210 

-.07560 

-.00750 

.00060 

-.00100 

.600 

7.000 

-.01440 

.77750 

.22400 

-.10330 

-.00720 

.00050 

-.00200 

600 

6.000 

-.01020 

.85300 

23750 

-.12540 

-.00750 

.00060 

-.00230 

.600 

9 000 

-.00980 

98100 

.25210 

-.13950 

-.00800 

00060 

-.00240 

.600 

10  000 

-.01270 

1.07730 

.26770 

-.14820 

-.00830 

00070 

-.00230 

.600 

11.000 

-.01000 

1.17680 

.28520 

-.15540 

-.00920 

.00080 

-.00190 

.600 

12  000 

-.00540 

1.27700 

.30440 

-.15750 

-.01040 

.00090 

-.00140 

GRADIENT 

-.00034 

.11986 

.00023 

-.03314 

-.00029 

.00014 

-.00007 

PAGE  70 
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• 1.000 

- 000 
« 3 000 

- H5  000 

- 9 700 


DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CA5 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


CAS  K1 

rao  H15.1A  V9, 

.1  (PLUS. 

ORB  TCS  AT38.1  1 

(ROM075)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500  0000  SQ.FT 

XMRP  » 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

.000  STAB 

K 

1 000 

337,8000  IN. 

YNRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

000  RUO-L 

m 

.000 

0000  IN, 

2MRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV 

-18  “ 

000  ELV-OB 

m 

3 000 

0300 

Sl- 

2 « 45.000  S3-4 

m 

45.000 

S5- 

6 « 45.000  lORB 

m 

9 700 

RUN  NO. 

3m/  0 RN/L  - 3. 58 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

HACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,700 

-8  000 

-.00700 

-.31960 

.21320 

.20870 

-.00780 

00010 

- 00130 

.700 

"1  000 

-.01230 

-.18370 

.20480 

. 17370 

- 00770 

00020 

- 00160 

.700 

.000 

-.omao 

-.05510 

.20030 

. 14450 

-.00720 

.00010 

-.00160 

.700 

1 000 

-.01160 

06310 

19980 

. 1 1620 

-.00690 

.00000 

- OOIQO 

.700 

s.ooo 

- 01180 

.18140 

.20260 

.08160 

-.00660 

OOOlO 

- 00190 

.700 

3.000 

- OHIO 

.30390 

.20750 

.03950 

- 00610 

00010 

-.00210 

.700 

H 000 

-.01070 

.42660 

.21370 

-.00390 

- 00570 

00010 

- 00220 

.700 

5.000 

- 01330 

.54440 

.28150 

-.03950 

- 00520 

.00010 

- 00220 

.700 

6.000 

-.01680 

.65670 

.23170 

-.06420 

-.00470 

.00020 

- 00200 

.700 

7 000 

- 01710 

.77400 

.24410 

-.08290 

- 00470 

.00030 

-.00200 

.700 

8 000 

- 01570 

.89040 

.25810 

-.10080 

-.00530 

00040 

- 00210 

.700 

9,000 

-.01170 

1 00320 

.27500 

-.11720 

-.00650 

00040 

- 00240 

.700 

10.000 

-.00640 

1.10960 

29530 

-.12840 

-.00710 

00040 

- 00280 

.700 

11  000 

-.00560 

1 20950 

.31760 

-.13000 

- 00740 

.00030 

-.00300 

700 

12.000 

- 00790 

1 29850 

.34200 

-.12020 

- 00760 

00030 

- 00290 

GRADIENT 

-.00025 

.12250 

00151 

- 03542 

,00038 

- 00000 

- 00013 

DATE  ao  JLfN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  7e 


CAS  Kl  FBO  H15.1A  V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT3B.I  ) (RGM07S)  ( Bl  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SO  FT 

XMRP  - 

1339. 9t00 

IN. 

XC 

ALPHA!  - 

6 000 

STAB 

l.OOO 

LREF  « 

337  8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

000 

RUO-L  ■« 

000 

0REF  « 

3348.0000 

IN. 

2MRP  * 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  • 

3.000 

SCALE 

.0300 

si~a  - 

45  000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

45  000 

IOR0  « 

9 700 

RUN  NO. 

319/  0 RN/L 

• a. 87 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-la.ooo 

5.77440 

.64060 

.18350 

-.10820 

.29260 

-.02390 

. 03340 

.500 

-10  000 

5 77690 

.63450 

.18340 

- 09580 

23B00 

- 01670 

02610 

.500 

-8.000 

5 78220 

.62380 

.18470 

-.06920 

18190 

-.01030 

02200 

.500 

-6.000 

5.78610 

.61770 

.18720 

-.04930 

.12720 

-.00480 

.01570 

.500 

-4  000 

5.78660 

.61890 

. 19060 

-.04510 

.07620 

-.00070 

.00950 

.500 

-3  000 

5.7B560 

.62160 

. 19200 

-.04850 

05190 

00070 

00650 

.500 

-a. 000 

5 78470 

62410 

. 19290 

-.05370 

02910 

00130 

00370 

.500 

o 

o 

0 

1 

5.78370 

.62540 

. 19380 

-.05890 

.00900 

.00130 

.00090 

.500 

.000 

5.78370 

.62590 

. 19480 

-.06310 

-.00910 

.00)00 

- 00180 

.500 

1.000 

5.7B4a0 

.62670 

.19580 

-.06470 

-.02740 

.00060 

-.00450 

.500 

a. 000 

5 78470 

.62660 

19620 

- 06200 

- 04670 

.00030 

- 00710 

500 

3.000 

5.784E0 

.62520 

.19550 

- 05650 

- 06750 

.00040 

- 00980 

500 

4 000 

5.78370 

62340 

.19410 

-.05280 

- 09030 

00150 

- 01270 

500 

6 000 

5.78370 

62290 

19060 

-.05590 

- 14130 

00580 

- OI0BO 

500 

8 000 

5.782a0 

.62840 

.18770 

-.07030 

- 19B00 

01190 

- 02500 

.500 

10.000 

5.77930 

.63730 

18650 

-.09020 

-.25590 

.01860 

-.03080 

.500 

la.ooo 

5.77490 

.64120 

.18700 

-.10170 

-.30800 

.02470 

-.03630 

GRADIENT 

-.00026 

.00059 

,00055 

-.00129 

-.02020 

.00009 

-.00274 

RUN  NO. 

316/  0 RN/L 

• 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-la.ooo 

5.77780 

.64610 

.20110 

-.10870 

,29700 

-.02470 

. 03080 

.600 

-10.000 

5.78120 

,64080 

.19980 

-.08820 

.24670 

-.01910 

.02570 

.600 

-8.000 

5 78370 

.63240 

.20210 

-.06120 

19000 

-.01220 

.02030 

.600 

-6.000 

5 78520 

.62710 

.20510 

-.04440 

13220 

- 00560 

01460 

,600 

-4.000 

5.78660 

.62730 

.20750 

-.04410 

.C7780 

-.00070 

00890 

.600 

-3,000 

5,70710 

.62930 

,20810 

-.0^1040 

.05330 

.00050 

.00620 

600 

-a. 000 

5. 787 10 

.63170 

.20850 

-.05380 

.03140 

.00090 

.00340 

.600 

-l.OOO 

5.78560 

.63350 

.20910 

-.06030 

.01140 

.00070 

00080 

.600 

.000 

5,78470 

.63460 

*21010 

-.06610 

-.00780 

.00050 

-.00170 

.600 

1.000 

5,78530 

.63420 

.21140 

-.06660 

-.02780 

.00060 

-.00410 

600 

a. 000 

5.78520 

63300 

.21200 

-.06190 

-.04870 

.00060 

-.00670 

.600 

3.000 

5.78560 

.63120 

.21)50 

-.05500 

-.07070 

.00080 

-.00930 

.600 

4.000 

5.78660 

.62920 

.21050 

-.04900 

-.09450 

.00180 

-.01200 

600 

6.000 

5 78660 

62870 

.20730 

-.04760 

-.14750 

.00630 

-.01750 

.600 

8.000 

5.783a0 

.63510 

.20480 

-.06200 

-.20560 

.01320 

-.02300 

,600 

10.000 

5.77830 

.64400 

.20390 

-.08540 

-.26420 

.02070 

- 02850 

.600 

12.000 

5.77880 

64430 

.20390 

-.09980 

-.31600 

02550 

-.03350 

GRADIENT 

-.00015 

.00028 

.00053 

-.00103 

-.02101 

.00017 

-.00259 

OATe  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 

CA5  K1  F20  Ht5.JA  V9.1 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  ■* 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  « 

23^6.0000 

IN. 

ZMRP  •» 

190  7500 

IN, 

ZC 

SCALE  “ .0300 


PAGE  73 

(PLUS.  ORB  TC5  AT3B.I  ) (RCM076)  ( 21  JAN  75  ) 


PARAMETRIC 

DATA 

ALPHA  I 

6.000 

STAB 

1 

GOO 

RUD-U 

.000 

RUD-L  - 

GOO 

ELV-10 

.000 

ELV-OD  - 

3 

000 

SI -2 

H5  000 

S3-4 

45 

000 

S5-6 

45  OOO 

I ORB  - 

9 

700 

RUN  NO. 

317/0  RN/L 

« 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-12  OOO 

5.78660 

65300 

.21750 

-.10180 

.31100 

- 02560 

.03100 

.700 

-10.000 

5.78810 

.64590 

.21860 

-.07380 

25340 

-.01900 

.08520 

.700 

-0.000 

5.78910 

.63660 

.22300 

-.05000 

. 19420 

-.01210 

.01900 

.700 

-6.000 

5 79050 

62930 

,22690 

-.03760 

13610 

-.00530 

01320 

.700 

-4  000 

5.79150 

62590 

.22850 

-.03790 

.08230 

- 00120 

00780 

.700 

-3  000 

5.79200 

,62600 

.22860 

-.04190 

05820 

-.00030 

.00530 

.700 

-a. 000 

5.79150 

.62680 

.22860 

-.04680 

.03640 

.00010 

,00290 

.700 

-1.000 

5.79100 

62770 

.22860 

-.05090 

.01590 

.00010 

.00050 

.700 

000 

5 79050 

.62840 

.22970 

-.05280 

-.00450 

- 00010 

-.00170 

700 

1 000 

5.79050 

62830 

.23100 

-.05130 

- 02640 

.00010 

-.00390 

700 

2.000 

5.79100 

62750 

.23180 

-.04810 

- 05040 

.00090 

-.00630 

700 

3.000 

5 79200 

.62670 

.23170 

-.04410 

- 07550 

.00200 

- 00860 

.700 

H.OOO 

5 79200 

.62630 

.23070 

-.03980 

-.10150 

.00330 

- OIIOO 

700 

6.000 

5.78960 

62080 

.22770 

-.03330 

-.  16520 

00710 

-.01590 

700 

8.000 

5 78520 

63620 

.22460 

-.04530 

- 21100 

01310 

- 02140 

.700 

10.000 

5.78080 

,64670 

.22260 

-.07270 

-.26830 

oao3o 

- 02740 

.700 

12.000 

5.77930 

.65470 

.22110 

-.10050 

-.32670 

.02650 

-.03360 

GRADIENT 

.00001 

.00009 

,00044 

-.00022 

-.02254 

.00044 

-.00233 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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REFERENCE  DATA 


CAS  K1  F80 

V9.1 

(PLUS.  ORB  TC5  AT3B. 1 ) 

(ROM077) 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN  XC 

LREF  - 

327,8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

SREF  - 
SCALE  - 

234B.OOOO 

.0300 

IN 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

RUN  NO.  3B3/  0 RN/L  ■ 1.89 


BETA 

,000 

RUO-U  • 

,000 

RUD-L  • 

.000 

Sl-2  * 

45.000 

S3-4  - 

45.000 

S5-6  - 

45.000 

I ORB  “ 

9 700 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

01370 

-.16100 

.19690 

-.05410 

-.00910 

.00030 

-.00060 

300 

-1.000 

.00930 

-.05680 

.18950 

-.05370 

- 00840 

.00030 

-.00060 

.300 

.000 

.00510 

.05050 

, 18470 

-.05360 

-.00940 

00050 

- OOltO 

.300 

1.000 

. 00770 

.15360 

.18210 

-.05680 

- 01080 

.00070 

- OD10O 

.300 

2.000 

oneo 

25420 

. 18160 

-.06100 

-.01240 

00100 

- 00230 

.300 

3 000 

.01200 

.35620 

.18230 

-.06970 

-.01350 

00120 

-.00250 

300 

4 000 

.01 190 

.45800 

.16420 

-.07700 

-.01340 

.00120 

-.00260 

300 

5.000 

.01400 

.55710 

. 18820 

-.07030 

-.01290 

.00120 

- 00260 

.300 

6.000 

.01400 

.65530 

. 19430 

-.07510 

-.01250 

.00120 

- 00270 

.300 

7 000 

.01300 

.75420 

.20190 

-.07310 

-.01230 

00110 

- 00300 

.300 

8,000 

.01210 

.84970 

.21060 

-.07190 

-.01260 

.00120 

-.00300 

,300 

9,000 

.01250 

.94050 

.22050 

-.07030 

-.01330 

00150 

- 00300 

.300 

10.000 

.01180 

1.02B70 

.23190 

-.06860 

-.01400 

ooieo 

- 00500 

.300 

11  000 

.01300 

1.1 1410 

.24490 

-.06800 

- 01430 

00190 

- 00310 

.300 

12  000 

,01690 

1 19620 

.25940 

- 06820 

-.01420 

0018Q 

- 00330 

GRADIENT 

.00048 

.10260 

-.00113 

-.00404 

- 00078 

,00016 

- 00034 

RUN  NO. 

322/  0 RN/L 

- 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.499 

-2  000 

.00990 

-.19320 

.20190 

-.05590 

- 00740 

-.00030 

-.00000 

.499 

-I. 000 

.00980 

-.00100 

19350 

-.05530 

-.00740 

- OOOlO 

-.00090 

.499 

.000 

.00970 

.03920 

.16640 

-.05610 

-.00830 

00010 

-.00120 

.499 

l.OOO 

. 00960 

.13600 

.18590 

-.05910 

-.00940 

.00050 

-.00160 

.499 

2.000 

.00960 

.24190 

, 18550 

- 06530 

-.00980 

00070 

- 00200 

.499 

3.000 

,00970 

.35060 

. 18650 

-.07450 

-.00970 

.00070 

-.00220 

499 

4 000 

.00970 

.45860 

, 18890 

- 08260 

-.00980 

00080 

- 00220' 

.499 

5.000 

.00980. 

,56320 

.19330 

-.08500 

- 00980 

.00090 

- 00230 

499 

6.000 

.01010' 

.666:30 

.20010 

- . 6"026O 

-.00990 

00  too 

- 00250 

.499 

7.000 

.00930 

.77160 

.20880 

-.08070 

-.01010 

.00090 

-.00270 

.499 

6.000 

.01080 

.87400 

.21960 

-.08020 

-.01060 

.00100 

- 00260 

499 

9.000 

.01350 

96690 

.23290 

- 07810 

-.OHIO 

00120 

-.00250 

.499 

10.000 

.01390 

1.05380 

.24820 

-.07490 

- 01130 

.00140 

-.00250 

.499 

11.000 

.01350 

1.14050 

.26460 

-.07310 

-.01070 

00130 

-.00280 

.499 

12  000 

.01740 

1 .22800 

.28210 

-.07460 

- 01030 

.00130 

- 00300 

GRADIENT 

-.00001 

. 1 0709 

-.00106 

-.00495 

-.00040 

.00018 

-.00024 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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SREF  - 
LREF  - 
□REF  » 
SCALE  - 


- CAS 


CAS  K1  F20 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

327.0000 

23^9.0000 

0300 

SQ.FT. 

IN. 

IN. 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

n 1339.9100  IN.  XC 
» .0000  IN.  YC 

« 190.7500  IN.  rc 

RUN  NO. 

321/  0 RN/L  ■ 

V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT3B  1 ) (RGM077J  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

RUO-U  • 

.000 

RUO-L  - 

000 

Sl-2 

«i5  000 

S3-H  - 

H5.000 

S5-6  * 

*+5.000 

I ORB  - 

9.700 

3.2**  GRADIENT  INTERVAL  *■  -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

.01470 

- 21530 

.20690 

-.04740 

-.00840 

-.00030 

-.00090 

600 

-l.OOO 

,01560 

- . 09640 

.19B60 

- 05450 

-.00970 

- 00030 

- OOIIO 

.600 

000 

01390 

02010 

.19330 

-.05740 

-.00930 

- 00010 

-.00130 

.600 

1.000 

.01190 

. 13160 

.19100 

-.05940 

-.01030  ’ 

.00030 

-.00160 

.600 

2.000 

.01610 

.24250 

.19130 

-.06580 

-.01070 

.00050 

-.00180 

.600 

3.000 

.01600 

.35530 

.19410 

-.07520 

-.01070 

.00070 

- 00170 

.600 

4.000 

01390 

46560 

19950 

-,08170 

-.01050 

.00080 

- 00170 

.600 

5.000 

.01700 

.57130 

.20700 

-.08340 

-.00970 

.00080 

- 00190 

.600 

6.000 

.02060 

.67560 

.21630 

-.00320 

-.00880 

.00060 

-.00220 

,600 

7.000 

.01810 

78140 

.22780 

- 08310 

-.00850 

00060 

- 00230 

.600 

8,000 

,01850 

.88260 

,24070 

-.08270 

-.00910 

>00070 

- 00240 

.600 

9.000 

02740 

.97750 

.25470 

-.08180 

-.OlOiO 

.00090 

- 00240 

600 

10  000 

.03090 

1 07100 

.27010 

-.08190 

- 01050 

00100 

- 00240 

.600 

11.000 

.02240 

1.16660 

,28730 

-.08330 

-.01100 

00130 

- 00210 

600 

12.000 

.01850 

1.26310 

.30580 

-.08350 

-.01280 

.00170 

- 00150 

GRADIENT 

.00022 

.11231 

.00009 

- 00533 

-.00027 

.00019 

- 00014 

RUN  NO. 

320/  0 RN/L 

, - 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-a.oco 

.03010 

-.25080 

21760 

-.03490 

-.00800 

-.00040 

- 00070 

.700 

-1 .000 

.02970 

-.12040 

.20990 

-.04890 

-.00850 

-.00010 

-.001 10 

.700 

,000 

.02950 

-.00020 

.20550 

-.05410 

-.00960 

.00000 

-.00140 

.700 

1 000 

02990 

.11150 

.20490 

-.05720 

-.00790 

- 00010 

-.00160 

.700 

2 000 

03010 

.22360 

.20730 

-.06870 

-.00770 

00000 

- Doieo 

-700 

3.000 

.03050 

.33860 

.21180 

-.07850 

-.00750 

.00020 

-.00210 

.700 

4.000 

.03070 

.45230 

.21780 

-.08220 

-.00600 

.00000 

-.00230 

.700 

5.0CO 

.02940 

56840 

.22570 

-.08840 

-.00590 

-.00020 

-.00220 

.700 

6.000 

02960 

67100 

.23590 

-.09130 

-.00540 

-.00020 

- 00200 

.700 

7,000 

.03230 

78330 

.24830 

-.09430 

-.00590 

.00010 

- 00200 

700 

8.000 

.03260 

.89850 

26220 

-.10080 

-.00590 

-.00010 

- 00200 

.700 

9.000 

.03330 

1.01100 

.27880 

-.10900 

-.004B0 

-.00120 

-.00220 

.700 

10.000 

. 03570 

1.11520 

.89900 

-.11050 

-.00500 

-.00170 

-.00240 

.700 

11.000 

.03660 

1.21140 

38100 

-.10220 

-.00720 

-.00090 

- 00250 

700 

12  OCO 

03320 

1 .30090 

-346B0 

-.09030 

-.00890 

- 00040 

- ooieo 

GRADIENT 

.00004 

11529 

00140 

-.00716 

00032 

00003 

- 00022 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAS  K1  FSO  HIS.IA 

REFERENCE  DATA 


SREF  « 

5500  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

. XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

, YC 

BREF  “ 

2348  0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN 

ZC 

SCALE  - 

0300 

RUN  NO. 

326/  0 RN/L 

m 2.t 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-12  000 

5.76900 

.64510 

.500 

-lb  000 

5 77290 

.63430 

500 

-B  000 

5.77640 

.62770 

.500 

-6  000 

5 77930 

.62410 

.500 

-4  000 

5.7B080 

.62330 

.500 

-3  000 

5.7B030 

.62440 

.500 

-2.000 

6,77880 

.62660 

.500 

-l.OOO 

5.77730 

.62680 

.500 

.000 

5.77690 

.83070 

500 

I 000 

5.77730 

.63210 

.500 

2 000 

5.77730 

.63200 

500 

3.000 

5.77640 

.63020 

.500 

4 000 

5 77640 

.62820 

.500 

6 000 

5.77690 

.'62730 

.500 

e 000 

5.77440 

.63130 

.500 

10.000 

5 77000 

.63850 

.500 

12  000 

5 76660 

.64170 

GRADIENT 

-.00054 

.00085 

RUN  NO.  335/  0 RN/L  » 3.27 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.600 

-12.000 

5.77390 

64520 

.600 

-10  000 

5.77730 

64300 

600 

-8.000 

5.77980 

.63450 

.600 

-6.000 

5.78120 

.62870 

600 

-4  000 

5.78270 

.62920 

600 

-3.000 

5.79270 

.63150 

600 

-2.000 

5.78170 

.63400 

.600 

-1  000 

5 78030 

.63570 

.600 

.000 

5.77930 

.63670 

.600 

1.000 

5.77980 

63650 

.600 

2.000 

5 76030 

.63600 

.600 

3.000 

5 78030 

.63490 

.600 

4,000 

5.78030 

.63330 

.600 

6.000 

5.77880 

.63130 

^ BOO 

8.000 

5.77490 

63390 

600 

10  000 

5 77100 

64020 

600 

12  000 

5.77100 

.64580 

GRADIENT 

-.00033 

00052 
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(PLUS,  ORB  TC5  AT30. I ) (R6M078)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  • 6 000  STAB  - l.OOO 

ELV-IB  • 000  ELV-OB  - 3.000 

Sl-2  - 45.000  S3-4  - 45.000 

S5-6  ^ 45.000  I ORB  - 9.700 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.18680 

-.06390 

.22580 

.01020 

02770 

.18650 

-.04420 

.18750 

.00840 

02350 

.18670 

-.03050 

.14450 

.00790 

.01650 

.18760 

- 02090 

. 10130 

.00750 

01310 

. 18930 

-.01650 

.06070 

00640 

00760 

.19020 

-.01900 

.04110 

.00560 

00500 

.19080 

-.02580 

.02220 

.00440 

. 00250 

.19150 

-.03310 

.00540 

.00280 

.00010 

.19250 

-.03870 

-.00990 

.00060 

-.00230 

; 19350 

-.04100 

-.02550 

-.00110 

-.00470 

,19400 

-.03750 

-.04810 

-.00890 

- 00710 

.19350 

- 03090 

- 05980 

-.00450 

- 00960 

.19260 

-.02650 

-.07900 

-.00540 

- 01230 

.19060 

-.02510 

-.12020 

-.00630 

-.01760 

.18960 

-.02830 

-.16290 

-.00720 

- 02230 

.18970 

-.03850 

- 20420 

-.00850 

- 02660 

.18970 

- 05930 

-.24160 

-.01040 

- 03080 

.00053 

-.00179 

-.01702 

-.00160 

- 002‘+6 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/  S, 

o 

o 

CO 

^CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.20470 

-.060S0 

22990 

.01030 

02460 

.20360 

-.03840 

,19590 

.00730 

.02130 

.20410 

-.01710 

.15380 

.00640 

.01700 

.20500 

-.00630 

.lOBSO 

.00630 

.01220 

.20500 

- 0O9S0 

.06410 

.00600 

.00750 

.20600 

-.-0^520 

.04340  - 

.00520 

.00510 

.20820 

-.02210 

.02420 

.00400 

. 00280 

.20660 

-.03000 

.00690 

.00250 

.00050 

.20760 

-.03630 

-.00970 

.00100 

-.00180 

.20990 

-.03800 

-.02730 

-.00050 

-.00420 

.20950 

-.03420 

-.,04560 

-.00220 

-.00660 

.20930 

-.02690 

-.06430 

-.00380 

- 00890 

,20870 

-.01910 

-.08450 

-.00470 

-.01120 

.20740 

-.01040 

-.12770 

-.00520 

-.01500 

.20660 

- 01590 

- 17020 

-.00630 

-.01990 

20590 

-.03450 

- 20980 

- 00830 

-.02360 

.20800 

- 05690 

- 24670 

-.01080 

- 02770 

.00051 

-.00175 

-.01019 

-.00142 

-.00234 

DATE  20  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA 


- CA5 
CAS  K!  F20  H15.IA 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF 

» 327.8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 2348.0000 

IN 

2MRP  - 

190  7500 

IN. 

ZC 

SCALE  **  .0300 


PAGE  77 


(PLUS  ORB  TC5  AT30. 1 ) 

IRGH078)  ( 21 

JAN  75  ) 

PARAMETRIC 

DATA 

ALPHA I • 

6.000 

STA0 

1 000 

ELVrIB  « 

000 

ELV-00  - 

3 000 

SI -2 

45  000 

S3'-4 

45  000 

S5-6 

45.000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO. 

324/  0 RN/L 

- 3.57 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12  000 

5.70030 

.65310 

.22250 

-.05640 

,24190 

.01160 

02510 

.700 

-10.000 

5.78370 

.64360 

.22230 

-.02710 

. I9B90 

.00940 

02020 

.700 

-8.000 

5.78610 

.63090 

.22390 

-.00580 

.15790 

.00720 

.01590 

700 

-6  000 

5.78810 

.62260 

.22540 

,00210 

11390 

00590 

.01130 

.700 

-4  000 

5 78910 

.62150 

.22600 

-.00340 

.06810 

.00530 

, 0065^ 

700 

-3.000 

5.78810 

.62360 

.22600 

-.01040 

04700 

00470 

.00410 

700 

-2.000 

5.78710 

62620 

22590 

-.01840 

02840 

00340 

.00200 

.700 

o 

o 

o 

T 

5.78710 

.62800 

.22610 

-.02510 

.01120 

.00190 

.00000 

.700 

000 

5.70710 

.62900 

.22700 

-.02790 

-.00670 

.00050 

- 00210 

700 

1 000 

5.78710 

.62980 

.22840 

-.02580 

-.02670 

-.00070 

- 00430 

.700 

2 000 

5.78560 

.63090 

.22930 

-.02210 

-.04790 

- C0180 

- 00640 

.700 

3.000 

5.78470 

'.63150 

.22920 

-.01740 

-.06940 

-.00290 

-.00830 

.700 

4.000 

5.78420 

.63050 

22820 

- OlOlO 

- 09150 

- C0350 

- 01020 

.700 

6.000 

5.78320 

.62960 

.22620 

.00200 

-.13540 

- 00460 

-.01420 

.700 

0.000 

5.77830 

.63700 

.22580 

-.00300 

-.17630 

-.00680 

-.01830 

700 

10.000 

5.77100 

.65000 

.22700 

-.02770 

-.21510 

-.01000 

-.02260 

.700 

12.000 

5.76760 

.65640 

.22690 

06370 

-.25670 

-.01300 

-.02700 

GRADIENT 

-.00055 

.00118 

.00046 

-.00093 

-.01963 

-.00118 

-.00208 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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- CAS 


CAS  K1  F20  HtS.6  V9. I 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  ) 


(RGM079)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF  “ 

327,8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN  YC 

BREF  ■ 

^3^e,oooo 

IN. 

2MRP  * 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  •= 

,0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6 000 

STAB 

1 000 

RUD-U 

000 

RUD-L  - 

000 

ELV-IB 

,000 

ELV-OB  « 

3.000 

Sl-2 

M5.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

45  000 

I ORB 

7 650 

RUN  NO. 

330/  0 RN/L 

- 2.07 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12.000 

5.76960 

.61690 

. 17320 

-.16140 

.29590 

- 02840 

.03030 

.500 

-10.000 

5.77050 

.61250 

. 17880 

14890 

.24660 

-.02340 

.02620 

,500 

-8.000 

5.77340 

.60230 

. 17590 

-.12550 

. 19230 

-.01790 

02090 

.500 

-6  000 

5.77590 

.59460 

. 17930 

-.10130 

.13800 

-,01270 

,01510 

.500 

-4.000 

5.77780 

.59290 

.18130 

-.00430 

.08600 

-.00800 

,00930 

500 

-3  000 

5.77880 

.59420 

.18190 

-.08150 

.06030 

-.00540 

,00640 

500 

-2.000 

5.779B0 

.59580 

18260 

- 08300 

,03470 

-.00270 

,00340 

.500 

-I. 000 

5.77900 

.59670 

.18340 

-.08610 

.00990 

.00000 

00040 

.500 

.000 

5.77830 

.59670 

.18420 

-.08790 

-.01410 

.00270 

-.00260 

.500 

1. 000 

5.77780 

,59640 

.18500 

-.08740 

-.03770 

.00520 

-.00550 

.500 

2.000 

5.77890 

.595B0 

.18510 

-.00610 

-.06100 

.00750 

- 00820 

.500 

3.000 

5.77990 

,59530 

.10470 

-.08670 

-.08480 

.00950 

- 01090 

500 

4.000 

5.77980 

59590 

16360 

- 09090 

- 10960 

01150 

- 01560 

,500 

6.000 

5.77690 

,60030 

.18080 

-.10870 

-.16150 

.01560 

- 01920 

.500 

8.000 

5.77290 

.60810 

. 17830 

-.13250 

-.21520 

.02040 

- 02450 

.500 

10.000 

5.77050 

.51510 

.17660 

-.15190 

-.26880 

.02540 

-.02950 

.500 

12.000 

5.77290 

.61430 

.17520 

-.15220 

-.31920 

.02910 

- 03430 

GRADIENT 

.00012 

.00024 

.00040 

-.00083 

-.02428 

.00247 

-.00208 

RUN  NO. 

329/  0 RN/L 

« 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

5 76760 

.62600 

.18330 

- 15080 

.30350 

-.03000 

,02910 

.600 

-10,000 

5.77200 

.62290 

. 18290 

-.14020 

.25470 

-.02610 

02520 

.600 

-8.000 

5 77340 

.61610 

.18490 

-.11580 

. 19960 

-.02030 

02030 

800 

-6  000 

5 77490 

.61010 

.18690 

-.09390 

,14300 

- 01420 

01460 

.600 

-4.000 

5.77730 

,60760 

.18820 

-.08100 

.08810 

- 00860 

009ld 

.600 

-3.000 

5.77730 

.60830 

.18880 

-.07990 

.06180 

-.00590 

.00630 

.600 

-2.000 

5.77640 

.61020 

.18950 

-.08290 

.03540 

-.00520 

00350 

600 

-1  000 

5 77640 

61150 

.19040 

-.08830 

01200 

- 00060 

00070 

.600 

.000 

5.77730 

6)150 

.19150 

-.09260 

-.01210 

.00200 

-.00210 

.600 

1 000 

5.77780 

.61020 

.19230 

-.09220 

-.03710 

.00450 

- 00480 

.600 

2.000 

5,77830 

.60620 

19240 

-.08850 

-.06270 

00690 

-,00750 

.600 

3.000 

5.77780 

60650 

.19210 

-.08620 

-.08860 

00940 

- 01010 

.600 

4.000 

5,77730 

.60610 

.19160 

-.08870 

-.11440 

.01170 

-.01270 

600 

6 000 

5,77540 

.61010 

.19040 

-.10520 

- 16730 

01650 

-.01800 

.600 

8.000 

5.77290 

.61770 

.18920 

-.12670 

- 22300 

.02200 

-.02320 

.600 

10.000 

5 77050 

.62450 

.18820 

-.14630 

-.27830 

02740 

- 02800 

600 

12,000 

5.77000 

.62370 

.18760 

15760 

- 32560 

.03020 

-.03230 

GRADIENT 

.00011  -.00028 

. 00052 

-.00108 

-.02514 

.00254 

-.00273 

DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  Kl  F20  HIS, 6 V9  I 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500 

0000 

SQ 

XMRP  “ 

1339.9100 

IN 

xc 

LREF  - 

327 

GOOD 

IN 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YC 

8REF  - 
SCALE  - 

23H8 

0000 

0300 

IN, 

ZMRP  « 

190,7500 

IN 

ZC 

PACE  79 

(PLUS,  ORB  TC5  AT38,2  ) £RGM079)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6 000 

STAB 

■ 

1 000 

RUO-U 

000 

RUD-L 

m 

,000 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

M 

3 000 

SI -2 

45  000 

S3-4 

M 

45  000 

S5-6 

45  000 

!0R8 

m 

7 050 

RUN  NO 

320/  0 RN/L 

- 3.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12  000 

5,78030 

.63730 

,19830 

-.15510 

.31680 

-.03250 

. 02920 

700 

-10  000 

5.78120 

63200 

.19760 

-,12060 

26700 

-.02930 

02470 

700 

-8.000 

5 70470 

,62240 

.20190 

- 09740 

,20870 

-.02240 

01890 

700 

-6  000 

5,78710 

.61470 

.20590 

-.08590 

.14910 

- 01520 

.01300 

.700 

-^.000 

5 78810 

.61210 

,20780 

-.08610 

.09280 

-.00910 

.00760 

700 

-3  000 

5 78710 

.61350 

,20790 

-.09070 

.06640 

-.00640 

, 00520 

700 

-2  000 

5 78560 

61610 

.20B10 

-.09770 

.04080 

- 00370 

,00280 

700 

-l.OOO 

5 78550 

.61840 

,20880 

-. 10450 

.01560 

- 00090 

,00040 

700 

.000 

5,78710 

.61910 

.21000 

-.10910 

-.00950 

00160 

-,00180 

700 

1.000 

5 78760 

,61790 

21100 

-.10900 

-.03530 

00410 

-.00400 

,700 

2 000 

5.76760 

61550 

.21120 

-.10350 

- 06210 

.00650 

- 00620 

,700 

3 000 

5.78710 

61320 

,21030 

-.09480 

- 09000 

.00930 

- 00840 

,700 

4.000 

5,78660 

.61190 

.20910 

-.08810 

- 11810 

.01210 

- 01080 

,700 

6.000 

6,78610 

.61470 

,20690 

-.08920 

-.17450 

.01760 

-.01590 

,700 

B.OOO 

5.78520 

.62350 

.20540 

-.10740 

-.23060 

.02330 

-.02130 

.700 

10.000 

5 78320 

.63370 

.20450 

- 13500 

-.28550 

.02880 

- 02690 

,700 

!2  000 

5,78420 

,63570 

.20260 

-.15250 

-,33850 

03330 

-,05190 

GRADIENT 

-.00000  -.00006 

.00035 

-.00061 

-.02616 

.00262 

- 00228 

DATE  eO  JUN  75 


TABlfLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  BO 


CAS  K1  F20  H15.6  V9»l  (PLUS.  ORB  TC5  ATSB.B  ) 


(RGM080)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT, 

XMRP  • 

1339,9100 

IN  XC 

LREF  “ 

327,0000 

!N 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YC 

BREF  - 

23H8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

,0300 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

1 000 

RUD-U 

000 

RUO-L 

* 

000 

ELV-IB 

,000 

ELV-00 

m 

3.000 

SI-2 

^5  000 

S3-4 

m 

45  000 

S5-6 

^5  000 

I ORB 

m 

7 850 

RUN  NO. 

335/  0 RN/L  - 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,500 

-2,000 

-.03610 

-.29060 

.19860 

.12510 

-.00890 

.00070 

-,00130 

500 

-t.OOO 

-.03010 

-.  17600 

,18910 

.10530 

-.00850 

.00060 

-,00140 

,500 

,000 

-.03080 

-.06010 

,18240 

.08230 

-.00970 

,00110 

- 00170 

.500 

1,000 

-.03810 

.05380 

.17830 

.05580 

-.01180 

.00150 

-.00210 

.500 

2,000 

-.04500 

.16770 

.17640 

.08850 

-.01200 

,00160 

-.00240 

.500 

3.000 

-.04650 

.28490 

17590 

-.01450 

-.01250 

.00220 

-.00260 

,500 

4.000 

-.04540 

.40200 

.17700 

-.05060 

-.01380 

,00240 

-.00260 

500 

5.000 

- 04150 

.51470 

.18030 

-.08120 

-.01360 

.00260 

-.00270 

500 

6,000 

-.03750 

.62450 

,18610 

-.10650 

-.01310 

.00250 

- 00290 

,500 

7,000 

-.03750 

.73440 

.19430 

-.13180 

-.01280 

.00240 

-.00290 

,500 

Q.OOO 

-.03770 

.84310 

,20410 

-.15610 

-.01190 

.00230 

-.00290 

.500 

g 000 

-.03540 

.94560 

,21530 

-.17900 

-.01250 

.00240 

-.00280 

,500 

10  000 

-.03290 

1.04260 

,22790 

-.20110 

-.01300 

.00250 

- 00270 

.500 

11.000 

- 03400 

1.13890 

.24280 

-.28580 

-.01320 

.00240 

-.00860 

500 

12.000 

- 03610 

1 .23770 

.25840 

-.25020 

- 01350 

,00220 

-.00230 

GRADIENT 

-.00200 

.11519 

-.00250 

-.03032 

-.00078 

.00030 

- 00082 

RUN  NO 

334/  0 RN/L  - 3 25 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-2.000 

- 02250 

-.32210 

.20160 

.14180 

- 01310 

00060 

- 00180 

.600 

-1 .000 

-.02300 

-.19800 

.19170 

.11640 

-.01220 

.00060 

-.00190 

600 

,000 

-.02340 

-.07570 

. 18520 

.09140 

-.01000 

.00090 

-.00180 

600 

1.000 

-.02350 

.04380 

.18120 

.06330 

- 00970 

.00120 

-.00190 

.600 

2.000 

-.02450 

.16310 

.17950 

.02880 

-.01090 

.00150 

-.00220 

,600 

3.000 

-.02470 

.28550 

. 17980 

-.01240 

-.01120 

.00170 

-.00840 

600 

4.000 

-.02230 

.40650 

18180 

-.05120 

- 01130 

.00170  ' 

- 00250 

600 

5 poo 

- 02100 

,52160 

, 18590 

- 08130 

-.01140 

.00180 

-.00840 

,600 

6,000 

-.6 1890 

.63490 

,19350 

-.10690 

-.01190 

oosoo 

-.00880 

600 

7.000 

-.01780 

.74910 

,20440 

-.13490 

-.01230 

.00280 

-.00880 

,600 

0.000 

-.01990 

.85940 

.21710 

-.16550 

-,01850 

.00820 

-.00210 

600 

9,000 

-.02480 

.96310 

.23080 

-.19340 

- 01860 

.00830 

-.00210 

.600 

10  000 

- 02480 

1,06520 

.24600 

-.21890 

- 01260 

00280 

- 00190 

.600 

11.000 

-.01980 

1 . 16970 

.26320 

-.24140 

-.01320 

.00200 

-.00160 

600 

12  000 

- 01560 

1.27330 

.28220 

-.25410 

-.01410 

.00180 

-.00130 

GRADIENT 

.00011 

.12061 

-.00211 

-.03269 

.00014 

.00080 

-.00011 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  01 


- CAS 

CA5  Kl  rSO  H15.6  V9. I (PLUS.  ORB  TC5  ATSS.S  ) (ROMO0O)  ( 2!  JAN  73  ) 


REFERENCE  DATA 

parametric  data 

SREF 

■ 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

- 

000  STAB  » 

l.OGO 

LREF 

m 

327.8000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

RUD-1 

J - 

.000  RUO-L  “ 

,000 

BREF 

m 

2348.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

,000  ELV-OB  « 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

SI-8 

■ 45- 

,000  S3-4  - 

45.000 

55-6 

■ 45, 

,000  I0R8  ■ 

7,850 

RUN  NO. 

331/  0 m/L  • 3.51 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.02630 

-.35030 

.20870 

. 16050 

-.00980 

.00070 

-.00170 

700 

-1.000 

- 02240 

-.21100 

.19780 

.12840 

-.01050 

.00000 

-.00200 

.700 

000 

-.02000 

-.07980 

.19090 

09940 

-.01090 

.00090 

-.00210 

700 

1 .000 

- C2070 

.04270 

.leeio 

,06740 

-.01070 

.00110 

- 00210 

700 

2.000 

-.02220 

,16310 

. 18890 

03200 

- 01050 

.00130 

-.00210 

700 

3 000 

-.02360 

28670 

,19210 

- 00970 

-.01070 

00150 

-.00240 

.700 

4.000 

-.02530 

,41460 

. 19730 

-.05540 

-.01090 

.00170 

-.00260 

700 

5.000 

-.02370 

.53600 

.20410 

-.09520 

-.01070" 

.00190 

- 00250 

.700 

6.000 

- 02210 

.65030 

.21240 

-.12570 

-.01030 

00200 

- 00220 

700 

7 000 

- OBI 60 

.76430 

. 22290 

-.15160 

-.01020 

00210 

- 00190 

.700 

8 000 

-.020BO 

.88090 

.23510 

-.17690 

- 01070 

.00200 

- 00190 

700 

9 000 

- 018B0 

.99370 

.25210 

19720 

-.01 150 

.00190 

- 00230 

.700 

10.000 

-.01530 

t .09960 

.27130 

-.20990 

-.01 170 

.00170 

-.00200 

.700 

n 000 

-.01490 

1.19950 

.29290 

- 21210 

-.01 1 10 

.00130 

- 00310 

.700 

12.000 

-.01490 

1 .28860 

.31710 

-.20070 

-.01080 

00120 

-.00300 

GRADIENT 

-.00010 

. 12562 

-.00035 

-.03657 

- 00009 

.00018 

- 00011 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  82 


CAS  K1 

FO 

HIS. 6 V9.I 

(PLUS.  ORB  TC5  AT3B,2  ) 

(RGMOBl)  < 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500»0000  SQ.FT 

. XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

xc 

BETA 

m 

.000 

STAB 

M 

1.000 

LREF  - 

387  8000  IN 

YKRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

.000 

RUO-L 

■ 

000 

BREF  - 

23^8  0000  IN, 

ZMRP  *• 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

m 

000 

ELV“OB 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

si-e 

m 

000 

S3-H 

m 

H5  OOO 

SS-6 

m 

20  000 

I ORB 

m 

7.850 

RUN  NO. 

340/  0 RN/L 

- 1.01 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-2  000 

-.02170 

- 25680 

.08710 

09950 

- 00980 

00040 

-.00080 

. 150 

-l.OOO 

",  01570 

-.12080 

.08010 

.06290 

-.00590 

.00020 

-.00090 

150 

.000 

- 01770 

-.02590 

.07590 

04080 

-.00480 

.00010 

-.00090 

.150 

1.000 

- 02660 

.05580 

07430 

.02010 

-.00500 

-.OOOlO 

-.00100 

150 

2 000 

-.02930 

.13990 

.07500 

-.00100 

- 00550 

-.00020 

- 00100 

150 

3 OOO 

-.02600 

.23490 

.07700 

-.02270 

-.00590 

- 00010 

-.00100 

.150 

4.000 

-.02590 

.32980 

.08030 

-.04230 

-.00570 

.00010 

-.00110 

.150 

5.000 

-.02540 

.41950 

.08560 

-.05650 

-.00660 

.00050 

-.00120 

.150 

6 000 

-.02290 

.50990 

.09270 

- 07230 

- 00860 

00090 

-.00120 

150 

7 000 

-.02290 

.GOISO 

.10140 

-.09730 

-.00980 

00090 

-.00120 

.150 

8,000 

-.02370 

69380 

.11110 

-.12460 

- 00980 

.00030 

- 00110 

.150 

9.000 

-.02090 

.70190 

.12190 

14630 

- OlOOO 

-.00010 

-.00080 

. 150 

10.000 

-.01910 

.86810 

.13580 

-.16060 

-.00970 

00030 

-.00050 

.150 

n 000 

-.02290 

.95330 

.15470 

- 17100 

-.00780 

00080 

-.00040 

.ISO 

12  000 

-.02550 

1,03270 

.17810 

-.18330 

-.00740 

.00120 

- 00030 

GRADIENT 

-.00124 

.09350 

-.00007 

-.02179 

.00023 

-.0000! 

-.00005 

RUN  NO. 

339/  0 RN/L 

« 1 92 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.299 

"2.000 

-.02430  -.25300 

.08980 

.10300 

-.00820 

.00160 

-.00130 

299 

"1  000 

-.02350  -.16040 

.08300 

.07780 

-.00870 

.00190 

- 00140 

.299 

.000 

-.01960  -.05510 

,07940 

.05150 

-.00830 

.00180 

-.00130 

.299 

1.000 

-.01740 

.04240 

,07830 

.02710 

-.00740 

00160 

- 00130 

.299 

2.000 

-.01710 

.13590 

.07900 

.00530 

-.00730 

.00160 

-.00130 

.299 

3.000 

-.02080 

.22050 

.00090 

-.01740 

-.00790 

.00100 

-.00120 

.299 

4.000 

- 02330 

32010 

.08410 

-.04020 

- 00840 

00180 

-.00120 

.299 

5.000 

-.02220 

.41210 

.08890 

-.06110 

-.00800 

.00180 

-.00120 

.299 

6.000 

-.01950 

.50680 

.09580 

-.08040 

-.00690 

.00180 

-.00130 

.299 

7.000 

-.01850 

.60330 

.10470 

-.10020 

-.00590 

.00190 

- 00150 

.299 

8 000 

-.02040 

69670 

.11470 

-.12150 

-.00540 

00170 

-.00140 

.299 

9.000 

- 02340 

.78610 

.12630 

-.14430 

-.00580 

.00160 

-.00080 

299 

10.000 

-.02600 

87610 

. 14060 

-.16530 

-.00750 

.00240 

-.00020 

.299 

n 000 

-.02680 

.96550 

.15910 

-.18050 

-.00950 

,00340 

.00000 

.299 

12.000 

-,02530  1 

.04710 

.18270 

-.19090 

-.01050 

.00380 

.00000 

GRADIENT 

.00015 

.09610 

. 00005 

-.02342 

.00005 

.00001 

.00002 

DATE  50  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  83 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 


CAS  Kl  FQ 


HIS, 6 V9,l  (PLUS  ORB  TCS  AT38,3  > 


(RQM081)  ( 51  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


5500,0000  SQ.FT, 
327,0000  IN 
2346  0000  IN. 
0300 


XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

,000 

STAB 

1.000 

YMRP  - 

0000 

IN, 

YC 

RUD-U 

000 

RUO“L 

.000 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

000 

ELV-OS 

3.000 

SI -2 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

20,000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

338/  0 RN/L 

• 2.80 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2vQ00 

-,02160 

- 28900 

,09400 

,10590 

-.01190 

.00170 

- OOUQ 

.500 

-l.OOO 

-.02290 

-.18010 

.08500 

.07640 

-.01100 

.00190 

-.00120 

.500 

.000 

-.02120 

-.06960 

.08130 

.04900 

-.01020 

.00100 

-.00110 

.500 

1.000 

-.01620 

.03270 

.07980 

02440 

-.01000 

.00190 

-.00110 

.500 

2.000 

-.01370 

.13240 

.08040 

.00030 

-.00980 

.00190 

-.00130 

.500 

3 000 

-.01290 

.23160 

.08840 

-.02340 

-.00980 

00190 

- 00130 

.500 

4.000 

-,01090 

.32930 

.08590 

-.04590 

-.01030 

.00200 

- 00130 

.500 

5.000 

-.00050 

.42530 

.09120 

-.06700 

-.01020 

" .00200 

-.00140 

.500 

6 000 

-.01090 

.52210 

. 09890 

-.08820 

- 00930 

.00180 

-.00140 

500 

7.000 

-.01700 

.62040 

.10830 

-.10870 

-.00840 

.00160 

- 00120 

,500 

8 000 

- 01700 

71800 

.11930 

-.12750 

-.00840 

.00150 

- 00090 

.500 

9 000 

-.01310 

.81630 

.13370 

-.14850 

-.00870 

.00160 

- 00100 

.500 

10.000 

-.01250 

.91260 

. 15260 

-.16820 

-.00920 

.00200 

-.00110 

500 

11  000 

-.01210 

1.00120 

. 17570 

- 18C80 

-.01020 

.00250 

- 00090 

500 

12  000 

- 00890 

1.08130 

.20280 

-.19120 

-.01130 

00310 

- 00070 

GRADIENT 

.00213 

,10179 

-,00019 

-,02456 

.00020 

.00003 

-.00004 

RUN  NO. 

337/  0 RN/L 

- 3.22 

ORAOIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

BOO 

-2  000 

-.OHIO 

-.30500 

.09700 

.11420 

-.01190 

.00160 

- 00120 

600 

-l.OOO 

-.01460 

19500 

.08830 

.08550 

-.01120 

00180 

- 00140 

,600 

.000 

-.01590 

-,08300 

.08310 

.05770 

-.01130 

.00200 

- 00J40 

.600 

1.000 

-.01260 

.02230 

.oetiQ 

.03220 

-.01150 

.00220 

-.00130 

600 

2 000 

- .00830 

,12550 

.08180 

.00540 

-.01140 

.00230 

-.00140 

.600 

3 000 

-.012B0 

.22840 

. 08420 

-.02070 

-.01080 

.00230 

- 00140 

,600 

4,000 

-.01480 

.32980 

.08830 

-.04530 

-.00990 

.00210 

- 00130 

.600 

5.000 

-.01710 

.42940 

.09440 

-.06810 

-.00930 

.00190 

-.00130 

.600 

6 000 

- 02070 

.53030 

.10310 

-.08750 

-.00860 

.00160 

-.00130 

.600 

7.000 

-.02100 

.63350 

.11420 

- 10640 

-.00830 

,00150 

-.00090 

.600 

8.000 

-.01960 

.73580 

. 12780 

12950 

-.00830 

.00140 

- 00030 

.600 

9,000 

-.01980 

.83550 

. 14530 

-,15580 

-.00910 

.00160 

- 00020 

.800 

10.000 

-.01530 

.93260 

. 16730 

-.17730 

-.01020 

.00200 

-.00040 

.600 

11.000 

-,01010 

1.01970 

♦ 19400 

-.19220 

-.01070 

.00230 

- 00020 

600 

!2  000 

-.01060 

1 , 09000 

.22400 

-.20800 

-.01050 

.00230 

00010 

GRADIENT 

-.00035 

.10479 

-.00017 

-.02610 

.00031 

.00004 

-.00000 

DATE  20  JUN  75 


TABaATEO  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1 

FO 

HIS. 6 V9, 

.1  (PLUS 

0R8  TC5  AT38.2  ) 

(RGHoan  ( 

81 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREr  w 

6500.0000  SQ.FT 

, XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

S 

000  STAB 

1 000 

LREr  « 

327.6000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-I 

J • 

OOQ  RUD-L 

- 

000 

GREF  « 

2348.0000  IN. 

ZMRP  ■ 

to 

0 

01 
o 
o 

IN. 

ZC 

ELV- 

IB  - 

000  ELV-OS  - 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-8 

m 

000  S3-4 

■ 

45  000 

S5-6 

- 80 

000  I ORB 

7,650 

RUN  NO.  336/  0 RN/L 

••  3.59 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAN 

BETA 

Ct 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-a. 000 

-.00650 

- 

.33010 

.10320 

.12460 

-.01190 

.00170 

- 00130 

.700 

-1  000 

-.00940 

- 

.81730 

.09310 

.09770 

-.01160 

00180 

- 00160 

700 

000 

-.01460 

- 

.10100 

.08780 

.06970 

-.01180 

.00190 

-.00140 

700 

1 000 

-.01640 

.01000 

.08540 

.04230 

-.01100 

.00810 

- 00120 

700 

a 000 

- 01410 

.11840 

.08660 

,01140 

-.01090 

.00220 

-.001 10 

.700 

3.000 

-.01160 

.82500 

.09070 

-.01970 

-.01060 

,00230 

- 00100 

700 

4.000 

-.01500 

.32910 

.09740 

-.04880 

-.00990 

00220 

- 00090 

.700 

5.000 

-.01410 

.43130 

.10610 

-.07530 

-.00900 

.00200 

“ 00090 

700 

6.000 

-.00840 

.53390 

.11670 

-.09680 

-.00830 

.00180 

-.00080 

700 

7 000 

- 00630 

.64090 

.12370 

-.12880 

-.00760 

,00170 

-.00060 

700 

8 000 

-.00850 

.74980 

.14580 

14720 

-.00780 

00150 

- 00080 

700 

9 000 

- 00740 

.85300 

. 16550 

-.17110 

-.00750 

.00140 

- 00120 

.700 

10.000 

-.00590 

.94770 

.18910 

-.18790 

-.00850 

.00160 

- 00040 

.700 

11.000 

-.00870 

I 

.03060 

.21670 

-.19650 

-.00850 

.00130 

,00050 

.700 

12  000 

.00110 

1 

. 10360 

.24730 

-.20360 

-.00790 

.00080 

.00090 

GRADIENT 

- 00083 

. 10891 

.00064 

-.08894 

.00037 

.00006 

.00010 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE 


06 


- CAB 


CAS  K1 

FO  H15.6  V9.I 

(PLUS  ORB  TC5  AT38.2  ) 

(RGMO02)  ( 

21 

JAN  75  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I 

m 

2 000 

STAB 

m 

l.OOO 

LREF 

327.BOOO  IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

m 

.000 

RUD-L 

m 

.000 

0REF  * 

23^8.0000  IN 

2MRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-00 

m 

3.000 

SCALE  * 

.0300 

Sl-2 

m 

000 

S3-^ 

m 

H5.000 

S5-B 

m 

20.000 

lORB 

M 

7.850 

RUN  NO. 

344/  0 RN/L 

- 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -6.00/ 

5.00 

MACH 

SETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

1.92960 

.16930 

.06380 

-.05390 

.29810 

-.02310 

03330 

.300 

-10.000 

1.93470 

.15820 

♦06640 

-.04660 

.25000 

-.01890 

028S0 

.300 

-9  000 

1.93880 

.15110 

.07080 

-.03290 

. 19600 

-.01370 

02330 

.300 

-6.000 

1.94240 

.14530 

.07460 

-.01380 

.14130 

-.00390 

.01740 

300 

-If  000 

1 94560 

14020 

.07700 

.00510 

.06690 

-.00500 

.01 140 

.300 

-3  000 

1.94680 

.13840 

.07750 

.01070 

,06420 

-.00320 

00830 

.300 

-2.000 

1.94750 

13760 

♦07790 

.01140 

.04010 

-.00150 

00520 

.300 

-l.OOO 

1.94780 

.13660 

.07860 

.00350 

.01590 

.00020 

.00200 

.300 

.000 

1.94730 

.14050 

.07930 

,00540 

- 00840 

.00190 

- 00140 

.300 

l.OOO 

I . 94640 

.14220 

. 07970 

♦00430 

- 03260 

,00350 

- 00450 

300 

2.000 

1 94600 

.14400 

.07970 

.00200 

-.05670 

00490 

-.00750 

.300 

3.000 

1.94570 

.14650 

.07920 

-.00330 

-.08140 

.00530 

- 01040 

.300 

4.000 

1.94510 

. 1 4920 

. 07820 

-.01000 

-.10690 

00790 

- 01360 

.300 

6.000 

1.94210 

.15640 

,07500 

-.02650 

-.16010 

.01170 

- 01990 

.300 

8.000 

1.93710 

.16680 

.07100 

-.04580 

- 21370 

01580 

- 02450 

300 

10.000 

1.93060 

. 17860 

.06700 

-.06290 

- 26640 

02D00 

-.02800 

.300 

12.000 

1.92580 

.10710 

.06440 

-.07120 

- 31790 

.02380 

-.03250 

GRADIENT 

-.00016 

.00128 

.00024 

-.00209 

-.02437 

.00160 

-.00313 

RUN  NO. 

343/  0 RN/L 

• 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

SETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

1.93100 

.16140 

.06790 

-.05200 

.30020 

-.02330 

.03290 

.500 

-10.000 

1.93400 

. 15200 

, 06840 

-.04940 

.26340 

-.01950 

♦02090 

.500 

-8.000 

1.93880 

.14460 

.07240 

-.03690 

.20020 

-.01440 

02350 

.500 

-6.000 

1.94290 

.13850 

.07650 

-.01920 

.14530 

-.00970 

.01760 

.500 

-4.000 

1.94470 

.13390 

.07890 

-.00250 

.09150 

-.00570 

.01140 

.500 

-3.000 

1.94520 

. 13240 

.07930 

.00280 

06530 

- 00370 

.00820 

500 

-2.000 

1.94570 

.13180 

.07940 

.00460 

.03950 

- 00160 

.00510 

.500 

-l.OOO 

1 94600 

. 13220 

.07970 

.00370 

.01380 

.00040 

00180 

.500 

.000 

1.94590 

.13330 

.08030 

.00120 

-.01140 

.00220 

-.00140 

♦ 500 

1.000 

1.94590 

.13390 

.06080 

-.00120 

-.03630 

,00380 

-.00460 

500 

2 000 

1.94600 

.13450 

.08090 

-.00290 

-.06120 

.00540 

-.00770 

.500 

3.000 

1.94570 

.13620 

.08060 

-.00700 

- 08700 

00710 

-.01080 

.500 

4.  COO 

K 94430 

.13960 

.07970 

-.01560 

1 1430 

.00890 

-.01390 

.500 

8.000 

1.94070 

.14790 

.07670 

-.03670 

16980 

.01290 

-.02000 

500 

8. COO 

1.93800 

.15400 

. 07270 

-.05080 

-.22260 

.01680 

-.02530 

500 

10  COO 

1.93530 

. 15900 

. 06920 

-.05710 

-.27300 

.02070 

- 02980 

500 

12.000 

1.92910 

. 16860 

.06830 

- 06540 

-.32500 

.02420 

- 03400 

GRADIENT 

.00001 

.00069 

.00019 

-.00169 

-.02553 

.00180 

-.00317 

DATE  aO  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  K1  FO  HtB.6 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  « 

337.0000 

IN. 

YMRP  • 

0000 

IN. 

YC 

BREF  « 

3348,0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN 

ZC 

SCALE  •»  0300 


RUN  NO.  3Ha/  0 RN/L  - 3.83 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

600 

-13.000 

I .93300 

.15150 

600 

-10,000 

1.93610 

. 14490 

.600 

-0.000 

1.93930 

.13850 

.600 

-6  000 

1.93310 

.13170 

.600 

-4.000 

1 .93440 

. 13530 

.600 

-3.000 

1.93600 

. 13300 

600 

-3.000 

1 .93760 

.13310 

.600 

-UOOO 

1.93770 

. 13370 

.600 

.000 

1.93660 

. 13440 

600 

1.000 

1.93550 

,13590 

.600 

a 000 

1 .93530 

.13670 

.600 

3.000 

1 93510 

.13030 

.600 

4 000 

I .93430 

.13330 

.600 

6,000 

1.93100 

. 14330 

.600 

e 000 

1.93870 

. 14850 

.600 

10  000 

1 93690 

.15170 

600 

13.000 

1 .93430 

.15990 

(GRADIENT 

-.00017 

.00094 

RUN  NO.  3*+l/  0 RN/L  - 3.59 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

700 

-13.000 

1 .93530 

.13370 

.700 

-10.000 

1 .93430 

♦13340 

o 

o 

-0.000 

1.92500 

.13040 

,700 

-6  000 

1.93680 

, 13430 

.700 

-4,000 

1 93310. 

. 1 1660 

.700 

-3.000 

1 93350 

.11350 

.700 

-3  000 

1 93400 

. 1 1330 

700 

-I. 000 

1.93300 

. 1 1350 

700 

.000 

1.93300 

. 1 1340 

700 

I 000 

1.93330 

. 1 1400 

.700 

3.000 

1 93350 

.11430 

700 

3 000 

1 93430 

.11570 

.700 

4.000 

1.93380 

. 1 1980 

700 

6 000 

1 .93040 

.13050 

.700 

8.000 

1 .93650 

.13010 

700 

10  000 

1.93330 

.14170 

.700 

13.000 

1.93030 

.14540 

GRADIENT 

00013 

.00041 

PAGE  86 


. I (PLUS.  ORB  TC5  AT38.a  ) (RGMOBa)  ( 31  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

Ik 

3,000 

STAB 

1.000 

RUD-U 

« 

000 

RUD-L 

.000 

ELV-I8 

• 

000 

ELV-00 

3.000 

SI -3 

m 

□00 

S3-4 

45.000 

S5-6 

- 

30  000 

I ORB 

7.850 

ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSl 

.07330 

-.03750 

,30360 

-.03380 

03340 

.07330 

-.04030 

25630 

-.01970 

03070 

.07510 

-.03170 

.30430 

-.01470 

.03340 

.07840 

-.01630 

.14990 

-.01000 

.01750 

.08070 

- OOOiO 

.09540 

-.00630 

01150 

.08110 

.00540 

.06840 

-.00430 

.00840 

.06130 

.00780 

,04160 

-.00310 

.00520 

.08130 

.00790 

01510 

00000 

.00190 

.08180 

.00680 

- onoo 

.00300 

-.00130 

.00340 

00510 

-.03710 

00360 

-.00450 

,08370 

00350 

- 06310 

00550 

- 00770 

.08350 

-.00390 

-.08960 

.00730 

- 01090 

.08170 

-.01300 

-.11710 

.00910 

-.01410 

.07890 

-.03630 

-.17330 

.01350 

-.03040 

.07590 

- 04990 

-.33710 

.01780 

-.03570 

.07300 

-.05330 

- 37760 

.03140 

- 03000 

.07360 

-.05440 

- 33630 

,03400 

- 03390 

.00030 

-.00150 

-.03643 

.00191 

- 00331 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08310 

-.03750 

30910 

- 03340 

03090 

.08190 

-.03830 

.36340 

-.03060 

,03750 

.08330 

-.01910 

.31090 

-.01560 

,03240 

.08530 

-.00430 

15540 

- 01050 

01680 

.08650 

01060 

09970 

- 00640 

.01 130 

.08650 

.01580 

.07190 

-.00450 

,00830 

.08630 

01790 

.04400 

- 00240 

.00530 

.08600 

01730 

,01650 

- 00030 

,00310 

.08640 

.01490 

-.01040 

00170 

- 00100 

.08710 

01390 

-.03740 

00370 

- 00400 

.08780 

.01330 

-.06480 

00540 

-.00710 

.08800 

.00910 

- 09280 

.00730 

-.01030 

.08750 

-.00030 

-, 13140 

.00930 

-.01340 

.08570 

-.03370 

-.17930 

.01390 

-.01950 

.08430 

-.04000 

-.33470 

01830 

-.02480 

.08370 

-.04490 

-.38650 

03310 

- 03900 

. 08450 

-.04330 

-.33510 

.03440 

-.03360 

.00031 

-.00135 

- 03750 

.00196 

-.00308 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CA5 
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CA5  K1  FO  H15.B  V9, I 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500.0000 

SQ  FT, 

XMRP  - 

I339.9t00 

IN.  XC 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

8REF  - 

2340  0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  2C 

SCALE  - 

0300 

(PLUS.  ORB  TC5  AT30.E  ) (RGM0B3^  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

6.0C0 

STAB 

1 COO 

RUD-U 

000 

RUD-L 

» 

.coo 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

m 

3. coo 

Sl-2 

.000 

S3-4 

« 

45  000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

M 

7.650 

RUN  NO. 

350/  0 'RN/L 

- 1.01 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-12  000 

5.B1400 

.51140 

.08250 

-.05920 

.28720 

-.02140 

.03890 

.150 

"10.000 

5.81640 

.50660 

,08470 

-,04490 

.23700 

-.01820 

.03340 

.160 

"8  000 

5.82080 

.49490 

.08760 

-.02350 

. 18240 

-.01440 

02700 

o 

in 

"6.000 

5.82420 

,48640 

.08980 

.00370 

. 12980 

- 01050 

.02000 

150 

"4.000 

5.82570 

.48510 

.09110 

.02950 

.C8040 

-.00670 

.01270 

150 

"3.000 

5.82570 

.48760 

.09160 

.03650 

.05810 

-.00470 

00920 

. 150 

-2.000 

5,02470 

.49110 

.09210 

.03510 

,03670 

- 00260 

00580 

150 

"I. 000 

5.82420 

.49340 

.09240 

.02560 

.01540 

-.00060 

.00240 

150 

,000 

5.82370 

.49430 

.09260 

.01540 

-.00670 

.00160 

-.00120 

.150 

1.000 

5.82370 

.49540 

.09310 

.01060 

-.03070 

.00410 

-.00500 

.150 

2.000 

5.82420 

.49540 

.09310 

.01070 

-.05610 

.00640 

-.00890 

.150 

3 000 

5.82370 

.49530 

.09250 

.00920 

-.08140 

.00840 

- 01260 

150 

4 000 

5.82230 

.49790 

.09190 

.00160 

-.10590 

00990 

-.01570 

150 

6.000 

5.01690 

.50860 

.09020 

".02MO 

-.15340 

01250 

-.021  10 

150 

8 000 

5.81300 

.51990 

.08720 

-.03800 

-.20190 

.01560 

-.02700 

. 150 

10.000 

5.81100 

.52800 

,08350 

-.04860 

-,25150 

.01890 

-.03330 

150 

12.000 

5.80910 

.52860 

.08060 

-.06340 

-.30100 

.02110 

-.03890 

GRADIENT 

-.00035 

.00141 

.00014 

-.00429 

-.02326 

.00214 

-.00360 

RUN  NO. 

349/  0 RN/L 

• 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.80760 

.53060 

.08350 

-,14870 

.28720 

-.02310 

.03750 

.300 

-10.000 

5,80850 

.52510 

.08570 

-.13850 

,23860 

-.01960 

03200 

.300 

-8  000 

5.81400 

.51060 

.OBsao 

-.11180 

, 16630 

-.01560 

.02670 

.300 

-6,000 

5.01880 

.50050 

.09060 

-.06860 

. 13320 

-.01 120 

.02070 

.300 

-4.000 

5.82080 

.49930 

.09280 

-.06970 

.08170 

-.00660 

.01350 

.300 

-3.000 

5.82130 

.50100 

.09360 

-.06430 

,05770 

-.00440 

.00980 

.300 

-2.000 

5.82130 

.50240 

.09430 

-,06250 

,03490 

-.00230 

.00630 

300 

-1.000 

5 82080 

,50280 

.09480 

-.06280 

.01200 

-.00020 

00270 

300 

.000 

5.82080 

.50340 

.09510 

-,06420 

-,01180 

.00210 

-4  00 120 

.300 

1 000 

5.82130 

,50540 

09540 

-.06690 

-.03620 

♦00440 

-.00500 

.300 

2.000 

5.02130 

,50750 

.09530 

-.07020 

-.06120 

.00670 

-.00880 

.300 

3 000 

5.82130 

,50960 

,09500 

-.07490 

-.08620 

.00900 

-.01230 

300 

4.000 

5.82030 

.51250 

.09460 

-.00330 

-.11090 

01090 

-.01560 

.300 

6 000 

5.81540 

.52080 

.09320 

-.10670 

- 16030 

,01430 

-.02170 

300 

8 000 

5.81050 

,53080 

,08970 

- 12860 

-.21020 

01750 

-.02730 

300 

10.000 

5.80710 

.53780 

.08530 

14880 

-.25970 

.02030 

- 03270 

.300 

12  000 

5.80760 

,53380 

.08300 

- 14520 

-.30740 

.02270 

-.03030 

GRADIENT 

-.00002 

.00152 

. 00023 

-.00176 

-.02404 

,00221 

-.00368 

DATE 

20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE  08 

CA5  KI 

FO 

H15.6  V9.1 

(PLUS  ORB  TC5  AT3B  2 ) 

(R6H063)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREP 

m 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA 1 

6.000 

STAB 

1 OOO 

LREP 

327.8000  IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN 

YC 

RUD-U 

000 

RUD-L 

000 

8REF 

- 

2348  0000  IN. 

ZWRP  - 

190.7500 

IN 

2C 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3 000 

SCALE 

- 

.0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

348/  0 RN/L 

- 2.80 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12  000 

5 00520 

.53700 

.08800 

-.14630 

29260 

- 02410 

03730 

500 

-10.000 

5 00520 

.53290 

.OBBIO 

-.13700 

24510 

- 02050 

03240 

500 

-8.000 

5 81050 

,51890 

.09050 

-.11950 

.19390 

-.01710 

02710 

.500 

-6.000 

5.81590 

.50820 

.09330 

-.09330 

.14040 

-.01250 

.02060 

500 

-4  000 

5.81880 

.50600 

.09540 

-.08110 

.08710 

- 00710 

.01360 

.500 

-3.000 

5.81840 

.50790 

.09620 

-.07680 

06170 

-.00470 

00990 

.500 

-2,000 

5.81840 

.50950 

.09890 

-.07560 

.03760 

- 00250 

00620 

.500 

-1.000 

5.81880 

.50980 

,09730 

-.07590 

,01410 

-.00040 

.00240 

.500 

.000 

5 81930 

.50990 

.09770 

-.07680 

-.01020 

.00180 

-.00130 

500 

1.000 

5.81980 

.51050 

.09810 

-.07790 

-.03550 

.00410 

-.00510 

500 

2.000 

5.8IBB0 

.51140 

.09820 

-.08120 

-.06100 

00650 

- 00880 

.500 

3.000 

5.81740 

.51290 

.09790 

-.08750 

-,08690 

.00880 

-.01250 

500 

4.000 

5 81590 

.51540 

.09710 

-.09620 

-.11310 

omo 

- 01600 

,500 

6.000 

5.81250 

.52290 

.09480 

-.11750 

-.16590 

.01530 

-.02240 

.500 

0.000 

5.80860 

.53250 

.09210 

-.13900 

-.21820 

.01880 

- 02790 

500 

10.000 

5 90620 

,54020 

. 08940 

-.15190 

- 26860 

02  ISO 

- 03310 

500 

12.000 

5.80470 

.53900 

.08730 

-.14550 

- 31580 

,02370 

-.03850 

GRADIENT 

-.00021 

.00095 

.00026 

- 00176 

-.02489 

00226 

- 00372 

RUN  NO. 

347/  0 RN/L 

« 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAU 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5 80060 

.54390 

.09420 

-.13570 

29920 

- 02470 

03770 

600 

-10  000 

5 80420 

.53910 

.09300 

13010 

.25140 

- 02170 

.03280 

.600 

-8.000 

5.80910 

.52620 

.09450 

-.11370 

.19990 

-.01760 

.02750 

.600 

-6.000 

5.81250 

,51750 

.09700 

-.09530 

.14600 

-.01290 

.02)20 

600 

-4  000 

5 81400 

.51640 

.09960 

- 0B190 

.09180 

- 00790 

.01390 

.600 

-3.000 

5.61400 

.51730 

. 10040 

-.07920 

0657  0 

-.00530 

.01010 

.600 

-2.000 

5.81400 

.51780 

10100 

-.07970 

04070 

- 00290 

.00650 

.600 

-1,000 

5.81450 

,51780 

.10130 

- 00210 

.01600 

- 00070 

00280 

.600 

.000 

5 61490 

,51820 

.10180 

-.08420 

-.00860 

00150 

-.00100 

.600 

1.000 

5.81450 

.51960 

.10220 

-.08410 

-.03420 

00360 

-.00490 

.600 

2.000 

5.81450 

.52030 

,10240 

-.08280 

-.06080 

.00600 

-.00870 

600 

3.000 

5 81400 

.52190 

10220 

- 08480 

- 08840 

.00870 

-.01830 

600 

4.000 

5.81350 

.52370 

.10160 

-.09220 

-.11620 

,01120 

-.01590 

600 

6.000 

5.81050 

,53010 

.09970 

- 11700 

-.17080 

01560 

- 02250 

.600 

e.ODO 

5.00860 

.53810 

.09820 

-.13930 

- 22320 

.01930 

-.02810 

.600 

10.000 

5.80660 

,54430 

.09730 

-.15020 

-.27360 

.02260 

-.03300 

600 

12.000 

5.80420 

♦54210 

.09670 

-.14540 

-.32390 

02540 

-.03780 

GRADIENT 

-.00002 

.00085 

.00028 

-.00109 

-.02579 

00234 

-.00374 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  09 


SREF  1- 
LREF  - 
8REF  - 
SCALE  • 


REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ  FT  XMRP 

327*8000  IN  YMRP 

23^8  0000  IN*  ZMRP 

0300 


CAS  K1  FO  Ht5  6 V9. I (PLUS.  ORB  TC5  AT3B.2  ) 


(RGM0B3I  t 21  JAN  75  ) 


i339  9100  IN  XC 
.0000  IN.  YC 
190*7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

« 

6 000 

RUD-U 

u 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

Sl-2 

m 

000 

S5-6 

m 

20  000 

STAB  - I 000 
RUO-L  - .000 
ELV-OB  • 3.000 
S3-^  * 45.000 
I ORB  - 7 850 


RUN  NO*  346/  0 RN/L  ■ 3.56.  ORADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

AL°HAW 

.700 

-12.000 

5.80420 

*700 

-10*000 

5.90370 

*700 

-8  000 

5.808(0 

*700 

-6  000 

5,81150 

*700 

-4.000 

5. 81150 

700 

-3  000 

5 81150 

700 

-2  000 

5 01200 

*700 

-1*000 

5*61250 

700 

.000 

5.81150 

700 

1. 000 

5.81050 

700 

2*000 

5 81050 

.700 

3.000 

5.01150 

700 

4.000 

5.01150 

.700 

6.000 

5.81010 

.700 

8.000 

5.80570 

*700 

10.000 

5.80130 

.700 

12.000 

5,80030 

GRADIENT 

-.00008 

CL 

CO 

CLM 

.53780 

*10790 

-.11260 

.53570 

.10650 

-.10580 

52470 

*10780 

-.09460 

51670 

*11050 

- 08590 

.51600 

.11350 

-.08280 

51700 

.11430 

-.00410 

.51730 

.11430 

-.08700 

*51750 

.11440 

-.09050 

.51830 

. 1 1480 

-.09210 

*51890 

.11520 

-.09060 

*51880 

.11540 

-.08840 

*51860 

.11530 

-.08700 

51940 

.11460 

- 09090 

52530 

.11260 

-.10630 

.53480 

.imo 

-. 12540 

.54310 

.11050 

-* 13850 

*54130 

.11000 

-.13510 

.00038 

*00017 

-.00077 

CY 

CLN 

CSL 

.31130 

-.02450 

.03510 

*26300 

-.02240 

.03110 

.20770 

-.01750 

.02600 

.15160 

-.01230 

02000 

.09740 

-.00790 

.01330 

.07040 

- 00550 

009B0 

.04320 

-.00290 

00620 

*01690 

-.00060 

.00270 

-.00850 

.00140 

-.00080 

-.03450 

00340 

-.00440 

-.06220 

00560 

-.00790 

-.09110 

.00830 

-.01 140 

- 11950 

01090 

-.01460 

-.17440 

.01520 

- 02060 

- 22850 

.01930 

- 02610 

-.28210 

.02300 

-.03130 

-.33500 

.02590 

-.03600 

- 02690 

00229 

-.00351 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAS  Kl  FO  HtS.6 

REFERENCE  DATA 


SREF 

• 5500.0000 

SO  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF 

• 327.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 2348  0000 

IN 

2MRP  « 

190.7500 

IN. 

zc 

SCALE  « 0300 


RUN  NO.  3S4/  0 RN/L  • !.96 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.300 

-2.000 

-.02200 

-.29920 

.300 

-1.000 

- 02130 

-.19770 

.300 

.000 

- 02250 

-.09340 

300 

1.000 

-.02410 

.00490 

.300 

2.000 

- 02510 

.10010 

.300 

3.000 

- 02310 

.19400 

.300 

4.000 

-.02110 

.28720 

.300 

5.000 

-.02020 

.38060 

.300 

6.000 

-.01070 

.47550 

.300 

7.000 

-.01630 

.57120 

.300 

8.000 

-.01600 

.66440 

.300 

9.000 

-.01640 

.75640 

.300 

10.000 

-.01800 

.84830 

.300 

11  000 

-.02160 

.93730 

.300 

12.000 

-.02330 

1.01840 

GRADIENT 

.00013 

.09691 

RUN  NO.  353/  0 RN/L  • 2.9M 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.500 

-2  000 

-.00620 

-.32870 

.500 

-l.OOO 

-.01430 

-.22080 

.500 

.000 

-.01650 

-.11120 

.500 

1.000 

-.00890 

-.00850 

.500 

8 000 

-.00930 

.09170 

.500 

3.000 

-.01500 

.19100 

.600 

4.000 

-.01750 

.28910 

.500 

5.000 

-.&1750 

.38580 

.500 

6.000 

-.01710 

.48350 

.500 

7.000 

-.01520 

.58220 

.500 

8.000 

-.01320 

.68050 

.500 

9.000 

-.01440 

.77870 

.500 

10.000 

-.01740 

.87520 

.500 

U.OGO 

-.01960 

.98590 

.500 

12.000 

-.02040 

1.04830 

GRADIENT 

-.00108 

.10188 

PAGE  90 


.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  > {RGMOB^O  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

■ 

.000 

STAB  - 

-2.000 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L  « 

000 

ELV-IB 

M 

,000 

ELV-OB  - 

3.000 

SI -2 

M 

.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

■ 

20.000 

I ORB  - 

7 850 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08960 

.24060 

-.00610 

.00150 

-.00110 

'.08230 

.21430 

-.00680 

.00190 

-.00130 

.07820 

.18860 

-.00650 

.00180 

- 00140 

.07640 

.16460 

-.00590 

.00150 

- 00130 

. 07650 

.14020 

-.00610 

.00150 

- 00120 

.07780 

.11520 

-.00650 

.00160 

-.00120 

.08040 

.09150 

-.00690 

.00170 

-.00120 

.08490 

.06960 

-.00680 

.00170 

-.00130 

.09150 

.04850 

-.00620 

.00180 

-.00130 

.09960 

.02740 

-.00520 

.00190 

-.00140 

.10900 

.00510 

-.00430 

.00170 

-.00140 

.12010 

-.01880 

-.00470 

.00170 

-.00090 

.13390 

-.04050 

-.00700 

00250 

-.00030 

.15190 

-.05630 

-.00950 

.00340 

- 00020 

.17490 

-.06810 

-.01010 

.00390 

-.00020 

-.00052 

-.02447 

-.00007 

-.00000 

- 00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09390 

.24500 

-.00920 

.00130 

-.00100 

.08540 

.21630 

-.00870 

.00170 

-.00110 

. 08020 

.18950 

-.00830 

.00180 

-.(ioloo 

,07800 

.16570 

-.00800 

.00170 

-.00110 

.07810 

.14110 

-.00810 

00180 

- 00120 

.07980 

, 1 1470 

-.00820 

.00190 

-.00120 

.08270 

.08880 

-.008^30 

.00180 

. -.00120 

08750 

.06470 

-.00780 

00160 

- 00130 

.09450 

.04170 

-.00720 

00150 

- 00140 

,10340 

.01980 

- 00680 

.00160 

- 00120 

,11370 

-.00090 

-.00660 

.00160 

- 00090 

,12740 

-.02120 

-.00630 

.00150 

-.00100 

.14570 

-.04100 

-.00650 

.00160 

-.00130 

.16850 

-.05710 

-.00770 

.00230 

-.00120 

. 19530 

-.07180 

-.00930 

.00300 

- OOlOO 

.00071 

-.02558 

.00014 

.00004 

-.00004 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


CA5  Kl 

FO  H15.6  V9, 

.1  (PLUS. 

ORB  TC5  AT3B.2  ) 

(RGH064)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

0000  so  FT 

. XMRP  - 1339.9100 

IN.  XC 

BETA  « 

000  STAB 

m 

-2.000 

8000  IN* 

YMRP  » .0000 

IN.  YC 

RUO-U  « 

000  RUD-L 

n 

.000 

0000  IN. 

ZMRP  - 190.7500 

IN.  ZC 

ELV-I8  - 

000  ELV-08  “ 

3 000 

0300 

Sl-2 

000  S3-4 

n 

45  000 

S5- 

-6  • 20 

000  lORB 

■ 

7.850 

RUN  NO. 

352/  0 RN/L  • 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-2.000 

- 01420 

-.34320 

.09700 

.25200 

-.01170 

.00180 

- 00120 

.600 

-1.000 

- 01670 

-.23360 

.00750 

.22530 

-.01040 

.00160 

- 00150 

.600 

.000 

-.01850 

-.12170 

.08160 

.19650 

-.01040 

.00180 

- 00160 

.600 

1 000 

- 01950 

-.01660 

.07930 

.16990 

- OHIO 

.00220 

- 00160 

600 

2.000 

-.02230 

.08860 

.07910 

. 14330 

-.omo 

.00230 

- 00160 

600 

3.000 

- 01920 

.19270 

.08110 

.11400, 

- 01060 

00220 

- 00160 

.600 

H.OOO 

-.01170 

.29350 

.06490 

.08460 

-.01000 

.00210 

-.00150 

.600 

5 000 

-.01230 

39290 

.09050 

.05980 

-.00920 

.00190 

- 00150 

.600 

6.000 

-.01650 

.49510 

.09040 

.03890 

-.00830 

.00160 

-.00150 

.600 

7.000 

-.01760 

.60000 

.10890 

.01700 

-.00780 

.00150 

-.00110 

.600 

8 000 

-.01700 

.70380 

.12250 

-.00810 

-.00800 

00140 

-.00060 

.600 

9 000 

-.01480 

.80450 

.14000 

-.03460 

-.00890 

.00160 

-.00060 

.600 

10.000 

-.00950 

.90010 

.16140 

-.05760 

-.01010 

00190 

- 00070 

.600 

11  000 

- 00450 

.98830 

.18750 

-.07700 

-.01040 

.00210 

-.00060 

.600 

12  000 

-.00460 

1.06880 

.21730 

-.09710 

- 00980 

.00220 

- 00040 

GRADIENT 

.00040 

,10520  -.00072 

-.02765 

.00022 

.00005 

-.00003 

RUN  NO. 

351/  0 RN/L  • 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

8ETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.01210 

-.35420 

.10340 

.25270 

-.01120 

.00140 

-.00120 

.700 

-1  000 

- 00980 

-125230 

.09220 

.22910 

-.01 120 

,00160 

- 00160 

.700 

.000 

- 00890 

-1 13690 

.08550 

.20330 

-.01090 

.00170 

- 00140 

.700 

1 000 

-.01400 

-.02600 

.08320 

.17650 

-.01060 

.00190 

- 00140 

.700 

2.000 

-.01590 

.08290 

.08440 

.14370 

-.01070 

.00210 

- 00140 

.700 

3 000 

-.00950 

.19020 

.08820 

.10780 

-.01050 

00210 

-.00120 

.700 

4.000 

-.00720 

.29530 

.09430 

.07340 

- 00970 

.00190 

- 00100 

.700 

5.000 

- 01050 

.39890 

.10230 

.04310 

-.00860 

.00170 

-.00090 

.700 

6.000 

-.00850 

.50320 

.11240 

,01720 

-.00770 

.00160 

- 00090 

.700 

7 000 

-.00470 

.61180 

12520 

-.00820 

-.00690 

00140 

- 00060 

,700 

0.000 

- 00640 

.72190 

♦14100 

-.03540 

- 00640 

.00120 

-.00070 

.700 

9.000 

-.01440 

.82590 

.16040 

-.06160 

-.00680 

.00110 

-.00090 

.700 

10.000 

- 01230 

.91990 

.18360 

-.07990 

-.00780 

.00130 

- 00040 

.700 

11.000 

- 00680 

1.00220 

.21090 

-.08990 

-.00790 

.00120 

,00000 

.700 

12.000 

-.00360 

1.07550 

.24110 

-.09910 

- 00740 

.00090 

.00020 

GRADIENT 

.00024 

.10917 

.00014 

-.03054 

.00032 

.00006 

.00007 

DATE  BO  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 
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CAS  K1  rO  H15*6  Vg,l  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.2 


(RGM065)  ( 2 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L 

BREF  - 

23H8.0000 

IN. 

imp  - 

190.7500 

IN. 

2C 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-09 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  - 

.000 

S3-1+ 

55-6  « 

20.000 

I ORB 

RUN  NO. 

358/  0 RN/L  • 1,94 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.02250 

-.22010 

.09140 

-.04040 

-.00760 

.00190 

-.00090 

.300 

-1. 000 

-.02290 

-.12020 

.08520 

-.07150 

-.00800 

.00220 

-.00110 

.300 

,000 

-.02400 

-.0169b 

.08200 

-.09540 

-.00790 

.00220 

- OOlOO 

.300 

1.000 

- 02550 

08170 

.08140 

-.11760 

-.00770 

00210 

-.00100 

.300 

2 000 

-.02560 

, 17580 

* 08260 

-.13840 

-.00770 

.00210 

-.00090 

.300 

3.000 

- 02540 

.26890 

.08490 

-.15890 

-.00800 

.00220 

-.00080 

.300 

‘♦.OOO 

-.02800 

.35950 

.08830 

17650 

-.00810 

.00230 

-.00070 

.300 

5 000 

-.02790 

.45030 

.09350 

-.19260 

-.00730 

.00210 

-.00080 

.300 

5,000 

-.02460 

.54390 

.10080 

-.20990 

-.00680 

.00210 

-,00090 

.300 

7.000 

- 02370 

.63880 

.11000 

-.22880 

-.00630 

.00220 

-,00110 

.300 

8.000 

-.02460 

.73130 

. 12060 

- 24830 

-.00560 

.00200 

- 001 10 

300 

9.000 

-.02200 

82170 

. 13300 

-.26920 

-.00620 

.00210 

- 00070 

.300 

10.000 

-.02030 

.91310 

, 14740 

-.29040 

-.00870 

.00290 

-.00020 

.300 

11.000 

-,02250 

I. 00110 

. 16580 

-.30530 

-.01080 

,00400 

.00020 

.300 

12.000 

-.02550 

1 . 08060 

.18970 

-.31270 

-.01100 

.00430 

.00030 

GRADIENT 

-.00080 

, 09575 

.00048 

-.02078 

.00002 

.00002 

,00004 

RUN  NO, 

357/  0 RN/L 

. « 2.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

-.02450 

-.25230 

.09570 

-.03880 

-.01070 

00190 

-.00070 

,500 

-I  000 

-.02040 

-.14500 

08830 

-.06670 

-.01030 

00220 

-.00090 

.500 

.000 

-.01810 

-.03610 

.08410 

-.09180 

-.01000 

. 00230 

-.00080 

.500 

l.OOO 

-.01760 

.05570 

.08290 

1 1340 

-.00970 

, 00230 

-.00080 

.500 

2,000 

-.02270 

.16410 

.08390 

-.13470 

-.00940 

.00230 

-.00080 

.500 

3,000 

-.02250 

,26210 

.08650 

-.15520 

-.00950 

.00240 

- 00090 

,500 

H.OOO 

-.01820 

.35880 

.09050 

- 17370 

-.00980 

00240 

-.00090 

.500 

5.000 

:r.  01760 

.45410 

.09510 

-.19110 

- 00950 

.00230 

-.00100 

.500 

6.000 

-.01870 

.54970 

. 10390 

-.20820 

-.00870 

00210 

- OOllO 

.500 

7.000 

-.01720 

.64750 

.11370 

-,22530 

-.00800 

.00200 

-.00100 

.500 

8.000 

-.01400 

.74500 

.12510 

-,24300 

-.00800 

.00190 

-.00070 

.500 

9 000 

-.01400 

.84270 

. 13970 

-.26280 

-.00810 

.00200 

-.00090 

.500 

10.000 

-.01360 

.93820 

.15870 

-.28050 

-.00840 

.00220 

-.00140 

.500 

11.000 

-.01020 

1.02670 

.18180 

-.29100 

-.00940 

,00280 

-.00110 

500 

12.000 

-.01070 

1.10710 

.20900 

-.29840 

- 01080 

.00350 

-.00050 

GRADIENT 

.00049 

.10068 

.00026 

-.02158 

.00015 

.00005 

- 00003 

JAN  75  ) 


I .000 
000 
13.000 
‘♦5.000 
7 650 


date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAB  K!  FO 


H15.6  V9.1  (PLUS.  ORB  TCS  AT39.2  ) 


(ROM085)  ( ai  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5SOO.OOOO 

LREF  - 

327.8000 

0REF  - 

S3H6.0000 

SCALE  « 

0300 

SQ.FT  XMRP  « 

IN  YMRP  • 

IN  2MRP  • 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN  ZC 


BETA 

0 

.000 

STAB 

1,000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

m 

to  000 

ELV-OB 

13  000 

SI-2 

m 

.000 

S3“^ 

45  000 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

7 850 

RUN  NO. 

355/  0 RN/L 

• 3, S3 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5«00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.01640 

-.26020 

.09850 

-.02730 

-.01290 

.00230 

- 00100 

.600 

-1  000 

- 01690 

-.15920 

.09040 

-.05400 

-.01 190 

00220 

-.00150 

.600 

.000 

-.01750 

-.04850 

.08570 

-.07990 

-.01190 

.00230 

-.00120 

.600 

1.000 

-.01720 

.05540 

.08440 

10450 

-.01210 

.00260 

-.00120 

600 

2.000 

- onto 

,15870 

.08520 

-. 12740 

-.01210 

00270 

-.00130 

600 

3.000 

-.00900 

.26100^ 

. G8800 

- 14890 

- 01150 

.00270 

-.00130 

600 

4.000 

- 01570 

.36020^ 

.09240 

-.16860 

-.01090 

.00250 

-.00120 

.600 

5.000 

-.02110 

.45910 

.09880 

18590 

-.01030 

.00230 

-.00120 

.600 

6.000 

-.02050 

.55790 

. 10760 

-.20160 

- 00940 

.00210 

-.00120 

600 

7.000 

- 01990 

.66090 

.11880 

-.21880 

-.00860 

.00180 

- 00090 

.600 

8.000 

- 01700 

.76360 

. 13260 

-.23890 

- 00870 

.00180 

- 00040 

BOO 

9 000 

- 01500 

.86320 

. 15060 

- 2595 0 

- 00940 

.00190 

- 00050 

600 

10  000 

- 01470 

.95790 

. 17320 

- 27630 

- 01030 

00220 

- 00070 

,600 

11.000 

-.01340 

I ,04520 

. 19980 

-.28830 

-.01100 

00260 

- 00040 

.600 

12.000 

-.00960 

1.12370 

.22970 

-.30100 

- OHIO 

.00280 

-.00010 

GRADIENT 

.00006 

.10372 

.00024 

-.02877 

.00029 

.00003 

- 00002 

RUN  NO 

355/  0 RN/L 

- 3 54 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.01910 

-.29410 

.10420 

-.00620 

-.01300 

.00220 

-.00100 

700 

-1.000 

-.02400 

-.18200 

.09490 

-.03390 

-.01260 

.00220 

-.00140 

700 

.000 

-.02720 

-.06710 

.08950 

-.06170 

- 01230 

, 00230 

- 00120 

.700 

l.OOO 

-.02310 

. 04250 

.08790 

- 08680 

- 01200 

.00240 

- 00100 

700 

2.000 

-.01910 

. 15010 

.08990 

-.11190 

-.01210 

.00260 

-.00090 

700 

3 OQO 

-.01790 

25600 

.09440 

- 13760 

- 01170 

.00270 

-.00090 

.700 

4.000 

-.01880 

.35940 

.10100 

-.16240 

- 01090 

.00250 

-.00090 

.700 

5.000 

-.02400 

,45960 

.10970 

-.18370 

-.00980 

.00230 

-.00090 

700 

6.000 

-.02900 

,56150 

. 12050 

-.20240 

- 00890 

.00220 

-.00070 

700 

7,000 

-.02690 

.66BS0 

. 13370 

- 22160 

- ooeio 

.00200 

- 00060 

700 

8.000 

-.02230 

.77620 

. 15030 

-.24250 

- 007S0 

00180 

-.00080 

.700 

9 000 

-.02160 

.87080 

, 17060 

-.26390 

-.00810 

.00180 

- 00090 

.700 

. 10  000 

-.02340 

.97200 

.19440 

-.27910 

-.00910 

.00190 

- 00050 

.700 

11.000 

-.02020 

1 . 05470 

.22190 

-.28530 

-.00940 

.00160 

.00010 

700 

12.000 

- OlIOO 

1.12650 

.25270 

-.28910 

-.00830 

.00160 

.00030 

GRADIENT 

.00028 

, 10785 

00102 

-.02545 

.00039 

.00004 

.00005 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  94 


CAS  K1  FO  H15.6  V9.1 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38  2 ) 


(RGM086)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5REF  - 

SSQQ.OOOO 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339.9100 

1N»  XC 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  » 

2340.0000 

IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

SCALE  • 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I - 

6 000 

STAB 

l.OOO 

RUO-U  - 

10  000 

RUO-L 

10,000 

ELV-IB  “ 

,000 

ELV-OB 

3 000 

SI -2 

000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20  000 

I ORB 

7.650 

RUN  NO. 

362/  0 RN^'L 

» 1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.79590 

.53360 

.08370 

-.15290 

32300 

-.04210 

03980 

.300 

-10.000 

5.79880 

.52070 

.08620 

-.14380 

.27360 

-.03880 

. 03380 

.300 

-B.OOO 

5.80^20 

.51500 

.08900 

-.12230 

.22050 

-.03430 

.02830 

300 

-6.000 

6.80960 

.50280 

.09140 

-.09520 

.16730 

-.02960 

02240 

.300 

-4.000 

5.81300 

.49760 

.09340 

-.07430 

.11630 

-.02520 

01560 

.300 

-3.000 

5 81350 

.49820 

09420 

- 06890 

09250 

- 02320 

.01200 

.300 

-2.000 

5 81300 

50010 

09490 

-.06970 

069B0 

-.02120 

00850 

.300 

-1.000 

5.81250 

.50160 

. 09550 

-.07160 

.04630 

-.01910 

.00480 

.300 

.000 

5,91250 

.50380 

,09610 

- 07660 

.02240 

-.01670 

.00100 

.300 

1.000 

5.81300 

.50620 

.09660 

- OB240 

-.00150 

-.01450 

- 00270 

.300 

2.000 

5.61300 

.50800 

.09680 

- 08730 

- 02530 

-.01230 

- 00630 

.300 

3.000 

5.81150 

.51030 

.09660 

-.09300 

-.05040 

-.01030 

-.00990 

.300 

4.000 

5.80910 

.51430 

.09640 

-.10210 

- 07490 

- 00850 

- 01300 

.300 

6.000 

5.80420 

.52490 

.09520 

-.12550 

12440 

-.00540 

-.01870 

.300 

8.000 

5.79980 

.53230 

.09160 

-. 14480 

-.17490 

-.00210 

-.02460 

.300 

10.000 

5.79830 

.53500 

.08690 

- 15530 

- 22570 

.00140 

-.03060 

.300 

12.000 

5.79930 

,53270 

.08380 

-.15630 

- 27520 

.00480 

- 03630 

GRADIENT 

-.00035 

.00205 

.00040 

-.00386 

-.02387 

.00213 

-.00362 

RUN  NO. 

361 / 0 RN/L 

- 2.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5.79640 

.53140 

.08840 

-.13230 

.32760 

-.04320 

.03940 

.500 

-10.000 

5.79930 

.52530 

.08840 

-.12520 

.28100 

-.04050 

.03430 

.500 

-8.000 

5.80420 

.51120 

.09070 

-.10770 

.22820 

-.03590 

.02890 

.500 

-6.000 

5.80910 

.50040 

.09360 

-.08610 

.17370 

-.03090 

.02260 

.500 

-4.000 

'5.81250 

.49750 

. 0S600 

-.06590 

. 12070 

-.02590 

01540 

.500 

-3  000 

5.81300 

.49920 

,09690 

-.06250 

.09600 

-.02370 

.01170 

.500 

-2  000 

5.61300 

.50190 

.09760 

-.06440 

.07240 

-.02180 

.00800 

.500 

-l.OOO 

5 81250 

50380 

09820 

- OB940 

.04850 

- 01980 

.00430 

.500 

.000 

5. 61150 

.50530 

09890 

-.07310 

.02370 

-.01740 

.00060 

.500 

1.000 

5.81050 

50700 

.09950 

-.07800 

- 00140 

-.01500 

- 00310 

.500 

2.000 

5.81010 

.50890 

.09980 

-.08320 

-.02650 

-.01290 

- 00680 

.500 

3,000 

5.80960 

.51060 

.09970 

-.09030 

-.05190 

-.01070 

-.01050 

.500 

4.000 

5.80810 

.51340 

.09930 

-.10000 

-.07760 

-.00860 

-.01400 

.500 

6.000 

5.80470 

.52110 

.09750 

-. 12290 

-.12970 

-.00470 

- 02010 

.500 

8 000 

5 80030 

.53010 

09460 

-.14230 

-.18130 

-.00150 

-.02550 

.500 

10.000 

5.79540 

53690 

.09140 

-.15160 

- 23240 

.00140 

- 03080 

.500 

12.000 

5.79590 

.53590 

.08940 

14610 

-.28450 

.00570 

-.03690 

GRADIENT 

-.00059 

,00193 

,00045 

-.00445 

-.02474 

.00218 

- 00369 

DATE  aO  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  KI  FO  HIS. 6 V9.1 


REFERENCE  DATA 


SREF 

. 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF 

M 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF 

« 

8348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

SCALE 

II 

.0300 

PAGE  95 

(PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  ) (ROM086)  < ei  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

m 

6 000 

STAB 

» 

1 000 

RUD-U 

m 

10.000 

RUD-L 

ac 

10  000 

ELV-I0 

m 

000 

ELV-OB 

li 

3.000 

SI -2 

■ 

.000 

S3“¥ 

m 

^5  000 

S3“6 

• 

20.000 

I ORB 

m 

7.850 

RUN  NO.  360/  0 RN/L  - 3,22  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5 VQimo 

.53740 

.09460 

-.11900 

.33230 

- 04340 

03910 

.500 

-10.000 

5.797^0 

.53320 

.09290 

-.11190 

.28600 

- 04160 

.03450 

,600 

-8,000 

5 B0220 

.52060 

.09430 

-.09650 

.23220 

-.03670 

.02900 

.600 

-6  000 

5 80620 

51090 

.09700 

-.07790 

17660 

-.03130 

.02260 

.600 

-If  000 

5 80910 

.50900 

.09980 

-.06380 

12260 

-.02650 

01530 

.600 

-3.000 

5.80760 

.51030 

. 1 0060 

-.06230 

,09710 

- 0S430 

01160 

.600 

-2.000 

5,80660 

51170 

.10140 

-.06590 

,07250 

-.02210 

.00800 

.600 

-l.OOO 

5 80620 

.61320 

. loaoo 

- 07200 

,04780 

- 01990 

0043C 

.600 

,000 

5 B0620 

.51540 

.10260 

- 07760 

.02270 

- 01760 

00040 

.600 

^I.OOO 

2.000 

5.80570 

.51780 

.10310 

- . 08090 

-.00300 

- 01540 

- 00340 

.600 

5 80420 

.51930 

. ! 0360 

- 0B310 

-.02930 

-.01320 

-.00710 

60Q 

3.000 

5 80370 

.52090 

10380 

- 08790 

- 05620 

- 01000 

- 01030 

.600 

^ 000 

5.80370 

.52340 

10330 

-.09750 

-.08330 

- 00340 

-.01430 

.600 

6 000 

5,80220 

.53110 

.10160 

- 12270 

-.13660 

- 00450 

-.02070 

.eoo 

0.000 

5 73T+0 

.53910 

,10020 

-.14210 

-.18900 

-.00130 

-.02520 

.600 

10  000 

5.79250 

54420 

.09940 

-.14920 

-.23900 

00190 

-.03110 

.600 

12.000 

5.79390 

.54220 

.09800 

-.14400 

-.29350 

00710 

-.03660 

GRADIENT 

- 00050 

.00182 

.00047 

-.00425 

-.02563 

. 00225 

-.00372 

RUN  NO. 

359/  0 RN/L 

• 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

5.79830 

.52940 

.10820 

-.08860 

,33990 

- 04140 

.03S1C 

.700 

-10  000 

B.798B0 

.52850 

.10590 

-.08550 

.29790 

-.04320 

.03270 

.700 

-8,000 

5 80130 

.51870 

.10750 

- 07340 

.24130 

- 03750 

.02750 

.700 

-6.000 

5 80370 

.51140 

.11060 

-.06390 

.18290 

-.03120 

.02130 

.700 

-4  000 

5.60470 

.51090 

,11360 

-,06310 

.12060 

-.02690 

.01470 

.700 

-3.000 

5 80420 

.51230 

.11440 

-.06700 

. 1 0850 

-.02500 

.01130 

.700 

-2.000 

5.80370 

.51350 

.11470 

-.07310 

,07610 

-.02270 

.00780 

.700 

-1,000 

5.80270 

.51440 

,11520 

-,07950 

.04970 

-.08030 

.00420 

.700 

.000 

5. BO  180 

.51610 

, 1 1590 

-.08390 

.02350 

-.01020 

.00060 

700 

I 000 

5,80180 

.51790 

.11650 

-.08470 

-.00270 

- 01620 

-.00290 

.700 

2 000 

5.80220 

.51890 

. 1 1690 

- 08400 

- . 02990 

-.01420 

-.00650 

.700 

3 000 

5.80220 

.51950 

.11710 

- 08510 

-.05810 

-.01170 

-.00980 

.700 

4 000 

5.80220 

.52150 

.11650 

- 09030 

-.08620 

- 00930 

-.01300 

.700 

6.000 

5 79930 

.52930 

. 1 1470 

- 10790 

-.14050 

- 00520 

-.0(900 

.700 

8.000 

5 79390 

, 53000 

.11330 

-.12460 

-.19390 

-.00150 

-.02450 

.700 

10.000 

5.78B60 

,54330 

. 1 1260 

-.13410 

-.24750 

.00220 

-.02960 

700 

12  000 

5.78850 

.54250 

.11160 

- 13350 

-.30360 

00710 

-.03500 

GRADIENT 

-.00033 

.0013! 

.00042 

-.00317 

-.02676 

00219 

-.00350 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  KI  ro  HIS, 6 V9,i 

REFERENCE  DATA 

SREF  « 5500,0000  SQ,FT.  XMRP  • 1339.3100  IN.  XC 

LREF  - 357.8000  IN.  YMRP  • .0000  IN.  YC 

8REF  ■ 53^8.0000  IN,  2MRP  - 190,7500  IN.  ZC 

SCALE  « 0300 


(PLUS,  ORB  TC5  AT30.2  J (ROMOB7)  ( 51  JAN  7S  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

m 

1.000 

RUO-U 

.000 

ELV-ie 

m 

.000 

ELV-00 

3.000 

SI -8 

■ 

,000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

7 850 

ORBELV 

m 

5.000 

RUN  NO.  364/  0 RN/L  • 8.92  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-8.00C 

- 08270 

-.26350 

.09290 

.16060 

-.00920 

.00150 

-.00140 

.500 

-l.OOC 

-.02060 

-.15530 

.08580 

.13110 

-.00870 

.00190 

-.00160 

.500 

.000 

-.01970 

-.04540 

.08220 

.10310 

-.00020 

.00190 

-.00160 

.500 

1 000 

-.02250 

.05710 

.08160 

.07810 

-.00790 

.00190 

- 00170 

.500 

2.000 

-.02110 

. 15700 

.08290 

.05190 

-.00730 

.00190 

-.00180 

500 

3.000 

-.01950 

.85670 

.08560 

.02390 

-.00720 

.00190 

-.00170 

.500 

4.000 

-.01600 

.35560 

.08980 

-.00430 

-.00760 

.00190 

-.00160 

.500 

5.00C 

-.01520 

.45240 

.09580 

-.03190 

-.00750 

.00190 

-.00160 

.500 

6,000 

-.02260 

,54930 

.10370 

-.05520 

-.00670 

.00170 

-.00170 

sod 

7.000 

-.03000 

.64930 

.11370 

-.08220 

-.00570 

♦00150 

-.00160 

.500 

8.000 

-.02410 

.74930 

.12540 

-.10390 

-.00550 

.00140 

-.00130 

.500 

9.000 

-.01360 

.84710 

.14050 

-, 12470 

-.00600 

.00160 

- 00160 

.500 

10.000 

-.01500 

.94120 

. 15970 

-.14310 

-,QQ6H0 

.00170 

- 00190 

.500 

11.000 

-.02230 

1.02950 

.18310 

-.15580 

-.00700 

.00210 

-.00160 

,500 

12.00Q 

-.02520 

1 . 1 1060 

.21080 

-.16680 

-,00830 

.00260 

- OOllO 

GRADIENT 

.00092 

.10205 

.00062 

-.02724 

,00025 

.00004 

-.00002 

RUN  NO 

363/  0 RN/L 

- 3.33 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5^00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,600 

-8.000 

- . 03680 

-,27890 

, 09590 

,16440 

-.00990 

.00180 

-.00160 

600 

-1.000 

-.02470 

-.16960 

.08810 

.13590 

-.00900 

.00180 

-.00180 

600 

000 

-.01710 

-.05810 

.08400 

.10740 

-.00930 

.00200 

- 00190 

600 

1 000 

-.02640 

.04730 

.08290 

,08160 

-.00970 

.00820 

-.00190 

.600 

2 000 

-.02680 

.15080 

.08440 

.05410 

-.00920 

.00230 

-.00190 

.600 

3.00G 

-.02430 

.25450 

.08760 

.02380 

-.00850 

. 00220 

-.00176 

.600 

4.000 

-.02600 

.35610 

.09250 

-.00570 

-.00770 

.00200 

-.00160 

.600 

5 000 

-.02630 

.45560 

.09940 

-.03190 

-.00690 

.00180 

-.00160 

.600 

8.000 

-.08340 

,55740 

.10840 

-.05600 

-.00590 

.00140 

-.00160 

.600 

7 000 

-.02050 

.66320 

.12000 

-.08130 

-.00550 

.00120 

-.OOIEO 

.600 

8.000 

- 02040 

.76720 

13440 

-.10760 

-.00580 

.00130 

-.00070 

.600 

9.000 

-.02130 

.86580 

15250 

-,13190 

-.00670 

.00140 

-.00070 

.600 

10.000 

-.01930 

,95940 

.17460 

-.15260 

- 00780 

.00160 

-.00090 

,600 

0 

0 

0 

-.01690 

1 .04540 

.20100 

-.16950 

-.00810 

.00180 

-.00070 

.600 

12.000 

-.01400 

1 , 12270 

.23100 

-.18540 

-.00770 

.00190 

-.00020 

CRAOIENT 

.00054 

.10490 

.00070 

-.02810 

.00036 

.00002 

.00001 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 
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CAB  KI 

FO  H15.6  V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  : 

) 

(RGHO00)  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT 

, XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I 

6 000 

STAB  - 

1 000 

LREF  - 

3B7.8000  m. 

YMRP  « 

0000 

IN,  YC 

RUD-U 

.000 

ELV-10  « 

000 

6REF  - 

23^0.0000  IN, 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-OB 

3 000 

si-e 

000 

SCALE  * 

0300 

S3-H 

45  000 

S5-6 

20  000 

I ORB 

7.850 

0R8ELV  “ 

5 000 

RUN  NO 

366/  0 RN/L 

- 2.89 

GRADIENT 

INTERVAL 

- “5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12  000 

5.79390 

.56550 

.09310 

13530 

.30040 

-.02610 

03800 

.500 

-10.000 

5.79440 

.56160 

.09300 

12010 

.25230 

- 02260 

03260 

.500 

-8  000 

5.80130 

.54660 

.09570 

-.09950 

.19990 

-.01020 

.02690 

.500 

-6  000 

5.80710 

.53810 

.09870 

-.07670 

14510 

- 01310 

02060 

500 

-4  000 

5.80860 

.53480 

.10070 

-.05710 

09080 

- 00770 

01350 

500 

-3.000 

5 80810 

. 53560 

10130 

-.05130 

.05520 

-.00520 

00900 

.500 

-2.000 

5 80710 

.53700 

.10180 

-.04980 

.04090 

- 00300 

.00600 

,500 

-l.OOO 

5.80760 

.53800 

.10210 

-.05190 

.01670 

-.00100 

.00230 

500 

.000 

5,60910 

.53880 

.10250 

-.05530 

-.00780 

.00130 

- 00140 

500 

1 000 

5 81010 

.53960 

.10300 

-.05850 

-.03270 

.00350 

- 00500 

500 

2.000 

5 80960 

54030 

.10340 

-.08150 

- 05820 

00570 

- 00880 

500 

3 000 

5 80860 

,54110 

10340 

-.06590 

-.08430 

00000 

-.01270 

500 

4.000 

5 80660 

.54330 

.10270 

-.07370 

-,11110 

.01040 

- 01630 

.500 

6.000 

5,80270 

.55180 

.10030 

-.09690 

-.16570 

01520 

-.02290 

.500 

e.ooo 

5.79880 

.56150 

.09730 

-.12180 

-.21990 

.01960 

-.02680 

.500 

10,000 

5.79590 

.56840 

.09470 

-.14000 

-.27210 

.02330 

-.03440 

,500 

12.000 

5.79S90 

.56730 

.09310 

-.14070 

-.32120 

.02590 

-.04050 

GRADIENT 

.00002 

.00098 

.00031 

-.00234 

-.02506 

00223 

-.00373 

RUN  NO 

365/  0 RN/L 

- 3.27 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

800 

-12.000 

5.79100 

.56070 

.101 10 

12560 

,30790 

-.02700 

.03760 

.600 

-10  000 

5.79390 

.56850 

.09870 

-.10830 

.25990 

-.02350 

03290 

600 

-8.000 

5.79880 

.55660 

.10010 

-.08730 

.20500 

-.01860 

.02740 

.600 

-6  000 

5 80320 

.54640 

.10290 

- 06610 

. 14940 

- 01340 

. 02090 

.600 

-4,000 

5 80520 

.54360 

.10530 

-.05010 

09470 

-.00820 

.01380 

.600 

-5.000 

5.80520 

.54430 

,10590 

-.04700 

06830 

-.00570 

^ 01000 

,600 

-2,000 

5.80420 

.54530 

.10600 

-.04860 

04280 

-.00330 

'.00650 

600 

-1.000 

5 80420 

.54680 

.10620 

-.05320 

.01810 

-.00130 

,00260 

600 

.000 

5.80470 

.54830 

. 1 0670 

-.05740 

-.00650 

00000 

-.00110 

600 

1.000 

5 B0620 

.54910 

.10740 

-.05810 

-.03230 

.00290 

-.00500 

.600 

2.000 

5.80710 

.54920 

.10790 

-.05720 

-.05940 

.00520 

-.00890 

.600 

3.000 

5.80570 

.54970 

.10010 

-.05900 

- 08730 

.00780 

-.01270 

.600 

4 000 

5 80370 

.55190 

.10760 

-.06620 

-.11510 

.01040 

-.01620 

.600 

6.000 

5.79980 

.55990 

, 10580 

-.09140 

-.17000 

.01500 

-.02260 

,600 

a 000 

5.79740 

.56750 

.10420 

-.11860 

-.22450 

01960 

-.02050 

.600 

10.000 

5.79640 

.57180 

.10340 

-. 13660 

- 27780 

.02410 

- 03410 

.600 

12,000 

5.79390 

,57020 

.10290 

-.13440 

- 32890 

.02750 

- 03930 

GRADIENT 

00006 

.00099 

,00035 

- 00204 

-.02601 

00227 

-.00377 

DATE  20 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE 

98 

CAS  K1 

FO 

H15.6  V9  1 

(PLUS  ORB  TC5  AT3B  2 ) 

{RCH08S)  ( 21  JAN 

75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAHETRIC  OAT A 

snzF  - 

5500  0000  SQ.FT.  XMRP  « 

1339.9100 

IN 

XC 

ALPHA I 

. 

6 000 

STAB  - 

1 000 

LREF  - 

327  8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

- 

.000 

ELV-IB  - 

000 

BREF  - 

2348.0000  IN. 

2MRP  •« 

190.7500 

IN 

ZC 

ELV-09 

3.000 

SI -2 

.000 

SCALE  - 

.0300 

. S3“4 

■r 

.000 

S5-6 

000 

IOR0 

* 

7.850 

ORBELV  » 

000 

RUN  NO. 

370/  0 RN/L 

1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.77100 

.62200 

.06840 

-.16290 

.28920 

-.02470 

. 04360 

.300 

-10.000 

5.77150 

.62180 

.07030 

-.16390 

.23900 

-.02100 

.03710 

.300 

-8  000 

5.77340 

.61670 

.07360 

-.15140 

.18640 

-.01660 

03010 

.300 

-6.000 

5 77540 

.61180 

.07640 

-.13240 

.13390 

-.01220 

.02260 

.300 

-4.000 

5 77780 

.61270 

.07810 

-.11400 

.08310 

-.00780 

.01480 

300 

-3.000 

5.77B30 

.61470 

.07880 

-.11040 

05890 

-.00560 

.01100 

.300 

-2.000 

5.77830 

.61710 

.07950 

-.11000 

.03560 

-.00320 

.00710 

.300 

-1  000 

5.77730 

.61900  ’ 

.08030 

-.11120 

.01230 

-.00070 

00310 

.300 

.000 

5.77690 

62070 

.08090 

-.11320 

-.01150 

.00180 

-.001 10 

.300 

r.ooo 

5.77640 

.62210 

.08120 

-.11660 

-.03600 

. 00450 

-.00520 

.300 

2.000 

5 77590 

62310 

.08120 

-.12070 

-.06080 

.00700 

-.00920 

300 

3.000 

5 77690 

.62390 

.08090 

-.12630 

-.08540 

.00930 

-.01310 

300 

4 000 

5.77640 

62450 

08030 

-.13440 

- noio 

.01130 

- 01690 

.300 

6.000 

5.77390 

.62640 

.07810 

-.15310 

-.16000 

.01460 

-.02450 

.300 

0vOOO 

5.77200 

.62920 

.07460 

-.16750 

-.21020 

,01790 

-.03160 

300 

10.000 

5.77100 

63060 

.07060 

-.17490 

-.26020 

.02110 

- 03830 

.300 

12.000 

5 77150 

.82460 

. OG740 

-.17580 

-.30940 

.02380 

-.04460 

GRADIENT 

-.00026 

.00150 

.00032 

-.00255 

-.oa4ii 

.00244 

- 00400 

RUN  NO 

369/  0 RN/L 

- 2.86 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12  000 

5.76660 

.63340 

.07290 

15520 

,29670 

-.02560 

04370 

.500 

-10.000 

5.76510 

.63400 

.07270 

-.14970 

.24030 

-.08190 

.03780 

.500 

-8.000 

5.76860  ' 

.62970 

.07540 

14230 

.19710 

-.01800 

.03100 

.500 

-6.000 

5.77200 

.62680 

.07840 

-.12890 

.14360 

-.01360 

.02350. 

.500 

-4.000 

5.77250 

.62630 

,08050 

-.11270 

08960 

-.00860 

01550 

.500 

-3.000 

S*?'?258 

.62820 

.08130 

10800 

.06380 

-.00600 

01140 

.500 

-2.000 

5.77250 

.63080 

.08200 

-.10790 

.03960 

-.00350 

.00740 

.500 

-1.000 

5 77200 

.63260 

.08260 

-.11000 

.01590 

- 00110 

00340 

.500 

.000 

5,77100 

.63350 

.08310 

-.11290 

-.00880 

.00140 

-.00070 

.500 

1.000 

5.77050 

,63410 

.08350 

-.11630 

-.03490 

00420 

- 00500 

soci 

2.000 

5.77050 

.63460 

.08360 

-.12060 

-.06090 

00680 

-.00910 

.500 

3.000 

5.77050 

.63530 

.08340 

-.12700 

-.08630 

, 00920 

-.01320 

.500 

4.000 

5.77050 

.63670 

. 08280 

-.13590 

-.11210 

.01140 

-.01710 

.500 

6.000 

5.76860 

.64000 

.08040 

-.15470 

16480 

.01530 

-.02470 

.500 

0.000 

5.76760 

.64070 

.07720 

-.16640 

- 21720 

01880 

- 03180 

.500 

10.000 

5.76760 

.63880 

.07400 

-.16830 

-.26860 

.02220 

-.03860 

.500 

12.000 

5.76560 

,63660 

.07270 

-.16450 

-.31790 

.02500 

-.04510 

GRADIENT 

-.00033 

.00120 

.00033 

-.00302 

-.02515 

.00252 

-.00409 

ORIGINAL  PAGE  IS'' 
OF  POOR  QUALI^ 
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REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

327.0000 

IN 

YMRP 

BREF  - 

2348.0000 

IN 

ZMRP 

SCALE  - 

.0300 

CAS  K1  FO  HIS, 6 V9,l 


- 1339.9100  IN  XC 

« .0000  IN  YC 

- 190.7500  IN.  ZC 


IPLUS.  ORB  TC5  AT38.S  J 


ALPHA I - 
RUD-U  •« 
ELV-00  - 
S3-H  - 
I ORB  »• 


(RGM089)  ( ai  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


6 000 

STAB 

1 000 

000 

ELV-ie  « 

.000 

3.000 

Sl-2 

.000 

.000 

S5-B 

.000 

7 850 

ORBELV  « 

.000 

RUN  NO 

368/  0 RN/L 

• 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

5.76170 

.64640 

.07770 

-.14230 

.30300 

-.02610 

04450 

600 

-10  000 

5.76070 

.65020 

.07700 

-.14750 

.25510 

- 02290 

03860 

600 

-8  000 

5 76320 

.64510 

.07850 

- 13840 

.20240 

- 01860 

.03170 

600 

-6.000 

5.76510 

.64100 

.08110 

- 12390 

.14780 

- 01400 

.02400 

600 

-4.000 

5.76610 

.64190 

.08370 

-.11240 

.09350 

-.00930 

01590 

.600 

-3  000 

5.76560 

.64390 

.08460 

-.11110 

.06710 

-.00670 

. 01170 

600 

-2  000 

5.76510 

64590 

.08520 

-.11350 

04170 

-.00390 

00760 

600 

-1  000 

5 76460 

.64750 

08560 

-.11760 

01690 

-.00140 

00350 

.600 

000 

5.76510 

.64890 

.08600 

- 12170 

-.00810 

00110 

- 00060 

.600 

t 000 

5.76460 

.64990 

.08650 

12380 

-.03380 

.00370 

- 00490 

.600 

2 000 

5.76370 

.65040 

.00680 

-.12470 

-.06070 

.00640 

-.00910 

.600 

3 000 

5 76370 

65060 

.08880 

-.12770 

-.08830 

.00910 

- 01330 

600 

4.000 

5 76320 

.65180 

.08620 

-.13470 

-.11550 

.01 140 

-.01730 

600 

6.000 

5 76320 

.65420 

08390 

15270 

-.16870 

.01520 

- 02500 

.600 

8 000 

5 76320 

.65480 

.08170 

- 16480 

-.22150 

01900 

- 03230 

.600 

10  000 

5.76320 

.65300 

.08050 

- 16720 

-.27400 

.02310 

- 03910 

.600 

12.000 

5 76420 

.64850 

.06050 

16260 

-.32580 

.02600 

-.04540 

GRADIENT 

- 00033 

.00119 

.00035 

-.00279 

-.02596 

00260 

- 00416 

RUN  NO. 

367/  0 RN/L 

- 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

••  -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

5 76120 

.65050 

09070 

- 12750 

31650 

-.02600 

.04300 

.700 

-10  000 

5 76030 

.65480 

.08970 

-.12240 

.26710 

- 02320 

,03730 

.700 

-8  000 

5 75980 

.65190 

.09010 

-.12100 

.21130 

- 01840 

. 03070 

.700 

-6  000 

5.75980 

64970 

.09290 

- 11890 

.15420 

- 01360 

02340 

.700 

-4.000 

5.75980 

.65140 

.09560 

-.11670 

.09860 

-.00920 

.01550 

700 

-3.000 

5 75930 

.65330 

. 09630 

-.11810 

,07160 

-.00680 

.01150 

.700 

-2  000 

5 75930 

.65480 

.09650 

- 12230 

,04510 

-.00410 

00760 

.700 

-1  000 

5.75830 

.65590 

.03660 

12690 

.01900 

- D0150 

00370 

.700 

.000 

5.75780 

.65690 

.09690 

12970 

-.00700 

.00090 

-.00030 

.700 

1 000 

5.75B30 

.65730 

.09750 

- 13050 

-.03360 

00340 

- 00440 

.700 

2.000 

5.75880 

.65700 

.09800 

-.13040 

-.06220 

,00610 

-.00860 

700 

3,000 

5 76030 

.65620 

.09790 

- 13100 

-.09170 

.00910 

-.01270 

.700 

4.000 

5 76120 

65590 

.09720 

-.13400 

-.12010 

.01150 

-.01650 

.700 

6,000 

5.76120 

.65720 

.09510 

-.14410 

-.17450 

.01520 

-.02390 

700 

8 000 

5.75930 

.66000 

.09350 

-.15350 

-.22910 

.01930 

-.03100 

700 

10.000 

5 75630 

.661 10 

.09310 

- 15840 

-.20420 

.02380 

- 03800 

.700 

12.000 

5 75630 

65400 

09330 

-.15640 

- 33790 

.02720 

- 04420 

GRADIENT 

,00013 

.00054 

. 00025 

-.00213 

-.02720 

.00260 

-.00402 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K!  FO  H15.6  V9»  I (PLUS,  ORB  TC5  AT3B.B  ) 


(RGMD90)  ( El  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  ■ 

.000 

STAB 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  • 

.000 

ELV-IB 

BREF  " 

23148  0000 

IN. 

ZMRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-OB  • 

3.000 

51-2 

SCALE  * 

0300 

S3-4  • 

000 

S5-6 

. lORB  • 

7 B50 

ORBELV 

RUN  NO. 

374/  0 piJI/L 

- 1.90 

ORAOIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.03340 

.16020 

.06880 

.08500 

-.00460 

00130 

- 00040 

.300 

-l.OOO 

-.02900 

.05560 

06340 

.05910 

-.00500 

.00160 

-.00060 

.300 

.000 

-.02530 

.04980 

.06090 

.03390 

-.00480 

,00160 

-.00070 

.300 

1 000 

-.02460 

. 14760 

,06060 

.01100 

-.00430 

.00140 

-.00060 

.300 

2 000 

-.02010 

.24450 

,06210 

-.01280 

-.00420 

.00130 

-.00050 

.300 

3.000 

-.02420 

.34080 

.06480 

-.03660 

-.00460 

.00140 

-.00050 

.300 

H.OOO 

-.03670 

.43450 

.06900 

-.05950 

-.00510 

.^00160 

-.00060 

.300 

5.000 

-.03770 

.52780 

.07460 

-.08150 

-.00510 

.00170 

-.00060 

300 

6 000 

-.025B0 

.62360 

.08220 

-.10300 

-.00500 

.00170 

-.00090 

.300 

7.000 

-.01710 

.72020 

.09250 

-.12500 

-.00590 

.00180 

- 00120 

.300 

B.OOO 

-.01560 

80960 

10490 

-.14760 

-.00800 

.00180 

- 00140 

.300 

9.000 

-.01810 

.88980 

.11760 

-. 16930 

-.00830 

00220 

-.00090 

300 

10.000 

-.02160 

.96620 

.13330 

-. 18820 

-.00730 

, 00270 

-.00020 

.300 

11.000 

-.02440  t 

,04050 

.15530 

-.20310 

-.00740 

.00300 

.00010 

.300 

12.000 

-.02110  1 

.10790 

.16120 

-.21440 

-.00770 

.00320 

-.00020 

GRADIENT 

-.00072 

.09805 

,00097 

-.02374 

-.00004 

.00003 

-.00001 

RUN  NO. 

373/  0 RN/L 

••  2.86 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

SETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.02160 

. I 7500 

.07150 

.08000 

-.00860 

.00120 

-.00030 

.500 

-1.000 

-.01810 

.06460 

.06530 

.05140 

-.00840 

.00150 

-.00050 

.500 

000 

-.01510 

.04490 

.06230 

02600 

- 00800 

00160 

-.00060 

.500 

1.000 

-.01530 

. 14760 

.06190 

00330 

-.00760 

.00150 

- 00070 

.600 

2.000 

-.02030 

.24800 

.06350 

-.02040 

-.00770 

.00160 

-.0007,0 

.500 

3.000 

-.02210 

.34860 

06620 

-.04520 

-.00810 

.00180 

-.00070 

♦ 500 

‘4.000 

r. 519150 

.44820 

.07050 

-.06890 

-.00810 

.00180 

-.00070 

.500 

5.000 

-.01480 

.54680 

.07660 

-.09100 

-.00760 

.00160 

-roooeo 

.500 

6.000 

-.01  no 

64520 

.08490 

-.11430 

-.00690 

.00150 

-.00090 

.500 

7.000 

-.01540 

.74160 

.09530 

-.13490 

- 00650 

00140 

- 00100 

500 

6.000 

-.02570 

.83120 

.10880 

-.15280 

-.00660 

.00150 

-.00110 

.500 

9.000 

-.03160 

.91350 

.12610 

-.16940 

-.00740 

00180 

-.00110 

.500 

10.000 

-.02700 

.99110 

, 14730 

-.18610 

-.00780 

.00210 

-.00100 

.500 

11  000 

- 02140  1 

.06370 

.17210 

-.20040 

-.00810 

00240 

- 00090 

.500 

12.000 

-.01630  1 

.13120 

.20030 

-.21170 

-.00900 

.00290 

-.00100 

GRADIENT 

.00017 

.10273 

.00089 

-.02437 

.00010 

.00006 

-.00006 

1.000 

.000 

.000 

.000 

.000 


DATE  80  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  lOi 


SREF  - 
LREF  * 
6REF 
SCALE  - 


- CAS 


CAS  Kl  FO  HIS. 6 V9. 1 


(PLUS.  ORB  TC5  AT30.8 


(RGM090)  ( 81  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

8348,0000 

IN. 

rf;lRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

0300 


RUN  NO.  378/  0 RN/L  « 3.2^ 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.600 

-3.000 

-.08770 

-.18850 

.600 

-I  000 

-.08470 

-.07040 

.600 

.000 

-.08080 

.04080 

.600 

1 ooo 

-.08140 

.14560 

,600 

8.000 

-.08470 

.85050 

.600 

3«000 

-.03000 

.35460 

.600 

4.000 

-.03160 

.45900 

.600 

5.000 

-.08950 

.55990 

600 

6.000 

» -.08670 

.66140 

600 

7.00D 

-.08580 

.76050 

.600 

8.000 

-.08370 

.65140 

.600 

9.000 

-.08100 

.93340 

.600 

10,000 

-.01850 

1 OlOlO 

.600 

11.000 

-.01690 

1.08150 

.600 

18.000 

-.01010 

1.14600 

GRADIENT 

-.00093 

.10500 

RLfN  NO.  371/  0 RN/L  « 3.S7 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.700 

-8.000 

-.01950 

-. 19430 

.700 

-1.000 

-.08840 

-.07900 

.700 

.000 

-.08440 

1*03630 

.700 

1.000 

-.08310 

1 14670 

.700 

8.00D 

-.08380 

.85480 

700 

3.000 

-.08410 

36390 

.700 

4.000 

-.08870 

.47170 

700 

5.000 

-.08330 

.57550 

700 

6.000 

- 08730 

,67640 

700 

7.000 

-.08380 

.77680 

,700 

8.000 

-.01530 

.86810 

.700 

9.000 

-.01140 

.94880 

.700 

10.000 

-.01600 

1.08170 

700 

n.ooo 

-.01890 

1 08890 

700 

18.000 

-.01940 

M4750 

GRADIENT 

-.00033 

. 1 0398 

parametric  data 


BETA 

m 

.000,  STAB 

RUD-U  - 

000  ELV-10 

ELV-00  - 

3 000  SI -2 

S3- 

-4 

m 

.000  S5-6 

lORB 

m 

7 850  ORBELV 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 

00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07330 

.08180 

-.01030 

.00150 

- 00050 

.06640 

. 05830 

-.00950 

00160 

-.00070 

.06310 

.08580 

-.00990 

00180 

-.00090 

.06850 

00180 

-.01010 

.00190 

-.00100 

.06400 

-.08330 

-.00970 

.00800 

-.00090 

.06730 

-.04980 

-.00890 

.00190 

-.00080 

.07800 

-.07430 

-.00870 

.00180 

-.00070 

.07900 

-.09800 

-.00850 

.00180 

-.00090 

.08810 

-.11940 

- 00740 

.00150 

- 001 00 

. 10030 

13800 

-,00680 

.00180 

- 00100 

.11680 

-.  15560 

- 00640 

.00120 

- 00100 

.13800 

-.17440 

-.00830 

.00160 

-.00060 

.16830 

-.19460 

-.00980 

00190 

.00000 

. 19050 

-.81840 

-.00940 

.00180 

.00080 

.88090 

-.88760 

-.00840 

.00190 

.00000 

.00097 

-.0SS47 

.00084 

.00004 

-.00003 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

S. 

00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07710 

.07990 

- 01060 

.00130 

- 00040 

.06980 

,05860 

-.01030 

.00130 

- 00090 

.06500 

.08580 

-.01010 

.00150 

-.00090 

.06430 

-.00050 

-.01010 

.00170 

-.00080 

.06640 

-.08740 

-.01080 

.00800 

-:ooo7o 

.07080 

-.05680 

-.00990 

.00810 

-.00060 

.07770 

-.08490 

-.00900 

.00800 

-.00050 

.00730 

-.11040 

- 00770 

.00170 

-.00040 

. 09990 

13290 

-.00660 

.00130 

-.00040 

.11600 

-.15550 

- 00600 

.00180 

-.00050 

.13600 

-.17710 

- 00630 

.00120 

-.00070 

.15950 

-.19630 

-.00700 

.001 10 

-.00040  ‘ 

. 18540 

-.31190 

-.00700 

.00090 

.00010 

.81330 

-.88080 

- 00640 

.00050 

.00020 

.84360 

-.88340 

-.00610 

.00060 

.00030 

.00159 

-.08789 

.00038 

.00010 

.00004 

I 000 
.000 
000 
000 
.000 


DATE  SO  JUN  75 


tabulated  source  data  - CAS 
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CAS  KI  ro  HIS. 6 V9.1  (PLUS.  ORB  NOZ  AT38.2’  ) (RGM091)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  " PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

5500.0000 

SQ  FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

- BETA 

000 

STAB 

-2 

000 

LREF 

«• 

327.0000 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

000 

RUD-L 

000 

BREF 

V 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3 

000 

SCALE 

w 

. .0300 

si-e 

000 

S3-4 

45 

000 

S5-6 

20  000 

I ORB 

7. 

.650 

RUN  NO. 

370/  0 pN/L 

« K90 

GRAOIEMT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.02570 

-.30360 

.10120 

.24850 

-.00450 

.00110 

-.00100 

.300 

-1  000 

-.02000 

-.20570 

' .09320 

.22540 

-.00450 

.00160 

- 00120 

300 

.000 

- 03040 

-.10460 

.00840 

.20090 

-.00460 

.00160 

- 00120 

300 

1.000 

- 03380 

-.00680 

.08640 

.17670 

-.00430 

00150 

-.001 10 

.300 

2.000 

- 03640 

.08540 

.08650 

15410 

-.00380 

,00140 

-.00090 

300 

3.000 

-.03600 

. 17590 

.08010 

.13190 

-.00380 

.00130 

- OOOBO 

.300 

4,000 

-.03370 

.26740 

.09080 

.10B90 

-.00400 

00140 

- 00090 

.300 

5.000 

-.03090 

.36190 

.09520 

.08610 

-.00400 

00150 

- 00100 

300 

8.000 

-.02840 

.45950 

.10130 

.06410 

-.00300 

.00150 

- 00130 

300 

7 000 

-.02590 

.55650 

.10920 

.04340 

- 00340 

.00150 

- 00150 

300 

8.000 

-.02270 

64980 

.11840 

,02300 

-.00300 

,00150 

-.00150 

.300 

9.000 

-.02280 

.74090 

. 12950 

.00320 

-.00320 

,00140 

-.00120 

.300 

10  000 

-.02730 

.831 10 

.14310 

-.01370 

-.00530 

.00200 

- 00090 

.300 

11.000 

-.02930 

.91770 

. 16050 

-.02290 

-.00770 

00300 

-.00060 

.300 

12.000 

-.02560 

.99800 

.16260 

-.02010 

-.00870 

00370 

-.00050 

GRADIENT 

-.00100 

.09473 

-.00065 

-.02320 

0001  1 

00001 

00003 

RUN  NO. 

377/  0 RN/L 

« 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5700/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.02620 

-.33050 

.10510 

.25320 

- 00850 

.00120 

- 00110 

500 

-1 .000 

-.02750 

-.23330 

09620 

.22580 

- 00780 

00140 

- 00120 

.500 

.000 

-.02570 

-.12490 

.09070 

.19970 

-.00730 

00160 

- 00120 

.500 

t 000 

-.02690 

-.02060 

.08820 

17490 

-.00720 

00170 

-.00110 

.500 

2 000 

-.02880 

.07810 

.08810 

.15100 

- 00710 

.00180 

-.00120 

.500 

3.000 

-.02670 

,17560 

.08950 

, 12700 

—00690 

00170 

-.00120 

.500 

H.OOO 

-.02480 

.27240 

.09240 

.10410 

-.006^0 

00150 

-.00120 

500 

5 000 

-.62620 

.36830 

.09730 

.06280 

- 00600 

.00140 

-.00130 

.500 

6.000 

- 02840 

.46470 

.10420 

.06270 

-.00530 

.00140 

- 00140 

.500 

7.000 

-.02860 

.56170 

.11270 

.04460 

-.00490 

.00140 

-.00130 

.500 

8 000 

-.02790 

65970 

.12290 

.02780 

-.00490 

.00140 

- OOllO 

500 

9.000 

-.02720 

.75730 

.13620 

.01160 

-.00520 

.00150 

-.00120 

.500 

10.000 

-.02430 

.05300 

. 15390 

-.00300 

-.00590 

00180 

-.00140 

500 

It. 000 

-.02050 

.94210 

.nsto 

-.01300 

-.00710 

.00230 

-.00140 

.500 

12.000 

-.01800 

1 02330 

.20240 

-.02350 

-.00870 

.00300 

- 00120 

GRADIENT 

.00010 

.10091 

- 00092 

-.02432 

.00030 

.00003 

-.00002 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAB  kl  FO  H15.B  V9 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

6500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  - 

23^6.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

SCALE  » ,0300 


RUN  NO,  376/  0 RN/L  • 3 SO 


fACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

,600 

-2.000 

-.02300 

-.35400 

600 

-1  OOO 

- 02740 

- 24800 

.600 

.000 

-.02800 

-.13820 

600 

1.000 

-.02490 

-.03190 

.600 

2.000 

-.02200 

.07040 

600 

3.000 

- . 02260 

, 17280 

.600 

4.000 

-.02500 

,27350 

.600 

5.000 

-.02440 

,37170 

.600 

6.000 

-.02010 

.47220 

.600 

7.000 

-.01810 

,57630 

.600 

e.ooo 

-.02070 

.67990 

.600 

g.ooo 

-.02280 

,77990 

.600 

10.000 

-.02140 

.87610 

.600 

n.ooo 

-.01970 

.96560 

.600 

12.000 

-.02010 

1,04690 

GRADIENT 

.00025 

.10384 

RUN  NO.  375/  0 RN/L  - 3.53 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

700 

-2. COO 

-.01000 

-.38210 

,700 

-1 .000 

-.01290 

-.27250 

700 

OOO 

-.01130 

-.15790 

.700 

1.000 

-.01180 

-.04560 

700 

2.000 

-.01320 

.06250 

700 

3.000 

-.01070 

.16910 

700 

4 OOO 

- 00920 

.27410 

700 

5 OOO 

- 01310 

,37630 

.700 

6 000 

-.01640 

.47980 

.700 

7.000 

-.01400 

.58800 

700 

8.000 

-.00590 

69730 

.700 

9.000 

.00000 

.80110 

.700 

10.000 

-.00250 

.89540 

.700 

1 1 .000 

-.00800 

97830 

700 

12  000 

- 00930 

I 05200 

GRADIENT 

- 00003 

.10870 

PAGE  103 


. t (PLUS. 

ORB  NOZ 

AT38.2  1 

(ROMOgn  ( 

21 

JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA 

m 

.000  STAB 

■ 

-2  000 

RUO-I 

J » 

000  RUD-L 

«* 

000 

ELV- 

IB  » 

000  ELV-OB 

M 

3 000 

Sl-2 

m 

.000  53-4 

■ 

45.000 

S5-6 

- 20 

.000  I ORB 

■ 

7.050 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5 

00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.10750 

.26130 

-.00950 

,00150 

- OOlOO 

09790 

23480 

-.OOB50 

00140 

- 00140 

.09200 

.20840 

-.00830 

.00160 

- 00140 

.08930 

. 18230 

-.00840 

.00190 

-.00130 

.08910 

.15660 

-.00820 

.00200 

-.00130 

. 09080 

.13100 

-.00760 

00180 

- 00140 

.09410 

. 1 0770 

-.00700 

.00160 

-.00130 

.09970 

.08820 

-.00620 

.00150 

- 00140 

.10740 

.07040 

-.00530 

.00130 

-.00150 

.11700 

.05210 

-.00470 

.00110 

-.OOllO 

12940 

.03350 

-.00480 

.00110 

- 00090 

.14610 

01460 

-.00580 

00130 

- 00120 

. 16730 

-.00440 

-.00700 

.00180 

-.00130 

.19340 

-.02230 

-.00760 

.00210 

-.00100 

.22300 

-.04220 

-.00720 

.00220 

-.00050 

>.00092 

-.02508 

.00039 

.00002 

-.00003 

GRADIENT  INTERVAL  « “5  00/  5 00 

CO  CLM  CY  CLN  CSL 


.11360 

.27520 

-.00870 

.00100 

-.00090 

.10230 

.25350 

-.00850 

00120 

- 00150 

.09490 

.22830 

-.00800 

.00130 

-.00140 

.09180 

.80000 

-.00790 

00160 

- 00120 

.09260 

.16950 

-.00820 

.00190 

-.001 10 

.09620 

.13890 

-.00840 

.00200 

-.001 10 

.10160 

.11220 

-.00740 

.00190 

- 00120 

. 1 0890 

,09080 

-.00560 

.00150 

-.00120 

. 1 1850 

.07030 

-.00400 

00120 

-.00120 

131 10 

.04690 

-.00310 

00100 

- 00120 

,14680 

02210 

-.00310 

.00100 

-.00150 

.16610 

-.00120 

- 00410 

00120 

-.00190 

.18950 

-.02060 

-.00520 

.00140 

-.00150 

.21680 

-.03320 

- 00550 

00130 

-.00080 

,24710 

-.04230 

-.00530 

OOlOO 

- 00030 

.00039 

-.08733 

.00031 

00011 

00000 

DATE  20  JUN  -75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  1 OH 


CAS  K1  FO  HIS. 6 V9.I  (PLUS  ORB  NOZ  AT3S  2 ) (ROM0921  ( 21  JAN  75  1 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

• 

SREF 

a 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

A 

.000 

STAB 

1 

000 

LREF 

w 

327.6000  IN. 

YMRP  •» 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

ii 

000 

RUO-L 

000 

BREF 

m 

^3^8.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN,  ZC 

ELV-*IB 

M 

.000 

ELV-OB 

3 

000 

SCALE 

- 

.0300 

S!“2 

fV 

.000 

S3-4 

45 

000 

S5-6 

m 

20  000 

I ORB 

7 

850 

RUN  NO. 

392/  0 RN/L  • 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

- 04010 

-.26700 

.10110 

.11310 

-.00610 

00130 

-.00150 

.300 

-I  000 

- 04480 

-.16930 

.09410 

.08960 

- 00600 

00170 

- 00160 

300 

000 

-.04910 

-.06740 

.09000 

.06470 

-.00600 

00160 

- OOIBO 

.300 

1.000 

-.05060 

.03070 

.06840 

.04050 

-.00570 

.00140 

-.00170 

.300 

2.000 

-.04800 

. 12390 

.08900 

.01880 

-.00500 

.00130 

-.00140 

.300 

3.000 

- 04270 

.21550 

.09100 

-.00160 

- 0049D 

,00140 

- 00120 

300 

H.OOO 

-.03910 

.30600 

09430 

-.02260 

-.00510 

00150 

- 00120 

.300 

5.000 

- 03790 

39780 

.09910 

-.04430 

-.00480 

00150 

-.00140 

.300 

6.000 

-.03640 

.49280 

.10590 

-.06530 

-.00400 

00150 

- 00160 

.300 

7.000 

-.03630 

.58890 

.11460 

-.08420 

-.00330 

.00150 

-.00180 

.300 

8.000 

-.03780  ' 

.68190 

.12440 

-.10270 

-.00330 

.00140 

- 00190 

.300 

9 ODD 

- 03770 

.77200 

.13590 

-.12130 

-.00390 

.00130 

- OOIBO 

.300 

10.000 

-.03720 

♦85260 

.15020 

-.13700 

- 00550 

.00190 

- 00120 

,300 

11  000 

- 03720 

.95010 

. 16B40 

-.14620 

- 00720 

. 00280 

- 00080 

.300 

12  000 

-.03700 

1.03020 

. ISIOO 

-.15110 

- OOBSO 

00350 

- 00090 

GRADIENT 

.00078 

.09490 

-.00011 

-.02242 

.00021 

-.00000 

00006 

RUN  NO 

301/  0 RN/L  » 2.87 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5-00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

-.03580 

- 30180 

. 10520 

.11570 

- 00850 

.00120 

- 00130 

500 

-1.000 

-.03940 

- 19720 

.09700 

.08920 

-.00780 

.00150 

- 00140 

.500 

♦ 000 

-.03990 

-.08950 

.09220 

.06450 

-.00730 

.00160 

-.00130 

500 

1 000 

-.03960 

.01410 

.09020 

.04080 

- 00700 

.00160 

- 00120 

.500 

2.000 

-.03790 

.11250 

.09040 

.01820 

-.00680 

00160 

' 00130 

.500 

3.000 

-.03550 

.21010 

.09230 

-.00400 

—00680 

.00160 

- 00130 

.500 

4, poo 

.30780 

.09580 

-.02540 

* -.00680 

.00160 

-.00130 

.500 

5.000 

- 03490 

.40440 

.10120 

-'.04600 

-.00640 

.00150 

-.00150 

500 

6.000 

-.03730 

.50120 

.10860 

-.06520 

-.00590 

.00140 

- 00160 

.500 

7.000 

- 04080 

.59820 

.11750 

-.08120 

-.00550 

.00140 

. - 00150 

.500 

e 000 

-.04140 

.69590 

.12800 

-.09590 

-.00550 

.00140 

- 00140 

.500 

9.000 

-.03860 

.79280 

.14180 

-.11070 

-.00560 

.00150 

- 00160 

.500 

10.000 

-.03790 

.08680 

.16000 

-.12440 

-.00600 

.00160 

-.00190 

500 

11.000 

-.03480 

.97490 

.18280 

-.13310 

-.00720 

.00230 

-.00180 

.500 

12.000 

-.02750 

1.05590 

.20970 

-.14050 

-.00890 

.00290 

-.00140 

GRADIENT 

.00051 

.10077 

-.00040 

-.02301 

,00025 

.00003 

- 00001 

OAre  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAB 


PAGE  105 


CAB  K\ 

FQ 

H15.6  V9.1 

CPLUS.  0R6  NOZ  AT 36  2 1 

(RGrtOSai  ( 

21 

UAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

5500  0000  SQ»FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

BETA 

000 

STAB 

IB 

1 000 

LREF  • 

327.8000  IN. 

YMRP  • 

«0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

m 

.000 

BREF  - 

2346.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

!N. 

2C 

ELV-IB 

• 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE 

0300 

SI -2 

m 

000 

S3"4 

M 

H5  000 

S5-6 

M 

20  000 

I ORB 

m 

7 650 

RUN  NO. 

390/  0 RN/L  « 3.19 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2,000 

-.02030 

-.31670 

.10760 

. 12920 

-.00930 

.00150 

-.00120 

600 

-1  000 

- 01870 

-.21040 

♦09870 

.09980 

- OOBQO 

.00160 

-.00150 

.600 

.000 

-.02420 

-.10030 

.09330 

.07200 

- 00910 

.00180 

-.00150 

600 

I 000 

- 03120 

.00640 

09110 

.04650 

- 00930 

.00200 

- 00140 

.600 

2.000 

-.03520 

10860 

.09140 

02350 

-.00880 

00200 

-.00140 

.800 

3.000 

-.03460 

.20970 

.09360 

.00100 

-.00770 

.00180 

-.00130 

.600 

H.OOO 

- 03290 

.30910 

.09740 

-.02020 

-.00700 

< .00170 

-.00130 

.600 

5.000 

- 03320 

.40670 

.10350 

-.03860 

-.00670 

00160 

- 00140 

.600 

6.000 

-.03550 

.50600 

11170 

-.05480 

-.00640 

00160 

- 00150 

600 

7 000 

- 03890 

.60860 

12220 

- 07100 

- 00580 

00140 

- OOllO 

.600 

e.ooo 

-.03900 

.71130 

13530 

-.08770 

-.00540 

00130 

- 00090 

.600 

9.000 

-.03540 

.81090 

. 15230 

-.10440 

-.00570 

.00140 

-.00130 

.600 

10.000 

-.03430 

.90590 

.17370 

-.12060 

-.00670 

.00180 

-.00130 

.600 

n.ooo 

-.03430 

99300 

19990 

13470 

-.00730 

00210 

- 00090 

.600 

12.000 

-.03200 

I 07230 

23000 

-.15070 

-.00720 

.00220 

- 00040 

GRADIENT 

- 00234 

.10349 

-.00040 

-.02385 

00038 

00001 

OOOOO 

RUN  NO. 

379/  0 RN/L  « 3 52 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,700 

-2.000 

-.02550 

-.34530 

.11310 

.14460 

-.00940 

.00130 

-.00120 

.700 

-1  QOO 

-.02510 

-.23530 

.10260 

. 1 1960 

- 0089Q 

00130 

-.00160 

.700 

.000 

-.02410 

-.12190 

.09620 

.09260 

- 00860 

.00160 

-.00160 

.700 

uooo 

-.02530 

-.01050 

.09370 

06550 

-.00850 

.00180 

-.00130 

.700 

2.000 

-.02700 

.09730 

.09490 

.03950 

-.00850 

.00200 

-.00110 

700 

3 000 

-.02050 

20300 

.09890 

.01390 

-.00040 

00210 

-.001  10 

,700 

4.000 

-.02630 

.30630 

.10500 

- 01020 

-.00760 

.00190 

-.00110 

.700 

5.000 

-.02440 

40680 

. 1 1280 

-.03090 

-.00640 

.00170 

- 00100 

.700 

6.000 

-.02460 

.50050 

.12300 

-.04900 

-.00530 

.00150 

-.00090 

,700 

7.000 

-.02300 

.61460 

.13610 

-.07050 

-.00460 

.00130 

-.00090 

.700 

8.000 

-.01060 

72280 

.15200 

-.09260 

-.00480 

,00130 

- 00110 

.700 

9.000 

- 01690 

.82700 

.17150 

-.11380 

-.00560 

00150 

-.00130 

.700 

10.000 

-.02090 

92190 

.19530 

-.13030 

- 00650 

.00160 

- 00090 

700 

n.ooo 

-.02370 

1.00420 

22300 

14000 

-.00670 

00150 

-.00040 

.700 

12  000 

- 01960 

1.07560 

25350 

-.  14740 

-.00630 

,00120 

-.00010 

GRADIENT 

- 00017 

.10760 

.00023 

-.02546 

.00033 

,00009 

,00007 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA6 


PAGE  106 


CAS  KI  FO  H15«6  V9.1 

REFERENCE  DATA 


SREF  *• 

5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327  8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

0REF  - 
SCALE  » 

2348.0000 

.0300 

m. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

<PLUS.  ORB  NOZ  AT38.2  ) (RGM093)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAI  » 6.000  STAB  - 1 000 

RUO-U  « .000  RUD-L  • .000 

ELV-IB  - .000  ELV-08  - 3.000 

SI "2  ■ .000  S3-4  - 45  000 

S5-6  - 20.000  I ORB  - 7 050 


RUN  NO  366/  0 RN/L  « 1.09  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.01640 

.50940 

.09660 

-.11730 

.29190 

- 01970 

.03690 

300 

-10.000 

5 81930 

.50520 

.09940 

-.11290 

.24010 

- 01530 

.03040 

.300 

-8.000 

5.82320 

.49230 

.lotto 

-.10010 

.18540 

-.01090 

. 02450 

.300 

-6.000 

5.82620 

.49290 

.10230 

-.08430 

.13210 

-.00710 

.01650 

.300 

-H  000 

5.82810 

48130 

.10350 

-.07110 

,08260 

-.00390 

.01230 

300 

-3.000 

5.82810 

.48280 

.10430 

-.06770 

.05940 

- 00240 

.00900 

.300 

-2.000 

5.82860 

,48430 

.10500 

-.06730 

03710 

-.00090 

00560 

.300 

-1. 000 

5.82860 

.48440 

.10540 

-.06890 

.01490 

.00030 

.00220 

,300 

,000 

5.82310 

.48460 

.10550 

-.07070 

-.00770 

.00130 

-.00140 

.300 

1 000 

5.82760 

.48590 

.10600 

-.07140 

-.03120 

.00250 

-.00490 

.300 

2 000 

5.82760 

.48770 

.10610 

-.07180 

-.05510 

.00400 

-.00850 

.300 

3 000 

5.82670 

.49010 

.10600 

-.07460 

-.07890 

.00550 

-.01180 

.300 

4.000 

5.82520 

.49330 

.10610 

-.06120 

-.10250 

.00670 

-.01470 

.300 

6 000 

5.82130 

.50180 

.10580 

-.09990 

-.15110 

.00900 

-.02010 

300 

8.000 

5.8IBB0 

.50970 

.10340 

-.11670 

-.20310 

.01230 

- 02620 

.300 

10  000 

5 81840 

.51470 

,09960 

- 12630 

-.25770 

01680 

-.03290 

.300 

12  000 

5 81590 

.51350 

.09690 

-.12690 

- 31230 

.02110 

- 03910 

GRADIENT 

-.00031 

.00130 

.00031 

-.00121 

-.02310 

.00130 

- 00343 

RUN  NO. 

385/  0 RN/L 

- 2.83 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,500 

-12.000 

S 81300 

.51420 

.10000 

- 10840 

.29750 

-.02010 

03680 

.500 

-10.000 

5.81490 

.51040 

.10040 

-.10400 

.24340 

- 01540 

. 03090 

.500 

-8.000 

5.81980 

.49980 

.10200 

-.09370 

.19070 

-.01190 

.02540 

500 

-6.000 

5 82470 

.49170 

.10400 

-.07960 

.13760 

-.00810 

.01940 

500 

-4.000 

82710 

.48970 

.10580 

-f06810 

.08480 

-.00390 

.01260 

.500 

-3.000 

5.82710 

.49120 

.10640 

-.06260 

.05990 

-.00200 

00910 

.500 

-2.000 

5.82670 

.49310 

.10680 

-.06260 

.03690 

-.00060 

.00560 

.500 

-I. 000 

5.82620 

.49390 

.10700 

- 06400 

.01500 

.00030 

.00210 

.500 

.000 

5.82620 

.49350 

.10720 

-.06440 

-.00710 

.00110 

-.00140 

.500 

i.boo 

5.82570 

.49360 

.10760 

-.06440 

-.03070 

.00230 

-.00510 

.500 

2.000 

5.82570 

.49460 

.10790 

-.06650 

-.05560 

.00380 

-.00870 

.500 

3.000 

5.82570 

.49580 

. Ip790 

-.07140 

-.08080 

.00540 

-.01230 

.500 

4.000 

5.82570 

.49770 

.10760 

-.07850 

-.10570 

.00710 

-.01560 

.500 

6.000 

5.82230 

.50380 

.10630 

-.09540 

-.15660 

.01000 

-.02160 

500 

8.000 

5 81690 

.51250 

. 10410 

-.11140 

-.21010 

.01290 

-.02730 

.500 

10.000 

5.81250 

.51900 

.10150 

-.11970 

-.26560 

.01640 

-.03300 

.500 

, 12.000 

5.81450 

.51650 

.09940 

-.11320 

-.32010 

.02150 

- 03910 

GRADIENT 

-.00021 

.00081 

.00024 

-.00140 

-.02350 

.00128 

-.00355 

DATE  ao  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 

CAB  Kl  FO  H15.6  V9.! 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  " 

1339.9100 

!N.  XC 

LREF  - 

337.0000 

IN. 

YHRP  « 

o 

o 

o 

o 

IN.  YC 

BREF  “ 

£348  0000 

IN 

imp  - 

tSO  7500 

m.  2C 

SCALE  * 0300 


PACE  107 

(PLUS.  ORB  NOZ  AT38.3  ) (ROM093)  ( ei  JAN  73  I 

PARAMETRIC  DATA 


AUPHAI 

■ 

6 000 

STAB 

1 000 

RUD-U 

■ 

.000 

RUD“L 

000 

EUV-IQ 

■ 

.000 

ELV-00 

3.000 

Sl-3 

m 

.000 

S3-4 

45.000 

S6-6 

M 

80.000 

I ORB 

7,650 

RUN  NO. 

384/  0 RN/L 

- 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5.81150 

.51930 

.10520 

-.09700 

.30320 

-.02030 

.03720 

600 

-10.000 

5.81250 

.51970 

.10450 

-.09590 

.24920 

-.01610 

03160 

.600 

-8.000 

5.01740 

.50S50 

.10530 

-.08430 

.19530 

- 01230 

02610 

.600 

-6.000 

5.82130 

.49900 

. 10720 

-.06950 

.14100 

-.00830 

.01990 

.600 

-4  000 

5 82230 

.49S50 

. 10930 

-.05780 

.08760 

-.00420 

01290 

.500 

-3.000 

5.82180 

.49710 

.11000 

-.05480 

.06220 

-.00230 

00930 

.600 

-2.000 

5.82230 

.49740 

.11010 

-.05490 

,03050 

-.00080 

.00580 

600 

-1,000 

5.82280 

.49720 

.11000 

-.05700 

.01590 

.00020 

00230 

600 

000 

5.82320 

.49750 

.11030 

-.05880 

-.00660 

.00100 

-.00130 

600 

l.OOO 

5,62280 

.49370 

.11070 

-.05950 

-.03010 

,00200 

- 00500 

600 

2.000 

5.82230 

.50000 

.11120 

- ,05970 

-.05510 

.00350 

-.00870 

600 

3.000 

5 02180 

.50120 

'.11150 

-.06180 

-.06120 

.00540 

-.01220 

600 

4.000 

5.82080 

.50340 

.11140 

-.06830 

-.10750 

.00720 

-.01560 

.600 

6.000 

5 81790 

SI  070 

.11010 

-.08860 

- 16040 

01 030 

- 02200 

.600 

8 000 

5.81450 

.51330 

.10850 

- 10680 

-.21460 

.01320 

-.02800 

600 

10.000 

5.81250 

.52290 

.10710 

-.11470 

-.27040 

.01680 

- 03360 

.600 

12  000 

5 81400 

.51970 

. 10650 

-.10660 

-.32900 

.02270 

-.03900 

GRADIENT 

- OOOlO 

,00078 

.00026 

-.00126 

-.02406 

00132 

- 00359 

RUN  NO 

383/  0 RN/L 

- 3 56 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

5.81300 

.51340 

.11690 

-.07320 

.31710 

-,02050 

.03480 

.700 

-10.000 

5 81350 

.51520 

.11650 

-.07660 

.26260 

-.01720 

. 03020 

700 

-9.000 

5.81640 

.50490 

.11770 

-.06800 

.20430 

-.01270 

02460 

700 

-6.000 

5.81980 

.49620 

. 12000 

-.05740 

.14710 

-.00830 

.01850 

.700 

-4.000 

5 82080 

.49400 

, 12230 

-.05040 

.09340 

-.00470 

01250 

700 

-3.000 

5.82130 

.49400 

. 12270 

-.04960 

.06750 

-.00290 

.00920 

.700 

-2.000 

5.82130 

.49330 

. 12240 

-.05020 

.04210 

-.00120 

.00580 

.700 

-l.OOO 

5.82180 

.49280 

.12190 

-.05020 

.01770 

.00010 

00240 

700 

.000 

5.82180 

.49320 

.12180 

-.04990 

-.00630 

.00120 

-.00120 

.700 

1 ,000 

5.82180 

.49420 

. 12220 

-.05070 

-.03140 

.00240 

-,00480 

.700 

2.000 

5 82180 

.49500 

.12280 

- 05190 

- 05780 

00390 

- 00820 

.700 

3.000 

5.92280 

.49560 

. 12330 

- 05410 

- 08490 

.00570 

-.01150 

.700 

4.000 

5.02230 

.49750 

. 12320 

-.06040 

-.11200 

.00770 

- 01450 

.700 

6 000 

5 81930 

.50530 

.12160 

-.07960 

-.16670 

.OHIO 

- 02040 

.700 

8 000 

5 8I4S0 

.51450 

.11970 

-.09500 

-.22330 

.01420 

- 02610 

700 

10.000 

5 91100 

.52090 

.11820 

-.10070 

-.28110 

01750 

- 03190 

700 

12,000 

5.81300 

.51900 

.11760 

- . 09470 

-.33000 

.02210 

- 03720 

GRADIENT 

.00019 

.00039 

.00011 

-.00096 

-.02546 

.00146 

- 00342 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  CA5 


PAGE  108 


CAS  K1  FO  H15.6  V9. I (PLUS,  ORB  NOZ  AT38.2  ) 


(ROM09H)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1339,9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327.8000  IN 

YMRP 

- ,0000 

IN.  YC 

BREF  - 

2348  0000  IN. 

2MRP 

- 190.7500 

IN  2C 

SCALE  - 

.0300 

RUN  NO 

390/  0 RN/L  • 1.89 

GRADIENT  INTERVAL 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

m 

6 000 

STAB 

1.000 

RUD-U 

m 

10  000 

RUO-L 

10.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-08 

3.000 

si-e 

M 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

m 

20  000 

lORB 

7.850 

-5  00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5 75080 

.53160 

.10520 

-.12940 

31420 

- 0375D 

03070 

300 

-10.000 

5 80660 

.51790 

.09930 

-.11520 

26500 

-.03100 

03240 

.300 

-8.000 

5 81540 

.50450 

.10010 

-.10320 

.20820 

-.02550 

.02620 

.300 

-6.000 

5.81350 

.49660 

.10250 

- 09020 

15320 

- 02110 

02010 

.300 

-4.000 

5 81590 

.49510 

.10370 

-.07740 

.10370 

- 01760 

.01390 

.300 

-3.000 

5.81740 

.49620 

10410 

- 07330 

.08090 

-.01610 

01060 

,300 

-2.000 

5.81740 

.49710 

. 10480 

- 07220 

.05860 

-.01480 

00720 

300 

-1,000 

5 81690 

.49740 

. 10520 

-.07290 

.03620 

-.01360 

00370 

.300 

.000 

5.81690 

.49790 

.10540 

-.07380 

.01350 

-.01240 

.00010 

.300 

1.000 

5.81640 

.49920 

.10580 

-.07410 

-.00920 

-.01130 

-.00340 

300 

2.000 

5.81640 

.50080 

.10610 

-.07500 

-.03220 

-.01000 

-.00680 

300 

3 000 

5.81590 

.50270 

.10620 

-.07840 

- 05590 

- 00850 

- 01010 

.300 

4.000 

5,81400 

.50650 

. 10550 

-.08490 

-.08010 

- 00730 

- 01300 

300 

6.000 

5.80960 

.51640 

.10640 

-.10270 

-.12950 

- 00520 

-.01860 

.300 

8.000 

5 80760 

.52330 

.10400 

-.11940 

- 17970 

-.00260 

- 02460 

.300 

10.000 

5 80810 

.52520 

.10010 

-.12860 

-.23100 

.00070 

- 03100 

.300 

12.000 

5 80570 

52280 

.09720 

-.12540 

- 28450 

.00440 

-.03720 

GRADIENT 

- 00024 

.00124 

.00034 

- 00087 

-.02288 

00126 

- 00341 

RUN  NO, 

309/  0 RN/U 

- 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5.60960 

.51720 

.10010 

-.10690 

.32530 

-.03700 

.03870 

.500 

-10.000 

5.80760 

.51230 

.10070 

-.09900 

.26950 

-.03140 

. 03270 

500 

-8.000 

5.81250 

.50130 

,10230 

-.09090 

.21480 

-.02690 

.02700 

500 

-6  000 

5.81740 

.49330 

.10440 

-.07860 

.16060 

- 02250 

02090 

.500 

-4.000 

5.81980 

.49160 

.10640 

-.06540 

.1077P 

-.01790 

.01410 

.500 

-3.000 

5.8f980 

.49270 

.10710 

-.06170 

.08300 

-.01600 

.01050 

.500 

-2.000 

5.81930 

.49400 

.10760 

-.08160 

.06000 

-.01460 

00700 

.500 

-1.000 

5.01930 

.49480 

.10770 

-.06290 

.03730 

-.01360 

.00350 

500 

.000 

5.81880 

.49530 

.10790 

-.06350 

.01420 

-.01250 

-.00010 

.500 

1.000 

5.81840 

.49620 

.10830 

-.06380 

-.00910 

-.01140 

-.00370 

.500 

2.000 

5.81880 

.49710 

.10870 

-.06600 

-.03270 

-.01020 

-.00720 

.500 

3 000 

5.81930 

.49310 

.10880 

-.07120 

-.05680 

- OOBBO 

- 01070 

.500 

4 000 

5.81840 

.50000 

.10870 

-.07840 

- 08140 

-.00730 

-.01400 

,500 

6.000 

5.81450 

.50580 

.10780 

-.09510 

-.13250 

-.00460 

-.02000 

.500 

8.000 

5.80910 

.51490 

.10580 

-.11040 

-.18550 

-.00210 

-.02550 

500 

10  000 

5.80470 

.52090 

.10330 

-.11880 

-.23950 

.00070 

-.03120 

.500 

12.000 

5.80520 

.52030 

.10150 

-.11520 

-.29360 

. 00490 

- 03750 

GRADIENT 

-.00015 

.00096 

.00029 

-.00150 

-.02346 

.00125 

-.00353 

date: 

20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE  109 

CA5  Kl 

FO 

H15.6  V9.1  (PLUS.  ORB  NOZ  AT30.2 

(RGM09»+)  ( 

21 

JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

5500  0000  SQ  FT 

XHRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

ALPHA! 

6 000 

STAB 

I 000 

LREF 

m 

327  8000  IN, 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

IS 

10.000 

RUD-L 

!0  000 

GREF 

m 

23^8  0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN 

ZC 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

3 000 

SCALE 

V 

0300 

SI  “2 

m 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

7 850 

RUN  NO. 

398/  0 RN/L 

• 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,600 

«12.000 

5 90470 

.61930 

.10480 

-.09470 

.33180 

-.03740 

.03900 

600 

-10  000 

5 80620 

.51680 

.10420 

- 09090 

27430 

-.03210 

03300 

600 

-8.000 

5.81010 

.50610 

.10530 

- 07950 

.21850 

- 02720 

02750 

600 

-B  000 

5 81350 

.49810 

.10740 

- 06560 

163B0 

-.02260 

.02130 

.600 

-4.000 

5 81490 

.49670 

. 1 0970 

-.05430 

.11060 

-.01830 

01440 

.600 

-3  000 

5 81490 

49730 

.11040 

-.05230 

.08510 

-.01640 

01070 

600 

-2  000 

5 81490 

.49790 

.11060 

-.05360 

.06090 

-.01470 

.00710 

.600 

-1.000 

5.81490 

.49850 

.11060 

-.05590 

.03740 

-.01350 

.00350 

600 

000 

5 81490 

.49940 

.11080 

- 05790 

.01430 

-.01250 

-.00010 

.600 

1 .000 

5.81490 

.50020 

.11150 

-.05940 

- 00910 

-.01150 

- 00380 

.600 

2.000 

5 81490 

50120 

11230 

-.06040 

-.03370 

-.01030 

- 00730 

.600 

3 000 

5 81400 

.50280 

.11270 

- 06300 

- 05960 

-.00850 

-.01080 

,600 

4 000 

5.81300 

.50560 

.11260 

-.06980 

- 08580 

-.00680 

- 01420 

.600 

6.000 

5 01050 

.51350 

.11180 

- 03030 

-.13810 

-.00400 

-.02040 

600 

6.000 

5.80810 

.52040 

11100 

-.10790 

-.19110 

-.00160 

- 02600 

.600 

10  000 

5.80710 

.52370 

.11030 

- 11580 

-.24550 

.00110 

-.03130 

.600 

12.000 

5 80570 

.52040 

.10930 

-.10990 

- 30290 

.00600 

-.03700 

GRADIENT 

-.00017 

.00101 

.00038 

-.00185 

-.02426 

.00134 

-.00358 

RUN  NO 

307/  0 RN/L 

• 3.50 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

SETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-12.000 

5.80810 

51320 

.11680 

-.06760 

,34400 

- 03710 

03670 

.700 

-10  000 

5 80660 

.51340 

.11650 

- 06860 

28920 

-.03370 

05190 

700 

-8.000 

5.81010 

50340 

.11760 

-.05950 

,22800 

-.02800 

.02620 

.700 

-6.000 

5.81350 

.49540 

. 1 1990 

-.05020 

.16910 

-.02260 

.02010 

.700 

-4.OO0 

5.01490 

. 49400 

. 12260 

- 04580 

1 1550 

-.01860 

01390 

.700 

-3.000 

5 61450 

.49440 

.12310 

-.04570 

,08970 

-.01680 

.01070 

700 

-2  000 

5.81350 

49400 

.12260 

-.04640 

.06370 

-.01490 

.00710 

.700 

-l.OOO 

5 81350 

49330 

.12230 

-.04710 

03860 

-.01330 

.00360 

.700 

000 

5.81490 

.49370 

.12270 

-.04780 

.01490 

-.01220 

.00010 

.700 

l.OOO 

5 81490 

.49470 

.12330 

-.04850 

-.00890 

-.01120 

-.00330 

700 

2.000 

5.81490 

.49560 

.12400 

-.04950 

-.03430 

- 00990 

-.00660 

.700 

3 000 

5,81400 

.49680 

.18450 

-.05270 

-.06130 

-.00820 

-.00980 

700 

4.000 

5 91250 

.49910 

. 12450 

- 05980 

- 08340 

-.00640 

-.01290 

700 

6,000 

5.81010 

.50630 

.12350 

-.07830 

-.14830 

-.00330 

-.01870 

700 

B 000 

5 80760 

.51420 

.12190 

-.09160 

-.19730 

-.00100 

-.02430 

.700 

10.000 

5 80520 

.51950 

. 12050 

-.09640 

-.25300 

.00140 

-.02960 

700 

12.000 

5.80470 

.51820 

12010 

-.09650 

- 30960 

.00540 

-.03480 

GRADIENT 

-.0001 1 

00054 

00026 

-.00141 

-.02521 

.00145 

- 00338 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  no 


CAS  K1  ro  H15,6  VSa  (PLUS*  ORB  NOZ  AT38.2  1 (RGMOQS^  ( 21  JAM  7S  \ 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 

55D0  0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

Q(iO 

STAB 

\ 000 

LREF  “ 

327.8000 

IN 

YHRP  - 

0000 

IN.  YC 

RUD-U 

m 

000 

RUD-L 

w 

000 

BREF  “ 

2348  0000 

IN. 

ZMRP  ** 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

10.000 

ELV-OB 

- 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

m 

.000 

53-4 

m 

45.000 

-ss-e 

m 

20  000 

10R8 

m 

7.050 

RUN  NO 

394/  0 RN/L 

• 1.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.06040 

-.21800 

♦10290 

-.06910 

-.00660 

.00100 

-.00120 

.300 

-1.000 

-.05530 

-.11780 

.09620 

-.08960 

- 00730 

.00160 

-.00150 

.300 

.000 

-.05360 

-.01590 

.09250 

-.11130 

-.00710 

.00170 

- 00160 

.300 

nooo 

-,05810 

*07970 

*09150 

-.13290 

- 00610 

.00140 

- 00150 

300 

2 000 

-.05510 

.17340 

.09250 

-.15260 

-.00640 

.00140 

-.00140 

300 

3.000 

-.05140 

.26690 

.09510 

-.17170 

-.00640 

.00150 

- 00120 

.500 

4.000 

-.04970 

.35750 

. 09900 

-.19130 

-.00650 

.00160 

-.00130 

.300 

5*000 

-.05030 

*44740 

,10430 

-.20970 

-.00740 

.00170 

-.00150 

.300 

6.000 

-.05240 

.54170 

*11160 

-.22750 

-.00740 

00190 

- 00180 

.300 

7 000 

- 05450 

.63810 

.12100 

-.24510 

- 00600 

00180 

-.00180 

.300 

8.000 

-.05460 

*72930 

.13150 

-.26050 

-.00530 

00160 

- 00190 

300 

9 000 

-*05200 

81740 

. 14360 

-.27460 

-.00640 

*00180 

-.00150 

.300 

10.000 

-,05210 

.90630 

15820 

-.28660 

-.00850 

.00250 

- 00100 

.300 

11  000 

-.05760 

*99250 

. 17680 

-.29310 

-.01000 

00340 

-.00070 

.300 

12.000 

-.06480 

1 . 06950 

.20000 

-.29350 

-.01000 

.00380 

-.00060 

GRADIENT 

*00129 

*09496 

.00039 

-.02016 

.00000 

.00005 

.00000 

RUN  NO. 

393/  0 RN/L 

« 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5" 00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.SCO 

-2.000 

-.05700 

-.25070 

.10660 

-.06320 

-.00990 

.00120 

-.00090 

.500 

-I. 000 

-.05010 

-.14550 

.09910 

-.00030 

-.00920 

.00150 

-.00110 

.500 

,000 

-.04800 

-.03870 

09500 

-.11120 

- 00870 

.00160 

-.00100 

*500 

l*QQO 

-.05530 

.06230 

.09360 

-.13200 

-.00880 

.00170 

- 00110 

.500 

2.000 

-.05670 

.16120 

09450 

-.15190 

-.00880 

00190 

-.00120 

.500 

3.000 

-.05220 

.25890 

.09690 

-.17090 

-.00860 

.00180 

-.00110 

.500 

4.000 

-.05210'' 

.35if60 

♦10090 

-.10090 

-,00840 

.00180 

-.00110 

*500 

5 000 

- 05570 

,44880 

.10660 

-.20610 

-.00820 

00160 

- 00130 

,500 

6 000 

-.05280 

♦ 54410 

.11460 

-.22220 

-.00770 

00160 

-.00150 

.500 

7.000 

-.04520 

.64140 

. 12430 

-.23630 

-.00730 

.00160 

-.00150 

.500 

8.000 

-.04590 

.73710 

.13540 

-.24870 

-.00710 

.00150 

-.00130 

*500 

9.000 

-.04950 

.83220 

. 14970 

-.26110 

-.00690 

.00160 

-.00150 

.500 

10.000 

-.04810 

.92520 

*16820 

-.27010 

-.00730 

.00190 

-.00180 

500 

1 1.000 

-.04570 

1.01 180 

* 19100 

-.27150 

-.00850 

.00240 

-.00140 

.500 

12.000 

-.04700 

1.09050 

.21010 

-.27180 

-.01020 

00310 

- 001 10 

ORADIENT 

-.00018 

.09987 

.00019 

-.02027 

.00019 

• ,00006 

-.00004 

DATE  £0  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PACE  1 1 I 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  » 


CAS  ki 

FO 

H15.8  V9, 

.1  (PLUS. 

ORB  NOZ  AT38.2  ) 

(ROM095)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500*0000  SQ.FT 

XMRP  - 

‘ 1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

« 

.000  STA9 

m 

1.000 

327  eOOO  IN  ’ 

YMRP  ■ 

« 0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

000  RUO-L 

K 

.000 

2348.0000  IN 

ZMRP  • 

‘ 190  7500 

IN 

zc 

ELV-1 

IB  - 10 

000  ELV-OB 

m 

13.000 

0300 

SI 

-2 

M 

000  S3-4 

m 

45  000 

S5' 

» 20 

000  I ORB 

m 

7 850 

RUN  NO 

392/  0 RN/L 

» 3,25 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5, 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.04860 

.27110 

.10970 

-.05050 

-.01010 

00160 

-.00100 

.600 

-t.OOO 

-.04600 

- 

.16340 

.10120 

-.07700 

-.00950 

00150 

- 00130 

600 

000 

-.04540 

- 

.05360 

.09640 

-.10270 

-.00980 

00180 

-.00130 

.600 

t.OOO 

-.04660 

.04990 

.09510 

-,12480 

-.01010 

00200 

- 00130 

.600 

2 000 

- 05170 

.15140 

.09600 

-.14430 

-.01010 

00220 

- 00130 

.600 

3.000 

-.05180 

.25210 

.09860 

16320 

- 00920 

00210 

-.00130 

.600 

4.000 

-.04610 

.35080 

.10290 

-<18120 

-.00850 

.00180 

-.00120 

.600 

5.000 

-.04020 

.44810 

.10920 

-.19650 

-.00810 

.00170 

-.00120 

.600 

6.000 

-.04000 

.54680 

.11770 

-.20810 

-.00740 

00160 

- 00140 

600 

7.000 

-.04250 

.64010 

.12850 

-.21BB0 

-.00680 

00150 

-.00120 

.600 

8.000 

-.04130 

.74880 

.14230 

-.23280 

-.00690 

.00130 

- C0070 

.600 

9.000 

-.03980  ^ 

.84600 

.16010 

-.24700 

-.00800 

.00150 

-.00080 

.600 

10  000 

-.03850 

.93870 

18170 

-.25810 

-.00940 

.00210 

- 00120 

.600 

n 000 

-.04010 

I 

.02480 

.20760 

-.26530 

- 01000 

00250 

-.00100 

.600 

IS. 000 

-.04550 

I 

.10410 

.23760 

-.27400 

- 00930 

.00250 

-.00030 

GRADIENT 

.00041 

.10267 

.00015 

- 02076 

00025 

00005 

-,00001 

RUN  NO. 

391/  0 RN/L 

- 3.57 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.04460 

- 

.30150 

. 1 1520 

- . 02970 

-.01000 

.00120 

-.00080 

.700 

-t.OOO 

-.04580 

- 

. 18870 

.10520 

-.05610 

-.01060 

.00140 

-.00140 

.700 

.000 

-.04590 

- 

.07400 

.09950 

-.00220 

-.01090 

.00170 

-.00130 

.700 

t.OOO 

-.04510 

.03290 

.09820 

-. 10440 

-.01000 

.00)80 

-.001 10 

.700 

2 000 

-.04880 

. 13860 

,09940 

-. 12390 

-.00920 

.00200 

-.00090 

.700 

3.000 

-.04990 

.24320 

. 10350 

14450 

-.00940 

.00210 

-,cbiOQ 

.700 

4 000 

-.05040 

.34450 

.11030 

-.16400 

-.00920 

.00210 

-.00090 

.700 

5.000 

-.05130 

.44340 

. 1 1890 

17950 

-.00810 

00190 

- 00100 

.700 

6.000 

-.05130 

.54430 

.12910 

-.19350 

-.00660 

.00160 

-.00080 

.700 

7.000 

-.04890 

.64990 

.14200 

-.21020 

-.00580 

.00150 

-.00070 

.700 

e.ooo 

-.04570 

.75720 

.15830 

-.22950 

-.00590 

,00140 

-.00)00 

700 

9.000 

-.04680 

.86000 

.17780 

-.24650 

-.00640 

,00450 

-.00100 

.700 

to. 000 

-.04400 

.95340 

.20130 

-.25780 

-.00710 

.oono 

- C0040 

700 

1 t.OOO 

-.04290 

1 

.03560 

.22920 

-.26310 

-.00740 

,00160 

00010 

.700 

ta.ooo 

-.04610 

t 

.10640 

.26070 

-.26590 

-.00720 

.00140 

.00000 

GRADIENT 

-.00100 

.10640 

,00077 

-.02136 

,00030 

00012 

.00003 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  It 2 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  » 
SCALE  - 


CAS  KI 

FO  H15.6  V9.I  (PLUS. 

OR0  TCS  AT3S.2  1 

1RGH095)  ( 21 

REFERENCE  DATA  , 

PARAMETRIC  DATA 

5500,0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA  « 

.000  STAB  - 

387.8000  IN. 

YMRP  ■« 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  » 

. 000  RUD-L  - 

S3HS.0000  IN. 

2MRP  - 

190. 7500 

IN.  ZC 

ELV 

'-10  - 

.000  ELV-OB  • 

.0300 

SI- 

■2  - 

.000  S3-4 

S5- 

■6  - 20 

.000  I ORB 

RUN  NO. 

390/  0 RN/L  • t.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAVi 

BETA 

CL 

CO 

an 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-2  000 

- 05700 

-.24000 

.09040 

.18390 

-.00600 

.00120 

- 00150 

.300 

-1.000 

-.05910 

-.13730 

.08430 

.16020 

-.00650 

.00160 

-.00170 

.300 

000 

- 05090 

-.03380 

. .08150 

.13640 

- 00590 

.001^40 

00160 

300 

I 000 

- 05640 

.06290 

* .08110 

.11290 

-.00550 

.00130 

-.00160 

.300 

S 000 

“ 05410 

. 15950 

,08250 

.08590 

-.00530 

.00130 

-.00140 

300 

3.000 

-.05500 

.25570 

.08530 

.05690 

-.00590 

.00130 

-.00130 

300 

4.000 

-.05510 

.34770 

.08940 

.02960 

-.00610 

.00130 

-.00130 

.300 

5.000 

-.05590 

.43900 

.09520 

.00500 

-.00570 

.00120 

-.00130 

300 

6.000 

- 05880 

.53390 

.10320 

-.01790 

-.00490 

.00120 

-.00150 

.300 

7.000 

-.06030 

.63200 

.11360 

-.04200 

-.00400 

.00110 

-.00170 

.300 

8.000 

- 06160 

.72840 

; 1 2570 

- 06790 

-.00340 

.00100 

- 00160 

.300 

g 000 

- 06400 

.82170 

. 13900 

-.09420 

-.00430 

.00110 

- 00100 

.300 

10  000 

- 06540 

.91250 

.15420 

-.11690 

.-.00670 

00190 

-.00040 

.300 

11.000 

-.06470 

.99960 

. 17280 

-.13280 

-.00850 

.00290 

- 00030 

.300 

I2.00Q 

-.06400 

1.08020 

..19670 

-.14260 

-.00870 

,00320 

-.00030 

GRADIENT 

00050 

.09594 

.00085 

-.02584 

.00005 

- 00002 

0D005 

RUN  NO 

397/  0 RN/L  « 2 91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

CO 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

-.05070 

-.26770 

.09450 

.19200 

-.00900 

.00120 

- 00130 

.500 

-1.000 

-.04810 

-.  16030 

,08770 

.16510 

-.00820 

00140 

- 00140 

.500 

.000 

-.04790 

-.05160 

.08430 

.13860 

-.00750 

.00140 

-.00130 

,500 

1.000 

-.04760 

.05100 

.08370 

.11190 

-.00720 

,00150 

-.00140 

.500 

2.000 

-.04440 

.15150 

.08530 

.08300 

-.00730 

.00150 

-.00150 

.500 

3.000 

-.04190 

.25030 

. 08840 

.05430 

-.00710 

.00140 

00140 

.500 

4.000 

7.04070 

.34820 

.09300 

.02690 

-.00650 

00120 

-.00120 

.500 

5.000 

-.04130 

.44540 

.09970 

.00110 

-.00620 

.00120 

-.00130 

.500 

6.000 

-.04860 

.54440 

, 10870 

- 02390 

- OOSOO 

00130 

-.00150 

.500 

7.000 

-.05730 

.64500 

.11970 

-.04830 

-.00550 

.00130 

-.00140 

500 

'8.000 

-.05800 

.74510 

13270 

-.07240 

- 00550 

.00130 

-.00100 

.500 

9.000 

-.05480 

.84380 

.14850 

-.09650 

- 00600 

.00140 

-.00130 

.500 

to. 000 

- 05030 

,93870 

. 16830 

-.11630 

- 00590 

.00140 

-.00180 

.500 

tl  000 

-.04700 

1.02650“ 

19270 

-.12790 

-.00580 

00150 

- 00170 

500 

12.000 

- 047^o 

1 . 1 0640 

.22150 

-.13600 

-.00690 

. 00200 

- 00130 

GRADIENT 

.00147 

.10167 

.00091 

-.02749 

.00035 

-.00001 

00001 

1 000 
QOO 
.000 
45.000 
9 700 


DATE  20  JUN  75  TABin^ATEO  SOURCE  DATA  - CAB 

CAB  K1  FO  H15*6 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339 

9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  - 

► 0000 

IN. 

YC 

BREF  " 

83H8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190 

7500 

IN. 

2C 

SCALE  - 0300 


RUN  NO  396/  0 RN/L  - 3.27 


MACH 

ALPHAW 

■ BETA 

CL 

.600 

-8.000 

-.06000 

-.88480 

600 

-l.OOO 

-.06160 

-.17480 

,600 

.000 

-.05670 

-.06880 

600 

1 000 

-.05140 

.04360 

600 

8 000 

- 05250 

.14680 

,600 

3 000 

-.05460 

.84880 

600 

H.OOO 

-.05470 

.35010 

,600 

5.000 

-.05250 

.44870 

.600 

6.000 

- 05010 

.54880 

600 

7,000 

-.04840 

.65060 

.600 

8.000 

-.04860 

.75840 

.600 

9 000 

-.04840 

.85010 

.600 

10.000 

-.04990 

.94330 

.600 

11.000 

- 05300 

1.03030 

.600 

18.000 

-.05390 

1 . 1 0890 

GRADIENT 

.OOtlO 

.10467 

RUN  NO 

395/  0 RN/L  • 3,59 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.700 

-8.000 

-.04380 

-.30440 

.700 

-1  000 

-.04530 

-.19370 

.700 

.000 

-.04780 

-.08140 

.700 

l.OOO 

-.04BB0 

.08760 

.700 

2.000 

-.04780 

13860 

.700 

3.000 

-.04440 

.83690 

700 

4.000 

-.04360 

33970 

.700 

5.000 

-.04350 

43930 

.700 

6 000 

-.04830 

53910 

.700 

7,000 

-.04180 

64880 

.700 

8 000 

-.04340 

74760 

.700 

9 000 

-.04480 

84930 

.700 

10  000 

-.04890 

94590 

.700 

It .000 

- 04080 

1 ,03360 

.7nn 

tP  nnn 

n^Qun 

1 1 1 t 1 n 

PACE  113 


.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  ) (RGM096J  ( 81  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

- 

000 

STAS 

I 000 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

000 

ELV-IS 

000 

ELV-00 

000 

St -8 

m 

000 

S3-4  . 

45  000 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

9.700 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5 

00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09770 

.80390 

-.00980 

00140 

- 00120 

.09080 

. 17450 

-.00850 

.00130 

-.00150 

.08640 

.14400 

- 00890 

.00150 

- 00150 

08610 

11450 

-.00900 

00170 

- 00150 

.08840 

.08500 

- 00S50 

.00160 

- 00150 

09840 

.05610 

- 00810 

.00140 

- 00130 

.09860 

.08800 

- 00770 

.00140 

- 00110 

.10780 

.00110 

-.00700 

00140 

- OOlOO 

11960 

-.08600 

-.00600 

00130 

- oono 

13890 

-.05260 

- 00500 

.00110 

-.00100 

.14790 

-.07640 

-.00440 

.00080 

- 00070 

.16550 

-.09680 

-.00490 

.00080 

-.00080 

. 18660 

-.10990 

-.00630 

%00130 

- 00120 

81190 

-.11610 

-.00680 

.00140 

- 00090 

.84140 

- 18150 

- 00640 

.00140 

-.00040 

00158 

-.0891 1 

00027 

.00000 

00005 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/  5. 

o 

o 

CO  CLM  s CY  CLN  CSL 


. 1 0480 

.80860 

- OlOOO 

.00180 

-.00120 

.09700 

. 17950 

- 009S0 

00110 

- 00150 

.09430 

. 14740 

-.00930 

.00180 

-.00130 

.09550 

.11670 

- 00900 

00130 

-.00100 

.09980 

.08820 

- 00890 

00160 

- 00090 

, 1 0550 

.05840 

-.00880 

.00180 

-.00100 

. 1 1310 

.08870 

- ooaio 

00170 

-.00110 

. 18850 

.00440 

-.00660 

00140 

-.00100 

.13400 

-.01450 

- 00480 

00100 

-.00090 

. 14800 

-.03830 

- 00380 

.00060 

-.00090 

.16440 

-.04910 

-.00380 

.00050 

-.00180 

, 18370 

-.06430 

- 00450 

.00050 

-.00130 

.20690 

-.07740 

- 00550 

.00060 

-.00090 

83470 

-.08760 

- 00610 

.00050 

- 00080 

am  1 n 

_ noQ^n 

..  nnetn 

ftnnLin 

nnnin 

DATC  eo 


SREF  « 
LREF  " 
BREF  - 
SCALE  - 


JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE 

1 14 

CAS  K1 

FO 

H15.6  V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.2  : 

> 

{RGM097)  ( 21  JAN 

7S  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500,0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

xc 

ALPHA 1 

6 000 

STAB 

m 

1 000 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

000 

RUD-L 

m 

000 

8348.0000  IN. 

ZMRP  • 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-I0 

000 

ELV-OB 

m 

000 

0300 

si-a 

000 

S3-4 

m i 

45.^000 

S5-6 

80  000 

I ORB 

m 

9 700 

RUN  NO. 

408/  0 RN/L 

« 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-18.000 

5.79540 

.55380 

.09820 

-.08470 

29000 

-.02710 

04040 

.200 

-10.000 

5.79930 

.54750 

.09290 

-.07520 

.23830 

- 02200, 

03310 

.300 

‘-8. 000 

5.80580 

.53330 

.09520 

-.05490 

.18600 

-.01740 

02670 

.300 

-6.000 

5 81050 

.58830 

.09760 

- 03380 

.13350 

-.01260 

.08010 

.300 

-4.000 

5.81350 

.51970 

.09960 

-.01950 

.08230 

-.00740 

01380 

.300 

-3  000 

5 81400 

.58880 

.10050 

-.01780 

.05010 

- 00490 

.00970 

300 

-8.000 

5 81400 

.58560 

.10150 

- 01980 

03540 

- 00270 

00610 

.300 

-1.000 

5.81300 

.58700 

.10230 

- 08890 

01300 

-.00090 

00850 

300 

000 

5.81800 

.58740 

.10890 

-.08440 

-.00960 

00090 

- 00110 

.300 

1 .000 

5.81050 

.58850 

.10290 

-.08380 

-.03310 

00280 

-.00480 

.300 

8.000 

5.81010 

.58930 

.10840 

-.08880 

-.05790 

. 00520 

- 00860 

.300 

3.000 

5.81050 

.53060 

.10190 

-.08480 

-.08300 

, 00780 

-.01880 

.300 

4.000 

5 80960 

.53390 

.10160 

-.03880 

-.10800 

01030 

-.01540 

.300 

6.000 

5,80480 

.54390 

.10050 

-.05760 

-.15830 

.01450 

-.02150 

300 

a 000 

5.79980 

.55830 

.09730 

-.07680 

-.20990 

01890 

-.02840 

.300 

10.000 

5,79740 

.55770 

.09380 

-.08570 

- 26160 

.08330 

- 03590 

.300 

18.000 

5 79540 

.56080 

.09130 

-.09510 

-.31180 

.08760 

- 04870 

GRADIENT 

-.00061 

.00151 

.00084 

-.00130 

-.08368 

.00814 

-.00361 

' RUN  NO 

401/  0 RN/L 

w 8 90 

GRADIENT 

INTERVAL 

. -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-18  000 

5.79880 

65480 

.09700 

-.06830 

.30000 

-.08000 

.04050 

.500 

-10.000 

5.80030 

54910 

,09740 

-.05440 

,24800 

-.08300 

.03390 

.500 

-8.000 

5.80680 

.63600 

.09860 

-.03740 

.19580 

-.01860 

. 08760 

.500 

-6,000 

5.81010 

.58690 

.10110 

-.02880 

.14170 

-.01330 

.08080 

.500 

-4,000 

5.81010 

58680 

.10390 

-.01380. 

-.01380 

.08690 

-.00730 

.01360 

.500 

-3  000 

5.80960 

58860 

.10520 

.oeTao 

- 00460 

.00980 

.500 

-8.000 

5.80860 

.53140 

.10640 

-.01780 

.03760 

-.00260 

00610 

500 

-l.OOO 

5.80910 

.53290 

.10720 

- 08120 

.01580 

-.00110 

00850 

.500 

.000 

5.80960 

.53330 

.10770 

-.08880 

-.00740 

.00050 

-.001 10 

.500 

l.OOO 

S. 80960 

.53380 

.10810 

-.08800 

-.03180 

.00830 

-.00480 

.500 

8.000 

5.81010 

.53420 

.10810 

-.08180 

-.05630 

.00440 

- 00850 

.500 

3.000 

5 81100 

.53440 

.10750 

-.02150 

- 08200 

00680 

-.01820 

.500 

4,000 

5 81050 

.53550 

.10650 

- 02540 

-.10830 

.00950 

- 01570 

500 

6.000 

5.80680 

.54000 

.10400 

-.04070 

- 16200 

.01450 

- 02250 

.500 

8.000 

5.80130 

.54900 

.10140 

-.05770 

-.81589 

01910 

-.08900 

.500 

10.000 

5.79330 

.55710 

.09960 

-.07020 

-.86980 

.02350 

-.03550 

.500 

18.000 

5.79930 

.58050 

.09890 

-.07820 

-.38190 

.08850 

-.04260 

GRADIENT 

.00015 

00102 

♦00036 

-.00132 

-.02408 

.00196 

- 00366 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  1 IS 


SREF  - 
LREF  * 
BREF  » 
SCALE  - 


CAS  Kl 

FO 

HIS  6 V9, 1 

<PLUS.  ORB  TC5  AT39,2  ) 

IR6M097)  ( 

21 

JAN  76  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500 

0000  SQ  FT 

XKRP  - 

1339  9100 

IN, 

XC 

ALPHA  I 

6 000 

STAB 

1 ,000 

327 

0000  IN 

YMRP  " 

0000 

IN, 

YC 

RUD-U 

000 

RUO-L 

m 

000 

2348 

0000  IN 

2MRP  - 

190  7500 

IN 

ZC 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

m 

000 

0300 

SI -2 

000 

S3-4 

- 

45  000 

S5-B 

20,000 

I ORE 

m 

9 700 

RUN  NO, 

400/  0 RN/L 

■ 3.25 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12,000 

5,79740 

,55520 

. 1 0970 

-.06150 

,30630 

- 02820 

03090 

,600 

-10  000 

5 eOOBO 

54790 

.10870 

-.04170 

.25610 

-,02360 

,03290 

,600 

-8,000 

5,80570 

,53580 

,10960 

-.02480 

,20250 

- 01870 

02670 

,600 

-6.000 

5,80910 

.52930 

.11200 

-.01320 

.14650 

-.01320 

.02020 

GOO 

-4  000 

5.80910 

531 10 

.11510 

- 00930 

.09070 

- 00760 

01330 

600 

-3  000 

5.80860 

53350 

.11630 

-.01200 

,06420 

-.00500 

00980 

,600 

-2  000 

5 80760 

,53540 

11700 

-,01790 

03970 

-.00270 

. 00640 

600 

-1  000 

5.80760 

53700 

,11720 

-.02440 

01640 

-.00100 

00290 

,600 

,000 

5 80010 

.53850 

11760 

- 02770 

-.00660 

00050 

-.00060 

,600 

1 ,000 

5.00860 

,53910 

,11820 

-.02550 

-.03070 

.00210 

-.00420 

,600 

2,000 

5 80810 

,53920 

,11850 

-.02130 

-.05670 

00420 

-.00780 

.600 

3 000 

5,80810 

53900 

11820 

- 01860 

-.08400 

00680 

- 01130 

600 

4.000 

5,80660 

,53920 

.11710 

- 01930 

-.11140 

00920 

- 01470 

600 

6.000 

5 80270 

,54320 

11420 

-.03040 

-.16560 

01380 

-.02130 

.600 

6 000 

5,80030 

.55050 

.11260 

-.04790 

-.22000 

.01870 

- 02780 

.600 

10,000 

5,79930 

.55770 

. 1 1260 

-.06290 

- 27440 

.02400 

-.03420 

.600 

12.000 

5,79590 

.55750 

. 1 12H0 

-.06390 

-.32860 

.02900 

-.04040 

GRADIENT 

-.00016 

. 00098 

.00030 

-.00113 

-.02488 

.00199 

-.00351 

RUN  NO. 

399/  0 RN/L 

- 3,55 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

ACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,700 

-12.000 

5.79640 

.54640 

.12500 

-.02360 

.31870 

-.02680 

.03750 

.700 

-10.000 

5.80520 

.53870 

.12350 

-.00750 

.26470 

-.02340 

.03230 

.700 

-8.000 

5 80960 

.52840 

.12550 

00290 

20600 

-.01700 

.02640 

700 

-6  000 

5,81150 

.52250 

.12880 

.00540 

.14880 

- 01080 

.01990 

.700 

-4  000 

5,01150 

52280 

.13160 

.00050 

.09360 

-.00620 

.01320 

,700 

-3.000 

5.81050 

,52370 

.13230 

-.00410 

.06770 

-.00440 

.00980 

.700 

-2.000 

5.00980 

.52390 

.13230 

-.00880 

.04290 

-.00250 

.00630 

700 

-1.000 

5 aioio 

.52390 

.13230 

- 01260 

.01830 

-.00090 

00270 

.700 

.000 

5,81100 

.52480 

.13280 

-.01340 

-.00620 

,00050 

-.00100 

700 

1 000 

5.81050 

.52590 

13350 

-.01070 

-.05130 

.00210 

- 00460 

.700 

2.000 

5,80910 

.52720 

13410 

-,00880 

- . 05780 

Q040G 

-.00820 

.700 

3.000 

5 60760 

.52800 

.13390 

-.00810 

-.08490 

.00610 

-.01170 

.700 

4.000 

5 80710 

.52840 

.13310 

-.00730 

-.11190 

.00810 

-.01490 

700 

6 000 

5.B0760 

.53190 

.13060 

-.00950 

-.16660 

.01210 

- 02110 

.700 

0 000 

5 80470 

.54050 

.12860 

-.02170 

-.22350 

.01760 

- 02730 

700 

10,000 

5 79880 

551  HO 

.12780 

-.03800 

-.28120 

02340 

- 03340 

.700 

12.000 

5.79640 

.55670 

.12830 

-.04510 

- 33660 

.02680 

- 03900 

GRADIENT 

- 00045 

.00073 

.00026 

-.00069 

-.02551 

00174 

- 00355 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  116 


SREP  « 
LREF  - 
8REF  - 
SCALE  « 


CAB  Kl  FO  V9,l  (PLUS,  ORB  TC5  AT3B  EA) 


(RGM09B)  1 21  JAN  75  i 


REFERENCE  DATA 


5500 

0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

327 

8000 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN  YC 

2346 

0000 

IN 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

0300 


RUN  NO.  HOI/  0 RN/L  " 1.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.150 

-2,000 

-.05020 

-.20630 

150 

-1  000 

-.05170 

-.11840 

150 

.000 

-.05370 

-.01980 

150 

I 000 

-.05270 

.07420 

.150 

2.000 

-.05280 

.15100 

.150 

3.000 

-.05310 

.24400 

.150 

4.000 

-.05300 

.32640 

o 

in 

5 000 

-.05220 

.41060 

.150 

6.000 

-.05300 

.49590 

150 

7.000 

- 05630 

.58330 

.150 

8.000 

-.05510 

.67290 

150 

9 000 

- 05080 

78310 

. 150 

10.000 

-.04880 

.84860 

ISO 

11  000 

-.05070 

.92650 

.150 

12.000 

- 05410 

,99960 

GRADIENT 

-.00022 

00834 

RUN  NO.  406/0  RN/L-  U90 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.300 

-2,000 

-.04320 

-.23190 

.300 

-1 .000 

-.04970 

-.13360 

.300 

.000 

-.05130 

-.03520 

.300 

1.000 

-.05000 

.05570 

.300 

2.000 

-.05330 

, 14220 

,300 

3 000 

- 05450 

.22780 

.300 

4.000 

-.05370 

.31400 

.300 

5.000 

-.05350 

.40030 

.300 

6.000 

-.05300 

.48810 

.300 

7.000 

-.04980 

.57750 

.300 

8.000 

-.05130 

.66260 

.300 

9.000 

-.05450 

.74470 

.300 

10.000 

-.05370 

.82890 

.300 

11.000 

-.05080 

.91370 

.300 

12.000 

-.05010 

.99100 

GRADIENT 

-.00125 

.08375 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

RUD-U 

RUD-L  « 

.000 

Sl-2 

S3-4  ■ 

45  000 

S5-6 

lORB 

7.850 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08360 

-.01960 

-.01060 

.00070 

-.00100 

.07720 

-.00830 

-.00480 

.00000 

-.00090 

, 07440 

-.01020 

-.00490 

-.00010 

- 00100 

.07360 

-.01330 

-.00680 

.00010 

-.00110 

.07410 

-.01200 

-.00750 

.00030 

-.oono 

.07570 

-.00870 

-.00670 

.00010 

-.00110 

.07850 

-.00400 

-.00640 

.00000 

-.00130 

.08320 

.00030 

-.00670 

.00030 

-.00120 

.08930 

,00440 

-,00720 

.00070 

-.OQllO 

.09680 

.00770 

- 00850 

00080 

- 001 10 

.10610 

.00970 

-.0IC40 

.00040 

-.00100 

.11740 

.01150 

-.01830 

.00020 

- 00100 

.131 10 

.01470 

-.01190 

,00030 

-.00080 

. 14780 

.01880 

- 00990 

.00050 

-.00050 

.16840 

.02370 

-.00840 

.00090 

- 00030 

.00010 

.00197 

.00016 

-.00002 

- 00004 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08910 

-.01160 

- 01040 

.00100 

-.00070 

.08230 

-.00790 

-.00830 

.00050 

-.00070 

.07850 

-.00570 

-.00690 

.00010 

-.00060 

.07710 

-.00400 

• 00720 

.00020 

-.00070 

.07800 

-.00170 

-.00730 

.00040 

-.00070 

.07970 

.00020 

- 00770 

.00040 

-.00060 

.08240 

.00200 

-.OOBHO 

.00030 

- 00060 

.08660 

.00420 

-.00600 

.00040 

-.00070 

.09270 

,00700 

-.00710 

.00050 

-.00090 

.10030 

,01090 

-.00660 

.00040 

-.OQUQ 

.10890 

.01490 

-.00620 

OOOlO 

- 00120 

.11880 

.01770 

- 00640 

.00020 

- 00080 

.13140 

.02090 

-.00770 

.00080 

-.00020 

.14870 

.02740 

-.00950 

.00140 

.00000 

.17150 

.03710 

-.01040 

.00170 

.00020 

-.00015 

.00214 

00016 

-.00005 

.00001 

000 
000 
ao  000 


§g 

wg: 

1^ 


DATE  aO  JUN  75 


TAEOLATED  SOURCE  DATA  - CAS 
CAS  K1  FO 


V9.1  (PLUS*  ORB  TC5  AT30  2AJ 


PAGE  U7 
<RGM09S)  ( ai  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

5500.0000 

SQ*FT, 

XMRP  « 

1339,9100 

IN.  XC 

lref  - 

3S7.e000 

IN* 

YMRP  « 

*0000 

IN.  YC 

bref  - 

as^B.oooo 

m. 

2MRP  » 

190.7500 

IN.  2C 

SCALE  » 

.0300 

RUN  NO,  405/  0 RN/L  - S.8B 


PARAMETRIC  DATA 


BETA  ■ 

.000 

RUD-U  - 

*000 

rud-l  «* 

.000 

si-a  - 

.000 

S3-H  - 

HS.OOO 

S5-6 

ao.ooo 

lORB  - 

7.650 

ORAOIENT  INTERVAL  « -5,00/  5,00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.500 

-a. 000 

-.04510 

-.25000 

.09330 

-.01900 

-.01000 

.00080 

-.00060 

,500 

-1,000 

-.05060 

-.14990 

,08580 

-.01960 

-.01000 

*00090 

-.00090 

.500 

.000 

-.04560 

-.04830 

.08140 

-.03030 

-.00970 

.00100 

-.00080 

.500 

t,000 

-.04340 

.04690 

.08000 

-.01830 

00990 

.00110 

-.00070 

.500 

a.  000 

-.04550 

.13010 

.08050 

-.01530 

-.00960 

.00110 

-.00080 

.500 

3 000 

-.04670 

.38910 

.08330 

-.01150 

-.00930 

OOlOO 

-.00080 

.500 

^.000 

-.04470 

.31800 

.08530 

-.00630 

-.00910 

,00090 

- 00090 

.500 

5.000 

-.04390 

.40730 

.06990 

-.00180 

-.00880 

.00070 

-.00090 

500 

6 000 

-.04140 

.49860 

.09640 

Q0300 

-*00790 

00040 

-.00110 

.500 

7.0QO 

-.04090 

.59090 

.10450 

,00570 

- 00700 

00030 

- 00090 

.500 

8.000 

-.038BO 

68360 

.11430 

.00900 

-.00650 

.00000 

-.00080 

.500 

9 000 

-.03440 

.77330 

. 13630 

.01130 

, - D0660 

-.00010 

-.00110 

.500 

10.000 

-.03100 

.86330 

. 14400 

.01510 

-.00760 

.00030 

- 00150 

.500 

n.ooo 

- 02960 

.94580 

. 165B0 

.03330 

- 00870 

.00090 

- 00120 

.500 

la  000 

-.03710 

1.03160 

.19300 

.03410 

-.00940 

.00140 

- OOOBO 

GRADIENT 

.00047 

.09363 

-.00037 

.00257 

00024 

-.00001 

- 00003 

RUN  NO. 

404/  0 RN/L 

. « 3.33 

(GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.600 

-3  000 

-.04500 

-.36510 

.09720 

-.03330 

-.01040 

.00080 

-.00050 

,600 

-1  000 

-.04360 

1 5330 

.08850 

-.02560 

-.01000 

00090 

-.00090 

.600 

000 

-.04500 

-.05930 

.08380 

-.03460 

-.01040 

.00110 

-.00080 

600 

l.OOO 

-.04390 

.03830 

.06310 

-.02330 

-.01040 

.00110 

-.OOOBO 

600 

3.000 

-.04080 

.13310 

08350 

- 01930 

-.01040 

.00130 

-.00080 

.600 

3,000 

-.03930 

.33850 

.08440 

-.01630 

-.00990 

,00110 

-.00090 

.600 

'4  000 

-.04000 

.33360 

. 06000 

-.01300 

-.00930 

.00090 

-.00090 

600 

5.000 

-.04180 

.41620 

.09340 

- 00840 

-.00870 

,00070 

-.00100 

.600 

6.000 

- 04410 

.51030 

.10090 

- 00330 

-.00800 

00050 

- OOllO 

.600 

7,000 

-.04430 

.60570 

.11050 

.00330 

-.00700 

00000 

-.00060 

.600 

8,000 

-.04330 

70070 

.13300 

.00440 

- 00650 

-.00040 

- 00030 

BOO 

9 000 

-.04380 

.79410 

13940 

.00770 

- 00750 

-,00010 

-.00040 

.600 

10.000 

- 04270 

.88390  . 

. 16010 

.01430 

-.00900 

,00060 

-,00080 

.600 

11,000 

-.04140 

. 96550 

.18490 

.03250 

-.00880 

,00090 

-.00050 

600 

13,000 

- 04030 

1.03890 

.31400 

.03000 

-.00730 

00040 

,00000 

C5RADIENT 

.00066 

.09704 

-.00033 

.00336 

.00021 

- OOOOl 

-.00005 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  !I8 


CAB  K1 

FO  V9 

.1  (PLUS. 

ORB  TC5 

AT30.2A) 

(RGM09B)  ( 81  UAN  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF  « 

5500.0000  SQ,FT. 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

- 

000  RUD-U  - .000 

LREF  - 

357.8000  IN. 

YMRP 

0000 

IN.  YC 

RUD-L  - 

.000  51-2  - .000 

BREF  " 

^3^8.0000  IN 

ZMRP  • 

190.7500 

IN  ZC 

S3-4 

- 45.000  S5-6  - 20  000 

SCALE  « 

0300 

I ORB 

7.850 

RUN  NO.  H03/  0 RN/L  • 3.5B 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5, 

,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CU 

CO 

CLIi 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.03140 

-.28720 

.10390 

- 02550 

-.01120 

.00100 

-.00080 

.700 

-1.000 

-.03390 

-.17870 

.09360 

- 02870 

-.01120 

.00120 

-.00080 

700 

♦ 000 

-.03B80 

-.07220 

.08820 

- 08860 

-.01110 

.00150 

-.00090 

.700 

” 1 000 

- 03930 

.05920 

.08630 

-.02660 

-.01060 

.00160 

-.00090 

.700 

2.000 

-.03960 

. 12750 

.08730 

-.02390 

- 01070 

.00180 

- 00090 

.700 

3.000 

-.03660 

.25510 

.03130 

-.01960 

-.01090 

.00200 

-.00080 

.700 

4.000 

-.03110 

.35080 

.09750 

-.01320 

-.01000 

.00190 

-.00080 

.700 

5.000 

-.02980 

.41430 

.10530 

-.00580 

-.00B2D 

.00130 

-.00080 

.700 

6.000 

- 03590 

.50920 

.11470 

-.00030 

-.00660 

.00060 

-.00060 

.700 

7.000 

-.03900 

.61120 

.12650 

.00160 

- 00550 

00000 

- 00050 

700 

6 000 

-.03310 

.71480 

.14140 

00240 

-.00530 

- 00040 

- 00080 

.700 

9 000 

~ 02630 

.81410 

. 15980 

.00380 

-.00550 

-.00050 

- 00120 

.700 

10  000 

-.02390 

.90350 

.18240 

.00850 

-.00570 

- 00040 

- 00070 

.700 

11  000 

-.02130 

98080 

',20900 

.01830 

-.00590 

-.00030 

- 00010 

700 

12  000 

- 02440 

1 , 04770 

.23850 

, 03040 

- 00600 

- 00020 

00000 

GRADIENT 

00030 

.09998 

.00047 

.00292 

.00033 

.00009 

00000 

DATE  20  JIN  75 


TASULATED  source  data  - CAS 


PAGE  119 


CAS  Kl  ro 


V9. 1 (PLUS,  ORB  IMOZ  AT38  2A1 


(RGMOgg)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


parametric  DATA 


SREF  « 

5500, 

>0000 

SQ  FT" 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327 

6000 

IN  - 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

8REF  - 

2348 

0000 

IN, 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

- 

0300 

BETA  - 

.000 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  « 

000 

Sl-2  - 

000 

S3-4  - 

45.000 

S5-6  » 

20  000 

I ORB  - 

7.850 

RUN  NO,  mi/  0 RN/L  - 1.91 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-2.000 

-.05300 

-.24000 

. 09990 

.00430 

-.00860 

.00010 

-.00040 

500 

-1 .000 

-.05080 

-.14360 

,09260' 

.00880 

-.00750 

00000 

- 00040 

.300 

000 

-.04940 

-.04710 

.08820 

.01070 

-.00650 

- 00020 

- 00040 

300 

1.000 

-.05070 

.04150 

.08660 

.01340 

- 00590 

-.00020 

- 00050 

.300 

2 000 

-.05720 

.12770 

.08690 

.01630 

-.00580 

- 00020 

- 00050 

.300 

3.000 

- . 05960 

.21440 

08840 

.01900 

-.00670 

- 00010 

- 00050 

.300 

4.000 

-.05720 

.29970 

,09090 

,02250 

-.00770 

00010 

- 00050 

300 

5.000 

-.05480 

.38410 

.09480 

.02590 

-.00750 

.00010 

- 00070 

.300 

5.0Q0 

- 05350 

.47030 

.10090 

.03000 

- 00720 

.00010 

-.00090 

.300 

7.000 

-.05550 

,55880 

.10890 

.03510 

-.00710 

.00020 

-.00110 

.300 

8.000 

-.05770 

.64490 

. 1 1750 

.03990 

-.00650 

.00020 

-.00120 

.300 

9.000 

-.05800 

.72800 

12730 

.04350 

- OOSIO 

.00010 

- 00070 

30Q 

10  000 

-.05720 

.81140 

.14010 

.04780 

-.00720 

QQQ3Q 

-.00030 

.300 

M.OOO 

- 05760 

.89360 

.15730 

05570 

- OOS50 

.00080 

-.00010 

.300 

12.000 

-.05790 

.97000 

17950 

. 06650 

- 00930 

00120 

00020 

GRADIENT 

-.00097 

.08876 

-,00052 

.00295 

.00007 

.0000) 

-.00003 

RUN  NO 

410/0  RN/L 

- 2.87 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2  000 

-.05560 

-.26160 

10380 

-.00460 

-.01010 

00040 

-.00050 

.500 

-I .000 

-.05410 

-.16200 

.09560 

-.00270 

- 00860 

.00030 

-.00070 

.500 

.000 

-.05150 

-.06160 

.09090 

-.00040 

-.00830 

.00040 

-.00060 

.500 

1 .000 

-.04950' 

103120 

. 08930 

.00260 

- 00870 

.00060 

-.00070 

.500 

2.000 

-.04710 

1 12310 

.08950 

.00610 

- 00850 

.00060 

-.00070 

500 

3 OOO 

-.04950 

.21430 

.09100 

.01070 

-.00800 

.00040 

-.00070 

.500 

4 OOO 

-.05150 

.30280 

.09370 

.01590 

-.00770 

.00040 

-.00070 

500 

5 000 

-.05010 

.39040 

.09820 

.02120 

-.00750 

.00040 

-.00080 

.500 

6 000 

- . 04730 

.48110 

.10490 

. 02660 

-.00700 

.00030 

-.00100 

.500 

7.000 

-.04380 

.57380 

.11310 

.03100 

- 00640 

,00010 

-.00090 

,500 

8.000 

-.03960 

.66460 

. 12260 

.03620 

-.00600 

.00000 

-.00080 

.500 

9 000 

-.04260 

.75490 

. 1 3540 

. 03920 

-.00640 

.00010 

- 00120 

.500 

10.000 

-.04610 

.84420 

.15240 

,04370 

-.00760 

.00060 

-.00160 

.500 

II  OOO 

- , 04240 

.92760 

. 17400 

.05330 

-.00880 

.00110 

-.00130 

.500 

12.000 

-.03660 

1.00240 

. 19980 

.06560 

-.00940 

.00160 

-.00090 

GRADIENT 

.00071 

.09295 

-.00057 

.00370 

.00028 

.00001 

-.00003 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  120 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  • 


CAS  K1  FO  V9, 1 (PLUS,  ORB  NOZ  AT38  2A)  (RGM099)  ( 81  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1339.9100 

IN,  XC 

BETA  - 

000 

RUO-U  - 

.000 

387.6000  IN. 

YMRP  • 

0000 

IN.  YC 

RUD-L  - 

.000 

Sl-8  « 

000 

831+8  0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN  ZC 

S3-4 

»+5  000 

S5“6 

80  000 

.0300 

lORB  • 

7 850 

RUN  NO. 

409/  0 RN/L  - 3,83 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-8.000 

-.03890 

-.87890 

.10680 

-.00410 

-.00950 

.00040 

-.00040 

600 

-1  000 

- 04060 

-.17630 

.09080 

- 00540 

-.00880 

.00050 

- 00070 

.600 

000 

- 03810 

-.07330 

.09310 

-.00510 

-.00990 

00060 

- 00060 

600 

1 000 

- 03330 

.08370 

091 10 

-.00270 

-.00890 

00060 

- OOOBO 

.600 

8 000 

- 03660 

.11910 

.09180 

.00130 

-.00930 

.00090 

-.00070 

,600 

3.000 

-.03570 

.81860 

.09380 

.00560 

-.00900 

.00090 

- OOOBO 

.600 

4.000 

-.03840 

. 30500 

.09670 

.01040 

-.00800 

.00060 

-.00060 

600 

5 000 

-.03450 

.39780 

.10100 

.01660 

-.00750 

00050 

- 00090 

600 

6 000 

- 04160 

.49070 

.10900 

08330 

-.00740 

00050 

- 00100 

.600 

7 000 

-.04680 

.58610 

.11870 

08860 

-.00690 

00030 

- 00070 

.600 

8 000 

-.04580 

.68190 

.13180 

. 03850 

- 00670 

.00000 

-.00080 

.600 

9,000 

-.04300 

.77530 

.14740 

.03740 

-.00750 

.00010 

-.00050 

600 

10.000 

-.04070 

.88480 

.16770 

.04510 

-.00900 

.00080  ' 

' -.00080 

600 

11  000 

- 03940 

.94630 

.19880 

.06440 

-.00980 

.00180 

- 00060 

600 

18.000 

-.03580 

1.08030 

.88160 

06890 

-.00780 

.00100 

.00000 

GRADIENT 

.00090 

09617 

-.00050 

00310 

.00081 

00003 

-.00006 

RUN  NO. 

408/  0 RN/t 

, - 3.56 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-8.000 

-.03190 

-.30110 

.11880 

-.00590 

- 01060 

00070 

- 00070 

.700 

-t  000 

-.03580 

19660 

.10860 

-.00510 

-.01050 

.00090 

-.00080 

700 

.000 

-.03870 

-.08970 

.09650 

-.00460 

- 01010 

00100 

-.00080 

.700 

1 .000 

-.03B80 

.01010 

.09440 

-.00300 

- 00970 

.00110 

- 00090 

.700 

8.000 

-.03810 

.10980 

.09580 

-.00010 

-.00960 

.00130 

-.00090 

.700 

3.000 

-.03800 

.80670 

.09890 

.00540 

-.00940 

,00140 

-.00080 

.700 

4.000 

-.03750 

.30080 

10490 

.01400 

-.00800 

.00140 

-.00060 

700 

5.000 

7.03690 

39880 

.11860 

.08880 

-.00780 

.00180 

-.00070 

.700 

6 000 

- 03610 

.48770 

.18180 

.08980 

-.00660 

00080 

- 00060 

.700 

7.000 

- 03500 

.58940 

.13350 

03370 

-.00560 

.00030 

-.00060 

,700 

8.000 

-.03390 

.69890 

. (4830 

.03600 

-.00510 

.00000 

-.00090 

700 

9.000 

- 03370 

79000 

.16660 

.04030 

-.00500 

-.00010 

- 00150 

.700 

10  000 

-.03140 

.87850 

.18890 

. 04790 

- 00590 

.00080 

-.00100 

700 

n.ooo 

- 08760 

95710 

.81530 

.05830 

-.00690 

.00070 

- 00080 

.700 

18  000 

-.08540 

1 .08530 

.24530 

.07080 

- 00750 

.00100 

.00080 

GRADIENT 

- 00053 

.09980 

00022 

.00398 

.00036 

.00009 

.00001 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAS  K1  FO  HI5.1A 


REFERENCE  DATA 


SREF  •* 

5500  0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN, 

XC 

LREF  - 

327  8000 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  « 
SCALE  ■ 

2348  0000 
.0300 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

RUN  NO.  ms/  0 RN/t  - 1.91 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

.301 

-12.000 

5.82420 

.48800 

301 

-10  000 

5,82620 

48600 

301 

-8  000 

5 83010 

.47640 

30 1 

-6  000 

5.83350 

47220 

301 

-4  000 

5,83500 

,47070 

.301 

-3.000 

5,83500 

.47220 

.301 

-2.000 

5.83450 

.47390 

.301 

-1  000 

5 83400 

.47380 

.301 

000 

5.83300 

.47290 

.301 

1.000 

5,83300 

.47310 

.301 

2.000 

5.83250 

.47340 

.301 

3 000 

5.83200 

.47540 

.301 

4 000 

5.83150 

.47970 

.301 

6 000 

5,83060 

.48920 

.301 

8 000 

5.92710 

.49340 

.301 

10  000 

5.82370 

.49300 

.301 

12.000 

5.82230 

.H9430 

GRADIENT 

-.00047 

. 00073 

RUN  NO. 

414/  0 RN/L 

« 2.( 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-12.000 

5.82520 

.H8I80 

.500 

-10.000 

5.82520 

.47970 

.500 

-8.000 

5.62910 

.47020 

500 

-6.000 

5.83300 

.46280 

500 

-4.000 

5.83590 

,46140 

.500 

-3.000 

5 83640 

.46220 

.500 

-2.000 

5 83640 

.46310 

500 

-l.OOO 

5,83640 

.46420 

.500 

.000 

5.83640 

.46580 

.500 

1.000 

5.83540 

.46740 

500 

2.000 

5 83450 

.46620 

.500 

3.000 

5.83400 

.46830 

500 

4 000 

5.83350 

,46920 

500 

6,000 

5.83060 

.47380 

.500 

8 000 

5.82620 

.47940 

500 

10  000 

5.82180 

,48440 

,500 

12.000 

5.82080 

.48630 

GRADIENT 

- 0003B 

00105 

PAGE  121 


(PLUS  ORB  N02  AT38.2A)  (RGMIOO)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAI  « 6 000  STAB  - -KOOO 

ELV-I0  - 000  ELV-OB  - 000 

SI -2  - 000  S3-4  - H5  000 

S5-6  - 20.000  lORB  « 7.650 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09460 

.03600 

.22240 

.01540 

.03180 

.09730 

.04030 

.18240 

01340 

.02640 

.09850 

.04290 

.13040 

01170 

02140 

.09910 

.04890 

.09540 

.00990 

01620 

.09970 

05780 

.05620 

.00770 

.01070 

.10020 

.06070 

.03850 

.00610 

. 00790 

.10060 

.06080 

.02170 

.00420 

.00500 

lOOBO 

.05950 

.00510 

00220 

.00200 

10090 

.05870 

-.01200 

.00030 

-.00100 

.10110 

.05890 

-.02970 

-.00140 

-.00410 

.10120 

.05820 

-.04800 

-.00300 

-.00720 

10140 

.05500 

-.06700 

- 00440 

-.01010 

.10160 

,04960 

-.08690 

-.00560 

- 01270 

.10130 

.03960 

-.12840 

-.00790 

- 01760 

.09940 

.03540 

-.17040 

- 00990 

-.02290 

.09640 

.03380 

-.21200 

- 01200 

-.02870 

.09380 

.02290 

-.25270 

-.01430 

-.03420 

.00021 

-.00093 

-.01772 

-.00171 

-.00297 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09700 

.04370 

.22930 

.01460 

.03190 

.09800 

.04990 

.19060 

.01250 

.02690 

.09910 

.05290 

.14730 

.01060 

.02210 

.10020 

.05640 

.10400 

.00900 

.01690 

.10110 

.06120 

.06320 

.00670 

.01100 

.10140 

.06380 

. 04440 

.00520 

.00800 

.10170 

.05560 

.02660 

.00350 

.00490 

.10180 

.06580 

.00880 

.00180 

.00180 

.10200 

.06500 

-.00970 

.00040 

-.00150 

.10240 

.06430 

-.02900 

-.00110 

-.00470 

.10290 

.06340 

-.04870 

-.00260 

- 00790 

. 1 0320 

06140 

-.06870 

-.00410 

-.01090 

10330 

.05810 

-.08860 

-.00530 

- 01370 

10250 

.05040 

-. 12930 

- 00750 

-.01900 

.10080 

.04370 

- 17220 

-.00970 

- 02400 

. 09850 

.03890 

-.21620 

-.01  ISO 

-.02920 

.09630 

.03500 

-.25780 

-.01400 

-.03460 

. 00029 

-.00042 

-.01891 

-.00152 

- 00313 

OATF  eo  JUN  75 


SREF  - 
LREF  - 
8REF 

scale:  - 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  I as 


CA5\  K1  FO  H15  lA  £PLUS  ORB  NOZ  AT3B  8A) 


(RGMIOOI  ( 21  JA^^  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500  0000  SQ,FT  XhRP 

327  8000  IN  YMRP 

2348.0000  IN.  2NRP 

.0300 


1339  9100  IN  XC 
,0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


ALPHA!  - 
ELV-IB  - 
SH2  ■ 
S5-6  - 


6 000  STAB  -1  000 

.000  ELV-09  - 000 

000  S3-4  » 45.000 

20.000  lORS  " 7.650 


RUN  NO. 

413/0  RN/L 

•»  3.21 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

, 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

601 

“12  000 

5 82370 

.48380 

.loteo 

.05270 

23500 

01420 

. 03260 

.601 

“10.000 

5.82470 

.48390 

.10170 

.05820 

19510 

01190 

02780 

.601 

-6.000 

5.83010 

.47430 

.10220 

.06170 

.15210 

.01Q50 

02270 

.60! 

-6.000 

5.83400 

.48640 

.10310 

.06540 

.10780 

.ooeao 

.01720 

601 

-4.000 

5.03350 

.46450 

.10420 

.06800 

.06560 

.00630 

,01 120 

,601 

“3.000 

5.83300 

,46530 

.10450 

.07110 

.04650 

.00480 

00820 

.501 

“2.000 

5.83250 

.46590 

.10460 

.07140 

02B50 

.00310 

.00520 

601 

“1  000 

5 83200 

.46580 

10460 

.07100 

. 009SO 

00170 

00190 

601 

000 

5.83250 

.46570 

.10490 

070B0 

“ 009B0 

.00050 

-.00150 

.601' 

1.000 

5.63250 

.46610 

. 1 0540 

.07050 

-.02970 

-,00070 

-.00490 

.60! 

2.000 

5.83150 

.46700 

.10600 

.06960 

-.05000 

-.00210 

-.00800 

.601 

3.000 

5.83010 

.46830 

.10680 

.06780 

-.07050 

-.00350 

-.01100 

601 

4.000 

5.82910 

.47040 

. 1 0680 

.06480 

“.09140 

-.00480 

-.01380 

601 

6.000 

5.82810 

.47530 

.10620 

.05810 

-.13460 

-.00700 

- 01S40 

601 

8 000 

5 82620 

.48020 

.10530 

.05350 

-.17910 

-.00890 

- 02450 

.601 

10.000 

5 82320 

.48420 

.10440 

.04900 

-.22400 

- 01090 

- 02S40 

.601 

12.000 

5.81930 

.48700 

.10340 

.03700 

-,26310 

- 01300 

- 03450 

GRADIENT 

-.00046 

. 00058 

.00034 

-.00055 

".01959 

-.00137 

-.00318 

RUN  NO 

412/0  RN/L 

- 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

“12.000 

5.82280 

.48170 

.11430 

.07310 

.25230 

.01440 

03050 

.700 

-10.000 

5.62620 

.48090 

.11480 

.07450 

.20990 

.01150 

.02610 

.700 

“8.000 

5 82910 

.47280  ► 

.11540 

. 07550 

.16590 

.01000 

.02120 

.700 

-6.000 

5.83110 

.46620 

.11620 

.07510 

,11670 

.00810 

.016L0 

.700 

“4.000 

5.83150 

.46440 

11710 

07320 

. 07330 

.00540 

01G90 

,700 

“3.000 

5.83200 

.46470 

. 1 1720 

.07150 

.05250 

.00390 

.00610 

.7p0 

“2,000 

5 83300 

46490 

.11700 

.06970 

.03190 

.00250 

.00510 

.700 

-1.000 

5.83300 

.46480 

.11680 

.06850 

.01120 

.00150 

.00200 

.700 

.000 

5.83250 

.46450 

. U69Q 

.Q6Bt0 

-.003S0 

.00050 

-.00120 

.700 

1.000 

5.83200 

.46440 

,11730 

.06810 

-.03080 

-.00050 

-.00450 

.700 

2.000 

5.83200 

.46390 

.11790 

,06890 

-.05250 

-.00160 

-.00760 

700 

3,000 

5.83200 

♦46440 

.11840 

.06890 

-.07460 

-.00270 

-.01040 

.700 

4.000 

5.83060 

.48660 

.11850 

.06660 

-.09540 

-.00390 

- 01300 

.700 

Q.OOO 

5.8B670 

.47240 

. 1 1790 

.06270 

-.14060 

“,00650 

-.01790 

.700 

e.ooo 

5.82420 

.47720 

. 1 1670 

.06550 

-.18690 

-.00890 

-.02280 

.700 

10.000 

5.82320 

.48120 

.11560 

.06760 

-.23390 

-.OHIO 

-.02780 

.700 

12  000 

5.81790 

.48750 

.11550 

.04980 

-.27300 

-.01380 

-.03230 

GRADIENT 

-.00011 

.00009 

.00020 

- 00060 

-.021 18 

- 001 12 

- Q03Q5 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  123 


CAS  K1 

FO 

HIS.IA 

(PLUS. 

ORB  TC5  . 

AT38.2A) 

iRGMlOn  t 1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREE  - 

5500.0000  SQ  FT 

. XMRP  « 1339  9100 

IN 

XC 

ALPHA  I 2 

000  STAB 

LREE  - 

327.0000  IN 

YMRP  - .0000 

IN. 

, YC 

ELV-IB  - 

000  ELV-00 

GREF  - 

23H8.0000  IN 

2MRP  * 190  7500 

IN. 

. ZC 

SI 

-2  - 

000  S3-4 

SCALE  - 

0300 

S5‘ 

“6  - 20 

000  lORB 

RUN  NO. 

419/0  RN/L 

- 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-12.000 

1.94860 

.13480 

06430 

.09690 

.21430 

.01880 

02300 

.300 

-10.000 

1 .95260 

, 12300 

.06500 

, 1 0270 

.17960 

01520 

02030 

.300 

-8.000 

1.95620 

.11660 

.06760 

.10920 

.14130 

.01220 

01690 

.300 

-6.000 

1.96000 

.11330 

.07040 

. 12240 

10170 

.00940 

01880 

.300 

-H.OOO 

1.96350 

. 10570 

,07230 

. 14000 

.06280 

.00650 

00830 

.300 

-3.000 

1 .96440 

.10240 

.07300 

. IH590 

.04420 

.00490 

.00600 

.300 

-2.000 

1.96400 

.10130 

.07340 

.14690 

.02630 

. 00320 

00350 

.300 

-l.OOO 

1.96330 

.10220 

.07360 

.14520 

.00850 

00170 

00120 

.300 

.000 

1.96300 

.10420 

.07370 

.14310 

-.00900 

.00020 

- 00130 

.300 

1.000 

1 .96330 

.10590 

.07390 

. 14050 

-.02700 

-.00140 

- 00390 

.300 

2.000 

1.96310 

.10780 

.07410 

.13670 

-.04530 

-.00320 

- 00620 

.300 

3.000 

1.96240 

.11020 

.07400 

.13150 

-.06430 

-.00490 

- 00850 

.300 

H.OOO 

1.96120 

.11270 

.07320 

.12520 

-.08400 

-.00630 

-.01090 

.300 

6.000 

t .95760 

. 1 1860 

.07050 

. 1 1240 

-.12420 

-.00880 

-.01540 

.300 

8.000 

1.95290 

. 12670 

.06750 

.10120 

-.16330 

-.01180 

- 01850 

.300 

10.000 

1 .94780 

,13660 

.06500 

.09150 

-.20200 

-.01520 

- 020B0 

.300 

12.000 

1.94170 

.14740 

.06320 

.07990 

-.24310 

-.01790 

- 08400 

GRADIENT 

-.00028 

.00114 

00014 

-.00213 

-.01819 

-.00161 

- 00242 

RUN  NO 

410/  0 RN/L 

- 2.BB 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

500 

-12.000 

1.95320 

.500 

-10.000 

1 .95560 

.500 

-8.000 

1 .96040 

.500 

-6  000 

1 .96450 

.500 

-4.000 

1.96680 

500 

-3.000 

1.96790 

.500 

-2.000 

1 .96870 

.500 

-1.000 

1 .96790 

.500 

.000 

1.96560 

.500 

l.OOO 

1.96420 

.500 

2.000 

1.96340 

.500 

3.000 

1 96260 

500 

4 000 

1 .96220 

.500 

6 000 

1 96000 

.500 

8.000 

1 .95640 

500 

10  QOO 

1 95260 

.500 

12  000 

1 .94630 

GRADIENT 

-.00081 

CL 

CO 

CLM 

.12710 

.06770 

.10110 

.11810 

.06730 

. 10970 

.11150 

.07000 

.11580 

.10510 

,07270 

.12620 

.09880 

. 07420 

. IH030 

.09630 

.07460 

IH600 

.09480 

.07500 

14890 

.09470 

.07550 

.14920 

.09580 

.07590 

.14720 

.09750 

.07620 

. 14350 

.10000 

.07640 

13850 

.10310 

.07620 

.13270 

,10640 

.07570 

.12680 

.11390 

.07340 

. 1 1430 

,18090 

.07080 

10350 

.12760 

. 06890 

.09400 

.14020 

.06840 

.07860 

.00107 

.00024 

-.00201 

CY 

CLN 

CSL 

.22130 

.01860 

.02320 

.18940 

.01430 

.021 10 

.14910 

.01160 

.01730 

.10690 

.00900 

.01280 

.06640 

. 00590 

. 00630 

.04680 

.00430 

.00610 

.02740 

.00300 

00360 

.00800 

.00170 

.00100 

-.01130 

.00040 

-.00160 

-.03090 

-.00100 

-.00430 

-.05090 

-.00250 

-.00690 

- 07090 

-.00410 

-.00920 

-.09120 

-.00550 

-.01 150 

-,13290 

-.00800 

-.01560 

-.17300 

-.OHIO 

-.01930 

- 20960 

-.01520 

“.02230 

- 24690 

-.01850 

-.02480 

-.01955 

-.00141 

- 00252 

JAN  75  > 


-1  000 
000 
^5,000 
7 850 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CA5  K{  FO  H15.1A  (PLUS.  ORB  TC5  AT38  2A) 


(RGMIOn  ( 2 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

55QQ.OQOQ 

SQ  FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327  0000 

IN. 

YMRP  « 

0000 

IN.  YC 

BREF  - 

2340.0000 

IN. 

2MRP  - 

190  7500 

IN.  2C 

SCALE  - 

.0300 

RUN  NO.  4t7/  0 RN/L  - 3.23 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

600 

-12.000 

1.95290 

.imo 

600 

-lO.OOC 

1 .95640 

.11050 

600 

-8.000 

t.96080 

.10260 

600 

-6.000 

1 9641 0 

.09690 

600 

-4.000 

1.96580 

,09300 

.600 

-3.000 

1 .96680 

.09060 

.600 

-2.000 

1.95800 

.08770 

.600 

-I.OOO 

1.96600 

.00600 

.600 

.000 

1 .96720 

.08650 

.600 

1 .000 

1.96530 

.00930 

.600 

8,000 

1 . 96530 

. 09230 

.600 

3.00C 

I 95420 

.09480 

600 

4 000 

1 .96290 

.09600 

.600 

6.000 

1.95940 

.10570 

600 

8.000 

I 95610 

. 1 1270 

.600 

to  000 

1 95300 

. 1 1950 

.600 

12  000 

1 .94750 

. 1 2830 

GRADIENT 

-.00044 

.00075 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA 1 « 2 000  STAB 

ELV-IB  - 000  ELV-00 

S1-E  « 000  S3-4 

S5-S  - 20  000  I ORB 


GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07220 

.11200 

.22400 

.01910 

.02270 

.07190 

,12060 

.19300 

01450 

.02090 

.07360 

.12510 

. 15420 

01170 

.01730 

.07550 

13150 

.11220 

00890 

01300 

07660 

. 14150 

, 06990 

00550 

.00850 

.07660 

. 14730 

.C4970 

.00390 

00620 

.07640 

.15220 

C2960 

00270 

.00380 

.07640 

.15470 

. 0OB5O 

.00170 

.001 10 

.07670 

.15470 

-.01260 

.00080 

-.00160 

.07740 

.15140 

-.03320 

-.00040 

-.00430 

. 07790 

. 14560 

-.05310 

- 00200 

- 00670 

.07810 

.13630 

-.07320 

-.00360 

- 00900 

.07770 

.13080 

-.09440 

- 00490 

- 01130 

.07620 

.IIBBO 

-.13700 

-.00760 

-.01570 

07450 

.11150 

-.17600 

-.01120 

- 01920 

.07360 

10420 

-.21210 

-.01550 

-.02210 

.07410 

,08460 

-.25040 

-.01910 

-.02510 

.00022 

-.00144 

-.02055 

-.00126 

-.00252 

RUN  NO 

416/  0 RN/L 

- 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12  000 

1 95920 

. 10560 

.08330 

.12270 

.23430 

01920 

02150 

.700 

-10.000 

1.95630 

.10260 

.08130 

.13010 

.19910 

.01460 

.01920 

.700 

-8  000 

1,95840 

. 09920 

.08140 

.13400 

.16190 

01090 

01620 

.700 

-6.000 

1.96170 

.09300 

.08210 

.13820 

. 12090 

.00770 

.01250 

.700 

-4.000 

1 9B440 

.08490 

.08250 

. 14520 

.07660 

.00490 

,00820 

.700 

-3  OOC 

1 .96520 

.08090 

.08200 

. ISIOO 

,05380 

00360 

00590 

.700 

-2.000 

f.9B'59d 

.0782b 

.08110 

,15720 

.031 3b 

.00260 

.00350 

.700 

-1  000 

1 .96580 

.07810 

.08050 

.16110 

00890 

.00170 

00 100 

.700 

.000 

1 96550 

,07970 

.08080 

.16100 

- 01270 

.00080 

-.00150 

.700 

l.OOQ 

1.96500 

.08100 

.08160 

.15610 

-.03430 

-.00010 

- 0Q390 

.700 

2.000 

1.96400 

.08240 

.08300 

. 14970 

- 05650 

-.00130 

-.00630 

.700 

3.000 

1.96250 

.08490 

.08370 

.14430 

-.07890 

-.00260 

-.00870 

.700 

4.000 

1.96110 

.08900 

.08370 

.13820 

-.10140 

-.00390 

-.01090 

.700 

6.000 

1 95800 

.09780 

.08310 

.12540 

-.14470 

-.00680 

-.01500 

.700 

8 000 

1 .95350 

.10380 

.08310 

ai54Q 

-.18470 

-.01040 

- 01820 

.700 

10  000 

1.94810 

. 10850 

.08410 

.10830 

-.22190 

-.01470 

- 02090 

.700 

12.000 

1.94310 

. 1 1950 

.08530 

.09140 

-.25910 

-.01910 

-.02380 

GRADIENT 

-.00043 

.00066 

.00025 

-.00113 

-.02214 

-.00106 

-.00241 

I JAN  75  ) 


-1.000 
000 
45.000 
7 850 


DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAS  KJ 

FO 

HI5.IA 

REFERENCE 

DATA 

SREF  « 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP 

« 1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327,8000 

IN, 

YWRP 

- .0000 

IN 

YC 

BREF  « 

23^0.0000 

IN 

2MRP 

« 190.7500 

IN. 

2C 

SCALE  - 

0300 

RUN  NO. 

0 RN/L 

- 1. 01 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.150 

-12.000 

5.83590 

.50730 

.150 

-10,000 

5.63590 

.50570 

150 

-8  000 

5,838H0 

,49900 

150 

-6 . 000 

5,84180 

48930 

-150 

00  0 

5.84420 

.48010 

150 

-3.000 

5.84520 

47760 

.150 

-2  00  0 

5.84520 

.47740 

150 

-1.000 

5.84470 

.47890 

150 

.000 

5 84370 

.48210 

.150 

1 000 

5.B4230 

.48590 

.150 

2.000 

5.B4I30 

.40650 

.150 

3,000 

5,84080 

.48560 

150 

H.OOO 

5.83940 

.48750 

.150 

6 OOO 

5.83450 

.49480 

150 

0 000 

5 83110 

.49650 

.150 

10,000 

5.83010 

.49420 

.150 

12.000 

5.82960 

,49530 

GRADIENT 

-.00071 

.00131 

RUN  NO- 

423/ 0 RN/L 

« 1.92 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.300 

-12.000 

5.82030 

.49820 

.300 

-10,000 

5.82230 

49510 

.300 

-8.000 

5.B2620 

,48620 

.300 

-6.000 

5.83010 

.47830 

300 

-‘♦.000 

5.83200 

.47450 

300 

-3  OOO 

5.B3200 

.47490 

.300 

-2.000 

5.83200 

.47590 

,300 

-l.OOO 

5,83250 

.47560 

.300 

o 

o 

o 

5.83300 

.47440 

.300 

1 .000 

5.83350 

47460 

.300 

2.000 

5 83400 

.47560 

.300 

3 000 

5.83300 

47850 

.300 

^,000 

5 831 10 

.48380 

,300 

6 000 

5.82620 

.49520 

.300 

Q.OOO 

5.82230 

.50090 

300 

10,000 

5.82030 

.50050 

.300 

12  000 

5,82030 

.49890  ■ 

GRADIENT 

,00007 

.00077 

PAGE  126 

(PLUS,  ORB  TC6  AT38,2A»  (RGM108)  ( 21  JAN  75  ) 


PARAMETRIC 

DATA 

ALPHA!  • 

6 000 

STAB  « 

-1.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

.000 

Sl-2  - 

000 

53-4  * 

45  000 

S5»S 

20  000 

lORB 

7 850 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08580 

01690 

.20860 

,01960 

03320 

.08810 

02340 

.17100 

.01700 

02790 

.09140 

.03740 

.12930 

.01440 

02250 

,09350 

.05840 

08980 

,01140 

.01670 

.09390 

07980 

.05540 

,00800 

,01040 

.09390 

.08490 

,04050 

.00610 

00750 

.09410 

.08330 

.02590 

,00410 

.00490 

.09420 

.07890 

.00990 

.00220 

00200 

09440 

.07390 

-.00730 

,00040 

- 00120 

.09470 

05710 

-.02500 

-.00150 

- 00450 

09470 

.08130 

-.04240 

-.00340 

- . 00780 

.09460 

.05660 

-.05980 

-.00520 

-.01060 

.09460 

.05010 

-.07810 

-.00700 

- 01290 

.09340 

03730 

-.11750 

-.01010 

-.01730 

08990 

.03350 

15750 

-.01290 

- . 02260 

.08570 

.03210 

-.19610 

-.01580 

- 02860 

.08510 

.01490 

-.23130 

-.01880 

- 03380 

.00011 

-.00432 

-.01677 

-.00188 

- 00299 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.00200 

.01180 

,20860 

,01860 

.03060 

.08440 

.01510 

. 17340 

.01550 

.02570 

.08600 

.02150 

.13220 

.01300 

02120 

08730 

.03550 

.09130 

.01050 

01640 

08050 

. 05370 

05440 

.00750 

,01090 

08900 

.06050 

.03800 

00580 

00800 

.08930 

.08330 

. 02280 

.00380 

00500 

.08950 

.06340 

.00730 

,00200 

00200 

.08970 

.06100 

-.00900 

.00030 

-.00110 

,09010 

05650 

-.02630 

-.00140 

- 00420 

09030 

.05160 

- 04400 

- 00310 

- 00740 

09030 

.04520 

-.06180 

-.00480 

- 01040 

09020 

03630 

-.08000 

-.00630 

-,01290 

.08930 

,02000 

-.11790 

-.00920 

- 01740 

,08720 

.01260 

-.15620 

-.01220 

-.02230 

.08440 

.01100 

-.19450 

- 01530 

-.02760 

03160 

.00320 

-.23280 

-.01820 

- 03260 

.00022 

-.00242 

-,01674 

-.00174 

-.00302 

DATE  20  JUN  75 


tabulated  source  data  - CA5 


SREF  « 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  " 


CA5  KI  rO  H15  lA 

REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ  FT  XHRP  • 1339.9100  IN.  XC 

327.8000  IN.  YMRP  ••  .0000  IN.  YC 

23H8.0000  IN.  ZMRP  •»  190.7500  IN.  2C 

.0300 


RUN  NO.  0 RN/L  - 2.00 


ACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-12.000 

5 81690 

.49630 

500 

-10.000 

5 81980 

.49160 

.500 

-0.000 

5.02570 

.48030 

500 

-6  000 

5 B3010 

.47090 

.500 

-4.000 

5.83150 

.46740 

.500 

-3.000 

5.83200 

.46770 

.500 

-2.000 

5.83300 

.46850 

.500 

-1.000 

5.63300 

. 46970 

500 

000 

5.83200 

47140 

.500 

1.000 

5.85060 

.47360 

.500 

2,000 

5 62960 

.47540 

.500 

3.000 

5,82850 

.47670 

.500 

4,000 

5.82760 

,47880 

500 

6.000 

5.8S470 

.48540 

.500 

8.000 

5 82230 

♦49290 

500 

10  000 

5 81840 

.49680 

,500 

. le.ooo 

5 S1300 

.49350 

GRADIENT 

- 00058 

,00151 

RUN  NO.  421/  0 RN/L  » 3.22 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.600 

-12,000 

5 81490 

.50060 

,600 

-10.000 

5,81880 

.49680 

.600 

-Q.OOO 

5 02280 

.48620 

.600 

-6.000 

5.82520 

,47850 

600 

-4  000 

5 82620 

.47670 

600 

-3.000 

5 82670 

,47720 

.600 

-2  000 

5,a/7I0 

- .47730 

600 

-I. 000 

5,82710 

47710 

,600 

.000 

5 82710 

.47720 

.600 

l.OOO 

5.82670 

.47860 

600 

2 000 

5 82570 

.48030 

.600 

3.000 

5.82420 

.48210 

.600 

4.000 

5.62280 

.48470 

600 

6 000 

5 82080 

49140 

.600 

8 000 

5.81840 

.49780 

,600 

10.000 

5.81450 

.50270 

.600 

12.000 

3.C09IO 

.60530 

ORAOIENT 

- 00041 

.00090 

pace  126 


(PLUS  ORB  TC5  AT30  2A)  (ROM 1 02)  (21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  - B.OOO  STAB  “ -I  000 
ELV-IB  • 000  ELV-OB  « 000 

51-2  ■ .000  53-4  - 45.000 

S5-6  • 20.000  I ORB  - 7.850 

GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.08590 

.oneo 

.21460 

.01840 

03050 

08590 

.02580 

.18190 

01450 

02680 

.08590 

.03150 

.14020 

.01210 

02220 

08840 

.04020 

09040 

.00960 

.01690 

.08980 

.05230 

.06070 

. 00660 

,0!  no 

.09030 

.05830 

.04360 

,00490 

00800 

.09080 

.06290 

.02670 

00320 

00500 

,09090 

. 06480 

.00910 

00170 

OOIBO 

CB130 

.06320 

-.00900 

00040 

- 00150 

.09190 

.05840 

-.02780 

-.COllO 

- 00490 

,09230 

,05330 

-,04720 

- 00260 

- 00820 

.09230 

.04810 

-.06670 

-.00410 

-.01120 

. 09200 

.04140 

-.08590 

-.00570 

-.01410 

.09110 

,02640 

-.12380 

- 00070 

- 01910 

.08980 

01570 

-.16220 

- CI200 

-.02360 

.06810 

.01000 

-.20120 

-.01540 

- 02800 

.08500 

.00610 

-.24050 

- 01860 

- 03280 

00032 

- 00166 

- 01837 

-.00151 

- 00319 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09170 

.02480 

.21990 

01650 

.03100 

.09100 

.03830 

.18550 

,01440 

.02710 

.09110 

.04100 

. 14550 

.01190 

02260 

,09190 

.04410 

. 1 0390 

.00950 

.01730 

.09340 

0515Q 

,08380 

,00640 

.01120 

.09390 

.05560 

045Q9 

. 00470 

0061 0 

.09410 

:05B20 

.026^0 

.00300 

.00500 

.09410 

.05940 

.00850 

00170 

,00180 

.09450 

.05860 

-.01020 

,00050 

- OOIBO 

.09520 

.05440 

- 02970 

-.00070 

- 00500 

.09590 

.05010 

-.05020 

-.00210 

-.00850 

.09520 

.04620 

-.07090 

- 00360 

-.01140 

.09610 

,04120 

-.09100 

-.00510 

-.01430 

.09540 

.03120 

- 13000 

-.00840 

-.01940 

,09520 

.02520 

-.16900 

-.01100 

- 02380 

.09530 

.02000 

-.20820 

-.01520 

-.02790 

.09440 

,00630 

-.24690 

-.01830 

-.03220 

,00037 

-,00151 

- 01932 

-,00139 

-,00323 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  127 


- CAS 


CAS  Kt  ro  HIS,IA 


<PtUS  ORB  TCS  AT39.2A> 


tRDMlOE)  i 21 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN,  XC 

ALPHA 1 - 

6.000 

STAB 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

ELY- 10  - 

.000 

ELV-OS 

“ 

SREF  - 

2346.0000 

IN. 

2MRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

m 

SCALE  - 

.0300 

S5-6 

20.000 

IOR0 

m 

RUN  NO 

420/  0 RN/L 

- 3.34 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAH 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12,000 

5.81680 

.50040  ‘ 

.10640 

.04390 

.23350 

01900 

. 02050 

700 

-10  000 

5.81640 

.49590 

.10570 

05990 

.19640 

.01480 

.02490 

.700 

-8.000 

5.82060 

.48700 

.10570 

.06050 

. 15520 

01170 

02070 

.700 

-6  000 

5.02320 

.48090 

. I 0650 

.05560 

.11230 

.00890 

01590 

700 

-4.000 

5 82370 

,47980 

.10760 

05000 

.06980 

00610 

01040 

700 

-3.000 

5 62320 

48030 

. 1 0780 

04710 

04960 

00460 

.00760 

700 

-2  000 

5 82280 

,46070 

.10740 

04330 

03010 

00300 

00480 

700 

-1  000 

5. 821 BO 

.48150 

.10730 

03910 

.01030 

00170 

00170 

.700 

o 

o 

o 

5.82130 

.48230 

.10780 

.03680 

-.00990 

,00040 

-.00140 

.700 

1.000 

5.82180 

,48200 

.10650 

.03790 

-.03070 

-,00100 

-.00450 

700 

2.000 

5.82230 

48120 

.10890 

.04030 

-.05230 

-.00220 

- 00760 

.700 

3 000 

5.82130 

.48120 

.10910 

.04220 

-.07400 

-.00340 

-.01050 

,700 

H.QQG 

5 82030 

.48280 

.10910 

.04250 

- 09530 

- 00490 

- 01310 

.700 

6.000 

5.81840 

.48830 

.10860 

04130 

-. 13650 

-.00840 

- 01780 

.700 

8 000 

5,81400 

.49430 

.10680 

.03970 

-.17640 

-.01230 

-.02200 

.700 

10.000 

5 80760 

.50010 

.10890 

.03490 

-.21640 

-.01600 

- 02600 

.700 

12.000 

5.80270 

.50760 

.10860 

01900 

-.25970 

-.01890 

- 03020 

GRADIENT 

-.00034 

.00027 

.00023 

-.00007 

-.02062 

-.00135 

'-,00299 

JAN  75  ) 


-I  000 
.000 
H5  000 
7 850 


OATC  20  JUN  *75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS  ' ^20 


CA5  K1 

FO 

H15.1A 

(PLUS.  ORB  TC5  AT38  2A) 

(RGMI03)  ( 81 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

parametric 

data 

SREF  - 

5300. OQQO  SQ.FT, 

KMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA!  - 

B.OOO 

STAB  ■ 

l.OOO 

LREF  - 

Z27  BOOO  IN 

YMRP  « 

0000 

IN. 

YC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

.000 

BREF  « 

23^8,0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN 

ZC 

s)-e 

.000 

S3-4 

H5  000 

SCALE  - 

0300 

S5-6 

80  000 

IOR0 

7 B50 

RUN  NO, 

489/  0 RN/L 

« 1.01 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

CL 

CD 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-18.000 

5.80680 

.59880 

.08650 

-.10100 

10890 

02110 

03840 

,150 

-10.000 

5.80660 

.59370 

.08910 

-.09580 

.15240 

,01850 

,08700 

.150 

-8.000 

5.80860 

.59480 

*09180 

-.08070 

.10990 

.01500 

.03140 

150 

-6,000 

5 81800 

.57160 

*09870 

-.05960 

. 07060 

.01880 

.01560 

.150 

-^.000 

5 81540 

,56190 

09830 

-.03930 

.03760 

00940 

00940 

.150 

-3.000 

5.81640 

.55970 

*09190 

-.03490 

08230 

00750 

00640 

.150 

-8.000 

5.81690 

*55980 

.09180 

-.03650 

.00630 

.00540 

.00340 

150 

-1  000 

5 81640 

.56130 

.09170 

-.04060 

- 00990 

00350 

00050 

. 150 

.000 

5.81490 

.56880 

.09160 

-.04540 

-.08550 

.00160 

-.00850 

.150 

1.000 

5.81400 

.56350 

,09200 

-,05080 

-.04180 

-.00040 

-.00570 

.150 

8.000 

5 81400 

.58890 

*09180 

-.05670 

-.05750 

-.00840 

- . 00890 

ISO 

3,000 

5.81400 

.56880 

.09140 

-*06390 

-.07480 

-.00440 

- 01180 

.150 

4 000 

5,81300 

.5S580 

.09090 

-.07180 

-.09300 

-.00610 

- 01430 

150 

6.000 

5.80860 

.57180 

08920 

-.07950 

-, 13340 

-.00030 

- 01910 

.150 

8.000 

5.80470 

.57370 

* 08600 

-.07080 

-.17150 

-.01160 

-.02410 

.150 

10.000 

5.80280 

.57170 

.08280 

-.07830 

-.80790 

-.01490 

-.02960 

, 150 

18.000 

5.80870 

.57170 

♦07900 

-.09770 

-.84600 

-.01030 

-.03550 

GRADIENT 

-.00048 

.00052 

-*00011 

-.00448 

-.01686 

-.00195 

-.00300 

RUN  NO. 

488/  0 RN/L 

- 1.98 

gradient 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY' 

CLN 

CSL 

.300 

-18  000 

5.80710 

.53440 

.08460 

-.07800 

.80730 

.01930 

03M0 

.300 

-10.000 

5.81010 

.52940 

.08550 

-.07890 

. 16940 

.01600 

.02600 

.300 

-8.000 

5 81490 

51960 

.08880 

-.06540 

.18850 

,01340 

02140 

.300 

-6  000 

5.81880 

.51070 

.08940 

-.05880 

.08870 

.01080 

01650 

.300 

-4.900 

*^•§2130 

.50600 

.0908p 

-.p3600 

.051§p 

00770 

,01090 

.300 

-3.000 

6.88180 

.50640 

.09050 

-.02980 

.05530 

.00500 

. 00790 

.300 

-e.ooo 

5.88180 

.50800 

.09080 

-.08700 

.01960 

.00410 

.00490 

.300 

-1*000 

5.88830 

.50830 

,09100 

-.02690 

.00380 

.00830 

.00180 

300 

000 

5.88830 

50790 

.09180 

-.02870 

-.01880 

.00050 

-.00140 

.300 

1.000 

5.88180 

.50860 

.09140 

-.03280 

-.02860 

-.00130 

-.00460 

.300 

8.000 

5.88180 

.51030 

09160 

-.03700 

-.04600 

-.00300 

-.00780 

300 

3.000 

5.88080 

.51350 

.09170 

-.04400 

-.06440 

-.00460 

- 01090 

300 

4 000 

5.81880 

.51920 

.09170 

- 05310 

-.08340 

-.00680 

-.01350 

.300 

6.000 

5.81350 

.53080 

.09090 

-.06950 

-.18180 

-.00930 

- 01030 

.300 

8.000 

5.80860 

. 53640 

,08950 

- 07890 

-.16000 

-.01830 

-.08380 

.300 

10.000 

5.80710 

.53590 

.08530 

-.07870 

-.19790 

-.01530 

-.02840 

.300 

18.000 

5.80860 

,53570 

,00300 

-.QB71C 

-.83690 

- 01B20 

- 03350 

GRADIENT 

-.00083 

.00132 

.00019 

-.00827 

-.01673 

-.00175 

-.00310 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


CAS  Kl  FO  H15*IA 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 5500  0000  SQ.FT.  XMRP  « 1339.9100  IN.  XC 

LREF  « 527  8000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YC 

BREF  ^ 2340.0000  IN.  2MRP  •*  190.7500  IN,  ZC 

SCALE  - .0300 

RUN  NO.  427/  0 RN/L  - 2*90 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-12.000 

5.80620 

.52450 

.500 

-10.000 

5.81100 

.51880 

500 

-8.000 

5.81540 

.50740 

500 

-6.000 

5.81BB0 

49890 

.500 

-4.000 

5,82090 

.49610 

500 

-3.000 

5.88130 

.49630 

.500 

-2.000 

5 68230 

.49680 

.500 

-1,000 

S.B2S80 

.49740 

.500 

.000 

5.82230 

.49910 

.500 

1.000 

5.88080 

50170 

.500 

2.000 

5.81960 

.50340 

.500 

3.000 

5 81930 

.50410 

.500 

4 000 

5.81840 

.50580 

.500 

6.000 

5.81540 

.51280 

500 

8.000 

5. 81100 

52080 

500 

10.000 

5.80660 

52700 

.500 

12  000 

5.80370 

.52860 

GRADIENT 

-.00038 

.00133 

RUN  NO 

426/  0 RN/L 

- 3.S 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.600 

-12.000 

5.80660 

.52530 

600 

-10.000 

5 60860 

.52260 

.600 

-8.000 

5.81250 

.51060 

.600 

-6  000 

5 81590 

.50150 

.600 

-4.000 

5,81740 

49960 

.600 

-3.000 

5.81790 

.50040 

600 

-2.000 

5.81840 

50060 

.600 

-1  000 

5 81880 

.50030 

.600 

.000 

5,B1B80 

.50060 

.600 

1 000 

5,81790 

.50230 

.600 

2.000 

5.81640 

.50390 

600 

3.000 

5.81540 

50520 

600 

4 000 

5.81450 

50780 

.600 

6.000 

5.81200 

.51480 

.600 

e.ooo 

5 80710 

.52210 

.600 

10  000 

5 80270 

.58700 

600 

12  000 

5,80080 

53070 

GRADIENT 

-.00040 

.00093 

PACE  !29 


(PLUS.  ORB  TC5  AT30.2AJ  (ROM! 05)  ( 21  JAN  75  » 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA  I - 6.000  STAB  - 1 000 

ELV-IB  “ 000  ELV-00  “ 000 

SI -2  “ 000  S3-4  “ 45  000 

S5-6  - 20,000  I ORB  ■*  7 850 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.06800 

-.06870 

.21340 

.01940 

03110 

.08780 

-.06030 

.18020 

.01450 

.02710 

.08900 

-.05330 

.13900 

.01220 

02250 

.09060 

-.04370 

.09760 

.00930 

01720 

.09200 

- 03150 

.05970 

.00680 

01130 

.09250 

-.02570 

.04200 

.00500 

.00010 

.09280 

-.02140 

.02470 

.00340 

00500 

.09300 

-.01940 

.00700 

.00190 

.00170 

.09330 

-.02050 

-.01100 

,00030 

-.00170 

.09360 

-.02530 

-.02920 

-.00090 

- 00500 

, 09430 

-.03070 

-.04800 

-.00240 

-.00830 

.09440 

-.03500 

-.06720 

- 00400 

-.01150 

.09420 

- 04300 

-.08650 

-.00550 

-.01440 

.09310 

-.05930 

-.12530 

-.00850 

-.01970 

.09150 

-.07200 

- 16390 

-.01100 

- 02420 

. 08970 

-.07900 

-.20230 

-.01530 

- 02850 

.08770 

-.08150 

-.24160 

- 01  BSD 

-.03350 

.00030 

-.00169 

-.01823 

- 00151 

-.00325 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.09380 

- 06120 

.21960 

.01840 

03150 

.09280 

- 04640 

. 18560 

.01410 

.02750 

. 09300 

-.04200 

.14480 

.01180 

. 02290 

.09420 

- 03740 

.10290 

. 00940 

.01750 

.09570 

- 02910 

06310 

00640 

01150 

.09620 

- 02440 

.04460 

.00470 

.00830 

09650 

-.02080 

02670 

.00310 

.00520 

. 09660 

-.01920 

.00840 

.00170 

.00190 

.09680 

-.02060 

-.01050 

.00050 

-.00160 

.09740 

-.02530 

-.03000 

- 00050 

-.00510 

.09790 

-.02940 

-.05010 

- 00190 

-.00840 

, 09020 

- 03350 

-.07040 

- 00330 

-.01150 

.09820 

- 03990 

- 09070 

- 00490 

- 01450 

.09760 

-.05250 

-.13070 

-.00810 

-.01990 

, 09700 

-.061 10 

-.16960 

-.01150 

-.02450 

, 09650 

- 06760 

- 20320 

- 01430 

-.02860 

, 09620 

- 08080 

- 24820 

- 01010 

- 03300 

.00033 

-.00156 

-.01920 

- 00136 

- 00329 

DATE 

20 

JUN  75 

tabulated 

SOURCE  DATA  - CA5 

PAGE  1 30 

CAB  Kl 

FO  H15.1A 

(PLUS. 

0R8  TC5 

AT38.2A) 

(RGM1031  ( 

21  JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  » 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I » 6 

.000  STAB 

»•  1.000 

LREF 

327,8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

ELV-ia  - 

.000  ELV-OB 

» .000 

GREF 

ta 

23HQ,0000  IN 

2MRP 

190.7500 

IN.  ZC 

SI-2  - 

.000  S3-4 

- 45,000 

SCALE 

* 

,0300 

r 

S5-6  - 20 

.000  10R8 

» 7.850 

RUN  NO.  H25/  0 RN/L  • 3 61 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY  CLN 

CSL 

,700 

-12.000 

5 80320 

52300 

.10810 

- 04230 

23450  01860 

02090 

,700 

-10,000 

5 80810 

.51920 

.10710 

-.02860 

.19690  .01430 

02530 

.700 

-8.000 

5.81350 

.50900 

,10720 

-.02250 

15640  01130 

02120 

,700 

^6  000 

5 81590 

,50260 

.10800 

-.02200 

,11360  ,00860 

.01640 

,700 

-»*.000 

5 B1590 

50060 

.10910 

-.02530 

,07030  00580 

01090 

.700 

-3.000 

5.81540 

,50110 

.10930 

-.02790 

04940  00430 

.00790 

.700 

-2  000 

5.81450 

.50210 

.10910 

-.03090 

.02940  .00300 

00480 

.700 

-1,000 

5.81450 

.50350 

.10910 

-.03390 

.00970  .00170 

.00160 

.700 

.000 

5.81450 

.50450 

.10950 

-.03570 

-.01030  ,00050 

- 00160 

,700 

1,000 

5,81350 

.50400 

. 1 1000 

-.03560 

-.03130  - 00080 

- 00490 

.700 

2 000 

5.81300 

.50320 

.11050 

- 03440 

- 05310  - 00200 

-.00810 

.700 

3 000 

5 81250 

.50350 

11060 

-.03390 

-.07480  - 00310 

- 01 100 

.700 

If,  000 

5,81200 

50540 

11040 

-.03530 

-.09600  - 00450 

-.01370 

.700 

5 000 

5.80810 

.51200 

.10990 

-,04110 

- 13690  -.00790 

-.01840 

,700 

8,000 

5,80270 

,51870 

.11000 

- 04770 

- 17700  -.01170 

- 02250 

700 

10,000 

5 79740 

52460 

.11050 

- 05640 

- 21720  -.01530 

- 02650 

.700 

12  000 

5,79440 

,53100 

.11000 

-,07250 

-.25970  - 01830 

- 03060 

GRADIENT 

- 00047 

,00048 

.00021 

-.0011 1 

-.02073  - 00126 

-.00312 

DATE  JLN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


CAS  Kl  FO  HlS.tA  (PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) 


(ROMIOH)  ( Si  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500  0000 

SQ  FT 

XMRP  • 

327.8000 

m. 

YMRP  ^ 

2349.0000 

IN 

ZMRP  « 

.0300 

RUN  NO. 

MACH 

BETA 

300 

-12.000 

300 

-10.000 

.300 

-8  000 

300 

-6.000 

300 

-4  000 

.300 

-3  000 

.300 

-2,000 

.300 

-!  000 

.300 

000 

.300 

1.000 

.300 

2 000 

300 

3.000 

.300 

4 000 

.300 

6.000 

.300 

e.ooo 

300 

10.000 

.300  > 

12.000 

GRADIENT 

1339  9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


435/  0 RN/L  « 1.92 


ALPHAW 

CL 

1.91240 

.17030 

1 91300 

.17490 

1.91500 

. 17290 

1.91770 

.16920 

1 .92000 

.16420 

1 92050 

.16280 

t.  92040 

16350 

1 .92000 

.16560 

1.91980 

.16760 

1.91930 

. 16B70 

I 91870 

16930 

1.91780 

.17000 

1.91690 

17140 

1.91530 

. 17490 

1.91310 

.17720 

1.90980 

. 17950 

1 .30440 

.18650 

-.00041 

00109 

GRADIENT  INTERVAL 


CO 

CLM 

.04320 

.00920 

. 04470 

, 00750 

.04700 

.01080 

.04930 

.01690 

.05250 

.02270 

.053B0 

. 02570 

.05490 

.02250 

.05550 

.02020 

.05560 

.01880 

.05550 

.01730 

.05510 

.01520 

.05430 

.01220 

.05310 

.00950 

.04990 

.00550 

.04680 

.00200 

.04420 

-.00100 

.04130 

-.00350 

.00007 

-.00175 

ALPHA!  • 2 

000  STA8 

-2  000 

ELV- 

IB  - 

OOO  ELV-DB  * 

3.0C0 

Sl-2 

■ 

,000  S3-4  ■ 

000 

S5-6 

m 

000  10R8 

4.000 

-5.00/  5 

.00 

CY 

CLN 

CSL 

.21710 

.02320 

.02490 

. 18140 

.01900 

02200 

14450 

.01540 

01620 

.10590 

.01180 

.01380 

06G60 

00790 

.00910 

04690 

.00600 

006BO 

.02760 

.00400 

00440 

. 00960 

.00200 

00210 

-.00740 

-.00030 

-.00020 

-.02520 

-.00250 

-.00250 

- 04470 

-.00470 

- 00490 

-.06540 

- 00670 

-.00730 

-.08630 

-.00830 

- 00970 

-.12720 

-.01  120 

-.01420 

-.16790 

-.01450 

-.01850 

-.20830 

-.01640 

- 02220 

-.24040 

-.02220 

-.02510 

-.01830 

-.00208 

-.00234 

RUN  NO  434/  0 RN/L  » 2.91 


GRADIENT  INTERVAL  « -5  00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

500 

-12.000 

1.91360 

.18350 

,04490 

.500 

-10  000 

1.91630 

17850 

.04590 

500 

-B.OOO 

1 91800 

.17640 

.04820 

,500 

-6  000 

1.91940 

.17440 

.05030 

.500 

-4  000 

; .92070 

17150 

.05320 

,500 

-3.000 

1.92110 

. 17060 

.05430 

.500 

-2.000 

1.92130 

17060 

.05520 

.500 

-1  000 

1.92100 

17100 

.05580 

.500 

000 

1 .92090 

.17140 

.05610 

500 

1 000 

1 92090 

. 17290 

.05610 

500 

2.000 

1 .92030 

17490 

.05570 

.500 

3.000 

1.91910 

17710 

05500 

.500 

4 000 

1.91760 

.17970 

. 05390 

.500 

6.000 

1,91460 

. 16460 

.05120 

.500 

8,000 

\ .9\2\0 

.18800 

.04860 

.500 

10  000 

1 91020 

.19040 

.04660 

500 

12  000 

1.90640 

.19550 

.04550 

GRADIENT 

-.00034 

.00105 

.00010 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

00640 

,22370 

02330 

. 02460 

.00460 

18830 

.01850 

02210 

.00390 

. 15180 

.01480 

01850 

.00620 

11240 

01  120 

.01410 

omo 

.07090 

.00750 

,00940 

.01370 

.04940 

.00560 

. 00690 

.01540 

.02840 

.00380 

.00450 

.01520 

.0Q9OQ 

.QQ2QQ 

.Q019Q 

01270 

-.00920 

00000 

-.00060 

00830 

-.02890 

-,00210 

- 00320 

00330 

-.05000 

- 00410 

-,00590 

- 00060 

-.07190 

-,00600 

-.00820 

-.00330 

-.09420 

-.00750 

- 01060 

-.00710 

-.13720 

-.01050 

-.01500 

-.01D70 

-.17670 

-.01460 

-.01870 

-.01470 

- 21390 

-.01940 

- 02180 

- 01B20 

- 25260 

-.02360 

- 02500 

- 00219 

- 02031 

-,00191 

- 00252 

OATC  20  JUM  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CA5  Kl  FO  H15  lA 


REFERENCE  DATA 


SREF  „5500.0000  SQ  FT  XMRP 
LREF  « 327,8000  IN  YMRP 
BREF  - 2348.0000  IN  2MRP 
SCALE  “ 0300 


1339  9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


<PLUS  ORB  TC5  AT38  3 ) IRGttlOH)  { 81  JAN  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

2.000 

STAB 

^2  000 

ELV-I0  - 

,000 

ELV-OB  - 

3.000 

SI-2  • 

.000 

53-4  - 

,000 

S5-6 

000 

I ORB  « 

4 000 

RUN  NO 

433/  0 RN/L 

- 3.27 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

I 90970 

18120 

.04730 

.00920^ 

22950 

02350 

02470 

.600 

-10.000 

1 91060^ 

17920 

.04790 

.00770 

.19270 

01880 

02200 

600 

-e.ooo 

I 91280 

. 17430 

.04980 

.00650 

.15600 

.01480 

01870 

600 

-6  000 

t .91440 

17030 

,05220 

.00780 

.11630 

.01100 

01460 

,600 

-4  000 

1 91480 

16860 

,05430 

.01150 

.07350 

.00720 

00980 

.600 

-3.000 

1 91480 

.16840 

.05500 

.01370 

.05150 

.00530 

00720 

.600 

-2.000 

1 91490 

.16840 

,05540 

.01510 

.02990 

.00350 

,00460 

.600 

-1  000 

1 9 1540 

16830 

.05570 

01540 

.00920 

0D19O 

00200 

600 

.000 

I. 91 530 

.16860 

05600 

.01460 

-.01060 

000)0 

- 00070 

.600 

1.000 

1.91390 

. 17020 

,05620 

.01130 

-.03110 

-.00100 

- 00350 

.600 

2.000 

1 91280 

.17250 

,05600 

Q0600 

-.05290 

-.00570 

-.00580 

600 

3.000 

1 9)210 

17490 

.05540 

.00090 

-.07540 

- 00540 

-.00930 

600 

4.000 

1.91 130 

.17760 

05460 

-.00360 

- 09840 

- 00690 

- 01090 

.600 

6.000 

1 .90910 

. 18300 

,05270 

-.01030 

-.14200 

-.01010 

-.01560 

600 

8.000 

1.90670 

.18620 

,05050 

-.01340 

-.17980 

-.01460 

-.01900 

600 

10.000 

1.90410 

.18B50 

.04870 

-.01440 

- 21520 

- 01980 

- 02160 

600 

12.000 

I 90100 

.19380 

.04790 

-.01790 

-.E5B60 

- 02340 

- 02540 

GRADIENT 

-.00048 

.00109 

.00007 

- 00202 

- 02124 

- 00170 

-.00259 

RUN  NO. 

432/  0 RN/L 

• 3.S7 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-12.000 

1,90170 

. 16590 

.05090 

.01540 

23500 

.02370 

,02480 

700 

-10.000 

1 .90200 

.18730 

.05020 

. 00S80 

. 19990 

.01880 

02230 

.700 

-8.000 

1.90230 

.18350 

.05100 

.00630 

.16300 

.01430 

.01910 

.700 

-6.000 

1.90360 

.17740 

,05290 

.006BO 

.12290 

.01020 

.01500 

.700 

-4.000 

1.90610 

,17120 

.05490 

.01050 

.07830 

.00660 

.01020 

.700 

-3.000 

I.S0710 

. 16870 

,0556^0 

.01210 

^ .05470 

, 00500 

,00750 

.700 

-2.000 

1,90730 

.18710 

.05390 

.01480 

.03120 

.00350 

.004G0 

.700 

-1.000 

1.90710 

.16740 

.05590 

.01910 

.00940 

.00180 

.00210 

700 

.000 

t .90650 

.16850 

. 05600 

.01980 

-.01080 

.00010 

-.00060 

.700 

1.000 

1 .90610 

.17010 

, 05630 

.01530 

-.03230 

-.00160 

-.00330 

700 

2.000 

1.90530 

.17140 

.05650 

.00870 

- 05570 

-.00310 

- 00600 

.700 

3.000 

1.90380 

.17310 

,05620 

.00330 

-.08010 

-.00450 

-.00870 

,700 

4.000 

1.90170 

.17690 

,05550 

-.00240 

-.10420 

-.00600 

-.01130 

.700 

6 000 

1.89770 

. 18660 

.05400 

-.01380 

-.14790 

-.00940 

-.01590 

.700 

a 000 

1.89600 

.19170 

.05280 

-.02050 

-.18610 

-.01410 

-.01930 

.700 

10.000 

1 89510 

. 19330 

.05230 

-.02210 

- .22250 

-.01940 

- 02220 

.700 

12.000 

1 88980 

.19940 

.05240 

-.02150 

-.26570 

-.02360 

-.02550 

GRADIENT 

- . 00055 

. 00079 

,00010 

-.00155 

-.02250 

-.00159 

-.00269 

DATC  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 

CAS  Kl  FO  HI5*tA 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

5500*0000 

SQ.FT. 

XMRP 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.0000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

£348.0000 

IN. 

2MRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

0300 

PAGE  133 

(PLUS  ORB  TC5  AT38  3 ) (ROM! 05)  ( £1  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I - 

6.000 

STAB  - 

-2  000 

ELV-I0  • 

.000 

ELV-OS  • 

3.000 

SI-2  - 

.000 

S3-4  ■ 

.000 

S5-6  - 

.000 

lORB 

4 000 

RUN  NO*  440/  0 RN/L  - l.OO  GRADIENT  INTERVAL  - ~5  00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-12.000 

5 81450 

.56270 

.06050 

-.08910 

.19950 

. 02390 

03630 

.150 

-to. 000 

5.81790 

.56070 

.06290 

-.07900 

.16030 

.02050 

03100 

150 

-8.000 

5.81880 

.55610 

.06550 

- 06590 

11970 

01720 

02480 

150 

-6  000 

5.81930 

.55230 

.06740 

-.05380 

.08150 

.01380 

.01810 

.150 

-4.000 

5.8ieeo 

.55110 

.06040 

-.04070 

.04740 

.01010 

.01120 

.150 

-3.000 

5.81790 

.55160 

.06880 

-.05100 

.03120 

.00790 

.00000 

.150 

-2.000 

5.01640 

,55290 

.06880 

-.05680 

01510 

.00560 

00520 

.150 

-1  000 

5 81540 

.55510 

.06910 

-.06340 

-.00090 

00300 

00240 

.150 

.000 

5.81450 

.55700 

.06950 

- 06720 

-.01690 

.00040 

-.00070 

.150 

1. 000 

5.81450 

.55740 

.06950 

-.06770 

-.03360 

-.00210 

-.00390 

.150 

2.000 

6.81450 

.55650 

.06910 

-.06860 

-.05130 

-.00440 

-.00700 

.150 

3 000 

5.01400 

.55440 

.06830 

-.07060 

-.07010 

-.00650 

- 01010 

ISO 

4.000 

5 81400 

.55210 

.06710 

-.07100 

-.08950 

-.00840 

- 01310 

.150 

6.000 

5.81250 

.54930 

06410 

-.06900 

-.12690 

-.01150 

-.01910 

.150 

8.000 

5.81010 

,54970 

, 06060 

-.06950 

-.16650 

-.01440 

-.02500 

. 150 

10  000 

5.80760 

,55110 

.05750 

-.07410 

-.20790 

-.01770 

-.03050 

.150 

12.000 

5.80710 

.54800 

.05570 

-.08250 

-.24740 

-.02200 

-.03540 

GRADIENT 

-.00059 

.00037 

- 00008 

-.00293 

-.01695 

-.00237 

-.00304 

RUN  NO 

439/  0 RN/L 

« 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.79830 

.54680 

.05770 

-.07820 

.21070 

.02240 

.03430 

.300 

-10,000 

5.79930 

.54550 

.05970 

-.07400 

. 17330 

.01840 

. 029B0 

.300 

-a  000 

5.90270 

.54230 

,051 10 

-.07000 

.13420 

.01530 

02430 

300 

-6.000 

5.80470 

,54190 

,06280 

-.06720 

.09420 

.01250 

,01820 

.300 

-4,000 

5.00370 

' .54570 

,06480 

-.06650 

.05530 

.00930 

.01180 

.300 

-3.000 

5.00320 

,54870 

,06590 

-.06720 

.03690 

.00740 

. 00870 

.300 

-2.000 

5.B0220 

.53170 

. 06670 

-.06890 

.0(680 

,00510 

,00570 

.300 

-I. 000 

5.80180 

,55320 

,06710 

-.07100 

.00420 

,00260 

.00270 

.300 

.000 

5.80180 

.55350 

.06720 

-.07300 

-.01070 

-.00010 

-.00040 

.300 

l.OOO 

5,80130 

.55370 

.06700 

-.07420 

-.02680 

-.00270 

-.00350 

300 

2,000 

5.80080 

,55430 

.06680 

- 07510 

-.04470 

-.00500 

-.00660 

.300 

3.000 

5.60080 

.55520 

. 06640 

-.07610 

-.06390 

-.00690 

-.00970 

300 

4.000 

5.79930 

.55680 

.06560 

-.07720 

-.08420 

-.00840 

-.01290 

.300 

6.000 

5.79640 

.55880 

.06330 

- 08030 

12550 

- 01120 

- 01920 

.300 

6,000 

5.79490 

.55790 

.06120 

-.08480 

-. 16510 

-.01440 

-.02490 

.300 

10.000 

5.79490 

,55620 

.05920 

-.08950 

-.20340 

-.01820 

-.02990 

300 

12.000 

5 79350 

,55940 

.05660 

-.09190 

- 24370 

-.02190 

-.03450 

GRADIENT 

-.00047 

.00116 

,00008 

-.00142 

-.01701 

-.00232 

- 00308 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  • CAS 

CAB  K1  ro  HlB.tA 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

SBOO.OOOO  SQ.FT, 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  * 

32T.S000  IN 

7MRP  ^ 

.0000 

IN  YC 

BREF  - 

83<i8.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  “ 

.0300 

RUN  NO.  ^38/  0 RN/L  • S.89 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

500 

-IS  000 

5 79390 

.54930 

500 

-10.000 

5.79490 

.54970 

.500 

-8.000 

5.79740 

.54790 

.500 

-S  000 

5.79680 

54740 

.500 

-4  000 

5 79880 

.54970 

.500 

-3  000 

5.79790 

.55S10 

.500 

-S.OOO 

5,79640 

.55490 

.500 

-I. 000 

5.79540 

.55740 

500 

.000 

5.79490 

.55900 

.500 

t.ooo 

5.79490 

.55010 

.500 

a. 000 

5.79440 

.5B0S0 

.500 

3.000 

5.79350 

.55930 

500 

4.000 

5,79S50 

.55960 

,500 

6.000 

5,78960 

.55940 

500 

8 000 

5.78910 

.658S0 

.500 

10.000 

5.78960 

.55660 

.500 

IS. 000 

5 78760 

.55690 

GRADIENT 

-.00071 

.001S7 

RUN  NO. 

437/  0 RN/L 

- 3.S5 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.600 

-IS  000 

5.78530 

.55810 

.600 

-10  000 

5.78470 

.56160 

,600 

-8  000 

6.78860 

.55830 

BOO 

-6.000 

5.79000 

.55660 

.600 

-4 . 000 

5 78910 

.65940 

.600 

-3  000 

5.70760 

.56300 

.600 

-s.doo 

5.78660 

.564S0 

.600 

-1.000 

5.78660 

.55530 

.600 

000 

5.78760 

.56540 

600 

1 .000 

5.78760 

.56580 

.600 

s.ooo 

5.78610 

.56660 

.600 

3.D00 

5.784aO 

.56700 

800 

4.000 

5 783S0 

.56770 

.600 

6.000 

5.78SS0 

.56890 

.600 

e.ooo 

5.78170 

.56870 

.600 

10.000 

5.78080 

.56730 

600 

IS. 000 

5.77780 

.56600 

GRADIENT 

-.00056 

.00089 

PACE  134 

(PLUS.  ORB  TC5  AT38  3 ) (RGMtOS)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I ■ 

6.000 

STAB  • 

-3.000 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  ■ 

3.000 

SI  “3  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5“6  - 

.000 

I ORB  " 

4 000 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 

00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.C5940 

-.07450 

.31690 

03340 

03370 

05960 

-.07160 

.18180 

01700 

03990 

.06090 

-.06750 

.14330 

,01470 

.03460 

.06390 

-.06650 

10110 

.01190 

01850 

.06510 

- 06930 

06090 

.00870 

01310 

.06610 

-.07080 

04300 

.00680 

.00890 

.06680 

-.07130 

.03430 

.00450 

.00580 

♦ 06730 

-.07090 

00730 

.00330 

00350 

.06740 

- 07130 

-.00960 

- 00030 

- 00080 

.06750 

-.07310 

-.03750 

-.00350 

- 00410 

.06740 

-.07530 

-.04660 

-.00460 

-.00730 

.06710 

-.07550 

-.06660 

- 00B50 

-.01040 

. 06650 

- 07750 

- 08740 

- 00800 

-.01370 

.06460 

-.08070 

-.13930 

- 01100 

- 03000 

.06360 

-.08560 

- 16870 

-.01460 

- 03540 

.06110 

-.09330 

-.30660 

- 01880 

- 03010 

.06030 

-.09100 

-.34650 

- 03380 

- 03460 

.00017 

-.00101 

-.01835 

-.00316 

-.00333 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5, 

.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.06340 

-.06680 

,33070 

.03370 

.03440 

.06180 

- 06450 

.18550 

.01800 

03040 

.06380 

-.06080 

.14670 

.01460 

,03540 

.06470 

-.06130 

10550 

01160 

01940 

.06670 

- . 06580 

.06450 

.00840 

01370 

.06750 

-.dS760 

.o4460 

.00650 

00930 

.06810 

-.06780 

,03570 

,00430 

.00600 

,06840 

-.06780 

.00830 

.00310 

.00360 

.05860 

-.06940 

- 00890 

- OOOlO 

- 00090 

.06080 

-.07330 

-.03810 

-.00320 

- 00450 

,06880 

-.07530 

-.04880 

-.00430 

-.00800 

.06860 

-.07660 

-.07030 

-.00600 

-.01130 

.06830 

-.07730 

- 09190 

- 00760 

- 01440 

.06690 

-.07840 

-.13350 

-.01 100 

-.03070 

.06530 

-.08150 

17190 

-.01500 

-.03600 

.06380 

-.08640 

- 30950 

-.01910 

-.03060 

.06390 

-.09000 

-.35300 

-.03380 

- 03540 

.00018 

-.00153 

-.01936 

- 00305 

-.00343 

TABULATED  SOURCE  DATA  *•  CA5 


PACE  135 


Kl  rO  H15  lA 


(PLUS  ORB  TC5  AT3B  3 ) 


ORAOIENT  INTERVAL 


CAS 


1339  9100  IM  XC 
♦OOOO  IN*  YC 
190*7500  IN*  ZC 


H3S/  0 RN/L  - 3 55 


DATE  aO  JUN  75 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500. GOOD 

SQ  FT 

XMRP  • 

LREF  - 

337  8000 

IN. 

YMRP  • 

BREF  « 

2348  0000 

IN 

2MRP  • 

SCALE  - 

0300 

RUN  NO 

MACH 

BETA 

*700 

-12  000 

.700 

-10.000 

.700 

-8.000 

700 

-6  000 

700 

-H  000 

.700 

-3  000 

700 

-2  000 

700 

-I  000 

700 

000 

,700 

1 .000 

700 

2 000 

700 

3 000 

.700 

4.000 

.700 

6.000 

.700 

8.000 

.700 

10  000 

700 

12  000 

GRADIENT 

alphaw 

CL 

CD 

CLM 

5.77030 

.57920 

.06990 

-.05300 

5.77730 

.58530 

.06600 

-.06030 

5 77730 

.58180 

.06750 

- 05590 

5.77730 

57810 

.06840 

-,05260 

5.77690 

.57780 

.07020 

-.05470 

5.77730 

.57850 

.07070 

-.05590 

5,77780 

57920 

. 07080 

-.05580 

5.77830 

.57920 

.07080 

- 05590 

b. 77880 

.57900 

.07100 

-.05830 

5.77630 

,58000 

.07160 

-.08420 

5 77730 

.58090 

.07210 

-.06900 

5.77640 

.58170 

07200 

-.07020 

5.77590 

.58360 

07180 

- 07120 

5.77490 

.58770 

07120 

-.07540 

5.77340 

.58760 

.07060 

- 07920 

5.77100 

.58490 

♦07060 

-.08200 

5,76900 

.58710 

.07140 

-.08300 

-.00013 

. 00062 

.00023 

-.00239 

(RGMIOS)  ( 21  JAN 


parametric  data 


ALPHA 1 - 

6 000 

STAB 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB 

SI -2  - 

000 

S3-4 

S5-6 

QQO 

lORS 

-5  00/  5 00 


CY 

CLN 

CSL 

.23180 

02260 

03580 

.19500 

.01780 

.03160 

IS570 

01410 

02650 

.11400 

.01080 

02040 

07100 

00740 

01350 

04960 

00560 

00990 

02B80 

.00570 

.00630 

.00930 

.00190 

00270 

- 00940 

*00010 

- 00100 

-.02970 

- 00170 

- 00470 

-.05190 

-.00350 

- OOB40 

- 07470 

-.00510 

- 0! 190 

- 09660 

-.00680 

- 01530 

-.13780 

- 01060 

- 02160 

- 17760 

-.01470 

- 02700 

-.21770 

-.01910 

- 03170 

-.26020 

-.02290 

-.03620 

- 02073 

-.00178 

-.00362 

75  ) 


2 000 
3 000 
*000 
M.OOO 


DATE  ao  jm  75 


tabulated  source  data  - CAS 


CAS  Kl  FO  H15,1A 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 5500,0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339 

9100 

IN 

XC 

LREF 

••  327,0000 

IN. 

YMRP  * 

0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 23H8.COOO 

IN 

2NRP  “ 

190 

7500 

IN 

ZC 

SCALE  « ,030  o' 


RUN  NO,  0 RN/L  • K90 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

300 

-12.000 

7.74950 

.70310 

300 

-10  000 

7,74850 

.70340 

300 

-8.000 

7.75000 

.70360 

300 

-6.000 

7.75100 

.70340 

300 

-H.OOC 

7.75050 

.70390 

300 

-3  000 

7,74850 

,70620 

.300 

-2.00C 

7*74660 

.71000 

,300 

-1.000 

7.74460 

.71310 

300 

.000 

7.74410 

.71360 

,300 

1 000 

7 74510 

.71220 

300 

2,000 

7.74610 

.71090 

300 

3,000 

7,74710 

*71060 

,300 

^.000 

7.74660 

.71090 

.300 

6,000 

7 ,74460 

71110 

300 

8,000 

7.74320 

71000 

300 

10  ODD 

7.74320 

.70780 

300 

12.00C 

7.745B0 

70700 

GRADIENT 

-*00034 

.00070 

RUN  NO, 

443/  0 RN/L 

- 2.87 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

.500 

-18.000 

7.74320 

.72750 

.500 

-10*000 

7*74220 

*72900 

.500 

-8.000 

7 74320 

.72880 

,500 

-6  000 

7.74410 

,72670 

.500 

000 

7.74370 

.73130 

500 

-5.000 

7 7*t220^ 

.73350 

*500 

-2.000 

7.74020' 

,73610 

.500 

-l.OOO 

7.73930 

.73830 

.500 

.000 

7.73930 

.73990 

.500 

l.OOO 

7.73970 

.74090 

*500 

2.000 

7 73930 

.74060 

500 

3.000 

7.73830 

.73960 

500 

H.OOO 

7.73730 

.73900 

.500 

6.000 

7*73580 

.73880 

♦ 500 

8.000 

7.73390 

.73690 

.500 

10.000 

7.73240 

,73450 

.500 

12.000 

7.73240 

.73330 

GRADIENT 

-.00064 

.00101 

PAGE  136 


(PLUS,  ORB  TC5  AT3B  3 ) (ROM 1 06)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAHETRIC  DATA 


ALPHA!  - 

B 000 

STAB  - 

-2.000 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

3,000 

SI-2  - 

.000 

S3-4 

000 

S5-6 

.000 

I ORB 

4 000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5*00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL  ' 

*07360 

-,10980 

.20960 

.02160 

.03880 

07H50 

-.10540 

.17100 

.01780 

,03380 

.07550 

-.10100 

. 13300 

.01460 

,02770 

* 07690 

-.09650 

.09490 

.01170 

.02080 

07860 

-.09290 

.05770 

OOBBO 

01350 

.07950 

-.09220 

.03980 

,00670 

,00980 

*08030 

-.09300 

* 02320 

,00460 

,00620 

.08080 

-.09530 

.00810 

,00210 

,00260 

.08090 

-.09790 

-.00620 

- 00C40 

-.00100 

08070 

-.09930 

- 02220 

-,00270 

- 00470 

.08050 

-.10070 

- 04010 

-,00490 

-.00830 

.08030 

-.10240 

-.05930 

-.00670 

-.01180 

. 07990 

-.10350 

-.07880 

-.00640 

-.01530 

.07840 

- 10560 

-.11750 

- 01130 

-,02220 

.07640 

-,11010 

- 15670 

- 01430 

- O280D 

.07430 

-,11600 

-.19630 

-.01760 

- 03460 

.07360 

-.11910 

-.23670 

-.02140 

- 03960 

.00013 

-.00154 

-.01667 

-.00220 

-.00360 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

07850 

10430 

.21380 

.02190 

. 03920 

.07770 

-.10190 

. 17720 

.01750 

.03470 

. 07870 

-.10050 

. 13960 

.01430 

.02870 

.08020 

-.09950 

09390 

,01140 

,02160 

.08160 

- 09650 

.06000 

.00830 

,01410 

08210 

-.09620 

.04130 

.00650 

01030 

.08260 

-.09690 

.02360 

.00440 

, 00650 

.08290 

-.09910 

.00720 

*00220 

.00270 

.08320 

-.10170 

-.00860 

-.00010 

-.00120 

.08350 

-.10310 

-.02580 

- 00230 

-.00510 

. 08360 

-.10390 

- 04440 

-*00440 

-.00830 

,08350 

-.10550 

-.06380 

-.00640 

- 01270 

,08320 

-,10740 

-.08380 

-.00810 

- 01640 

*08190 

-,moo 

-.12390 

-.01120 

-.02340 

.08040 

-.11450 

-.16320 

-.01460 

-.02970 

*07950 

-.11870 

-.20200 

-.01840 

-.03520 

.08010 

-.12620 

-.24230 

-.02220 

-.04060 

. 00022 

-.00149 

- 01766 

- 00211 

- 00383 

DATE  80  JUN  75  TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  K\  FO  H15.1A 


REFERENCE  DATA 


(PLUS,  ORB  TC5  AT3B,3  ) 


PAOE  137 
(RGM106)  ( at  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

5500,0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1339,9100 

IN.  XC 

ALPHA I • 

0.000 

STAB 

m 

-2.000 

LREF  - 

327  8000 

IN 

YMRP  " 

.0000 

IN.  YC 

ELV-IB  • 

000 

ELV-00 

m 

3.000 

BREF  - 

23H8.0000 

IN. 

2MRP  «• 

190  7500 

IN.  ZC 

Sl-2  - 

000 

S5-H 

m 

000 

SCALE  - 

.0300 

S5-6  - 

000 

I ORB 

m 

H 000 

RUN  NO 

442/  0 RN/L 

• 3 24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

7,73100 

,74230 

.08570 

-.09760 

.21840 

.02210 

.03980 

600 

-10.000 

7.73340 

,74730 

,08440 

-.09930 

.10300 

.01750 

03530 

.600 

-8.000 

7,73490 

.74660 

,08450 

- 09410 

.14480 

.01410 

08910 

600 

-6  000 

7.73630 

.74500 

,08530 

-.08910 

.10400 

omo 

02190 

.600 

-^.000 

7,73680 

,74480 

,08650 

-.08760 

,06450 

.00790 

01420 

.600 

-3.000 

7,73630 

.74570 

.08710 

-,08830 

,04540 

.00600 

.01030 

.600 

-2.000 

7.73490 

.74720 

,08770 

-.08980 

.02690 

.00400 

.00630 

600 

-l.OOO 

7.73390 

.74830 

.08810 

-.08960 

00940 

.00190 

.00240 

600 

,000 

7 73490 

.74890 

,08850 

- 09090 

- 00780 

-.00010 

- OOIHO 

.600 

1,000 

7,73630 

,75010 

.09870 

-.09370 

-.02610 

-.00210 

-.00520 

600 

2 000 

7 735B0 

.75110 

,08880 

-.09660 

-.04590 

- 00420 

- 00900 

,600 

3.000 

7.73390 

,75210 

,08880 

-.09880 

-.06550 

-.00610 

-.01290 

.600 

4.000 

7.73190 

.75350 

, 08840 

-.10000 

-.08710 

-.00780 

-.01670 

.600 

6.000 

7,73000 

.75540 

, 08730 

-.10220 

-.12730 

-.OHIO 

-.08390 

.600 

8 000 

7.72850 

.75370 

, 08600 

-.10810 

-,16630 

-.01470 

-.03030 

.600 

10  000 

7,72750 

.75040 

.08560 

-.11640 

- 20480 

-.01860 

-.03580 

.600 

12  000 

7,72560 

.75160 

.08720 

-.12140 

-,24530 

-.02220 

-.04100 

GRADIENT 

- 00038 

,00106 

.00026 

-.00167 

-.01872 

-.00199 

- 00386 

RUN  NO  HH\/  0 RN/L  « 3.5H  GRADIENT  INTERVAL  - -S  00/  5,00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

7.72360 

.76140 

.09940 

-.08990 

.23150 

.02120 

03960 

.700 

-10.000 

7.72870 

.76670 

,09780 

-.09120 

.19040 

.01730 

.03430 

.700 

-8,000 

7.72510 

.76490 

, 09700 

-.08070 

,15140 

.01400 

.02860 

.700 

-0.000 

7.78710 

.76290 

.09740 

-.07400 

.11120 

.01080 

.02200 

.700 

-4,000 

7.78750 

.78370 

.09870 

-.07530 

.06980 

.00740 

.01440 

.700 

-3.000 

7.72800 

.76460 

.09920 

-.07640 

.04900 

00560 

01050 

.700 

-2.000 

7'  72900 

.76530 

. 09940 

-.07550 

02880 

.00370 

00670 

700 

-1.000 

7.72950 

.76590 

.09960 

-.07420 

.00990 

.00200 

.00290 

.700 

000 

7.72900 

.76690 

,09990 

-.07480 

-.00830 

00030 

- 00080 

.700 

I .000 

7.72850 

.76830 

. 10030 

-.07970 

02770 

- 00160 

- 00460 

.700 

2.000 

7.72660 

.76930 

.10050 

-.08490 

-.04890 

-.00340 

-.00830 

.700 

3.000 

7.72560 

.76890 

.10040 

-.08650 

-.07070 

-.00510 

-.01210 

.700 

4.000 

7.72610 

.76850 

.10030 

-.08790 

-.09160 

-,00700 

-.01590 

.700 

6,000 

7.72510 

.76960 

.10030 

-.09370 

-.13120 

-,01080 

-.02200 

.700 

0,000 

7.71870 

,77140 

.10030 

-.09900 

-.17150 

-.01450 

-.02870 

700 

10.000 

7.72310 

.77050 

,10050 

-.10470 

-.21390 

-.01790 

-.03370 

.700 

12,000 

7 . 77340 

.76170 

.10240 

-.10730 

-.25050 

- 02110 

-.03910 

GRADIENT 

- 00031 

,00071 

.00022 

-.00175 

-.01996 

-.00179 

- 0C377 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


CA5  KI  FO 

REFERENCE  DATA 

SREF  « 5300.0000  SQ  FT.  XMRP  •*  1339.9100  IN.  XC 

LREF  - 327.8000  IN.  YMRP  - ,0000  IN.  YC 

0REF  - 2340.0000  IN.  2KRP  - 190.7500  IN.  ZC 

SCALE  « .0300 


RUN  NO.  449/  0 RN/L  • .99 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.150 

-2  000 

-.05350 

17960 

150 

-1  000 

-.05330 

-.09280 

150 

.000 

-.05540 

.00280 

.150 

1.000 

-.05600 

.09340 

.ISO 

2.000 

-.06050 

. 18000 

.150 

3.000 

-.05570 

.26460 

.150 

4.000 

-.04950 

.34790 

.150 

5.000 

-.05010 

.43080 

.150 

6.000 

- 05340 

.51430 

.150 

7.000 

-.05320 

.59970 

.150 

8 000 

-.05220 

.68380 

,150 

9 000 

-.05390 

.76290 

.150 

10.000 

-.05710 

.03630 

.150 

11  000 

-.06010 

.90650 

. 150 

12.000 

- 06090 

.97320 

GRADIENT 

00045 

.08748 

RUN  NO  448/  0 RN/L  « 1.89 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.300 

-2.000 

-.05270 

-.19110 

.300 

-1,000 

-.05110 

-.09170 

.300 

.000 

-.05230 

♦00470 

.300 

1.000 

-.05290 

.09240 

.300 

2.000 

-.04940 

.17940 

.300 

3.000 

-.04720 

,26700 

.300 

4 000 

-.04750 

.35400 

.300 

5 000 

-.05120 

.44110 

.300 

6 000 

-.05380 

.52900 

.300 

7.000 

-.05100 

.61610 

.300 

6.000 

-.05280 

.69690 

.300 

9.000 

-.05910 

.77500 

.300 

10  000 

-.06000 

.84560 

.300 

t 1.000 

-.05190 

.91200 

.300 

12.000 

-.05000 

.97460 

GRADIENT 

.00056 

.08962 

PAGE  130 


. 1 (PLUS.  ORB  TC5  AT30.3  I (RGMI07)  ( 21  JAN  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

.000 

RUO-U  «• 

.000 

RUO-L  « 

000 

Sl-2 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB  « 

4.000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


CO  CLM  CY  CLN  C5L 


♦06360 

-.02150 

-.00900 

.00010 

.00060 

.05770 

- 008B0 

-.00470 

-.00030 

00050 

05450 

-.00820 

-.00510 

- 00020 

00030 

.05320 

-.00740 

-.00590 

-.00020 

.00020 

.05310 

-.00620 

-.00580 

-.00040 

.00000 

.05410 

-.00450 

-.00550 

-.00050 

-.00020 

.05600 

-.00190 

- 00640 

-.00020 

- 00050 

.05910 

.00220 

-.00660 

.00010 

-.00060 

.06360 

.00770 

-.00640 

00040 

- 00060 

.06950 

.01270 

-.00850 

,00060 

-.00070 

076B0 

.01590 

-.01010 

.00060 

- 00050 

.08540 

,01970 

-.01000 

.00070 

- 00040 

,09870 

, 02620 

-.00930 

.00090 

-.00020 

.11860 

.03230 

-.00910 

.00110 

.00010 

14280 

.03600 

-.00900 

.00150 

.00000 

-.00049 

.00252 

.00009 

-.00001 

- 00019 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/ 

5,00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.06790 

-.02680 

-.01040 

00050 

.00020 

.06060 

-.02150 

-.00900 

.00030 

.00030 

.05650 

-.01760 

-.00780 

.00010 

.00030 

.05500 

-.01470 

-.00730 

.00000 

.00010 

.05480 

-.01220 

-.00790 

.00020 

.00000 

.05540 

-.00970 

-.00900 

00040 

-.00010 

.05700 

-.00840 

-.00960 

.00040 

-.00010 

.06030 

-.00780 

-.00940 

.00040 

- 00020 

. 06470 

-.00620 

-.00970 

00050 

-.00040 

.07040 

- 00190 

-.00860 

00080 

- 00070 

.07950 

.00340 

-.00930 

.00120 

-.00090 

.08990 

.00790 

-.01010 

.00150 

-.00000 

.10230 

.01420 

-.01010 

00170 

-.00030 

.11980 

. 02380 

-.00950 

00160 

.00040 

.14390 

03380 

-.01010 

00200 

00070 

>.00089 

.00267 

-.00000 

.00001 

-.00007 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  1 39 


SREF  - 
LREF  - 
BREr  - 
SCAlE  - 


- CAS 


REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ  FT. 
327.800C  IN* 

^3^8  OOOO  IN. 

.0300 


XMRP  • 

CAS  Kl 
1339.9100 

FO 

IN,  XC 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

2MRP  • 

190.7500 

IN. 

ZC 

V9. I <PLUS  ORB  res  AT3S  3 ) 


tRGM>07^ 


( 21  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

000 

RLO-U  - 

000 

RUO-L  - 

000 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  - 

000 

(ORB  “ 

H 000 

RUN  NO  H^7/  0 


RN/L 


2 es 


gradient  INTERVAL 


-5  00/  3.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

-.05080  -.20060 

.071 10 

-.03960 

- 01090 

00100 

00020 

.500 

-1  ooo 

-.O^0OO  -.09830 

,06300 

- 04020 

- 01010 

00080 

00000 

500 

000 

-.04300 

00210 

,05830 

- 03840 

- 00990 

00090 

00000 

.500 

1,000 

-.05080 

,09520 

.05650 

-.03470 

- 01020 

.001  10 

00000 

.500 

a. 000 

-.04580 

. 16650 

.05610 

-.03010 

-.01000 

.00110 

.00000 

500 

3 000 

-.04230 

27820 

,05680 

-.02650 

- 00990 

00100 

00000 

500 

^.000 

- 04320 

,36880 

,05870 

- 02320 

- 00960 

00090 

00000 

500 

5.000 

-.04540 

,45970 

.06210 

- 02020 

-.00910 

,00080 

-,00020 

500 

6 ODD 

-.04310 

.55240 

,06700 

- 01820 

-.00870 

OOOBO 

“ 00040 

500 

7.000 

-.04300 

.64290 

.07390 

- 01450 

- OOBSO 

00100 

-.00050 

500 

8.000 

-.04340 

. 72670 

,03360 

-.00750 

-.00840 

00110 

-.00070 

500 

9.000 

-.04600 

.80310 

,09640 

00160 

- 00870 

00130 

- 00070 

500 

10  000 

-.04810 

,87380 

.11360 

01030 

-.00920 

00150 

- OOOBO 

.500 

n.ooo 

- 04980 

,93860 

,13600 

,01880 

-.00940 

00180 

- 00080 

.500 

12.000 

-.05290 

.99780 

.16230 

.02850 

-.01000 

.00250 

-.00060 

GRADIENT 

.00100 

.09378 

-.00106 

.00310 

.00018 

-.00001 

-.00003 

RUN  NO 

446/  0 RN/L 

» 3 24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2  000 

- 04960 

-.21100 

07310 

- 04840 

- 01080 

.00100 

00050 

.600 

-1  000 

-.04890 

-.10740 

06470 

-,04920 

-.01050 

.00110 

00020 

.600 

,000 

-.05140 

-.00430 

05960 

-.04650 

-.01040 

oono 

.00010 

.600 

1 000 

-.05320 

,09200 

.05740 

-.04240 

-.01050 

.00110 

,00000 

.600 

2 000 

-.05180 

. 16690 

05690 

- 03830 

-.OHIO 

00140 

-.00010 

.600 

3.000 

-.04920 

.88250 

.05760 

-.03500 

-.onio 

,00140 

-.00020 

600 

4.000 

-.04780 

37870 

.05980 

-.03280 

-.01050 

00130 

- 00030 

.600 

5.000 

-.04850 

.47470 

,06360 

-.03060 

-.01000 

.00120 

-.00040 

600 

6.000 

-.05130 

.56990 

.06920 

- . 02B90 

-.00920 

001  10 

-,00060 

600 

7.000 

- 05370 

.66170 

.07750 

-.02080 

-.00050 

00100 

-.OOOBO 

.600 

8 000 

- 05080 

.74600 

.09010 

- 01250 

- 00840 

OOllO 

-.00080 

600 

9 000 

-.04670 

82330 

10690 

- 00520 

-.00940 

00160 

-.00060 

.600 

10.000 

-.04520 

.89560 

.12730 

.00080 

-.01050 

,00220 

.00000 

600 

n 000 

- 04460 

.96000 

,15130 

.00790 

-.01000 

.00230 

.00030 

600 

12  000 

-.04430 

t.01610 

17860 

,01650 

-.00850 

G0200 

.00000 

GRADIENT 

.00025 

. G9745 

-.001 16 

.00292 

.00003 

.00004 

-.00012 

date  so  Jm  75 


tabulated  source  data  - CAS 


PAGE  mo 


CA5  K\ 

FO 

V9 

\ tPLUS 

ORB  TC5  . 

AT3B  3 ) 

- 

'(RCM107)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  “ 

5500.0000  SQ,FT, 

XMRP  - 

1339  9100 

m 

XC 

BETA 

- 

000  RUD-U 

m 

.000 

LREF  « 

327  0000  IN 

YMRP  « 

.0000 

(N 

YC 

RUD-L 

K 

000  SI -2 

M 

000 

GREF  - 

3348  0000  IN 

2MRP  * 

190  7500 

IN 

zc 

S3-4 

m 

OOO  S5-6 

m 

000 

SCALE  - 

0300 

lORB 

a 

4.000 

RUN  NO. 

445/  0 RN/L 

- 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHAM 

beta 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2  000 

-.04750 

-.22590 

07710 

- 05B50 

- 01340 

00130 

00030 

700 

-1.000 

-.04720 

-.11800 

06740 

- 05850 

- 01330 

□0130 

00010 

.700 

.000 

-.04760 

-.01070 

.06120 

- 05700 

-.01270 

.00120 

- 00020 

,700 

1 000 

-.04740 

. 06960 

. 05B20 

- C5380 

-.01200 

.00130 

-.00020 

700 

2.000 

-.04400 

. 18980 

.05740 

-.05210 

-.01220 

.00160 

- 00020 

700 

3.000 

- 04410 

.29210 

.05840 

-.04910 

-.01190 

.00150 

-.00030 

.700 

4.000 

- 04470 

.39380 

.06120 

- 04500 

-.01110 

.00140 

- 00040 

.700 

5.000 

-.04740 

.49250 

.05590 

-.03940 

-.01030 

00130 

-.00060 

700 

6 000 

-.04660 

.59020 

073H0 

- C3280 

- 00920 

00120 

- 00060 

.700 

7.000 

-.04170 

.6B540 

08570 

- 02640 

-.00840 

00110 

- 00040 

.700 

8,000 

-.04030 

.77150 

.10330 

-.02110 

-.00890 

00130 

- 00020 

700 

9.000 

-.04180 

84590 

.12490 

- 01640 

-.00930 

.00150 

- 00010 

.700 

10  000 

- 03Q90 

.91260 

14B90 

-.01180 

- OOB70 

.00140 

- 00030 

700 

11.000 

-.03290 

.97520 

. 17490 

-.00580 

-.00780 

00140 

- 00050 

700 

12.000 

-.03480 

1.03150 

.20240 

.00360 

-.00780 

.00160 

.00000 

GRADIENT 

.00032 

.10234 

-.00141 

.00270 

.00042 

.00002 

-.00011 

DATE  EO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  141 


SREF  - 
LREF  - 
BRCr  - 
SCALE  ' 


CA5  KI  FO  H15  lA  V9  I (PLUS  0R8  TC5  AT38.3  ) 


(RGM108)  < 21  JAN  75  ) 


reference  data 


5500  OOOO  SQ  FT 
327  0000  IN 
P348  0000  IN 
0300 


XMRP  « 

1339 

9100 

IN 

XC 

Y«RP  « 

0000 

IN. 

YC 

2MRP  « 

190 

7500 

IN.  2C 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

000 

STAB  - 

-3  200 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-Oa  " 

3.000 

SI -2 

m 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

m 

000 

lORB 

H 000 

RUN  NO  453/  0 RN/L  • 1 90  GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

300 

-2.000 

-.05200 

.300 

-1.000 

-.05640 

300 

.000 

-.05930 

300 

I 000 

-,05660 

.300 

2.000 

-.05960 

300 

3 000 

- 0618Q 

300 

4 000 

-.06100 

.300 

5 OCO 

- 05760 

.300 

6 000 

- , 05550 

300 

7 000 

-.05670 

300 

a.QOQ 

-.05830 

.300 

9 000 

- 05860 

300 

10.000 

-.05840 

300 

11  000 

-,05810 

.300 

12  000 

- 05770 

GRADIENT 

- QQ084 

CL 

CD 

CLM 

-.23620 

.07020 

.13970 

- 13660 

.06280 

.12260 

-.03560 

.05920 

.10420 

06010 

. 05620 

.08540 

. 15390 

.05590 

-06420 

.24620 

.05650 

04140 

34250 

.05050 

,01660 

.43730 

06170 

-.00830 

.53310 

. 06700 

-.03080 

.62740 

07380 

-.05030 

.71500 

.09170 

- 05730 

.79620 

. 09090 

-.08250 

.B7290 

.10470 

-.09540 

.94460 

. 12550 

- 10550 

1 01040 

15080 

-.11330 

.09590 

-.00104 

-.02114 

CY 

CLN 

C5L 

-.00420 

.OOCIO 

.00020 

-.00470 

00040 

00000 

-.00460 

00020 

- 

00020 

- 00400 

- 00010 

- 

00020 

-.00350 

- 00020 

- 

00010 

-.00400 

-.OOCIO 

- 

.00020 

-.00450 

00010 

- 

00030 

- 00450 

.00000 

- 

00050 

-.00410 

.00000 

.00090 

-.00350 

.00010 

- 

00 1 20 

-.00290 

oocoo 

- 

00140 

-.00350 

.00020 

- 

00110 

-.00490 

.00090 

- 

00040 

-.00550 

00150 

00000 

- 00530 

.00190 

- 

.00040 

0000 1 

-.00004 

- 

00007 

RUN  NO. 

452/  0 RN/L 

» 2.B6 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.QQ0 

- 02830 

-.25190 

.07340 

.13240 

-.00870 

.00010 

00030 

.500 

-1 .000 

-.03900 

-. 14440 

.06480 

.11180 

-.00940 

.00040 

OOOlO 

.500 

.000 

- 04420 

-.03650 

.05940 

.09360 

-.00820 

.00050 

-.00010 

.500 

1.000 

03090 

L 06460 

.05710 

.07460 

-.00790 

.00040 

-.00030 

500 

2.000 

-.03940 

1 16290 

.05650 

.05420 

-.00720 

00030 

-.00030 

.500 

3.000 

-.04250 

'.26170 

.05710 

.03110 

-.00700 

00020 

-.00040 

.500 

4.000 

- 04190 

.35990 

. 05920 

,00650 

- 00730 

. 00020 

-.00040 

.500 

5.000 

-.04360 

.45820 

. 06280 

-.01800 

-.00720 

.00030 

-.00060 

.500 

6.000 

-.04720 

.55710 

.06830 

-.04070 

-.00650 

.00030 

-.00080 

.500 

7.000 

-.04700 

65370 

.07580 

- 05830 

-.00610 

.00030 

- 00100 

.500 

8 000 

->04610 

.74210 

.08610 

- Q70C0 

-.00600 

.00040 

- 00120 

.500 

9 000 

- 04670 

.82180 

. lOOOO 

-.07870 

-.00590 

00040 

- 00130 

500 

10.000 

-.04790 

.09680 

.11820 

-.08840 

-.00550 

.00050 

- 00160 

.500 

11  000 

-.04860 

.96710 

.14110 

-.09660 

-.00550 

00090 

-.00160 

.500 

12.000 

- 05200 

1.03160 

. 16830 

10270 

-.00710 

00200 

- 00140 

GRADIENT 

- 00139 

.10101 

-.00131 

-.02128 

00024 

-.00001 

-.00012 

DATC  eo  JJN  75 


tabulated  source  data  - CAS 


PACE  I*t2 


I 


CA5  K1 

FO 

H15  lA  V9.1  (PLUS.  ORB  TC5  AT3B.3 

) 

(RGM108)  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

* - - 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT 

XHRP  - 

1339,9100 

IN. 

XC 

BETA  - 

000 

STAB 

-3.200 

LREF  - 

337^8000  m. 

YNRP  - 

*0000 

IN. 

YC 

ELV-IB  • 

*000 

ELV-OB  - 

3.000 

BREF 

2348  0000  IN 

2MRP  • 

190.7500 

IN. 

zc 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  - 

.000 

SCALE  « 

0300 

S5-B 

000 

I ORB  - 

4.000 

RUN  NO.  451/  0 RN/L  • 3.3J  ORAOIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.04880 

-.26140 

.07510 

.13450 

-.00980 

.00060 

,00040 

600 

-t  000 

- 04800 

-.15200 

.06590 

. 1 1440 

-.00970 

00060 

-.00010 

600 

000 

- 05080  . 

-.04290 

06020 

09430 

- 009QD 

00070 

-.00030 

600 

1 OOO 

- 05250 

06010 

. 05760 

. 07420 

- 00940 

00060 

- 00040 

.600 

2.000 

-.05080 

.16350 

.05670 

,05360 

-.00920 

00060 

-.00040 

600 

3.000 

- 05240 

.26700 

.05740 

,02950 

-.00860 

.00060 

-.00040 

600 

4 000 

-.05320 

.36840 

.05980 

. 00490 

- 00780 

.00040 

- 00040 

600 

5 000 

-.04980 

46930 

. 06400 

-.01810 

-.00730 

00030 

- 00060 

.600 

6 000 

-.04750 

57140 

.07020 

-.03810 

-.00650 

00020 

- OOlOO 

.600 

7.000 

-.04810 

.67010 

.07900 

-.05290 

-.00550 

.00010 

-.00120 

.600 

8 OOO 

-.04470 

.75910 

.09180 

-.06200 

-.00530 

.00020 

-.00120 

600 

9 000 

- 04160 

84000 

.10860 

-.07140 

-.00610 

00050 

-.00090 

600 

10  OOO 

-.04530 

.91560 

.12960 

-.08390 

-.00690 

00090 

-.00080 

600 

if  OOO 

-.05010 

.98350 

. 1 5470 

-.09470 

-.00720 

.00140 

-.OOOBO 

.600 

12.000 

-.04780 

t .04390 

,18300 

-.10270 

-.00750 

.00190 

-.00070 

ORAOIENT 

-.00043 

.10417 

-.00140 

-.02179 

.00037 

-.00004 

-.00010 

RUN  NO. 

450/  0 RN/L 

« 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5  00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

beta 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

- 02490 

- 27650 

» 07920 

.13600 

- OUOO 

.00030 

.00050 

.700 

-1  000 

-.02010 

16590 

.06850 

.11650 

-.01100 

00040 

-.00020 

.700 

.000 

-.01990 

-.05190 

.06180 

.09620 

-.01080 

.00060 

-.00030 

.700 

1.000 

-.02550 

.05710 

.05950 

.07470 

-.01020 

.00060 

-.00030 

• 700 

2 000 

-.02610 

16650 

.05720 

.05170 

-.00990 

.00070 

- 00020 

.700 

3.000 

-.02570 

.27540 

.05780 

,02880 

-.00980 

.00080 

-.00040 

.700 

4.000 

-.02580 

.38260 

.06060 

,00620 

-.00890 

.00070 

-.00050 

.700 

5.000 

-502470 

.48730 

.06560 

-.01360 

-.00760 

.00040 

-.00060 

700 

B.OO'O 

-.0?480 

.59090 

. 07360 

-.02880 

-.00630 

00020 

-.00080 

• 700 

7.000 

-^02910 

69020 

.08640 

-•04040 

-.00600 

.00030 

-.00060 

.700 

a OOO 

-.03500 

♦77870 

.10430 

-.05170 

-.00670 

.00070 

-.00050 

.700 

9 000 

-.03710 

.85600 

.12640 

-.06590 

-.00730 

.00100 

-.00010 

• 700 

10.000 

-.03480 

.92840 

.15100 

-,08340 

-.00720 

s.OOUO 

- 00020 

700 

11.000 

-.03290 

.99700 

.17760 

-.09990 

-.00660 

.00090 

-.00050 

700 

12  000 

-.03220 

1.05810 

.20670 

-.11470 

-.00640 

.00100 

- 00030 

GRADIENT 

-.00054 

. 10946 

-.00176 

-,02171 

,00045 

,00003 

- 00011 

DATE 

ao 

JUN  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE 

J43 

CA5  K1 

FO 

H15. lA  V9. I (PLUS.  ORB  TC5  AT30.3  : 

) 

(RGMlOg)  ( 21  JAN 

75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

M 

550Q  0000  SQ  FT 

. XMRP  - 

t339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I « 

2 000 

STAB 

-3  200 

LREF 

ai 

327  8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  « 

.000 

BREF 

23M8  0000  IN 

ZMRP  « 

*90,7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  * 

000 

ELV-OB  » 

3 000 

SCALE 

m 

.0300 

SI-2 

000 

S3-^ 

000 

S5-6 

000 

I ORB 

4 000 

RUN  NO 

457/  0 RN/L 

01 

09 

• 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-12.000 

1.92050 

.17030 

03880 

.03200 

.27230 

-.00280 

.'03030 

.300 

-10  000 

1 92570 

.16510 

.04260 

.03610 

.22510 

- 00110 

02600 

300 

-8.000 

1.92850 

•16210 

.04650 

.04010 

.17860 

.00030 

02130 

.300 

-6  000 

1.93080 

. 15940 

.05010 

.04840 

.12980 

.00180 

.01580 

300 

-4  000 

1 .93290 

.15710 

.05310 

.05910 

.07920 

.00300 

01000 

300 

-3.000 

1 93310 

15770 

.05430 

.06210 

.05510 

00310 

.00720 

.300 

“2.000 

1.93270 

.16010 

.05520 

.06170 

.03360 

.00240 

.00460 

300 

-1.000 

1 93270 

16250 

.05500 

. 05960 

,01400 

00130 

.00210 

.300 

000 

1 93240 

.16380 

05620 

.05740 

-.00560 

00020 

-.00050 

300 

1 .000 

1.93020 

16470 

05630 

.05490 

- 02670 

-.00080 

- 00310 

.300 

2 000 

1 92800 

16630 

.05590 

,05150 

-.04980 

- 00160 

- 00580 

300 

3 000 

1.92640 

. 16850 

05500 

04720 

07380 

-.00180 

-.00850 

.300 

4 000 

1 92520 

17090 

.05360 

.04230 

-.09850 

-.00150 

“ 01140 

.300 

6,000 

1 92360 

. 17540 

.05020 

•03340 

-.14760 

- 00080 

-.01710 

300 

G 000 

1 92200 

. 17890 

.04630 

.02670 

-.19650 

- 00050 

- 02210 

.300 

10.000 

1.91930 

. 18260 

.04230 

.02120 

-.24610 

.00000 

-.02660 

.300 

12.000 

I. 91520 

.19000 

.03870 

.01250 

-.29090 

.00260 

“.03130 

GRADIENT 

-.00105 

.00170 

.00010 

00228 

-.02174 

-.00071 

-.00864 

RUN  NO. 

456/  0 RN/t 

• 2.86 

GRADIENT 

INTERVAL 

» “5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

“12.000 

1.92320 

1. 17270 

.04180 

.08760 

,27550 

-.00200 

.03010* 

.500 

“10.000 

1.92550 

. 16540 

.04400 

.03200 

.22810 

,00000 

.02620 

.500 

-0.000 

1.92790 

.16190 

. 04730 

.03560 

,18370 

,00040 

.02190 

.500 

-6,000 

1 93030 

.15930 

.05100 

. 04080 

.13570 

.00110 

.01660 

.500 

-4.000 

1.93260 

. 15680 

. 05420 

. 04840 

.08400 

.00240 

.01060 

.500 

-3.000 

1.93290 

, 15630 

.05530 

.05240 

.05830 

. 00280 

.00770 

.500 

-2.000 

1.93200 

15720 

05600 

. 05490 

.03470 

,00240 

00490 

.500 

-1 .000 

1.93090 

. 15860 

,05630 

. 05470 

.01340 

,00150 

.00230 

500 

.000 

1 93040 

.15950 

.05650 

.05220 

-.00700 

.00050 

-.00030 

.500 

l.OOO 

1 93050 

. 15990 

.05660 

.04760 

-.02880 

-.00040 

- 00310 

.500 

2.000 

1 93120 

16040 

.05630 

, 04230 

-.05230 

-.00100 

-.00500 

.500 

3 000 

1 93160 

.16190 

.05560 

.03690 

-.07740 

- 00100 

- 00850 

.500 

4,000 

1 93090 

. 16520 

,05450 

,03110 

-.10370 

-.00040 

- 01140 

.500 

6.000 

I 92720 

.17240 

.05140 

.02100 

-.15480 

.00040 

-.01700 

.500 

8.000 

1 92370 

.17510 

.04790 

.01640 

-.20110 

-.00010 

-.02160 

.500 

10,000 

1.92140 

. 17480 

.04460 

.01410 

- 24570 

“,00080 

-.02570 

.500 

12.000 

1 92070 

.18020 

.04210 

.00510 

-.29950 

. 00220 

-.03060 

fiRADtENT 

- 00021 

.00097 

.00005 

-.0nP47 

- . D229D 

-.00052 

- 00272 

DATE  20  JUN  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA 


CA5 


PAGE  IHW 


CAS  K!  FO  HIS, I A V9.1  (PLUS.  ORB  TCS  AT30,3  ) (ROMI09)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT 

, XMRP  * 

1339.9100 

IN 

XC 

ALPHA I 

2 OOC 

STAB 

m 

“3  200 

LREF  - 

327  8000  IN. 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

m 

000 

BREF  - 

23H8.0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN. 

2C 

ELV-IB 

000 

ELV-09 

m 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

.000 

S3-4 

- 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB 

■ 

14.000 

RUN  NO. 

455/  0 RN/L 

- 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-12.000 

1.91720 

. 16960 

.04430 

03090 

.27840 

- 00100 

.03010 

600 

“10  000 

1 92050 

. 16540 

04580 

02960 

.23020 

00040 

02610 

.600 

“8.000 

1 .92050 

. 16250 

,04870 

.03120 

,18640 

. 00060 

02210 

.600 

-6.000 

1.92140 

.15910 

.05210 

.03660 

.13930 

.00100 

0I7J0 

.600 

“4.000 

1.92400 

. 15550 

.05490 

.04460 

.08760 

.00190 

OHIO 

600 

“3  000 

1 92460 

. 15420 

.05580 

04840 

.06140 

00210 

00810 

.600 

“2.000 

1.92460 

. 15390 

.05640 

. 05090 

.03670 

00180 

00520 

.600 

“l.OOO 

I .92430 

. 15480 

.05670 

.05180 

.01390 

00110 

00240 

.600 

.000 

1.92440 

. 15620 

.05700 

.05080 

-.00780 

.00040 

-.00040 

.600 

1.000 

1.92410 

. 15800 

.05720 

.04660 

-.03000 

- 00030 

- 00320 

.600 

2.000 

1 92320 

, 15940 

.05690 

.04090 

-.05420 

-.00090 

- OOSOO 

600 

3 000 

1 92200 

. 16090 

.05620 

.03520 

-.08020 

-.00090 

- 00890 

600 

4.000 

1 .92070 

. 16420 

.05510 

.02650 

-.10740 

-.00020 

- 01200 

600 

6.000 

1.91860 

. 17200 

.05240 

.01510 

-.15920 

.00080 

- 01770 

600 

8.000 

1 .91690 

.17540 

.04950 

, 00780 

-.20490 

00030 

- 02200 

.600 

10.000 

1.91540 

. 17540 

04680 

.00550 

-.24870 

-.00070 

-.02570 

.600 

12.000 

1.91410 

. 17970 

.04520 

.00530 

-.30340 

,00170 

-.03080 

GRADIENT 

-.00041 

.00115 

.00006 

-.00215 

-.08384 

- 00040 

- 00286 

RUN  NO, 

454/  0 RN/L 

“ 3 55 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

700 

-12.000 

1.91260 

.16690 

.04900 

. 03260 

.28340 

- 00130 

. 03060 

.700 

“10  000 

1.91160 

.17190 

.04690 

.02290 

.23830 

- 00100 

02720 

.700 

“8.000 

1.91230 

. 15930 

.05070 

02770 

. 19400 

“,00050 

02270 

700 

“6.000 

1.91480 

. 16400 

05340 

.03620 

.14590 

00020 

.01750 

.700 

-4.000 

1.9i650 

. 15^30 

056lb 

o4360 

.09360 

.00070 

01180 

.700 

-3.000 

1.9l7()0 

,15650 

.05690 

.04690 

.06650 

00090 

00680 

.700 

-2.000 

1.91710 

.15580 

.05710 

.05020 

.04000 

.00090 

. 00580 

.700 

“1.000 

1.91710 

.15590 

.05700 

.05270 

.01510 

OOOBO 

.00280 

700 

.000 

1.91700 

.15620 

05710 

,05270 

-.00830 

00070 

00000 

700 

l.OOO 

1.91660 

.15720 

05740 

.04720 

- O31B0 

.00020 

- 00880 

700 

2 000 

1.91620 

.15810 

.05750 

.04010 

-.05540 

-.00040 

-.00570 

.700 

3.000 

1.91600 

.15960 

05710 

.03440 

-.08300 

-.00050 

-.00870 

.700 

4.000 

1.91500 

. 16320 

05620 

.02730 

-.11050 

.00000 

“.01190 

.700 

6.000 

1.91240 

. 17320 

.05410 

.01080 

-.16320 

.00110 

-.01760 

700 

G 000 

1.91040 

.17960 

.05170 

.00040 

-.emo 

.00130 

-.02250 

.700 

10.000 

1 90890 

.18190 

. 04990 

-.00130 

-.25720 

00080 

-.02660 

700 

12  000 

1 90610 

18490 

.04950 

.00520 

- 31050 

.00240 

-.03120 

GRADIENT 

-.00018 

.00056 

.00004 

-.00214 

-.02507 

- 00017 

- 00292 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  1H5 


CAS  Kl 

FO 

H15.1A  V9< 

tPLUS. 

ORB  TC5  AT38.3  ^ 

(RGMllOl  ( 21 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500,0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1359.9100 

IN. 

XC 

ALPHA  I •» 

6 000  STAS 

- 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN, 

YC 

RUD-U  • 

000  RUO-L 

BREF  • 

23H8  0000  IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN, 

. ZC 

ELV-IB  - 

OOO  ELV-QB 

SCALE  - 

0300 

SI- 

2 - 

000  S3-4 

IS 

S5- 

'6 

000  lORB 

RUN  NO 

461/0  RN/L 

1 

CD 

to 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-12.000 

5,80270 

52690 

.05320 

-.06260 

26670 

-.00440 

.03760 

300 

-10.000 

5 80220 

52250 

. 05530 

-.05350 

21900 

- 00270 

03200 

.300 

-8  OOO 

5.80320 

.51500 

.05830 

-.04150 

.17020 

-.00080 

02670 

.300 

-6  000 

5 80470 

.51210 

06140 

-.03320 

.12110 

.00110 

01990 

.300 

-If. 000 

5 80520 

51520 

.06420 

-.03080 

07380 

00240 

01290 

.300 

-3.000 

5 80570 

.51820 

.06540 

-.03090 

05190 

00240 

00950 

300 

-2.000 

5.80620 

52090 

. 06640 

-.03120 

.03170 

.00170 

00630 

.300 

-l.OOO 

5 80620 

52190 

.06730 

-.03210 

.01320 

00070 

00300 

/f*S 

.300 

.000 

5 80570 

.52200 

. 06770 

-.03360 

- 00510 

- 00020 

- 00030 

^ td 

300 

1 000 

5 80520 

.52330 

06760 

- 03480 

- 02540 

-.00090 

- 00370 

f-  . CmU 

300 

2.000 

5.80470 

52500 

06730 

- 03640 

-.04730 

-.00130 

- 00700 

o g 

300 

3.000 

5.80470 

.52560 

. 06S90 

-.03840 

-.07020 

-.00130 

-.01030 

o 3 

300 

4 000 

5.80470 

.52530 

06610 

- 04090 

-.09390 

-.00090 

- 01370 

.300 

6 000 

5 80370 

.52420 

.06360 

-.04810 

-.14120 

.00010 

- 02060 

300 

8 000 

5 80130 

.52440 

06040 

- 05720 

19900 

.00060 

-.0269 D 

G rw 

.300 

10  000 

5 79880 

.52600 

.05700 

-.06610 

-.23500 

00090 

- 03250 

300 

12.000 

5.79880 

52670 

05460 

- 07180 

-.28490 

.00230 

-.03780 

g§ 

GRADIENT 

- 00015 

.00120 

. 00024 

-.00127 

- . 0205B 

- 00053 

- 00332 

RUN  NO. 

460/  0 RN/L 

•«  2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5.79590 

.53450 

. 05620 

-.05650 

.27050 

-.00350 

03720 

.500 

-10.000 

5 79740 

.53320 

.05870 

-.04780 

.22380 

-.00230 

.03290 

.500 

-8.000 

5 79790 

.53120 

.05920 

-.04200 

.17690 

-.00140 

.02720 

.500 

-6  000 

5.79740 

.53100 

.06230 

-.03620 

.12760 

.00010 

.02060 

500 

-4.000 

5.79740 

.53310 

.06520 

-.03590 

» .07720 

.00210 

.01330 

.500 

-3.000 

5 79740 

.53590 

.06640 

- 03540 

.05350 

.00250 

.00980 

500 

-2.000 

5.79740 

.53960 

.06720 

-.03560 

.03240 

00190 

.00640 

.500 

-1,000 

5.79790 

.54140 

. 06780 

-.03620 

.01300 

*00090 

00300 

.500 

.000 

5.79790 

.54140 

.06810 

-.03740 

-.00630 

.00010 

-.00040 

.500 

1 .000 

5 79690 

.54180 

.06810 

-.04050 

-.02700 

- 00060 

- 00380 

500 

2,000 

5 79590 

.54250 

,06790 

-.04390 

- 04930 

-.001 10 

- 00720 

.500 

3.000 

5 79540 

.5H290 

.06740 

-.04630 

- 07330 

-.00100 

- 01070 

.500 

4.000 

5.79490 

.54330 

. 06650 

-.04880 

-.09830 

-.00050 

-.01430 

500 

8.000 

5.79390 

54320 

06390 

-.05500 

-.14790 

,00090 

- 02120 

500 

e.ooo 

5 79350 

,54110 

.06100 

-.06180 

- 194B0 

.00080 

- 02710 

.500 

10  000 

5 79300 

.53880 

.05850 

-.06000 

-.24050 

00010 

-.03230 

.500 

12  000 

5 79350 

.5H060 

. 05720 

-.07140 

- 29140 

.00210 

-.03800 

GRADIENT 

- 00033 

00114 

.00016 

-.00175 

- 02143 

-.00046 

- 00343 

75  1 


•3  200 
.000 
3.000 
000 
H 000 


DATG  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  146 


SREF  « 
LREF  • 
8REF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

5500 » 0000  SQ.FT.  XMRP 

327.8000  IN  YMRP 

2340.0000  IN.  2NRP 

.0300 


CAS  Kl  FO  H15.1A  V9.I  (PLUS.  0R9  TC5  AT38.3 


(RGMIIO)  ( 21  JAN  75  ) 

parametric  DATA 


>339.9100  IN.  XC 
.0000  IN,  YC 
190  7500  IN  ZC 


ALPHA I 

m 

6.000 

RUO-U 

m 

.000 

ELV-10 

m 

000 

Sl-2 

M 

000 

S5-6 

■ 

OOQ 

STAB 

-3  200 

RUO-L 

•i 

.000 

ELV-OB 

- 

3 000 

S3-4 

El 

000 

lORB 

m 

4 000 

RUN  NO. 

459/  0 RN/L 

- 3 19 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

SETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.600 

-12.000 

5.78910 

.54790 

.05930 

-.05120 

.27280 

-.00290 

. 03780 

600 

-JO. 000 

5.78810 

.55080 

05920 

-.04700 

.22720 

-.00230 

03320 

600 

-8.000 

5.78760 

.54840 

.06130 

-.04040 

.18030 

-.00150 

.02790 

.600 

-6  000 

5 78760 

.54740 

,06420 

-.03530 

.13100 

- 00010 

02130 

.600 

-4.000 

5.78010 

.55000 

.06700 

-.03500 

.08070 

.00160 

01390 

.600 

-3  000 

5.78060 

.55210 

.05800 

-.03590 

.05640 

.Q0190 

01010 

600 

-2.000 

5.78910 

.55380 

.06860 

-.03680 

.03390 

.00150 

00650 

600 

-1.000 

5.78860 

.55510 

.06890 

-.03800 

.01340 

.00080 

.00310 

600 

000 

5.7B8I0 

.55600 

. 06920 

-,04000 

-.00640 

.00010 

- Q0Q50 

600 

1,000 

5 78760 

.55690 

.06960 

-.04320 

- 02790 

-.00060 

- 00420 

600 

2 000 

5.78760 

.55770 

,06970 

-.04510 

-.05130 

-.00100 

- 00770 

600 

3.000 

5.78760 

.55820 

. 06920 

-.04560 

-.07640 

-.00080 

-.01130 

600 

4 000 

5 78B60 

.55900 

06840 

-.04760 

- 10210 

- 00010 

- 01490 

.600 

6.000 

5.78420 

.56060 

. 05520 

-.05590 

15170 

.00090 

- 02180 

600 

a.  OOQ 

5.78370 

.56000 

.06370 

-.06400 

19790 

.00070 

-.02780 

.600 

10.000 

5.78420 

,55770 

,06180 

-.06950 

-.24370 

.00030 

- 03310 

,600 

12  000 

5.78320 

.55590 

.06130 

-.07130 

-.29700 

.00280 

- 03860 

GRADIENT 

- 00022 

.00106 

.00020 

-.00169 

-.02235 

-.00035 

- 00359 

RUN  NO. 

458/  0 RN/L 

- 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5,00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,700 

-12  000 

5.78170 

56850 

06630 

-.03890 

28240 

-.00360 

.03930 

.700 

-10.000 

5.77730 

,57620 

.06470 

-.04000 

.23640 

-.00390 

03510 

.700 

-8  000 

5 77930 

57400 

.06590 

-.03860 

.18830 

-.00210 

02920 

700 

-6.000 

5,78120 

.57080 

.06840 

-.03540 

13690 

- 00020 

.02220 

.700 

-4.000 

5 780B0 

.57020 

.07070 

-.03180 

. 08690 

.00080 

01470 

.700 

-3.000 

5.77980 

.57060 

.07150 

-.03090 

06260 

.00090 

01090 

.700 

-2.000 

5.77880 

.57070 

07180 

-.03090 

03860 

00060 

.00710 

700 

-1.000 

5.77880 

.57060 

.07170 

-.03050 

.01520 

00050 

,00320 

700 

000 

5.77930 

57160 

07200 

-.03220 

-.00720 

.00040 

-.00070 

700 

1,000 

5.77080 

.57340 

. 07260 

-.03560 

-.03020 

00010 

- 00460 

.700 

2.000 

5.77880 

.57450 

.07280 

-.03820 

- 0S500 

-.00010 

- 00030 

700 

3.000 

5.77830 

57530 

.07260 

-.04110 

-.08070 

.00000 

-.01200 

.700 

4,000 

5.77780 

.57640 

.07220 

-.04560 

-.10640 

00040 

-.01570 

.700 

6.000 

5 77690 

57940 

. 07060 

-.05720 

-.15650 

.00150 

- 02280 

.700 

8 000 

5.77540 

.58090 

06870 

-.06580 

- 20510 

'.00190 

- 02920 

.700 

LQ  000 

5 77440 

.57990 

.06780 

-.06810 

-.25390 

.00200 

- 03490 

.700 

12  000 

5 77590 

57680 

. 06840 

-.06870 

-.30580 

.00330 

- 04010 

GRADIENT 

- 00027 

.00082 

,00020 

- ,00176 

-.02393 

-.00010 

- 00381 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY" 


OATC  ?0  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  \H7 


CAS  KI  rO  HI5»JA  V9  1 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500,0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN,  XC 

LREF  » 

327  8000  IN 

YMRP  " 

,0000 

IN  YC 

BREF  “ 

2348  0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

SCALE  • 

.0300 

(PLUS  ORB  TC5  AT38  3 ) (RGMIIM  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

e.ooo 

STAB 

-3  200 

RUO-U 

000 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

,000 

ELV-09 

3,000 

Sl-2 

.000 

S3-V 

,000 

S5-6 

000 

IOR0 

4 000 

RUN  NO 

465/  0 RN/L 

- 1.69 

GRADIENT 

INTERVAL 

. -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-12.000 

7 74950 

69710 

.06940 

- 09760 

26420 

- 00690 

04130 

300 

-10  000 

7 74710 

.69250 

07100 

- 08990 

21750 

-.00460 

03610 

.300 

-6  000 

7.74950 

.68990 

. 07290 

-.08000 

. 16880 

-.00280 

.02950 

.300 

-6  000 

7.75150 

68920 

.07520 

-.07090 

.11920 

- 00060 

.02200 

300 

-4  000 

7 75100 

.69080 

. 07770 

- . 06530 

07140 

00140 

01410 

,300 

-3,000 

7.750Q0 

,69320 

,07890 

-.06540 

,04970 

.00170 

01  OHO 

,300 

-e.ooo 

7 74900 

.69670 

,07990 

-.06770 

. 03030 

.00130 

,00650 

.300 

-1  000 

7.74B00 

.69960 

.08060 

- 07100 

.01240 

.00060 

00280 

.300 

000 

7.74800 

.70140 

.09100 

-.07340 

-.00540 

,00010 

- 00100 

.300 

I 000 

7.74900 

70180 

.08120 

-.07370 

-.02490 

- 00050 

-.00470 

.300 

2.000 

7,74900 

.70140 

,08110 

-.07400 

-.04660 

-.00080 

-.00840 

300 

■3.000 

7 7H800 

70090 

.08070 

-.07540 

-.07010 

-.00070 

-.01220 

,300 

4.000 

7.74760 

.70070 

.08000 

-.07770 

-.09410 

-.00010 

- OIBIO 

.300 

6.000 

7.74610 

♦70050 

.07780 

-.09490 

-.14110 

.00120 

-.02380 

.300 

e.ooo 

7.74460 

.69960 

.07540 

-.09540 

-.18690 

,00170 

-.03060 

.300 

10.000 

7.74370 

,69730 

.07300 

-.10510 

-.23250 

00160 

-.03660 

.300 

!2  000 

7.74320 

.69390 

.07010 

-.10660 

-.29310 

.00310 

-.04230 

GRADIENT 

-,00031 

00124 

.00029 

-.00158 

-.02021 

- 00031 

-.00375 

RUN  NO, 

464/  0 RN/L 

« a, 03 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,500 

-12,000 

7 75050 

.71500 

.07490 

-,08990 

2667 0 

“ 00480 

04170 

,500 

-to  000 

7 75100 

.71G00 

.07470 

-.08510 

22140 

-.00370 

03700 

.500 

-8.000 

7.75200 

.71660 

. 07660 

-.07950 

.17410 

-.00290 

.03060 

500 

-6.000 

7.75290 

.71580 

.07910 

-.07340 

,12510 

-.00130 

.02310 

500 

-4.000 

7.75290 

71810 

08120 

- 068S0 

,07640 

00060 

.01500 

.500 

-3.000 

7.75240 

,72090 

.08200 

-.06820 

.05330 

,00140 

OHIO 

.500 

-2.000 

7.75200 

,72420 

.08270 

-.06960 

03210 

.00130 

00720 

.500 

0 

0 

0 

1 

7 75050 

.72660 

08330 

-.07130 

01250 

.OOOBO 

.00320 

.500 

.000 

7.75000 

.72750 

.08360 

-.07230 

-.00660 

.00040 

- 00090 

.500 

1 000 

7.74950 

.72770 

.08370 

-.07300 

-.02670 

-.00010 

-.00490 

500 

2.000 

7.75000 

.72750 

.08370 

-.07400 

-.04880 

- 00040 

-.00080 

.500 

3 000 

7,75000 

.72760 

,08350 

-,07780 

-,07270 

-.00020 

- 01270 

.500 

4.000 

7.74900 

,72800 

.08290 

-.08110 

-.09770 

00060 

-.01670 

.500 

6.000 

7.74610 

.72850 

.08090 

-.08920 

-.14680 

.00210 

-.02430 

,500 

e 000 

7 74610 

72720 

.07840 

-.09630 

-.19270 

00200 

-.03120 

.500 

10,000 

7.74B50 

72420 

.07630 

-,10410 

-.23730 

00120 

-.03730 

.500 

12.000 

7.74560 

.72220 

.07610 

-.11040 

-.28810 

.00330 

-.04300 

GRADIENT 

-.00048 

.00112 

.00023 

-.00151 

-.02126 

-.00018 

-.00397 

DATE  20  JUN  75 


tabulated  source  data  - CA5 


PAGE  me 


CA5  Kl  FO  H15*U  V9.t 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1339.9J00  IN.  XC 

LREF  ■ 327.8000  IN.  YHRP  - ,0000  IN.  YC 

DREF  - S3H0.OOOO  IN.  2KRP  190,7500  IN.  ZC 

SCALE  • 0300 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38  3 ) IRGHl  H > ( 21  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

•» 

e.ooQ 

STAB 

m 

-3.800 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

II 

.000 

ELV-I8 

m 

.000 

ELV-OD 

m 

3.000 

si-a 

m 

.000 

S3-^ 

m 

.000 

S5-6 

m 

000 

I ORB 

m 

H.OOO 

RUN  NO.  H63/  0 RN/L  • 3.81  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

600 

-18.000 

7.74560 

.73500 

,08100 

-.08670 

.26970 

-.00420 

.04250 

.600 

-10.000 

7,74280 

,74190 

.06140 

-.08200 

.22530 

- 00390 

.03740 

.600 

-8.000 

7,74510 

,73770 

,08^60 

-.073C0 

.17090 

-.00350 

.03100 

.600 

-6.000 

7,74710 

,73430 

,08460 

-.06470 

,12970 

-.00200 

.02540 

.600 

-4.000 

7.74810 

,73630 

. 06660 

-.06130 

.07970 

.00040 

.01510 

600 

-3  000 

7 74510 

.73060 

.08750 

-.06120 

.05640 

.00090 

.01  too 

.600 

-2.000 

7.74510 

,7H070 

.08820 

-.06160 

.03520 

.00060 

00700 

600 

-1 .000 

7.74460 

.74160 

,08880 

-.06870 

.01490 

.00010 

.00310 

.600 

.000 

7.74370 

,74260 

.08900 

-.06510 

-.00600 

.00010 

-.00100 

600 

1 000 

7 74270 

.74370 

.08910 

-.06BB0 

-.02790 

00000 

- 00500 

.600 

2 000 

7.74280 

,74440 

.08890 

-.07180 

- 05070 

-.00020 

-.00890 

.600 

3.000 

7.74220 

,74440 

.08040 

-,07310 

-.07470 

-.00010 

- 01290 

.600 

H.OOO' 

7.74170 

.74490 

.08780 

-.07420 

-.09340 

.00050 

-.01700 

.600 

6.000 

7,74020 

.74660 

.08600 

-.08010 

-.14870 

.00190 

-.02490 

.600 

8.000 

7.74070 

,74650 

.08390 

-.09160 

-.19570 

.00220 

- 03200 

.600 

10  000 

7.74220 

.74490 

.00260 

-.10400 

-.24210 

.00190 

-.03810 

.600 

18.000 

7,74170 

,74460 

.08340 

-.10580 

-,29340 

.00340 

-.04380 

GRADIENT 

-,00057 

,00108 

.00015 

-.00190 

-.08207 

-.00007 

-.00400 

RUN  NO. 

468/  0 RN/L 

« 3,58 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

,700 

-12,000 

7,72900 

.75370 

09660 

-.07700 

.28300 

-.00580 

.04250 

.700 

-10.000 

7.72410 

.76030 

.09530 

- 07650 

.83720 

-.00690 

.03700 

.700 

-8.000 

7.72510 

,75930 

.09490 

-.06350 

,10720 

-.00420 

,03080 

.700 

-6  000 

1 72660 

,75820 

,09610 

-,05240 

.13800 

-.00130 

.02360 

.700 

-4 . 000 

7.72610 

.75960 

.09850 

-.04980 

.08560 

.00000 

.01550 

.700 

-3.000 

7,72560 

,76070 

.09950 

-.05040 

.06160 

- 00010 

.01140 

.700 

-2.000 

7.72560 

,76140 

.10020 

-.05120 

.03830 

-.00050 

.00740 

.700 

-l.OOO 

7 72560 

.76230 

.10070 

-.05350 

01520 

-.00020 

.00340 

700 

,000 

7.72510 

,76330 

.10110 

-.05770 

- 00770 

.00060 

- 00050 

.700 

l.OOO 

7.72610 

76470 

.10130 

-.06230 

- 03030 

.00090 

-.00420 

700 

2 000 

7.72710 

.76570 

.10110 

-.06460 

- 05400 

00070 

-.00810 

.700 

3.000 

7.72750 

76600 

.10040 

-.06440 

- 07070 

00060 

-.01210 

.700 

4.000 

7,72710 

,76420 

.09980 

-.06590 

-.10340 

.00080 

-.01610 

.700 

6 000 

7 72560 

.76460 

09910 

- 07640 

-.15260 

.00200 

-.02380 

,700 

8 000 

7 72460 

.76610 

.09770 

-.08900 

-.20250 

.00340 

-.03060 

,700 

10.000 

7.72460 

76500 

09670 

- 09860 

- 25300 

.00440 

-.03660 

.700 

12  000 

7,72710 

.75490 

. 09820 

- 09850 

- 30340 

.00400 

-.04220 

GRADIENT 

. 00022 

.00071 

00017 

- 00237 

- 02345 

.00015 

-.00392 

DATE  eo  JUN  7B 


TA9ULATE0  SOURCE  DATA  ” CA6 


PAGE  1H9 


CAS  Kl  FO  HIB.S  V9.I  CPLUS.  ORB  TCS  AT38.3  ) (ROMItB)  ( SI  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

S500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339. 9tOO 

IN. 

XC 

BETA 

m 

.000 

STAB 

m 

•3.200 

LREF  • 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

■I 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

BREF  » 

23HB.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190,7500 

IN. 

ZC 

ELV-I0 

M 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  • 

.0300 

Sl-2 

M 

.000 

S3-4 

- 

.000 

5S-B 

m 

.000 

I ORB 

H 

4.000 

RUN  NO.  M70/  0 RN/L  » I. 00  GRADIENT  INTERVAL  - -6.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-2.000 

-.01160 

-.21500 

.06590 

M4050 

-.01290 

.00000 

-.00080 

.150 

-I. 000 

- 00970 

-.07710 

.05970 

.10570 

-.00950 

-.00010 

-.00100 

.150 

.000 

-.01260 

.01650 

.05400 

.08670 

-.00830 

-.00040 

-.00110 

.150 

l.OOO 

-.01740 

.09070 

.05140 

.07080 

-.00810 

-.00070 

-.00120 

150 

2 000 

- 01500 

. 16950 

.05070 

.05620 

-.00840 

-.00080 

-.00140 

.150 

3.000 

-.01290 

.26370 

.05160 

.03410 

-.00050 

-.00070 

- 00150 

.150 

4.000 

-.00920 

.35960 

. 05370 

.00720 

-.00830 

-.00040 

-.00150 

.150 

5.000 

-.00H70 

.44960 

.05730 

-.01480 

-.00920 

.00000 

-.00170 

150 

6 000 

-.00660 

.53810 

. 06230 

-.03420 

-.01130 

00050 

-.00190 

.150 

7,000 

- 01040 

.62750 

.06660 

- 05570 

-.01280 

.00060 

-.00210 

.150 

8.000 

-.00880 

,71540 

,07610 

-.07640 

-.01260 

.00040 

-.00210 

.150 

9.000 

-.00540 

.79520 

.0B470 

-.09130 

-.01170 

.00050 

-.00100 

.150 

10.000 

- 00540 

.88510 

.09750 

-.09980 

-.01120 

.00090 

-.00160 

.150 

11.000 

-.00670 

.93130 

11750 

-.10750 

-.01050 

.00110 

-.00130 

.150 

12.000 

-.00790 

.99790 

.14260 

-.11960 

- 00930 

.00130 

-.00130 

GRADIENT 

.00062 

.09115 

-.00111 

- 02086 

.00037 

- 00003 

-.00012 

RUM  NO. 

469/  0 RN/L 

• 1 92 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

* 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2  000 

-.00770 

-.23050 

,07090 

.15520 

-.00730 

.OOllD 

-.00050 

.300 

-1  000 

-.00710 

-.12980 

. 06340 

.13520 

-.00730 

.00130 

-.00060 

.300 

000 

-.00670 

-.02820 

. 05900 

.11560 

-.00730 

.00130 

-.00080 

.300 

1.000 

- 01140 

06640 

.05720 

09720 

-.00740 

.00130 

T 00060 

300 

2 000 

-.00600 

.16160 

.05660 

.07390 

-.00670 

00110 

-.00080 

.300 

3.000 

-.00420 

.25730 

. 05690 

.04810 

-.00660 

.00110 

-.00080 

.300 

4 000 

-.00620 

.35170 

.05880 

.02170 

-.00780 

.00130 

- 00090 

.300 

5 000 

- 00830 

.44650 

.06210 

-.00490 

-.00850 

00160 

-.00100 

.300 

6 000 

-.00860 

.54330 

. 06740 

-.02990 

-.00810 

,00180 

- OOlPQ 

300 

7.000 

-.00710 

.63910 

07430 

-.05200 

- 00730 

.00190 

- 00150 

.300 

8.000 

-.00600 

.72770 

.08220 

-.07120 

-.00690 

.00170 

-.00170 

300 

« 9 000 

-.00590 

.aoBoo 

.09000 

- 08900 

-.00630 

.00200 

-.00140 

.300 

10  000 

-.00580 

.88400 

. 10400 

-.10340 

- 00730 

.00230 

-.00080 

300 

11  000 

- 00480 

.95680 

.12740 

-.11240 

-.01040 

.00230 

-.00060 

.300 

12  000 

-.00790 

1.02280 

.1534^0 

-.11930 

-.01190 

. 00270 

-.00090 

GRADIENT 

.00018 

.09641 

-.00109 

-.02279 

-.00010 

.00003 

-.00006 

UATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1  FO  H15.8  V9.1  (PLUS*  ORB  TC5  AT30.3  ) (R0M112)  ( 31  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

■ 

-3.200 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

000 

RUO-L 

■ 

.000 

BREF  •« 

2348.0000 

IN. 

2MRP  - 

190  7500 

IN. 

2C 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

0300 

SI -2  - 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO.  460/  0 RN/L  « 3.90  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.00970 

-.25410 

.07510 

.14750 

-.00950 

.00110 

- 00030 

.500 

-1.000 

-.00700 

14720 

.06630 

.13000 

-.00900 

.00140 

-.00030 

.500 

.000 

-.00460 

-.04100 

.06090 

.11330 

-.00850 

.00140 

-.00040 

.500 

1.000 

- 00560 

.05900 

.05850 

.09320 

- 00820 

.00140 

- 00060 

.500 

2.000 

- 00680 

.15930 

.05780 

.06930 

-.00730 

.00140 

-.00050 

.500 

3 000 

- 00620 

.25920 

.05840 

.04430 

- 00820 

.00160 

- 00050 

500 

4 000 

-.00530 

.35780 

.06030 

.01910 

- 00830 

.00160 

- 00060 

.500 

5.000 

-.00540 

.45650 

.06410 

-.00700 

-.00780 

.00160 

-.00070 

,500 

6.000 

-.00360 

.55830 

♦06970 

-.03220 

-.00740 

.00160 

-.00090 

500 

7.000 

-.00180 

.65340 

.07720 

-.05270 

-.00730 

.00170 

- 00110 

500 

G.OOO 

-.00290 

.74250 

.00720 

-.06700 

-.00710 

.00190 

- 00120 

.500 

9.000 

-.00470 

.02270 

.10090 

-.07700 

-.00690 

.00190 

- 00130 

500 

10.000 

-.00220 

.69810 

.11900 

-.08680 

-.00640 

.00160 

-.00150 

.500 

11.000 

.00070 

.96910 

.14180 

-.03600 

-.00650 

00210 

- oono 

.500 

12  000 

-.00180 

1.03410 

. 16850 

-.10490 

-.00820 

.00310 

-.00160 

GRADIENT 

.00039 

.10119 

-.00137 

-.02222 

.00020 

.00006 

-.00005 

RUN  NO. 

467/  0 RN/L 

- 3 28 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2  000 

-.00090 

-.26520 

.07720 

.14540 

-.01050 

.00160 

.00000 

.600 

-t.ooo 

-.00050 

15660 

.06770 

. 12650 

-.00980 

.00150 

- 00030 

600 

.000 

□0110 

-.04820 

.06170 

.10970 

-.00960 

.00160 

-.00040 

.600 

1 000 

.00250 

.05480 

.05890 

.09160 

-.00970 

00170 

-.00050 

.600 

2.000 

-.00070 

.15680 

.05810 

.06860 

-.00940 

.00170 

-.00060 

.600 

3.000 

-.OOOBO 

.25980 

.05880 

, 04420 

-.00900 

.00160 

-.00060 

.600 

4 000 

-.00020 

.36220 

.06110 

.01980 

-,00850 

.00160 

- OOOBO 

.500 

5.000 

-.00330 

.46420' 

.06510 

-.00520 

-.00800 

.00160 

-.00070 

.500 

6.000 

-.00640 

.56760 

.07130 

-.02840 

-.00720 

.00150 

-.00090 

.600 

7 000 

-.00570 

.66730 

.08030 

-.04500 

-.00650 

.00140 

-.001 10 

600 

8 000 

-.00350 

.75690 

.09300 

-.05540 

-.00630 

.00150 

-.00110 

.600 

9.000 

-.00380 

.83730 

. 10980 

-.06540 

-.00710 

.00190 

-.00110 

.600 

10.000 

-.00440 

.91250 

.13060 

-.07840 

-.00790 

.00230 

-.00080 

.600 

n 000 

-.00400 

.98080 

.15540 

-.09110 

-.00810 

.00260 

-.00080 

.600 

12.000 

-.00320 

1.04280 

.18300 

-.10230 

-.00830 

.00280 

-.00060 

GRADIENT 

-.00029 

. 10388 

-.00151 

-.02151 

.00031 

.00001 

-.00008 

DATE  SO  JUN  75 


TAQLfLATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  k*  FO  H15.6  V9.1 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

550G.OOOO 

SQ.FT. 

XMRP  “ 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

3S7.8000 

IN. 

YMRP 

.0000 

IN.  YC 

BREF  « 

S348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

ISO. 7500 

IN  ZC 

SCALE  « 

.0300 

(PLUS.  ORB  TC5  AT30.3  ) (RGMllS)  ( SI  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


beta 

000 

STAB 

ac 

-3  SOO 

RUO-U 

000 

RUD-L 

m 

000 

ELV-IB 

.000 

ELv-oa 

■* 

3.0Q0 

Sl“2 

000 

.000 

S5-6 

000 

I ORB 

M 

4 000 

RUN  NO.  466/  0 RN/L  - 3.57  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


ACH 

alphaw 

BETA 

700 

-s.ooo 

.OOBBO 

700 

-1  000 

.00070 

700 

000 

OOtlO 

,700 

KOOO 

.00100 

.700 

g 000 

- 00070 

700 

3 000 

.OOSIO 

700 

4.000 

.00560 

.700 

5.000 

OOSIO 

700 

6 000 

-.00150 

700 

7 000 

.00340 

,700 

e.ODQ 

.OlOSO 

.700 

g 000 

.OlOSO 

700 

10  000 

.00700 

.700 

lUQQQ 

.00730 

700 

IS. 000 

.00950 

GRADIENT 

.000S7 

CL 

CD 

CLM 

-.S8080 

.08120 

. 14090 

-.I6BB0 

.07060 

.12360 

-.05550 

.06370 

.10650 

.05200 

.06000 

.08810 

.16070 

. 05970 

.06710 

.S6940 

.05950 

04400 

. 37660 

.06210 

.05000 

.48200 

.06670 

-.00150 

58650 

.07450 

-.01650 

.68660 

.08720 

- 05840 

.77600 

.10500 

- 04190 

.85330 

.12690 

-.05810 

.92570 

.15150 

-.07700 

.99510 

. 17830 

-.09440 

1.05730 

.20730 

- moo 

. 1089S 

-.00183 

-.05048 

CY 

CLN 

CSL 

-.01080 

.00150 

.00050 

-.01070 

.00150 

-.00050 

-.01040 

.00130 

- 00030 

-.01000 

.00140 

-.00050 

-.01010 

.00160 

- 00050 

- 01040 

.00500 

- 00040 

-.00960 

.00190 

-.00050 

-.00830 

.00150 

-.00050 

-.00690 

.00140 

- 00060 

- 00650 

00140 

-.00060 

-.00670 

00160 

-.00040 

-.00750 

00190 

- 00050 

- 00750 

.00190 

- 00050 

-.00640 

00150 

-.00050 

-.00580 

00130 

-.00040 

.00057 

00010 

-.00010 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1  FO  HIS. 6 V9.1  <PLUS.  ORB  TCS  AT3B.3  ) (RGMII3)  ( Bi  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHAI  •» 

2.000 

STAB 

m 

-3.200 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN,  YC 

RUD-U  • 

.000 

RUD-L 

■ 

.000 

BREF  « 

^3^8.0000 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-I0  » 

000 

ELV-OB 

■ 

3.000 

SCALE  • 

.0300 

SI -2  « 

.000 

S3-M 

■e 

000 

S5-6  « 

.000 

I ORB 

m 

M.OOO 

RUN  NO.  HIH/  0 RN/L  • 1.93  GRADIENT  INTERVAL  • -6.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

300 

-12.000 

1 .92070 

. 17640 

.03960 

.03420 

.29400 

-.01650 

.03230 

.300 

-10.000 

1.92380 

.17060 

.0430& 

04010 

24400 

- 01270 

02760 

.300 

-8.000 

I .92660 

.16710 

.04710 

04960 

.19390 

-.00900 

02250 

.300 

-B.OOO 

1 .92940 

16370 

.05110 

.06100 

.14090 

- 00500 

01670 

300 

-4.000 

1.93190  i 

.16010 

.05430 

.07150 

.0864 0 

- 00120 

01050 

.300 

-3.000 

1.93260 

. 15000 

.05550 

.07430 

.06020 

.00010 

.00740 

.300 

-2.000 

1 .93250 

15160 

.05640 

.07440 

.03620 

.00070 

00460 

.300 

-1.000 

1.93210 

.16410 

,05710 

.07350 

.01410 

OOlOD 

.00180 

300 

000 

1.93200 

.16520 

.05760 

07180 

-.00760 

.00140 

-.00090 

.300 

1 000 

1.93150 

.16550 

.05760 

06770 

-.03070 

.00180 

- 00360 

.300 

2.000 

1.93090 

.16600 

.05720 

.06260 

-.05550 

.00230 

- 00650 

.300 

3 000 

1.93020 

.16970 

.05640 

.05770 

-.08150 

.00340 

- 00920 

.300 

4.000 

1 .92920 

.17210 

.05500 

.05230 

- 10820 

.00490 

- 01220 

.300 

6.000 

1 .92660 

. 17720 

.05130 

.04170 

-.16170 

.00810 

-.01830 

.300 

8 000 

1 92430 

.18080 

.04660 

.03290 

-.21490 

.01070 

- 02360 

.300 

10  000 

1.92160 

.18420 

.04230 

.02470 

-.26750 

.01320 

-.02830 

.300 

12.000 

1.91740 

.19200 

.03870 

.01360 

-.32080 

.01710 

-.03320 

GRADIENT 

-.00036 

.00153 

.00013 

-;00260 

- 02386 

.00064 

-.00280 

RUN  NO. 

473/  0 RN/L 

« 2.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

1.91550 

.17480 

.04230 

.02390 

.29830 

-.01580 

.03270 

.500 

-10.000 

1.91820 

.16700 

.04480 

.03100 

.24780 

-.01200 

.02630 

.500 

-8  000 

1.92100 

.16200 

.04840 

.04120 

.19870 

-.00910 

.02330 

.500 

-6.000 

1 .92360 

. 15800 

.05210 

.05290 

.1465Q 

-.00580 

.01750 

,500 

-4.000 

1 .92560 

.15490 

.05530 

.06350 

.09120 

-.00200 

.01 120 

.500 

-3.000 

1.92610 

.15450 

.05650 

.06740 

. 06380 

-.00040 

.00800 

.500 

-2.000 

1.92600 

.15560 

05720 

.06960 

.03800 

00050 

00510 

500 

-1  000 

1 92630 

.15710 

.05780 

.06960 

01400 

00110 

.00220 

.500 

.000 

1 .92650 

. 15820 

.05810 

.06700 

-.00900 

.00170 

-.00070 

500 

1.000 

1.92590 

. 15940 

.05810 

.06140 

-.03290 

.00220 

-.00360 

,500 

2.000 

1.92530 

,18060 

.05770 

.05530 

-.05810 

.00290 

-.00640 

.500 

3.000 

1.92470 

.16240 

.05890 

.04980 

-.08500 

.00400 

-.00930 

.500 

4,000 

1.92370 

.16530 

.05560 

.04400 

-.11320 

.00570 

-.01240 

.500 

6.000 

1 92160 

.17210 

.05230 

.03190 

-.16860 

.00890 

-.01840 

-.500 

8.000 

1 91970 

. 17650 

.04860 

.02140 

-.21940 

.01090 

-.02340 

.500 

10.000 

1 91760 

. 17930 

.04510 

.01190 

-.26790 

.01250 

-.02790 

.500 

12.000 

1 91590 

.18540 

.04240 

.00100 

-.32310 

.01720 

-.03320 

GRADIENT 

-.00024 

.00129 

.00006 

-.00279 

-.02505 

.00083 

-.00292 

DATE  20  JUN  75 
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CAS 
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CA5  K1  FO  HIS. 6 V9. 1 


REFERENCE  DATA 


SRET  - 

5500.0000 

SQ  FT. 

XMRP  “ 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN.  YC 

BREF  • 

231+0.0000 

IN. 

ZMRP  ^ 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

,0300 

(PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) (R0MI13)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  1 

2.000 

STAB 

-3  200 

RUD'U 

.000 

RUO-L 

000 

ELV-I0 

.000 

ELV-OB 

3.000 

si-e 

.000 

S3“^ 

000 

S5-6 

.000 

I ORB 

^ 000 

RUN  NO. 

472/  0 RN/L 

- 3.28 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12  000 

1.91310 

. 17320 

.04520 

.02310 

.30130 

-.01490 

03290 

.600 

-ig.ooo 

1.91770 

,16710 

.04690 

.02430 

,24990 

- 01160 

.02840 

.600 

-9.000 

1. 91930 

.16B60 

.05010 

.03210 

.20200 

-.00690 

.02370 

.600 

“6.000 

1.92050 

.15810 

,05350 

.04390 

.15090 

-.00610 

01820 

.600 

“4.000 

1.92270 

.15370 

,05630 

.05660 

.09550 

-.00230 

oneo 

.600 

-3.000 

1.92400 

.15220 

.05720 

.06220 

.06730 

-.00130 

00860 

.600 

-2.000 

1.92480 

.15170 

.05780 

.06630 

^ .04030 

-.00020 

.00550 

600 

-1.000 

1,92460 

.15220 

.05810 

.05820 

.01640 

OOOSO 

00250 

.600 

.000 

t 92380 

.15310 

.05830 

06750 

-.00820 

.00140 

- 00040 

.600 

1.000 

1 .92270 

. 15460 

.05850 

.06260 

-.03260 

.00210 

-.00340 

.600 

2.000 

1.92260 

. 15640 

. 05840 

.05460 

-.05930 

.00290 

- 00650 

600 

3.000 

1 92290 

.15670 

.05760 

04630 

-.08800 

.00420 

- 00970 

600 

H.OOO 

1.92210 

.16250 

.05650 

.03810 

-.11710 

.00600 

- 01300 

.600 

6.000 

1.91910 

.17110 

.05370 

.02200 

17230 

.00940 

-.01900 

.600 

8.000 

1.91720 

.17590 

. 05050 

.00850 

-.22190 

.01130 

-.02390 

.600 

10.000 

1.91660 

.17720 

.04760 

.00000 

-.26980 

.01230 

-.02810 

.600 

12.000 

1.91520 

.16200 

.04560 

-.00270 

-.32040 

.01650 

-.03340 

GRADIENT 

-.00020 

.00111 

.00006 

-.00251 

-.02606 

.00099 

-.00307 

RUN  NO. 

471/  0 RN/L 

- 3.67 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

1.90780 

. 17420 

. 04980 

.02170 

.30610 

-.01580 

.03350 

.700 

-10.000 

1.90770 

. 17520 

.05010 

.01730 

.25770 

-.01320 

.02930 

.700 

-0.000 

1.90980 

.17020 

,05220 

.02480 

.20940 

-.01030 

.02430 

.700 

-6.000 

1 91250 

.16350 

,05520 

.03720 

. 15700 

-.00710 

.01860 

.700 

-4  000 

1,91460 

.15780 

.05780 

.05050 

.10030 

-.00300 

.01240 

700 

-3  000 

1 91530 

.15610 

.05860 

.05600 

.07130 

-.00230 

.00920 

,700 

-2  000 

1 91560 

.15530 

.05880 

.06050 

.04290 

-.OOMO 

, 00600 

.700 

-1  000 

1.91560 

.15460 

.05890 

.06380 

.01570 

.00020 

00280 

.700 

.000 

1 91560 

,16370 

.05890 

.06530 

-.01000 

.00160 

-.00030 

.700 

1 000 

1 91550 

.15450 

.05920 

.051 10 

-.03520 

.00250 

-.00340 

.700 

2.000 

1.91520 

.15600 

.05940 

.05410 

-.06190 

.00340 

-.00650 

.700 

3.000 

1 .91470 

.15790 

.05890 

.04690 

T. 09050 

♦00460 

-.00970 

.700 

4.000 

1.91350 

.16180 

.05810 

.03740 

-.11980 

.00620' 

' -.01290 

.700 

6.000 

1.90980 

. 17280 

.05570 

.01430 

-. 17630 

.00930 

-.01910 

.700 

8 000 

1.90810 

. 16150 

.05310  ^ 

-.00390 

-.22920 

01250 

-.02460 

.700 

10.000 

1,90920 

.16600 

.05100 

-.01120 

-.27990 

.01460 

T. 02950 

.700 

12.000 

1 .90690 

.18850 

.05040 

-.00510 

-.33430 

.01780 

-.03420 

GRADIENT 

-.00012 

.00030 

.00005 

-.00150 

-.02710 

.00120 

-.00315 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CA5  K1 

FO 

H13.6  V9.1 

(PLUS.  ORB  TC3  AT38.3  ) 

tROMllt)  ( SI 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 

5300.0000  SQ.FT 

, XMRP  ■ 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHAI 

» 

8.000 

STAB  - 

"3.200 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

.000 

RUD-L  - 

.000 

8REF  ■ 

23H8  0000  IN. 

ZMRP  ■ 

190.7300 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

SCALE  • 

.0300 

Bl-2 

m 

.000 

S3-H  • 

.000 

S5-8 

m 

.000 

I ORB  « 

^.000 

RUN  NO. 

484/  0 RN/L 

• 1.01 

GRADIENT 

ififERVAL 

■ -8.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-12.000 

5.81450 

.51680 

.05160 

-.05410 

.28590 

-.01000 

.03890 

.150 

-10.000 

5.81400 

.51510 

.05480 

-.04180 

.23330 

-.01420 

.03380 

.150 

-8.000 

5.81590 

.50920 

.05730 

-.02970 

. 17920 

-.01050 

.02690 

.150 

-6.000 

5.01790 

.50650 

.05960 

-.01750 

.12600 

- 00650 

.01930 

.150 

-4.000 

5.81790 

.50950 

.06170 

-.00810 

.07540 

-.00270 

.01160 

.150 

-3,000 

5.81690 

.51320 

.06260 

-.00710 

.05200 

-.00110 

.00810 

.150 

-2.000 

5.B164Q 

.61730 

.06310 

-.01030 

.03070 

-.00010 

.00490 

.150 

-l.OOO 

5.B1590 

.51970 

.06350 

-.01720 

.OHIO 

.00050 

.00190 

.150 

,000 

5.81540 

.52090 

.06380 

-.02320 

' -.01020 

.00160 

-.00160 

.150 

1.000 

5.81590 

.52250 

,06410 

-.02610 

-.03490 

.00320 

-.00560 

.150 

2.000 

5.01540 

.52280 

.06460 

-.02710 

-.05910 

.00450 

-.00920 

.150 

3.000 

5.81490 

.52240 

.06420 

-.02820 

-.08320 

.00540 

-.01250 

.150 

4.000 

5.81450 

.52140 

.06260 

-.03070 

-.10750 

.00650 

-.01600 

.150 

6.000 

5.81350 

.52000 

.05810 

-.03740 

-.15730 

.00890 

-.02270 

.150 

8.000 

5.81250 

.52200 

.05430 

-.04510 

-.20870 

.01180 

-.02910 

.150 

10.000 

5.81200 

.52720 

.05250 

-.05420 

-.26060 

.01490 

-.03500 

.150 

12.000 

5.81010 

.53260 

.05170 

-.06620 

-.31070 

.01720 

- 04020 

GRADIENT 

-.00036 

.00146 

.00020 

-.00327 

-.02271 

,00114 

- 00346 

RUN  NO, 

479/  0 RN/L 

- 1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.80910 

53420 

.05260 

-.06350 

.28740 

- 01900 

. 03800 

.300 

-10.000 

5.80910 

.53130 

,05540 

-.05540 

.23680 

- 01540 

.03310 

.300 

-8.000 

S. 81100 

.52640 

.05840 

-.04480 

.10510 

-.01130 

.02690 

.300 

-6.000 

5.81300 

.52440 

.06150 

-.03570 

.13180 

-.00710 

.02010 

.300 

-4.000 

g.eiSotf 

.52650 

,06430 

-,03060 

.0^80*6 

-.00310 

.01280 

.300 

-3.000 

5.81200 

.52900 

.06560 

-.03000 

.05410 

-.00170 

.00940 

.300 

-2.000 

5.81100 

.53190 

.06660 

-.03080 

.03160 

-.00070 

00500 

.300 

-1.000 

5.81010 

.53420 

.06740 

-.03310 

.01030 

.00030 

.00250 

.300 

.000 

5.81050 

.53580 

.06760 

-.03570 

-.01150 

.00160 

-.00110 

.300 

l.OOO 

5.81100 

.53640 

.06750 

-.03720 

-.03500 

00300 

-.00460 

.300 

2.000 

5.81100 

.53730 

.06710 

-.03940 

-.05940 

.00440 

-.00800 

.300 

3.000 

5.81050 

.53810 

.06650 

-.04040 

-.08430 

.00580 

-.01140 

.300 

4.000 

5.91010 

.53850 

.06550 

-.04360 

-.10980 

00740 

-.01500 

.300 

6.000 

5.80860 

.53900 

.06260 

-.05410 

-.16150 

.01050 

-.02210 

.300 

8.000 

5.80660 

.53990 

.05910 

-.06740 

-.21190 

.01300 

- 02830 

.300 

10.000 

5.80570 

.54100 

. 05560 

-.07840 

-.26140 

.01520 

-.03380 

.300 

12.000 

5.80520 

.54110 

. 05270 

-.07950 

-.31310 

.01790 

-.03910 

GRADIENT 

-.00025 

.00147 

.00014 

-.00171 

-.02328 

.00129 

-.00348 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PACE  155 


- CAB 


CAS  Kl  FO  H15«6  V9.1 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) 


(RGMim)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

LREF  - 

327.8000 

BREF  - 

2348.0000 

SCALE  - 

.0300 

SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN,  2MRP  - 


1339  9100  IN  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6 000 

STAB 

-3  200 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

000 

ELV-IB 

000 

ELV-OS 

3.0QO 

SI -2 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

000 

JORB 

4.0D0 

RUN  NO. 

478/  0 RN/L 

« 2.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-12.000 

5 B0270 

,53940 

05560 

-.05340 

.29370 

- -.01820 

03790 

500 

-10.000 

5.80370 

.53030 

.05690 

-.04670 

.24430 

-.01540 

03340 

500 

-e.ooo 

5.80520 

.53540 

.05970 

-.03820 

19270 

- 01240 

02750 

500 

-s.ooo 

5.80660 

53450 

06300 

-.03130 

.13910 

-.00840 

. 02000 

,500 

-H.OOO 

5.80660 

.53680 

.06610 

-.02790 

.08540 

- 00380 

.01350 

SCO 

-3  000 

5.80660 

.53950 

.06730 

-.02810 

. 05980 

-.00190 

.00990 

.5C0 

-2.000 

5.80620 

.54270 

.06840 

-.02940 

.03600 

-.00070 

00640 

.500 

-1 .000 

5 80570 

,54460 

.06900 

-.03080 

.01390 

.00020 

00290 

500 

000 

5.8057C 

. 54490 

.06920 

-.03200 

-.00850 

.00150 

-.OOOBO 

500 

1 .000 

5.8052C 

,54520 

.06920 

-.03450 

- 03300 

00290 

- 00420 

500 

2.000 

5.80420 

.54570 

.06890 

-.03780 

-.05850 

.00440 

-.00780 

500 

3 000 

5.80370 

.54620 

.06810 

-.04110 

-.08460 

00600 

-.01130 

500 

4 000 

5.80370 

.54680 

.06700 

-.04490 

-.11140 

00790 

-.01500 

.500 

6.000 

5 80320 

54760 

06430 

-.05410 

-. 16450 

01120 

-.02190 

.500 

8.000 

5.80220 

54660 

06110 

-.06380 

-.21480 

01320 

- 02800 

500 

10.000 

5 90080 

.54470 

.05810 

- 07010 

- 2S370 

01460 

- . 0S330 

.500 

12  000 

5 80220 

.54450 

.05640 

-.06720 

-.31520 

.01800 

- 03860 

GRADIENT 

-.0004! 

001 11 

.00012 

-.00212 

-.02427 

00139 

-.00355 

RUN  NO. 

477/  0 RN/L 

• 3.31 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

5.00 

lACH 

BETA 

^ ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5 79690 

.55440 

.05950 

- . 06240 

.29500 

-.01700 

.03880 

600 

-10.000 

5.79740 

.55500 

.05970 

- 05000 

24770 

-.01560 

03410 

.600 

-8.000 

5.79930 

.55080 

.06180 

-.03450 

.19740 

-.01280 

.02840 

.600 

-6.000 

5,80080 

.54850 

.06490 

-.'02550 

.14410 

-.00900 

.02160 

.600 

-4.000 

5 80030 

,55140 

.06790 

-.02520 

.08990 

- 00460 

.01410 

.600 

-3  poo 

5 80030 

,55350 

.06910 

-.02640 

. OB370 

- 00270 

.01040 

600 

-2  boo 

6.79980 

.55500 

.06990 

-.02710 

03890 

- 00130 

00680 

.600 

-1.000 

5.79980 

.55590 

.07030 

-.02800 

.01560 

-.00010 

.00320 

.600 

.000 

5.79930 

.55660 

.07060 

-.03030 

-.00740 

.00130 

-.00050 

,600 

1.000 

5.79BS0 

.55770 

.07090 

-.03430 

-.03170 

.00260 

-.00430 

.600 

2 000 

S.798B0 

.55900 

07070 

-.03740 

-.05790 

.00400 

- 00800 

.600 

3.000 

5.79930 

.55960 

.07000 

-.03900 

-.0B570 

00600 

-.01170 

.600 

4.000 

5.79930 

.56050 

.06910 

-.04190 

-.11380 

.00800 

-.01540 

.600 

6 000 

5 79790 

,56840 

.06690 

-.05090 

-.16780 

.01140 

- 02250 

600 

8 000 

5 79790 

.56140 

06420 

-.05910 

-.21750 

.01340 

-.02850 

.600 

10  000 

5 79790 

,55880 

.06200 

-.06550 

-.26600 

.01480 

-.03370 

.600 

12.000 

5 79740 

.55900 

06150 

-.07160 

-.32090 

.01830 

-.03940 

GRADIENT 

-.00017 

, do 1 08 

.00016 

- 00218 

-.02506 

00150 

-.00369 

date:  20  M4  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PACE  156 


CAB  K1 

FO  H15.6  V9. 

A (PLUS. 

ORB  TC5  - 

AT3B.3  ) 

(RGMU4)  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

!N.  XC 

ALPHA I - 

6.000  STAB 

-3  200 

LREF  - 

327.0000  IN 

YMRP  " 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

,000  RUO-L  - 

000 

BREF  « 

23H0.OOOO  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  2C^ 

ELV-IB  • 

.000  ELV-OB  - 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

OCIO  S3-4  - 

000 

S5-6  - 

.000  rORB 

4.000 

RUN  NO.  ' 

476/  0 RN/L  - 3.62 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CUM 

CY  CLN 

CSL 

.700 

-ta.ooo 

5.76420 

.57200 

.06700 

-.04520 

.30350  -.01010 

.04020 

.700 

-10  000 

5.78420 

.57930 

.06540 

-.04660 

.25850  - 01690 

03570 

.700 

-8  000 

5.78710 

.57490 

.05640 

-.03670 

.20650  -.01300 

03000 

.700 

-6.000 

5.78910 

.57000 

.06890 

-.02640 

15190  -.00980 

.02290 

.700 

-H.OOO 

5.78910 

.56920 

.07170 

-.02060 

.09680  -.00570 

.01500 

.700 

-3.000 

5.78860 

.56990 

.07260 

-.02010 

06960  -.00390 

.01100 

.700 

-2.000 

5.78810 

.57060 

.07290 

-.02070 

04320  - 00230 

00720 

.700 

-1.000 

5.78B60 

.57070 

,07300 

-.02010 

.01790  -.00060 

.00340 

.700 

.000 

5.78910 

.57090 

.07320 

-.02030 

-.00690  .00130 

-.00050 

.700 

1.000 

5.78910 

.57260 

.07390 

- 02490 

-.03290  00290 

-.00460 

.700 

2.000 

5.78860 

.57420 

.07410 

-.02950 

- 06070  .00460 

- OOB50 

700 

3.000 

5.78860 

.57460 

.07360 

- 03180 

-.08940  00650 

-.01240 

.700 

‘♦.GOO 

5.78860 

.57540 

.07290 

-.03450 

-.11750  .00840 

- 01600 

700 

6.000 

5.78810 

.57900 

.07130 

-.04600 

-.17160  01190 

-.02310 

700 

8.000 

5.70660 

.58250 

.06920 

-.06130 

-.22480  01470 

-.02980 

.700 

10.000 

5.78520 

.58330 

.06770 

-.07350 

-.27710  01670 

- 03590 

.700 

12.000 

5.78660 

.57840 

.08820 

-.07000 

-.32770  .01860 

- 04070 

GRADIENT 

- 00001 

.00080 

.00019 

-.00169 

-.02655  00175 

-.00389 

DATE  BO  JUN  75 


TABLfLATED  SOURCE  DATA 


CA5 


PAGE  157 


SREF  “ 
LREF  - 
SREF  - 
SCALE  » 


CAS  Kl  FO  H15.6  V9,!  (PLUS*  ORB  TC5  AT38.3  ) 


REFERENCE  DATA 


0300 


(RGMIIS)  ( BI  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1 SQ.FT 

XMRP  ' 

) IN. 

YMRP  ' 

) IN* 
) 

2MRP  ' 

RUN  NO. 

MACH 

BETA 

*300 

-12  000 

.300 

-10.000 

.300 

-B.OOO 

.300 

-6.000 

.300 

-4.000 

.300 

-3.000 

.300 

-2.000 

.300 

-l.OOO 

.300 

*000 

300 

1.000 

300 

2 000 

.300 

3.000 

.300 

4*000 

.300 

6.000 

.300 

8.000 

.300 

10.000 

.300 

12.000 

GRADIENT 

RUN  NO. 

MACH 

BETA 

500 

-12.000 

.500 

-10.000 

.500 

-8  000 

.500 

-6.000 

.500 

-4.000 

.500 

-3  000 

.500 

-2.000 

.500 

-1.000 

.500 

000 

.500 

l.OOO 

.500 

2 000 

.500 

3.000 

.500 

4.000 

,500 

6 000 

500 

8.000 

.500 

10.000 

.500 

12.000 

- 1339,9100 

IN 

XC 

ALPHA  I 

8 000 

STAB 

-3  200 

- .0000 

IN 

YC 

RUO-U  - 

000 

RUD-L 

*000 

- 190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

I ORB 

4 000 

RN/L 


1*92  GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5,00 


ALPHAW 

7,7^660 

7.74950 
7.75000 
7.75100 
7*75150 
7.75150 
7.75150 
7.75050 
7*74900 
7.74760 
7.74800 

7.74950 
7.74900 
7.74760 
7.74660 
7.745B0 
7.74660 
-.00048 


CL 

.70120 

.69980 

.69640 

69520 

.69600 

.69900 

70120 

.70390 

.70560 

.70640 

.70630 

.70600 

.70630 

.70760 

.70750 

.70510 

.70100 

,00130 


CD 

*06990 

.07090 

.07350 

.07600 

*07820 

.07940 

.09070 

.06160 

.08190 

.08170 

.08110 

.08030 

.07950 

.07740 

.07460 

.07160 

.06990 

.00015 


CLM 

-.09950 

-.09590 

-.08450 

-.07250 

-.06520 

-.06460 

-.06650 

-.07030 

-.07380 

-.07490 

-.07440 

-.07480 

-.07760 

-.09890 

-.10220 

-.11180 

-.11070 

-.00168 


CY 

*20500 

.23610 

.18710 

13360 

*08030 

.05550 

.03270 

.01150 

-.00990 

-.03290 

- 05760 
-.08340 
-.10960 
-.16080 

- 20980 
-.25810 
-.31040 
-.02335 


CLN 

-.02060 
-.01810 
-.01450 
-.01000 
-.00510 
-.00300 
-.00130 
.00020 
.00180 
^ 00340 
00520 
.00720 
.00920 
.01260 
01490 
.01650 
.01910 
.00173 


RN/L  “ 2.91  GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5.00 


GRADIENT 


ALPHAW 

7.73580 

7.73340 

7.73730 

7.74070 

7.74070 

7.73970 

7.73970 

7.74020 

7.74120 

7.74070 

7.74070 

7,74070^ 

7.74120 

7.74170 

7.74020 

7.73880 

7.74070 

.00013 


CSL 
04140 
, 03640 
. 03000 
. 02250 
01430 
01030 
.00640 
.00250 
-.00130 

- 00520 

- 00900 
-.01230 
-.01680 
-.02450 
-.03130 
-.03710 
-.04270 
-.00387 


71850 

*07430 

-.09110 

.29100 

-.02030 

.04190 

72190 

.07430 

-.06620 

.24310 

-.01780 

.03730 

71950 

.07650 

-.07720 

.19310 

-.01530 

,03090 

71820 

.07930 

-.06840 

.14040 

-.01130 

.02340 

72070 

.08180 

-.06290 

.08680 

-.00590 

.01530 

72330 

.08200 

-.06320 

05090 

- 00340 

.01130 

72610 

.08380 

-.06540 

.03660 

-.00160 

.00730 

72860 

.08450 

-.06720 

.01390 

.00000 

.00320 

73000 

.00470 

-.06790 

-.00650 

.00170 

-.00100 

73050 

.08470 

-.06890 

-.03210 

.00340 

-.00510 

,73010 

.08450 

-.07100 

-.05730 

.00520 

-.00910 

72930 

.08390 

-.07400 

-.08390 

.00730 

-.01300 

72920 

.00310 

-.07730 

-.11120 

.00960 

-.01690 

.73100 

.08070 

-.08590 

-.16450 

.01350 

-.02460 

,73170 

.07790 

-.09770 

-.21420 

,01550 

-.03150 

72920 

.07500 

-.10640 

-.26160 

.01650 

-.03770 

72190 

.07560 

-.10010 

-.31380 

.01950 

-.04300 

00103 

.00017 

-.00171 

-.02434 

00165 

-.00405 

date:  20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAOE 

CAS  K1 

FO  HIS. 6 V9.1 

(PLUS.  ORB  TC5  AT30.3  ) 

(RGHU5)  ( 

21  JAN 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

■1 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHAI 

8.000 

STAS 

LREF 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

.000 

RUO-L 

•» 

BREF 

« 

2348.0000  IN. 

ZMRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

‘ ELV-IB 

.000 

ELV-08 

m 

SCALE 

M 

.0300 

SI-2 

.000 

S3-4 

m 

S5-6 

000 

lORB 

RUN  NO. 

481/0  RN/L 

- 3,20 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12  000 

7.73340 

.73720 

08160 

-.08590 

.29380 

-.01950 

.04270 

.600 

-10.000 

7.73190 

.74340 

.08120 

-.08500 

.24700 

-.01830 

03780 

.600 

-8.000 

7.73440 

.73760 

.08260 

-.06850 

.19670 

-.01610 

.03130 

.600 

-6.000 

7.73580 

.73360 

.08500 

-.05500 

.14580 

- 01210 

.02370 

.600 

-4,000 

7.73490 

.73620 

.00740 

-.05440 

.09120 

-.00660 

01540 

.600 

-3.000 

7.73390 

.73870 

.08850 

-.05630 

.06510 

- 00420 

.01120 

.600 

-2.000 

7,73340 

.74040 

.08340 

-.05720 

.04080 

-.00260 

00720 

.600 

-1.000 

7.73390 

.74110 

.08990 

-.05720 

.01740 

-.00090 

00320 

.600 

.000 

7.73340 

.74160 

.09010 

-.05820 

-.00660 

.00120 

-.00090 

600 

1.000 

7.73290 

.74210 

.08990 

-.06040 

-.03210 

.00320 

-.00500 

.600 

2.000 

7.73190 

.74300 

.08950 

-.06310 

- 05830 

.00520 

- 00900 

.600 

3,000 

7.73190 

.74380 

00900 

- 06600 

-.08490 

.00730 

- 01310 

800 

4.000 

7.73190 

.74510 

.08830 

-.06890 

-.11190 

.00950 

-.01710 

600 

6.000 

7,73240 

.74710 

.08630 

-.07690 

-.16580 

.01360 

-.02500 

.600 

8.000 

7.73190 

.74650 

.06400 

-.08790 

-.21690 

01590 

-.03210 

.600 

10.000 

7.73100 

.74370 

.00240 

-.09670 

-.26640 

.01710 

-.03810 

.600 

12.000 

7.73140 

.74300 

.08340 

-.09260 

-.31950 

.01960 

-.04360 

GRADIENT 

-.00037 

.00095 

00009 

-.00170 

-,02517 

00198 

-.00406 

RUN  NO. 

480/  0 RN/L 

« 3.60 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

7.72750 

.75240 

.09610 

-.06650 

.30510 

-.02030 

.04260 

.700 

-10.000 

7.72120 

.76090 

,09470 

-.07600 

,25790 

-.02040 

.03730 

.700 

-8.000 

7,72360 

.75740 

09460 

-.05470 

.20690 

-.01680 

.03090 

.700 

-6.000 

7.72610 

.75460 

.09610 

-.03840 

. 15^70 

-.01200 

,02360 

.700 

-4.000 

7.72560 

,75720 

.09860 

-.03950 

09720 

-.00720 

01570 

.700 

-3.000 

7.72510 

,75880 

10000 

-.04240 

,07010 

- 00530 

.01 160 

,700 

-2.000 

7.72610 

.75910 

,10070 

-.04270 

.04400 

-.00370 

.00760 

.700 

-1.000 

7,72750 

.75930 

.10130 

-.04320 

.0)950 

-.00150 

.00360 

.700 

,000 

7.72650 

.76030 

.10160 

-.04650 

-.00680 

.00120 

-.00030 

.700 

1.000 

7,72650 

.76220 

.10200 

-.05240 

-.03200 

.00370 

-.00410 

.700 

2.000 

7.72750 

.76370 

.10170 

-.05650 

-.06000 

.00560 

- 00800 

.700 

3.000 

7.72750 

.76320 

.10090 

-.05610 

-.08760 

,00740 

-.01200 

.700 

4.000 

7.72750 

.76250 

.10000 

-.05650 

-.11500 

.00940 

-.01590 

.700 

6.000 

7.72710 

.76340 

.09850 

-.06760 

-.16960 

.01370 

-.02370 

.700 

G.OOO 

7,72610 

.76650 

.09700 

-.09710 

-,22360 

.01740 

- 03080 

.700 

10.000 

7.72560 

.76720 

.09650 

-.10390 

-,27620 

.01950 

- 03720 

.700 

12.000 

7,72750 

.75620 

.09850 

-.09500 

-.32650 

.01940 

-.04270 

GRADIENT 

.00031 

.00077 

.00017 

-.00243 

-.02635 

.00214 

- 00393 

158 
75  > 


-3  800 
.000 

3.000 
.000 

4.000 


DATE  eo  JUN  79 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CA5 


PAGE  159 


CAS  Kl 

FO  HIS. 8 V9.I  (PLUS. 

ORB  TC5  AT3B.3  > 

(RGMM6)  I 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

5500.0000  SQ.FT 

. KMRP 

- 1339.9100 

IN.  XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

w 

1 000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP 

> .0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L 

m 

000 

BREF  « 

2348.0000  IN. 

ZMRP 

t 

o 

o 

o 

IN.  ZC 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB 

at 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

St ->2 

000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB 

M 

^.000 

RUN  NO. 

H83/  0 RN/L  • 1.93  GRADIENT 

INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.03220 

-.17600 

.07000 

-.03970 

-.00720 

.OOItO 

- 00060 

.300 

-1.000 

-.03210 

-.07450 

.06340 

-.06050 

-.00790 

.00150 

-.00070 

300 

000 

-.02090 

.02670 

.05960 

-.08330 

-.00760 

.00140 

- oooeo 

.300 

1 000 

-.02920 

.12400 

,05820 

-.10470 

-.00670 

.00110 

- OOOBO 

.300 

2.000 

- 02970 

.21970 

.05850 

-.12710 

-.00670 

.00110 

- 00090 

300 

3.000 

-.02900 

.31450 

.06000 

-.15220 

-.00760 

.00130 

-.00100 

300 

4.000 

-.02950 

.40690 

.06270 

-.17760 

-.00810 

.00150 

-.00090 

300 

5.000 

-.03090 

,50100 

.06700 

-.20310 

-.00770 

00150 

-.00100 

.300 

6.000 

-.03000 

.59740 

.07290 

-.22670 

-.00740 

.00150 

-.00130 

300 

7.000 

-.02720 

.69420 

.08080 

-.24870 

-.00700 

.00160 

- 00160 

.300 

0.000 

- 02540 

.78340 

.08970 

-.26800 

- 00690 

.00160 

- 00170 

.300 

9.000 

-.02590 

.86350 

.09980 

-.28430 

-.00720 

.00180 

-.00130 

300 

10.000 

- 03010 

.93880 

.11440 

-.29780 

-.00750 

00220 

- 00090 

.300 

1 1 . 000 

-.03130 

1.00940 

.13550 

-.30760 

-.00770 

.00250 

- 00070 

.300 

12.000 

-.02750 

t . 07400 

.16170 

-.31450 

-.00810 

.00290 

-.00090 

GRADIENT 

.00025 

. 09849 

-.00027 

-.02331 

-.00005 

.00003 

-.00005 

RUN  NO. 

487/  0 ^ RN/L 

■ 2.02 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2t000 

-.02190 

-.20020 

.07320 

-.04200 

-.00930 

.00100 

-.00020 

.500 

-l.OOO 

-.02510 

-.09330 

.06590 

-.08720 

-.00890 

.00120 

-.00030 

.500 

.000 

-.02950 

.01370 

.06160 

-.08950 

-.00830 

.00120 

-.00040 

‘ .500 

1.000 

-.03040 

.11620 

.05980 

-.moo 

-.00800 

.00130 

-.00060 

.600 

2.000 

-.02980 

.21490 

.05990 

-.13400 

-.00910 

.00140 

-.00060 

.500 

3.000 

-.02860 

.31370 

.06140 

-.15960 

-.00820 

.00150 

-.00060 

.500 

4.000 

-.02450 

.41310 

. 06420 

-.18570 

-.00840 

.00160 

-.00060 

500 

5.000 

-.01960 

.51200 

.06680 

-.21070 

-.00850 

.00160 

-.00070 

.500 

6.000 

-.01750 

.61080 

.07520 

-.23300 

-.00820 

.00170 

-.00100 

.500 

7.000 

-.02010 

.70750 

.08350 

-.25170 

-.00760 

.00170 

-.001 10 

.500 

8.000 

-.02320 

.79640 

.09440 

-.26540 

-.00740 

.00180 

-.00110 

.500 

- -9.000 

-.02190 

.87600 

.10090 

-.27420 

-.00750 

.00180 

-.00120 

.500 

10.000 

-.02150 

.95010 

. 12770 

-.20060 

-.00690 

.00170 

-.00140 

.500 

M 000 

-.02180 

1.02030 

.15160 

-.28730 

-.00670 

. 00200 

-.00160 

.500 

12.000 

-.02220 

1.08500 

. 17930 

-.29430 

-.00790 

,00280 

-.00150 

GRADIENT 

.00027 

.10139 

-.00047 

-.02389 

.00010 

.00009 

-.00007 

OATG:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ••  CA5 


PAGE  J60 


SREF  « 
LREF  « 
BREF  • 
SCALE  - 


CAS  K1  FO  H15*6  V9. 1 (PLUS.  ORB  TC5  AT30*3  ) 


(RGM116)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500*0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

m 

l.OQO 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YC 

RUD-U  * 

000 

RUO-L 

m 

.000 

23^+0.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-08 

m 

3.000 

.0300 

Sl-2  • 

o 

o 

o 

S3-if 

m 

.000 

S5-6  • 

.000 

I ORB 

n 

4.000 

RUN  NO. 

486/  0 RN/L 

- 3.29 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.02260 

-.21510 

.07550 

-.03600 

-.01080 

.00150 

-.00020 

.600 

-I  000 

-.02170 

-.10510 

.06730 

-.06340 

-.01010 

.00140 

- 00050 

.600 

.000 

-.02390 

.00490 

.06240 

-.08800 

-.01000 

00140 

-.00070 

.600 

i.ooo 

-.02490 

.10910 

.06030 

-.11010 

-.01000 

.00150 

-.00070 

600 

2.000 

-.02360 

.21150 

.06040 

-.13360 

-.01000 

.00170 

- 00070 

600 

3.000 

- 02260 

.31450 

.06190 

-. 15840 

-.00960 

.00170 

- 00060 

.600 

4.000 

-.02550 

.41690 

.06500 

-.18410 

-.00920 

.00170 

-.00060 

.600 

5.000 

-.03090 

.51890 

.06990 

-.20830 

-.00860 

00160 

-.00080 

.600 

6.000 

-.03110 

.62120 

.07680 

- 22790 

-.00760 

00140 

-.00100 

.600 

7.000 

-.02630 

72020 

.08630 

- 24170 

-.00650 

00130 

-.00120 

600 

8.000 

-.02390 

.80890 

.09980 

-.25210 

- 00630 

.00140 

- 00130 

.600 

9.000 

-.02510 

.80870 

.11750 

-.26140 

-,00710 

.00170 

-.00130 

600 

10.000 

-.02620 

96340 

.13920 

-.27010 

-,00770 

.00190 

-.00090 

.600 

11  000 

- 02420 

1 03160 

.16440 

-.27630 

-.00780 

00210 

-.00070 

.600 

12  000 

-.02250 

1 09170 

.19240 

-.27990 

-.00790 

00250 

-.00060 

GRADIENT 

-.00086 

10451 

-,00062 

-,02427 

,00025 

,00004 

-,00005 

RUN  NO. 

485/  0 RN/L 

• 3 60 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.00620 

-.23540 

.07970 

-.02940 

-.01120 

.00110 

00010 

700 

-1.000 

-.00510 

-.12110 

.07010 

-.05390 

-.01 iOO 

.00110 

-.00050 

.700 

.000 

-.00640 

-.00540 

.06400 

-.07890 

-.01070 

.00120 

-.00050 

.700 

1.000 

- 00750 

.10320 

.061 10 

-.10130 

-.01040 

.00140 

-.00040 

700 

2.000 

-.00640 

.21140 

.06070 

-.12410 

-.01060 

.00170 

-.00030 

.700 

3.000 

- 00550 

.32090' 

06220 

-.14930 

-.01030 

.00180 

-.00050 

.700 

4.000 

-.00570 

,42860 

.06580 

-.17450 

-.00940 

.00170 

-.00060 

.700 

5.000 

-.01120 

.53380 

.07130 

-.19530 

-.00820 

.00150 

-.00060 

700 

6.000 

-.02290 

.63750 

.07990 

-.21000 

-.00700 

.00130 

-.00080 

.700 

7.000 

-.03200 

,73710 

.09340 

- 22060 

-.00620 

.00120 

-.00080 

.700 

8.000 

-.03150 

.82540 

.11190 

-.22900 

-.00660 

00150 

-.00040 

.700 

9.000 

-.02550 

.90110 

.13420 

-.23910 

-.00730 

.00180 

-.00010 

.700 

10.000 

-.02140 

.97170 

. 16890 

-.25050 

-.00720 

.00170 

-.00020 

.700 

11.000 

-.01980 

1.04000 

.18600 

-.26070 

-.00660 

.00150 

-.00050 

.700 

12.000 

-.01870 

1.10070 

.21550 

-.27100 

-.00630 

.00140 

-.00060 

GRADIENT 

-.00041 

.10976 

-.00102 

-.02379 

, 00036 

,00009 

- 00006 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CA5 


PAGE  161 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


CAS  K1 

FO 

H15.6  V9 

.1  (PLUS. 

ORB  TC5  AT38.3  ) 

(RGM1171  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  • 

' 1339.9100 

IN 

, XC 

BETA  • 

000  STAB 

-2  000 

327.8000  [N. 

YMRP  ■ 

> .0000 

IN 

. YC 

RUO-U  » 

000  RUD-L 

000 

2340.0000  IN 

ZMRP  - 190.7500 

IN 

. ZC 

ELV-10  « 

.000  ELV-OB 

w- 

3.000 

.0300 

- 

si-e 

.000  S3-4 

m 

.000 

S5-6 

000  1OR0 

m 

4.000 

RUN  NO 

493/  0 RN/L 

« l.Ot 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

-2.000 

-.02600 

- 22250 

.06600 

.09320 

-.00780 

.00000 

-.00020 

.150 

-l.OOO 

- 03140 

T.  08400 

.05920 

056B0 

-.00530 

-.00020 

-.00050 

.150 

,000 

-.03960 

01010 

.05490 

.03740 

- 00520 

- 00050 

- 00080 

.150 

1.000 

-.039BO 

.08490 

.05270 

.02420 

-.00510 

-.00060 

-.00100 

.150 

2.000 

-.04080 

. 16520 

.05240 

.00600 

-.00520 

-.00070 

-.00100 

.150 

3.000 

-.03920 

.26020 

.05360 

-.01850 

-.00600 

-.00070 

-.00110 

.150 

4 000 

-.03180 

35700 

. 05600 

-.04200 

- 00720 

-.00040 

- 00140 

150 

5 000 

- 02570 

.44730 

.05970 

-.06200 

-.00840 

.00000 

-.00160 

.150 

6 000 

-.02500 

53570 

.06500 

-.08190  . 

-.00940 

00050 

-.00170 

.150 

7 000 

-.02600 

62590 

07170 

-.10320 

- 00920 

00060 

-.00170 

.150 

8.000 

-.02470 

.71140 

.07910 

-.12360 

-.00890 

.00030 

-.00160 

.150 

9.000 

-.02620 

78960 

.08810 

-.13940 

-.00980 

.00040 

- 00150 

.150 

10.000 

-.03080 

.86330 

10200 

-.15020 

-.01040 

.00090 

- 00140 

.150 

M 000 

-.03360 

.93510 

12260 

-.15990 

-.00960 

00120 

-.GOl  10 

.150 

12.000 

- 03230 

1 00110 

. 14700 

17120 

-.00800 

.00130 

-.00120 

GRADIENT 

.00002 

09195  -.00077 

-.02103 

- 00019 

-.00002 

- COOIB 

RUN  NO. 

492/  0 RN/L 

f 

to 

u 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.02340 

-.22120 

.07070 

09970 

- 00770 

.00130 

- C0050 

.300 

-I. 000 

-.02700 

-.12010 

.06370 

.08030 

-.00730 

.00150 

-.00060 

.300 

.000 

-.02970 

-.01740 

.05940 

05960 

-.00640 

.00130 

-.00070 

.300 

l.OOO 

-.02540 

.07860 

. 05760 

. 03780 

-.00620 

00120 

-.00070 

.300 

2.000 

-.02700 

.17270 

.05720 

.01480 

-.00620 

.001 10 

-.00080 

.300 

3.000 

-.03160 

.26820 

.05900 

-.00940 

-.00670 

00120 

-.00090 

.300 

4.000 

-.03160 

.36320* 

.06020 

-.03550 

-.00740 

00140 

-.00090 

.300 

5.000 

-.03140 

.45780 

05380 

-.06240 

-.00760 

.00150 

- 00100 

.300 

6.000 

-.03130 

,55350 

.06900 

-.08690 

-.00690 

.00160 

- 00130 

♦ 300 

7.000 

-.02900 

.64890 

.07600 

-.10790 

-.00610 

.00170 

-.00150 

.300 

8.000 

- 03020 

73B10 

08430 

-.12690 

-.00570 

.00170 

- 00150 

.300 

9 000 

-.03650 

.82030 

.09390 

-.14500 

-.00640 

.00190 

-.00120 

.300 

10.000 

- 04100 

89550 

1078D 

16020 

-.00770 

00260 

-.00050 

.300 

11.000 

-.03730 

.96690 

. 12860 

-.17030 

-.00840 

.00310 

-.00030 

.300 

12.000 

-.02800 

1.03200 

.15400 

-.17710 

-.00800 

.00330 

-.00070 

GRADIENT 

- 00103 

.09667  -.00084 

-.02314 

-.00001 

00001 

-.00007 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  162 


reference  data 


SREF  - 

S500.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

357.8000 

m. 

YMRP 

0REF  - 

53<48.0000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0300 

CAS  Kl  FO  HIS. 6 V9.I 


(PLUS.  OR0  TC5  AT30.3  ) 


(RGHH7)  ( 21  JAN  75  ) 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  2C 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

■ 

.000 

STAB 

■■ 

-2.000 

RUO-U 

.000 

RUO-L 

- 

.000 

ELV-IB 

a. 

.000 

ELV-OB 

M 

3 000 

SI -2 

M 

.000 

S3-H 

m 

.000 

S5-6 

M 

.000 

I ORB 

m 

M.DOO 

RUN  NO. 

491/  0 RN/L 

- 2,93 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CUM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.03600 

-.24250 

07430 

.09570 

-.00310 

.00110 

- 00020 

.500 

-1.000 

-.03700 

-.13470 

.06590 

.07410 

-.00800 

.00130 

- 00030 

.500 

.000 

-.03520 

-.02690 

.06100 

.05340 

-.00020 

.00130 

- 00040 

.500 

1. 000 

-.03020 

.07360 

.05850 

.03190 

- 00760 

.00140 

- 00060 

.500 

2.000 

-.02940 

.17340 

,05830 

.00870 

-.00780 

.00140 

- 00060 

.500 

3.000 

-.02980 

.27400 

♦05920 

-.01710 

-.00830 

.00160 

-.00060 

.500 

^ 000 

-.02930 

.37310 

.06140 

-.04320 

-.00860 

00170 

- 00060 

.500 

5.000 

-.03000 

47130 

.06530 

-.06850 

- 00830 

.00170 

- 00070 

500 

6.000 

-.02910 

57070 

.07110 

-.09260 

-.00780 

.00170 

- 00100 

500 

7.000 

-.02650 

.66800 

.07880 

-.11210 

- 00740 

.00170 

- OOllO 

.500 

8.000 

-.02630 

.75590 

.08910 

-.12520 

-.00740 

.00190 

-.00110 

.500 

9.000 

-.02700 

63750 

10290 

-.13470 

-.00730 

00200 

- 00120 

.500 

10.000 

-.02090 

91260 

.12120 

-.14410 

- 00680 

.00190 

-.00140 

.500 

11  000 

-.02950 

.98250 

.14430 

-.15280 

-.00690 

00220 

- 00150 

.500 

12.000 

-.02670 

1.04700 

. I7IOO 

-.16090 

-.00810 

00310 

- 00130 

GRADIENT 

.00116 

.10164 

-.00109 

-.02346 

.00007 

.00008 

-.00007 

RUN  NO. 

490/  0 RN/L 

- 3.32 

GRAOierr 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 

OD 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.03720 

-.25290 

.07670 

.09340 

-.01030 

.00140 

00000 

.600 

-1,000 

-.03320 

-.14480 

.06760 

.07520 

-.00960 

.00130 

-.00040 

.600 

000 

-.03150 

-.03560 

.06180 

05530 

-.00980 

00150 

- 00060 

.600 

1.000 

-.03220 

.06870 

.05920 

.03230 

-.01000 

.00170 

- 00080 

.600 

2.000 

-.03520 

.17290 

.05850 

.00750 

-.00970 

.00170 

-.00090 

.600 

3,000 

-.03570 

.27620 

.05340 

-.01680 

-.00920 

.00170 

-.00070 

.600 

4.000 

-.d3500 

.37780 

.06210 

-.04140 

-.00860 

.00160 

-.00060 

.600 

5.000 

-.03570 

.47920 

.06670 

-.06600 

-.ooSlo 

.00160 

-.00070 

.600 

6.000 

-.03430 

.58200 

.07280 

-.00810 

-.00730 

.00140 

-.00110 

.600 

7.000 

- 03150 

.69180 

.08170 

-.10400 

- 00660 

.00140 

- 00130 

.600 

e.ooo 

-.03200 

.77170 

.09520 

-.11500 

-.00690 

.00170 

-.00110 

.600 

9.000 

-.03200 

.85250 

.11280 

-.12490 

-.00770 

.00210 

-.00080 

.600 

10.000 

-.02830 

.92840 

.13350 

-.13660 

-.00010 

.00230 

-.00060 

.600 

11.000 

-.02350 

.99690 

,15770 

-.14730 

-.00770 

.00230 

-.00070 

.600 

12.000 

-.02320 

1.05750 

.18530 

-.15590 

-.00780 

.00270 

-.00060 

GRADIENT 

-.00017 

,10449 

-.00125 

-.02309 

.00027 

.00004 

-.00007 

DATE 

20 

JUN  75 

tabi;lat£0 

SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  163 

CAS  Kl 

FO  H16.6  V9 

. 1 (PLUS. 

ORB  TC5  AT38.3  J 

(R0M1171  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

0ETA 

. 

.000  STAE 

m 

-2.000 

LREF 

X 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  - 

.000  RUO-L 

m 

.000 

BREF 

a 

23H0.OOOO  IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

.000  ELV-OB 

M 

3 000 

SCALE 

1 

.0300 

Sl-2 

M 

.000  S3-4 

X 

.000 

S5-6 

■C 

.000  lORB 

a 

4 000 

RUN  NO.  *489/  0 RN/L  • 3.65 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.03300 

-.26910 

.08050 

.09110 

-.01120 

.00130 

.00010 

.700 

-1  000 

-.03250 

- 15670 

.07020 

.07100 

- 01120 

.00130 

-.00040 

700 

.000 

- 03mo 

-.04310 

06360 

.05140 

-.01100 

.00130 

- 00050 

.700 

1.000 

-.03^50 

.06530 

.06020 

.03290 

-.01040 

.00150 

-.00050 

.700 

2.000 

-.03230 

. 17330 

.05920 

.01100 

-.01020 

.00170 

-.00050 

.700 

3 000 

-.03090 

.28310 

.06020 

-.01420 

-.01020 

.00190 

-.00060 

.700 

^.000 

-.03030 

.39180 

06300 

-.03930 

-.00970 

.00180 

-.00060 

.700 

5 000 

-.02980 

.49690 

.06800 

-.06000 

-.00850 

00160 

-.00070 

.700 

6.000 

-.026H0 

.60030 

.07600 

-.07420 

-.00690 

.00130 

-.00080 

.700 

7.000 

-.026H0 

.69930 

.08870 

-.08500 

-.00610 

.00130 

-.00080 

700 

e.ooo 

-.02470 

.79800 

. 1 DS50 

-.09720 

- 00650 

.00160 

- 00050 

700 

9.000 

-.02440 

86570 

.12850 

-.11230 

- 00740 

.00190 

- 00020 

.700 

10.000 

-.02380 

.93820 

.15300 

-.12850 

-.00760 

.00200 

- 00020 

.700 

11.000 

-.02370 

1.00730 

.17960 

-.14270 

-.00670 

.00160 

- 00040 

.700 

12.000 

- 02330 

1.06980 

.20890 

-.15710 

-.00610 

.00140 

- 00040 

GRADIENT 

00044 

.10942 

.00161 

- 02176 

.00035 

.00008 

- 00008 

DATE  ao  JUN  75 


tabulated  source  data 


CAS 


page  16M 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


CA5  K!  rO  H15;6  V9.1  (PLUS*  ORB  TC5  AT38.3  ) 


(RGMIIB)  ( ai  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000  SQ*FT, 
327.8000  IN. 
23H8,0000  IN. 
.0300 


XMRP  - 1339.9100  IN  XC 

YMRP  • .0000  IN,  YC 

imp  - 190.7500  IN.  2C 


ALPHA I - 6.000 
RUD-U  »»  »000 
ELV-IB  « .000 
SI -a  " .000 
S5-6  ■ .000 


STAB 

w 

-a.oco 

RUD-L 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

S3-4 

m 

.000 

I ORB 

m 

H 000 

RUN  NO. 

490/  0 RN/L 

- 1.01 

GRADIENT 

INTERVAL  ^ 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.150 

“12.000 

5 79980 

.53780 

.05200 

-.11530 

.28070 

-.01730 

03890 

.150 

“10  000 

5.79830 

.53490 

05430 

-.10950 

.22930 

- 01360 

03360 

150 

“8.000 

5 80180 

.53010 

.05720 

- 09810 

.17400 

“ OlOOO 

02670 

.150 

“6.000 

5.80420 

.52760 

.05990 

-.08450 

.12090 

-.00620 

.01910 

ISO 

-»*.ooo 

5 80420 

.52930 

.06200 

-.07440 

.07240 

-.00240 

.01170 

.150 

-3.000 

5 80370 

.53240 

06290 

-.07270 

,04950 

- 00080 

00820 

.150 

-2.000 

5.80320 

.53650 

.06360 

-.07520 

.02710 

.00030 

, 00490 

.150 

-l.OOO 

5.80180 

.53960 

.06420 

-.08350 

.00510 

.00120 

00150 

.150 

.000 

5.80080 

.54030 

.06450 

-.09150 

- 01700 

00240 

- 00220 

.\5Q 

t 000 

5.80130 

.53990 

06450 

-.09320 

- 03950 

00350 

-.00580 

.150 

2.000 

5.60220 

.53910 

.05420 

-.09220 

-.06250 

.00460 

-.00940 

,150 

3.000 

S. 80270 

.53810 

.06330 

-.09250 

-.08600 

.00560 

-.01290 

.150 

H.OOO 

5.80220 

.53780 

.06180 

-,095S0 

-.11020 

.00700 

-.01620 

.ISO 

6.000 

5.79980 

.64060 

.05900 

-.10580 

-,16060 

.00970 

-.02290 

.150 

8 OOO 

5,79790 

.54660 

,05440 

-.11290 

-.21350 

.01260 

-.02950 

.150 

10.000 

5.79640 

.55280 

.05180 

-.11730 

-.26720 

.01550 

-.03570 

.150 

12.000 

5.79350 

.55590 

.05050 

-.12990 

-.31660 

.01810 

-.04050 

GRADIENT 

-.00023 

.00094 

.00003 

-.00313 

-.02268 

.00114 

-.00351 

RUN  NO. 

H97/  0 RN/L 

" 1 iGS 

ORAOIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5«00 

MACH 

BETA 

ALPHAH 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-la.ooo 

5.79400 

.54350 

.05410 

-.11880 

.28770 

-.01800 

.03860 

.300 

-10.000 

5.79640 

.54290 

.05650 

-.11530 

.23750 

-.01550 

.03350 

.300 

-8.00C 

5.79830 

.53720 

.05970 

-.10350 

.18540 

-.01160 

.02740 

.200 

“6.000 

5.80030 

.53430 

06290 

-.09290 

.13220 

-.00740 

. 02040 

.300 

“‘♦.000 

5,,8qi8^0 

,53700 

.06570 

-.08830 

.oeoqo 

-.00340 

.01300 

.300 

-3.000 

5.80160 

.53990 

.06590 

-.08870 

.05500 

-.00180 

.00940 

.300 

-2.000 

5.B0130 

.54280 

.06790 

-.09050 

.03160 

-.00050 

.00600 

.300 

-1.000 

5.80030 

.54470 

.06880 

-.09280 

.00990 

.00060 

.00260 

.300 

.000 

5.79980 

.54550 

.06910 

-.09460 

-.01130 

.00170 

-.00090 

.300 

l.OOO 

5.79930 

.54580 

.06900 

-.09570 

-.03430 

.00300 

-.00440 

.300 

2.000 

5.799B0 

.54690 

.06850 

-.09690 

-.05890 

,00440 

-.00700 

.300 

3.000 

5.79930 

.54810 

.06780 

-.09890 

-.08410 

,00590 

-.qiiao 

.300 

H.OOC 

5.79830 

.54900 

.06680 

-.10220 

-.10960 

,00740 

-.01480 

.300 

6.000 

5.797^0 

.54970 

.06400 

-.11110 

-.16G30 

^ ,01050 

-.02190 

.300 

8.000 

5.797‘fO 

.54920 

.06040 

-.11880  “ 

-.21060 

.01300^ 

-.02830 

.300 

10.000 

5.79790 

.54800 

.05660 

-.12670 

-.26070 

,01520 

-.03390 

.300 

12.000 

5.79640 

.54770 

.05380 

-.13140 

-.31180 

,01760 

-.03690 

GRADIENT 

-.00042 

.00136 

.00014 

“.00170 

-.02335 

.00131 

-.00346 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PACE  165 


~ CA5 


CA5  Kl  PO  H15*6  V9, t (PLUS.  ORB  TC6  AT3B.3  ) 


(RGM110»  t 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

LREF  - 

387.8000 

BREF  - 

23H8  0000 

SCALE  « 

.0300 

SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  2MRP  - 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  [N.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

6 000 

STAB 

-8  000 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-I8 

.000 

ELV-OB 

3.00D 

Sl-8 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

.000 

" I ORB 

4.000 

RUN  NO. 

496/  0 RN/L 

- 8 93 

OHAOJENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-18.000 

5,78710 

.55180 

.05670 

-.11080 

.89430 

- 01840 

. 03B30 

.500 

-JO. 000 

5.78860 

.55170 

.05790 

-,10580 

.24460 

-.01570 

. 033B0 

,500 

-8.000 

5.79050 

.54860 

,06090 

- . 09690 

. 19400 

-.01270 

.028 10 

.500 

-6.000 

5.79150 

.54760 

.06430 

-.09030 

.14070 

- 00B70 

.02120 

.500 

-4.000 

5.79100 

.55040 

.06740 

-.08820 

.08630 

-.00410 

.01370 

.500 

-3.000 

5.79050 

.55300 

.06870 

-.08950 

.06010 

-.00210 

.01000 

.500 

-8.000 

5.79000 

.55590 

.06970 

-.08910 

.03590 

-.00090 

00640 

500 

-l.OOO 

5.73000 

.55770 

.07040 

-.08960 

.01350 

00020 

00290 

.500 

.000 

5.79000 

,55830 

.07050 

-.09090 

- 00890 

00150 

- 00060 

.500 

l.OOO 

5 78960 

.55890 

.07040 

-.09390 

-.03880 

.00290 

- 00420 

,500 

8.000 

5.78960 

,55930 

.07000 

-.09750 

-.05800 

.00430 

-.00700 

.500 

3.000 

5.7896C 

,55930 

.06930 

-.10060 

-.08430 

,00600 

-.01140 

500 

4.000 

5.76910 

,55950 

,06880 

-.10330 

-.11130 

00780 

-.01500 

.500 

6.000 

5.78810 

.56010 

. 06530 

-.11050 

- 16460 

01130 

-,02210 

.500 

8.000 

5 79710 

.65930 

06810 

- 11990 

-.21510 

01330 

" 02820 

500 

10.000 

5 70660 

.55760 

.05930 

18560 

- 86400 

01470 

-.03350 

.500 

18  000 

5 78710 

.55580 

.05780 

-.11520 

- 31600 

01780 

- 03850 

GRADIENT 

-.00019 

,00106 

.00009 

-.00196 

-.08429 

.00148 

-.00357 

RUN  NO, 

495/  0 RN/L 

» 3.31 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5,76420 

.56370 

.06030 

-.10570 

89630 

-.01790 

. 03880 

600 

-10,000 

5,78370 

.56680 

06040 

-.10100 

,84780 

-.01570 

03430 

.600 

-8.000 

5 78560 

56380 

.06280 

-.09820 

.19760 

- 01310 

.02870 

.600 

-6.000 

5,78660 

.56130 

.06620 

-.08560 

.14410 

- 00930 

.02190 

.600 

-4  GOO 

5 7B560 

. 56400 

.06930 

-.0B420 

.00900 

- 00470 

.01420 

600 

-3.000 

5.76610 

56640 

.07040 

-.08490 

06250 

-.00260 

.01040 

.600 

-2.000 

5 78560 

56850 

.07100 

- 08560 

.03800 

- OOllO 

00680 

.600 

-1  000 

5 78560 

.56990 

.07140 

-.08710 

.01500 

.00010 

00320 

.600 

.000 

5.78560 

.57100 

.07160 

-.09030 

-.00800 

.00140 

- 00060 

.600 

l.OOO 

5,78560 

.57210 

.07810 

-.09380 

-.03230 

.00260 

-.00440 

.600 

2.000 

5.78520 

.57270 

.07200 

-.09600 

-.05840 

.00410 

- 00810 

,600 

3 000 

5.78520 

,57290 

.07130 

- 09740 

-.08610 

.00600 

-.01170 

.600 

4.000 

5 78520 

.57350 

.07030 

-.09990 

-.11430 

00820 

- 01550 

.600 

5.000 

5,78470 

.57510 

.06790 

-.10800 

- 16970 

.01160 

- 02870 

.600 

B.OOO 

5,78470 

♦57380 

.06540 

-.11520 

-.81840 

.01340 

-.08880 

,600 

10.000 

5,78470 

.57000 

,06330 

-.11760 

-.86610 

,01460 

-.03390 

.600 

18  000 

5.78380 

.58690 

.06880 

-.11040 

-.32050 

.01030 

-.03900 

GRADIENT 

- 00015 

.00114 

.00016 

-.00213 

-.02498 

.00150 

- 00371 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  166 


CAS  K1 

FO 

H15.6  V9. 

, 1 (PLUS. 

ORB  TC5  , 

AT38.3  ) 

(ROMllfl)  t 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

' 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5500.0000  SQ.FT. 

XHRP  - 

1339.9100 

IN. 

, XC 

ALPHAl 

m 

B.OOO  STAB 

■ 

-2.000 

LREF 

M 

327  8000  IN. 

YMRP  “ 

0000 

IN, 

, YC 

RUD-U 

m 

,000  RUD-L 

m 

,000 

BREF 

m 

aSHG.OOOQ  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN, 

. ZC 

ELV-IB 

m 

000  ElV-OB 

1 « 

3 000 

SCALE 

m 

0300 

Sl-2 

m 

000  S3-4 

IS 

000 

S5-5 

m 

000  I ORB 

m 

4 000 

RUN  NO. 

^9^/  0 ki/l 

* 3.64 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/  S.OO 

1 V 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLH 

CY  CLN  j 

CSL 

700 

-12  000 

5.77730 

.57950 

.06810 

-.07670 

.30450 

.01750 

03970 

. 700 

-10.000 

5.77150 

58650 

.06590 

- 08260 

.25850 

.01700 

03550 

.700 

-0.000 

5.77250 

.58500 

.06700 

-.07970 

.20640 

.01400 

.029B0 

.700 

-6.000 

5.77390 

5B120 

.06990 

- 07580 

15160 

.01000 

02290 

.700 

-H.OOO 

5,77290 

.58210 

.07300 

-.07460 

.09670 

00580 

01510 

.700 

-3.000 

5.77250 

.58320 

,07400 

-.07500 

.06960 

.00400 

.OHIO 

.700 

-2.000 

5.77290 

.58360 

. 07420 

-.07560 

,04310 

.00240 

.00720 

.700 

-l.OOO 

5.77390 

.58360 

. 07440 

-.07640 

.01750 

.00070 

00330 

.700 

.000 

5 77^90 

.58420 

07460 

- 07800 

- 00740 

00130 

-,00070 

700 

1.000 

5.77M40 

.56620 

.07510 

-.08220 

-.03290 

.00290 

- 00480 

.700 

2.000 

5.773H0 

.58780 

.07540 

-.08590 

-.06030 

00450 

-.00B50 

.700 

3.000 

5.77340 

.58810 

.07490 

-.08740 

-.08890 

,00640 

-.01230 

.700 

‘f.OOO 

5 77390 

58890 

.07420 

-.09000 

- 11750 

.00840 

-.01610  ' 

.700 

6.000 

5.77440 

,59230 

,07240 

-.10080 

-.17230 

.01220 

- 02340 

7D0 

B.OOO 

5.77290 

59550 

.07020 

-.11430 

- 22580 

01500 

-.03010 

.700 

10,000 

5 77150 

59820 

. 06880 

-.12470 

-.27790 

.01690 

-.03600 

.700 

12.000 

5.77250 

.59110 

.06970 

-.12140 

-.32950 

.01880 

- 04090 

GRADIENT 

,0001*+ 

.00083 

.00018 

-.00209 

-.02648 

,00176 

-.00390 

DATE 

20 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  167 

CA5  K1 

FO  HI6.B  V9.1  (PLUS,  ORB  TC5  AT38  3 

(RGM119)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

5500,0000  SQ  FT 

, XMRP  •• 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

000 

STAB 

-2  000 

LREF 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YC 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

.000 

BREF 

m 

2340,0000  IN 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

“10.000 

ELV-00 

-7.000 

SCALE 

0300 

SI  "2 

m 

000 

S3-H 

,000 

S5“6 

m. 

.000 

10R8 

4 000 

RUN  NO. 

502/  0 RN/L 

- 1.94 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

“2  000 

-.03010 

-.30300 

.07700 

.39600 

-.00610 

.00180 

-.00020 

.300 

-1  000 

-.02730 

-.20370 

.06930 

.38270 

-,00810 

.00210 

- 00030 

.300 

.000 

-.02380 

-.10290 

.06240 

.37020 

-.00750 

,00190 

- 00020 

.300 

t.ooo 

-.02430 

-.00900 

.05940 

.35510 

-.00710 

.00170 

-.00030 

300 

2.000 

-.02490 

.08570 

.05760 

.33580 

-.00720 

.00170 

- 00030 

.300 

3,000 

- 02420 

.18010 

.05710 

31380 

-.00750 

ooieo 

“ 00030 

300 

4,000 

- 02600 

.27370 

.05810 

.28820 

-.00790 

00190 

-.00030 

.300 

5,000 

-.02960 

,36040 

.06050 

,26040 

-,00800 

,00190 

-.00050 

.300 

6.000 

-.03220 

.46560 

.06470 

.23400 

-.00780 

,00210 

-.00070 

.300 

7 000 

- 03130 

.56240 

.07050 

21150 

-.00740 

.00230 

- 00100 

300 

0.000 

- 02770 

.65190 

07740 

.19140 

-,00700 

.00230 

- 00110 

300 

3 000 

- 02440 

.73300 

08500 

17260 

-.00730 

00240 

-.00080 

.300 

10.000 

-.02570 

.00970 

.09720 

.15680 

-.00810 

00280 

- 00030 

.300 

11*000 

-.02700 

.88340 

.11690 

. 14430 

-.00870 

.00320 

.00010 

.300 

12  000 

-.02220 

.95010 

.14130 

.13290 

-.00920 

.00370 

-.00010 

GRADIENT 

00010 

.09567 

-.00219 

-.01917 

.00002 

- 00001 

- 00003 

RUN  NO 

501/0  RN/L 

- 2.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2.000 

- 01090 

-.31880 

.08000 

.38300 

-.01010 

.00180 

,00010 

.500 

-l.OOO 

- 01920 

-.21180 

.07030 

.36420 

-.00960 

,00200 

OOOlO 

.500 

.000 

-.02600 

-.10570 

.06390 

,34950 

- 00900 

,00200 

. 00000 

.500 

1.000 

-.02750 

-.00710 

.06050 

.33730 

-.00870 

.00200 

-.00020 

500 

2 000 

-.02280 

09150 

.05880 

.32090 

-.00880 

.00210 

-,00030 

.500 

3,000 

-.02210 

. 19050 

.05820 

.29860 

-.00940 

.00220 

-,00020 

.500 

4 000 

- 02280 

20940 

05910 

.27330 

-.00970 

.00220 

-,00010 

.500 

5,000 

-.02340 

,38760 

.06180 

.24870 

-.00920 

.00210 

-.00030 

.500 

6,000 

- 02560 

.48690 

0GG60 

.22450 

-.00830 

.00210 

-.00050 

.500 

7,000 

-.02270 

.50450 

.07300 

.20200 

-.00790 

.00210 

-.00060 

.500 

8,000 

- 01760 

67470 

08200 

. 18490 

-.00830 

00240 

-.00060 

.500 

9.D00 

-.01500 

.75620 

.09400 

.17300 

-.00840 

.00260 

-.00080 

.500 

10,000 

-.01450 

.83230 

.11200 

.16030 

-.00800 

.00250 

-.00100 

500 

11,000 

-.01830 

.90330 

.13400 

.14740 

- 00810 

,00280 

- 00100 

.500 

12,000 

-.02280 

.97000 

.15970 

,13330 

-.00930 

.00370 

-.00080 

GRADIENT 

-.00106 

.10045 

-.00241 

-.01862 

.00005 

.00005 

-.00005 

DATE  d[}  JUN  /O 


lADUUAftU  UAiA  - VM3 


5REF  » 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


RUN  NO* 

500/  0 RN/L 

- 3.36 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL  ' 

600 

-2  000 

-.01760  -.3SH60 

,08160 

,37320 

-.01090 

,00210 

,00030 

.600 

-1  000 

-.02930 

‘.21770 

.07130 

.35590 

-.01050 

.00210 

00000 

.600 

.000 

-.02300  -*10970 

.06460 

.34100 

-.01070 

00220 

- 00020 

600 

1.000 

-.02130  -*00630 

.06080 

.32320 

-.01060 

,00230 

-.00030 

.600 

2,000 

-*02880 

,09550 

,05890 

,30410 

-.01020 

,00220 

-,00030 

.600 

3.000 

-.02430 

.19720 

.05860 

.28690 

-.00990 

.00220 

-.00020 

.600 

4.000 

-.01840 

.29040 

.06000 

.26470 

-,00970 

.00230 

-.00020 

.600 

5 000 

-.01770 

.40030 

.06320 

.24080 

-.00900 

.00220 

-.00030 

.600 

6 000 

-.01250 

,50290 

,06830 

.21900 

-.00810 

,00200 

-.00050 

,600 

7.000 

-*01180 

.60240 

.07620 

.20150 

-.00730 

.00200 

-.00070 

.600 

e.ooo 

-.01820 

.69360 

,08780 

.10730 

-.00710 

.00210 

-.00090 

.600 

g.ooo 

-.01980 

.77610 

.10410 

.17210 

-.00770 

00240 

-.00090 

.600 

10.000 

-.01510 

,05270 

, 12440 

.15460 

-.00870 

,00280 

-.00040 

.600 

11.000 

-.01470 

.92240 

.14820 

.13660 

-.00920 

00300 

- 00010 

.600 

12.000 

-*02030 

.98640 

.17480 

.11810 

-.00920 

.00330 

-.00010 

GRADIENT 

.00050 

.10332 

-.00244 

-.01862 

.00024 

.00002 

- 00006 

RUN  NO. 

499/  0 RN/L 

« 3.63 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-,02640 

-.33650 

,08520 

,35310 

-.01190 

,00190 

,00060 

.700 

-1  000 

-.02790 

-.22540 

.07370 

,33910 

- 01190 

00190 

.00000 

.700 

.000 

-.03020 

-,11260 

.06600 

.32160 

-.01160 

.00200 

-.00010 

.700 

1.000 

-.03800 

-.00350 

.06150 

.30390 

-.01120 

.00210 

.00000 

,700 

2.000 

- 039B0 

. 10320 

05950 

28530 

-.01130 

,00240 

.00010 

.700 

3.000 

-.03160 

.21190 

.05920 

.26310 

-.01120 

.00250 

,00000 

.700 

4.000 

-.02590 

.32030 

.06090 

.24010 

-.01030 

.00230 

-.00020 

,700 

5.000 

-.02970 

.42570 

06480 

.22180 

-.00690 

,00210 

-.00030 

.700 

6.000 

-.03150 

.52810 

,07170 

,20910 

-.00770 

,00200 

-,00040 

.700 

7,000 

-.02880 

.62870 

.08340 

.19590 

-.00710 

.00200 

-.00040 

.700 

8.000 

-.02630 

.71960 

,10030 

,17750 

-.00750 

.00220 

.00000 

,700 

9.000 

- 02400 

.79900 

,12120 

.15470 

-.00850 

,00250 

.00050 

.700 

10.000 

-♦01870 

.87320 

,14480 

, 12920 

-,00870 

,00250 

,00050 

.700 

11.000 

-.00930 

.94490 

.17090 

.10300 

-.00790 

.00220 

.00010 

.700 

12.000 

-.00430 

1.01040 

19950 

.07600 

-.00680 

.00180 

-.00010 

GRADIENT 

-.00023 

.10886 

-.00273 

-.01915 

.00036 

,00006 

-.00008 

REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

337.8000  IN,  YMRP 

2348.0000  IN.  ZMRP 

.0300 


CAS  KI  FO  H15.6  V9. 1 (PLUS.  ORB  TC5  AT3B.3  ) 


1339.9100  IN.  XC 
,0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


(RGM119)  ( 21 

JAN  75  ) 

PARAMETRIC 

DATA 

BETA 

m 

.000 

STAB 

M 

-2.000 

RUO-U 

« 

000 

RUO-L 

ft 

.000 

ELV-IB 

m 

-10.000 

ELV-OB 

m 

-7,000 

SI -2 

m 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

m 

.000 

I ORB 

m 

4 000 

DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOUfICE  DATA  - CAS 

CAS  K1  FO  H15.6  V9 


REFERENCE  DATA 


SREF  -> 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

xc 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

m.  Yc 

BREF  - 

2348  0000 

IN. 

ZMRP  ^ 

190  7500 

IN. 

2C 

SCALE  - .0500 


RUN  NO.  506/  0 RN/L  - 1.93 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.300 

-8.000 

-.02020 

- 17140 

300 

-1  000 

- 02420 

- 06950 

300 

000 

-.02230 

.03340 

.300 

1. 000 

-.02470 

.18940 

.300 

8.000 

-.02130 

22440 

30C 

3.000 

-.02050 

38030 

300 

4,000 

-.08340 

.41390 

.300 

5.000 

-.02550 

.50740 

.300 

6.000 

-.02490 

.60380 

.300 

7.000 

-.08200 

.69990 

.300 

8,000 

-.01780 

.78850 

300 

9 000 

-.01710 

.86970 

300 

10  000 

-.01960 

.94680 

.300 

11.000 

-.02090 

1.01710 

.300 

12.000 

-.02150 

1.09150 

GRADIENT 

.00038 

.09672 

RUN  NO. 

fioe/  0 mi 

• 8.1 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.499 

-8.000 

-.01600 

-.19730 

499 

-1  000 

-.08800 

- 08950 

.499 

.000 

-.02920 

.01770 

.499 

l.OOO 

-.03590 

.11680 

.499 

8,000 

-.03010 

,21840 

.499 

3,000 

-.02500 

.31820 

.499 

4 000 

-.02180 

.41740 

.499 

5 000 

-.01640 

.51550 

.499 

6.000 

-.01490 

.61400 

.499 

7.000 

-.01570 

.71120 

.499 

8.000 

-.01480 

.80100 

.499 

9.000 

-.00790 

.88170 

.499 

10.000 

-.00190 

.95540 

.499 

11.000 

-.00500 

1.02370 

499 

18.000 

-.01780 

1 . 08760 

GRADIENT 

.00023 

.10149 
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\ <PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) (RGM180)  ( 81  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

-2  000 

RUD-U 

000 

RUD-L 

ODD 

ELV-10 

10  OOO 

ELV-OB 

13.000 

Sl-2 

.000 

S3-4 

000 

S5-6 

000 

I ORB 

4.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07040 

-.06760 

- 006B0 

00C90 

-.00040 

.06390 

- 08090 

- 00720 

00180 

- 00060 

.06030 

-.11030 

-.00660 

00110 

-.00070 

.05900 

-.13270 

-.00580 

00080 

- 00060 

05940 

-.15580 

-.00590 

.00080 

-.00070 

06090 

-.17830 

-.00670 

.00090 

- 00080 

.06350 

-.80350 

-.00750 

.00180 

-.00080 

.06760 

-.88840 

-.00750 

.00140 

-.00080 

.07370 

-.25130 

-.00680 

.00150 

- OOIDO 

.08150 

-.27250 

-.00610 

.00150 

- 00130 

.09020 

-.29190 

-.00560 

00140 

- 00140 

.10000 

-.30890 

-.00600 

.00160 

- 00110 

11460 

-.32190 

-.00720 

00220 

- 00060 

.13650 

-.33100 

-.00800 

.00270 

-.00020 

.16860 

-.33630 

-.00800 

.00290 

- 00040 

‘,00023 

-.02292 

-.00008 

.00003 

-.00005 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5*00/ 

0.00 

CO 

•CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07370 

-.06470 

-.00830 

.00070 

.00000 

.06610 

- 0889D 

-.00830 

.00100 

- 00020 

.06160 

- moo 

-.00800 

,00110 

-.00030 

.06030 

-.13360 

-.00750 

.00110 

-.00040 

.06040 

-.15750 

-.00770 

.00130 

-.00050 

.06180 

-.18190 

-.00800 

.00140 

-.00050 

,06460 

- 20620 

-.00920 

.00140 

-.00040 

.06920 

-.23040 

-.00800 

.00150 

-.00060 

,07550 

-.85290 

-.00760 

.00150 

-.00080 

. 08360 

-.27130 

-.00720 

.00160 

-.00100 

,09470 

-.28470 

-.00710 

.00160 

-,00110 

,10910 

-.83430 

-.00700 

.00170 

-.00120 

.12780 

-.30150 

-.00670 

.00170 

-.00130 

.15110 

-.30660 

-.00690 

.00800 

-.00130 

.17840 

-.31140 

-.00790 

.00280 

-.00120 

‘,00046 

-.02361 

.00003 

.00010 

-.00007 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  Kl  ro  HtS*6  V9,l  (PLUS.  ORB  TC5  AT30»3  I 


(RGM12QI  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500,0000  SQ,FT. 

327.8000  IN. 
23H8.0000  IN. 
.0300 


XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

.000 

STAB 

m 

-2.000 

VMRP  ■ 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  » 

.000 

RUD-L 

m 

.000 

ZMRP  » 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  ■ 

10.000 

ELV-OB 

m 

13.000 

SI -2 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6  - 

000 

I ORB 

m 

*♦.000 

RUN  NO. 

50^/  0 RN/L 

■ 3.34 

GRADIENT 

INTERVAL 

« * -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.01360 

-.21210 

.07610 

-.05720 

-.00950 

.00110 

.00020 

.600 

-l.OOO 

^ -.01300 

-.10250 

,06770 

-.08120 

-.00890 

.00100 

-.00020 

600 

,000 

' -.01160 

.00750 

' .06280 

-.10460 

-.00910 

.00110 

- 00040 

600 

i.oog 

-.01400 

.11220 

.06070 

-. 12890 

-.00910 

.00130 

- 00050 

600 

2.000 

-.01470 

.21510 

.06090 

-.15330 

-.00880 

.00140 

- 00040 

.600 

3.000 

- oloeo 

.31800 

.06240 

-.17760 

-.008BO 

.00140 

- 00040 

600 

^ 000 

- 00890 

,41960 

.06560 

-.20140 

-.00850 

.00140 

-.00040 

600 

5.000 

-.01330 

.52140 

.07050 

- 22450 

-.00810 

.00140 

- 00060 

.600 

6 000 

-.01690 

.62410 

.07730 

-.24550 

-.00710 

.00130 

- pOOBO 

600 

7 000 

-.01430 

.72340 

.08680 

-.26120 

-.00600 

.00120 

-.00100 

600 

8 000 

-.01330 

.81270 

.10050 

-.27120 

-.00590 

.00130 

-.00110 

600 

9.000 

-.01550 

.89260 

.11830 

- 27940 

-.00680 

00160 

- OOlOO 

.600 

10.000 

- 01770 

.96690 

13960 

-.28790 

-.00770 

.00190 

-.00050 

600 

It  000 

-.01910 

1.03480 

,16450 

-.29380 

-.00790 

.00210 

-.00010 

.600 

12,000 

-.01880 

1.09590 

. 19260 

-.29720 

-.00790 

.00250 

-.00020 

GRADIENT 

.00031 

. 10452 

-.00080 

-.02399 

.00016 

.00006 

-.00008 

RUN  NO. 

503/  0 RN/L 

• 3.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-a. 000 

-.01520 

-.23310 

.08020 

-.04350 

-.01060 

.00100 

.00040 

.700 

-I. 000 

-.00910 

-.11910 

.07040 

-.07040 

-.01050 

.00100 

-.00020 

.700 

.000 

-.00810 

-.00390 

.06440 

-.09510 

-.01030 

.00100 

-.00040 

.700 

1. 000 

-.01260 

.10490 

♦06170 

-.11690 

-.01000 

.00130 

-.00030 

.700 

2.000 

-.00640 

.21290 

.06120 

- . IHOSO 

-.009BO 

.00140 

-.00010 

.700 

3.000 

-.00630 

.32140 

. 06280 

-.16480 

-.00940 

.00150 

-.00020 

700 

^.000 

-.00850 

.42920 

06630 

19000 

-.00890 

.00140 

-.00030 

.700 

5 000 

-:bl220 

.53440 

.07180 

-.20940 

-.00770 

.00120 

-.00030 

.700 

6.000 

-.01770 

.63740 

.08030 

-.22240 

-.00620 

.00100 

-.00050 

.700 

7,000 

-.02140 

.73640 

.09340 

-.23360 

-.00550 

.00100 

-.00060 

.700 

8.000 

-.01700 

.82510 

.11160 

-.24440 

-.00580 

.00110 

-.00030 

.700 

9.000 

-.01190 

.90190 

.13370 

-.25390 

-.00650 

,00130 

.00010 

.700 

10.000 

-.01220 

.97210 

.15830 

-.26230 

-.00660 

.00150 

.00010 

.700 

11.000 

-.01290 

1 .03870 

.18510 

-.26940 

-.00620 

.00140 

-.00020 

.700 

12.000 

-.01100 

1.09860 

.21440 

-.27600 

-.00560 

.00130 

-.00020 

GRADIENT 

.00040 

.10950 

-.00101 

-.02327 

.00037 

,00006 

-.00005 

DATE 

20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PACE  171 

CAB  K1 

rO  H15  6 V9.1 

(PLUS*  ORB  TC5  AT38.3  ) 

IRGMIBI)  ( 

21 

JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

n 

5500 » 0000  SO, FT*  XMRP  - 

1339*9100 

IN.  XC 

ALPHA  I 

- 

6.000 

STAB 

-a  000 

LREF 

M 

327*8000  IN. 

YMRP  - 

*0000 

IN.  YC 

RUD-U 

- 

10.000 

RUO-L 

10.000 

0REF 

m 

23^^0.0000  IN. 

ZMRP  •» 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

n 

.000 

ELV-00 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

SI -2 

m 

.000 

S3-4 

.000 

S5-B 

m 

000 

I ORB 

4*000 

RUN  NO* 

509/  0 RN/L 

• 1.96 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

cr 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.79590 

*54540 

*05510 

- 11260 

*31980 

-.03530 

.04130 

*300 

-10.000 

5*79740 

.54430 

*05770 

-. 10850 

,26790 

- 03140 

03610 

*300 

-0.000 

5.799B0 

.53850 

*06090 

-*09600 

21530 

- 02740 

03000 

.300 

-B  GOO 

5.80180 

.53530 

*06410 

-.08470 

.16240 

-.02350 

02300 

.300 

-4.000 

5.00220 

,53740 

. 06700 

-.07900 

.11070 

-.01900 

.01570 

.300 

-3.000 

5.80220 

.53990 

.06840 

-.07790 

.08640 

-.01830 

.01220 

.300 

-2.000 

5.00180 

*54240 

,06980 

- 07750 

.06550 

-.01720 

00890 

300 

-1.000 

6 80180 

54390 

.07080 

-.07830 

04100 

- 01590 

00540 

.300 

.000 

5*80180 

*54460 

.07120 

-.07950 

*01830 

-.01450 

00180 

.300 

1.000 

5.80180 

54530 

.07110 

-.07970 

-.00480 

-.01330 

-.00170 

*300 

2*000 

5*80180 

*54620 

.07080 

-.07980 

-.02880 

- 01220 

-.00510 

300 

3.000 

5.80220 

54680 

.07030 

- 08060 

-.05360 

- 01090 

-.00850 

.300 

4 000 

5.80270 

*54630 

.06950 

- 08260 

- 07900 

-.00940 

- 01200 

300 

6.000 

5.80220 

*54640 

06680 

-*08940 

-.13020 

-.00630 

- 01900 

300 

8.000 

5.79980 

.54610 

.06330 

-.09760 

-.10130 

-.00320 

-.02550 

*300 

10*000 

5.79740 

54600 

.05960 

-.10470 

-,23200 

-.00030 

- 03130 

*300 

12.000 

5.80080 

.54530 

* 05670 

-.10790 

-.28320 

.00200 

-.03660 

GRADIENT 

.00003 

,00112 

.00030 

-.00047 

-.02349 

.00127 

-.00347 

RUN  NO. 

510/  0 RN/L 

« 3.01 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.499 

-12  000 

5.79100 

.55010 

.05710 

10390 

.32270 

-.03500 

04090 

.499 

-10  000 

5 79200 

54990 

. 05840 

-.09670 

.27220 

-.03160 

03620 

.499 

-8.000 

5,79300 

.54750 

,06130 

-.08850 

.22040 

-.02860 

.03020 

.499 

-6.000 

5*79390 

*54660 

.08460 

-.08180 

.16700 

-.02490 

.02330 

499 

-4.000 

5*79440 

.54860 

.06920 

-.07800 

.11350 

-.02030 

01600 

.499 

-3  000 

5,79390 

55100 

. 06960 

- . 07690 

*08620 

-.01850 

01240 

.499 

-2.000 

5.79390 

.65400 

07070 

-.07630 

*06470 

-.01730 

.00890 

499 

-1  000 

5.79350 

.55580 

.07150 

-.07680 

04220 

-.01620 

00540 

.499 

.000 

5.79350 

.55620 

.07180 

-.07840 

.01920 

-.01480 

.00160 

499 

1.000 

5.79350 

*55630 

*07190 

-.08100 

- 00530 

-.01350 

-.00180 

499 

2.000 

5,79300 

*55600 

*07160 

- . 08360 

-.03070 

-.01220 

- 00540 

.499 

3*000 

5*79200 

*55700 

.07090 

-.08600 

- 05670 

-.01080 

- 00890 

.499 

4.000 

5*79800 

.55700 

.07000 

-.08750 

-.08330 

-.00920 

- 01260 

.499 

6.000 

5.79200 

.55670 

.06740 

-,09200 

-.13650 

-.00590 

-.01970 

499 

8 COO 

5 79050 

.65570 

.06420 

-.09980 

-.18740 

-.00320 

- 02570 

.499 

10.000 

5.78910 

*55400 

*06130 

-.10530 

- 23690 

-.00100 

- 03090 

499 

12  GOO 

5 78910 

,55240 

*05990 

-.09620 

-.28860 

*00210 

-.03810 

GRADIENT 

-.00029 

.00096 

.00022 

-.00141 

-.02434 

.00134 

-.00357 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  r CAS 


pAOE  na 


CA5  Kl  FO  HI5.6  V9* I (PLUS*  ORB  TC5  AT3B,3  ) (RGMiai)  ( 31  JAM  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  «• 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC  ' 

ALPHA I 

6.000 

STAB 

M 

-2.000 

LREF  - 

337.8000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

10  000 

RUD-L 

at 

10  000 

BREF  - 

8348.0000 

IN 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

si-a 

.000 

S3“4 

m 

.000 

S5-6 

000 

I ORB 

M 

4.000 

RUN  NO 

500/  0 RN/L 

- 3.37 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5 78560 

.56270 

.06080 

-.09020 

.32420 

--.03420 

04130 

.600 

-10.000 

5.78370 

.56360 

.06110 

-.09120 

.27620 

-.05190 

036B0 

.600 

-8.000 

5.70610 

.55980 

.06350 

-.08210 

.22470 

-.02910 

.03100 

GOO 

-6  000 

5 78810 

55840 

.06710 

-.07530 

.17130 

-.02540 

.02420 

.600 

-4.000 

5 78810 

56150 

.07050 

- 07270 

11800 

- 02120 

01550 

.600 

“3.000 

5.78710 

.56370 

.07170 

-.07240 

.09200 

- 01930 

.01280 

600 

-2  000 

5 78660 

.56520 

.07250 

-.07250 

.06660 

-.01780 

00910 

600 

“1  000 

5.78660 

.56640 

.07500 

-.07460 

.04230 

-.01640 

00540 

.600 

.000 

5.78610 

.56740 

.07330 

-.07010 

.01870 

-.01490 

^OOIBO 

.600 

1. 000 

5'.78560 

.56860 

.07370 

- 08100 

-.00540 

-.01380 

- 00210 

600 

2.000 

5.78560 

.56950 

.07370 

- 08230 

- 03110 

- 01240 

- 00570 

.600 

3 000 

5 78560 

56990 

.07320 

-.08320 

-.05830 

-.01070 

-.00930 

.600 

4,000 

5.78560 

.57080 

.07230 

-.08650 

-.08570 

- 00890 

-.01300 

.500 

6.000 

5.78520 

.57230 

.07010 

-.09560 

-.13890 

-.00580 

-.02010 

.600 

e.ooo 

5 78560 

57070 

.06750 

-.09900 

-.18920 

-.00350 

- 02610 

.600 

10.000 

5.78610 

.56670 

,06540 

-.09660 

-.23850 

-.00150 

- 03120 

.600 

12.000 

5.78470 

.56300 

06430 

-,09600 

-.29230 

00250 

- 03650 

ORADIENT 

-.00029 

.oom 

.00025 

-.00189 

-.02515 

.00147 

- 00370 

RUN  NO. 

507/  0 RN/L 

« 3.72 

GRADIENT 

INTERVAL 

••  -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

5.77730 

.57520 

,06790 

- 06BI0 

32870 

- 03270 

04150 

.700 

-10.000 

5.77440 

.58550 

.06670 

-.0BO30 

28720 

-.03400 

.03810 

.700 

-8.000 

5.77490 

.50040 

.06760 

-.06940 

.23350 

-.03030 

.03200 

700 

-6.000 

5.77590 

57560 

.07050 

- 05970 

17720 

-.02570 

02470 

700 

-4  000 

5' 77590 

.57690 

.07420 

-.06020 

.12340. 

- 02200 

.01720 

.700 

-3  000 

5.77590 

.57840 

.07530 

- 06130 

09720 

- 02050 

01330 

700 

-2.000 

5.77690 

.57880 

.07560 

-.06080 

.07090 

-.01890 

00940 

.700 

-I. 000 

5.77780 

.57930 

,07570 

- 06150 

.04490 

-.01710 

.00540 

.700 

.000 

5.77830 

.58030 

.07610 

-.06470 

.01980 

-.01510 

,00150 

.700 

1.000 

5.77930 

.58160  , 

.07680 

-.06930 

-.00540 

-.01360 

-.00230 

.700 

2.000 

5.77980 

.58230 

.07720 

-.07270 

-.03220 

- 01220 

- 00600 

.700 

3.000 

5.77930 

.58250 

. 07670 

- 07370 

- 06030 

- 01050 

-.00970 

.700 

4.000 

5.77830 

.58340 

,07590 

-.07600 

-.08800 

-.00870 

- 01340 

.700 

6.000 

5.77690 

.58690 

,07430 

-.08650 

-.14170 

-.00550 

-.02050 

.700 

8.000 

5.77640 

.58930 

,07220 

-.09800 

-.19500 

-.00270 

- 02700 

.700 

10.000 

5.77640 

.58310 

07070 

-.10500 

-.24770 

-.00020 

-.03280 

700 

12.000 

5.77640 

.58540 

.07130 

-.10140 

-.29930 

00270 

-.03730 

ORADIENT 

.00045 

.00079 

.00025 

-.00220 

-.02624 

.00167 

- 003B3 

date:  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  173 


CA5  K1  FO  H15  6 V9  1 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

5500*0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

387.8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

8REF  - 

83^8,0000 

IN 

2MRP  «■ 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  « 

.0300 

(PLUS,  ORB  TC5  AT30.3  ) (R6M182)  ( 81  JAN  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

■ 

8.000 

STAB 

-8.000 

RUD-U 

■ 

to  000 

RUO-L 

10.000 

ELV-IB 

at 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-B 

■ 

000 

33-4 

000 

S5-6 

m 

000 

I ORB 

4 000 

RUN  NO. 

514/0  RN/L 

« 1.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-18.000 

1.91810 

.18590 

.04020 

-.01490 

.38280 

-.03200 

,03630 

.300 

-10.000 

1.91540 

.17980 

.04410 

-.00840 

.27180 

-.02810 

,03180 

.300 

-8.000 

I.917B0 

.17710 

.04830 

-.00150 

.88160 

-.08460 

.08660 

.300 

-6.000 

1.98040 

. 17440 

.05830 

.00840 

.16950 

-.08100 

.02080 

.300 

-4.000 

1.92890 

.17110 

.05570 

,01970 

.11600 

-.01750 

.01460 

.300 

-3.000 

1 .92350 

.17090 

.05700 

.08360 

.08950 

-.01610 

.01170 

,300 

-2  000 

1 .98360 

.17250 

.05810 

.08470 

.06480 

-.01530 

.00880 

.300 

-1  000 

1.98400 

17430 

.05890 

.08380 

.04880 

-.01480 

00600 

,300 

.000 

1.98480 

.17510 

.05930 

08820 

08080 

-.01430 

00380 

.300 

l.OOO 

I .98330 

, 17570 

.05920 

.02000 

-.00110 

-.01430 

.00060 

.300 

8.000 

1 .92850 

. 17700 

.05890 

.01680 

-.02490 

-.01420 

-.00200 

.300 

3 000 

1 .98880 

17890 

.05810 

.01890 

-,05110 

-.01350 

-.00490 

.300 

4.000 

I .98880 

.18180 

.05700 

, 00900 

-.07830 

-.01800 

-.00800 

.300 

6.000 

1.92140 

.18500 

.05370 

.00250 

-.13870 

-.00860 

-.01480 

,300 

6,000 

1.91850 

. 16800 

.04940 

-.00380 

-.18660 

-.00530 

-.01980 

.300 

10.000 

1.91410 

.19140 

.04490 

-.01070 

-.83970 

-.00810 

-.02470 

300 

18.000 

1.90900 

.19870 

.04160 

-.01970 

-.89350 

.00190 

-.02960 

GRADIENT 

-.00016 

.00125 

.00017 

-.00158 

-.08369 

.00054 

-.00879 

RUN  NO. 

513/0  RN/L 

■ 8 97 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

I .90920 

.18870 

.04380 

-.01990 

.38660 

-.03190 

.03640 

,500 

-10.000 

1.91100 

.17560 

.04550 

-.01360 

,87540 

-.08790 

.03190 

.500 

-8.000 

1.91540 

. 17840 

.04930 

-.00640 

.82570 

-.08500 

.08700 

.500 

-6.000 

1.91490 

. 16950 

.05330 

.00880 

.17380 

-.02800 

.08130 

.500 

-4.000 

1.91810 

« 16620 

.05670 

.01890 

.11930 

-.01850 

,01500 

.500 

-3.000 

1.91860 

.16550 

.05790 

.01750 

.09170 

-.01690 

.01180 

.500 

-8.000 

1,91770 

.16640 

.05860 

.08040 

05530 

-.01580 

00880 

.500 

-1.000 

1.91700 

.16760 

.05980 

.08100 

.04100 

-.01500 

,00600 

.500 

.000 

1.91670 

.16640 

.05950 

.01900 

.01800 

-.01420 

.00310 

500 

1,000 

1.91630 

.16910 

05960 

.01480 

-.00510 

-.01400 

00030 

500 

8.000 

1,91560 

.17080 

.05940 

a 00880 

-.08950 

-.01380 

-.00850 

.500 

3.000 

1.91490 

.17810 

.05860 

.00390 

-.05600 

-.01890 

-.00540 

.500 

4.000 

1.91460 

.17520 

05750 

-.00100 

-.08380 

-.01 140 

-.00840 

.500 

6.000 

1.91380 

,18140 

.05450 

-.01000 

-.13980 

- 00810 

- 01440 

.500 

8.000 

1.91150 

.18450 

.05090 

-.01650 

-.19150 

-.00530 

-.01970 

.500 

10.000 

1 ,30750 

.18630 

.04730 

-.08880 

-.24140 

-.00890 

-.08430 

.500 

18.000 

1 .90450 

.19300 

.04480 

-.03440 

-.89400 

.00110 

-.08980 

GRADIENT 

-.00050 

.00100 

.00018 

-.00811 

-.08485 

00076 

- 00889 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  • CAB 
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REFERENCE  DATA 


SREir  ■ 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  » 

327  8000 

IN. 

YMRP 

eREF  • 

2348.0000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  « 

.0300 

CAS  Kl  FO  HIS. 6 V9.1 


* 1339,9100  IN.  XC 

« .0000  IN.  YC 

- ISO. 7500  IN.  ZC 


(PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) 


ALPHA I - 
RUD-U  ■ 
ELV-IB  - 
SI -2  • 
55-6  - 


(R6M122)  I 21  UAN  75  ) 


PARAMETRIC 

DATA 

2.000 

STAB 

-2.000 

10.000 

RUO-L 

10.000 

.000 

ELV-00 

3.000 

.000 

S3-4 

o 

o 

o 

000 

I ORB 

M.OOO 

RUN  NO. 

312/  0 RN/L 

- 3.36 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-3.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12  000 

1 .90780 

.10300 

.04600 

-.02220 

.32790 

-.03080 

03660 

.600 

-10.000 

1 . 90870 

.17740 

.04740 

-.01650 

.27610 

-.02740 

.03190 

.600 

-8.000 

1.91080 

. 17320 

.05090 

-.00940 

,22720 

-.02470 

.02700 

.600 

-8.000 

1.91260 

. 16900 

.05470 

.00100 

. 17630 

-.02210 

02150 

.600 

-4.000 

1.91390 

.16470 

05790 

.01330 

.12240 

-.01940 

01540 

.600 

-3.000 

I. 91520 

.16300 

.05880 

.01850 

.09440 

-.01800 

01220 

.600 

-2.000 

1. 91660 

. 16240 

.05930 

.02160 

.06680 

-.01680 

00910 

.600 

-l.OOO 

1.91690 

.16310 

.05970 

.02170 

.04110 

-.01560 

.00590 

600 

.000 

1.91560 

. 16470 

.06020 

.01930 

.01710 

-.01450 

.00290 

.600 

I 000 

1.91390 

.16700 

.06040 

.01450 

-.00680 

-.01400 

.00010 

.600 

2.000 

1.91280 

.16910 

.08030 

.00780 

- 03210 

-.01370 

-.00200 

.600 

3.000 

1.91240 

.17100 

.05950 

.00070 

-.05970 

-.01270 

-.00590 

.600 

4.000 

1.91190 

.17420 

.05850 

-.00640 

-.08840 

-.01120 

- 00920 

.600 

6.000 

1 .90990 

.16150 

♦05500 

-.01890 

-.14380 

-.00780 

-.01530 

.600 

8.000 

1.90720 

. IBS40 

.05280 

-.02810 

-.19460 

-.00520 

-.02020 

.600 

10.000 

1.90420 

,18740 

.04970 

-.03490 

-.24360 

-.00310 

-.02450 

.600 

12.000 

1.90160 

.19430 

.04790 

-.04260 

-.30070 

.00100 

-.02990 

GRADIENT 

-.00045 

.00132 

.00012 

- 00278 

- 02585 

.00094 

-.00304 

RUN  NO. 

511/0  RN/L 

« 3.67 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

1.90030 

.18360 

.05020 

-.02280 

.32970 

-.03040 

. 03670 

.700 

-lO.OOO 

1.89840 

,18390 

.05060 

-.02390 

.88430 

-.02930 

.03310 

.700 

-8.000 

1.90170 

.17940 

.05320 

-.01360 

.23440 

-.02610 

. 02790 

.700 

-6.000 

1.90540 

.17310 

.05640 

.00040 

.18100 

-.08280 

.02190 

.700 

-4.000 

1 .90710 

.16710 

.05920 

.01320 

.12550 

-.02010 

.01570 

.700 

-3.000 

1 90660 

.16580 

.06000 

.01860 

,09760 

-.01900 

.01260 

.700 

-2.000 

1.90580 

.16450 

.06030 

.02270 

.06970 

-.01780 

.00950 

.700 

-1.000 

! .90540 

.16480 

.06050 

.02370 

.04210 

-.01630 

.00620 

.700 

.000 

1.90530 

.16510 

.06080 

.02190 

.01540 

-.01460 

.00300 

.700 

1.000 

1.90390 

.16660 

.06120 

.01610 

-.01030 

-.01370 

-.00010 

.700 

2,000 

1,90270 

.18840 

.06130 

.00850 

-.03650 

-.01320 

-.00300 

.700 

3,000 

1.90230 

. 17020 

.06060 

.00280 

-.06390 

-.01240 

-.00600 

.700 

4.000 

1.90150 

. 17390 

.08000 

-.00330 

-.09200 

-.OHIO 

-.00910 

.700 

8.000 

1 .89840 

cl 6460 

.05790 

-.02080 

-.14760 

-.00800 

-.01620 

700 

8.000 

1.89600 

.19270 

.05520 

-.04050 

-.20130 

-.00470 

-.02080 

.700 

10.000 

1.89530 

♦19710 

. 05280 

-.05340 

-.25350 

-.00160 

-.08580 

.700 

12.000 

1.89750 

.20050 

.05260 

-.04430 

-.30670 

.00140 

-.03060 

ORAOIENT 

-.00072 

.QQ086 

.00014 

-.00249 

-.02699 

.00113 

-.00310 

OAT£  eo  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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CAS 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

2346.0000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0300 

CAS  Kl  ro  H13*6  V9.1 


(PLUS.  ORB  TC3  AT38.3  ) 


(ROM I 83)  < El  JAN 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

■ 

8.000 

STAB 

RUD-U 

■ 

10.000 

RUO-L 

ELV-I0 

K 

.000 

ELV-OB 

Sl-2 

.000 

S3~4 

S5-6 

• 

.000 

I ORB 

RUN  NO.  518/  0 RN/L  « 1.05 


GRADIENT  INTERVAL  - 


-5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

.300 

-18.000 

7 74410 

,72320 

.07130 

-.16160 

.300 

-10  000 

7 74370 

.71770 

.07300 

-.15130 

.300 

-8  000 

7 74510 

.71520 

. 07570 

-.13910 

.300 

-6.000 

7 74710 

.71420 

.07850 

-.18670 

.300 

-4.000 

7 74900 

.71450 

.08100 

-.11700 

.300 

-3  000 

7 74850 

.71580 

.08230 

- 11540 

.300 

-2.000 

7.74660 

.71830 

.08350 

- 11680 

.300 

-l.OOO 

7.74610 

.78110 

. 08440 

1 1940 

.300 

.000 

7.74660 

.78330 

.08490 

-.18090 

.300 

1.000 

7.74760 

.72400 

.08480 

-.12040 

.300 

2.000 

7.74850 

.72300 

.08430 

-.11940 

,300 

3.000 

7,74950 

.72200 

.08360 

-.11990 

.300 

4.000 

7.74900 

.78880 

.08890 

-.18880 

.300 

6.000 

7.74810 

.78310 

.08070 

-.13040 

.300 

8.000 

7.74660 

.71900 

.07700 

-.13540 

.300 

10.000 

7.74850 

.71390 

.07460 

-.13600 

.300 

18.000 

7.74660 

.71180 

.07880 

-.13490 

GRADIENT 

.00014 

.00103 

.00028 

-.00070 

RUN  NO, 

517/  0 RN/L 

« 8.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

.500 

-12.000 

7.73930 

.72870 

.07620 

-.13110 

.500 

-10.000 

7,73540 

.73480 

.07630 

13470 

.500 

-e.DOo 

7.73830 

.73170 

,07850 

-.12750 

.500 

-6.000 

7.74020 

.73010 

,08140 

-.11840 

.500 

-4.000 

7.73880 

.73270 

.08430 

-.11250 

.500 

-3.000 

7.73780 

.73540 

.08550 

-.11190 

,500 

-2.000 

7.73730 

.73820 

.08840 

-.11250 

.500 

-1.000 

7.73730 

.74020 

.08720 

-.11320 

.500 

.000 

7.73630 

.74110 

.08750 

-.11350 

.500 

1.000 

7,73540 

.74170 

.08760 

-.11400 

.500 

2.000 

7.73540 

.74120 

.08740 

-.11520 

.500 

3.000 

7.73540 

.74000 

.08690 

-.11780 

.500 

4.000 

7.73S40 

.73990 

.08630 

-. 12080 

.600 

6.000 

7.73440 

.74070 

.08420 

-.12550 

.500 

8 000 

7.73440 

.73850 

.08160 

-.12780 

.500 

10.000 

7.73540 

.73380 

.07930 

-.12890 

.500 

12  000 

7,73780 

.73070 

07890 

13220 

GRADIENT 

-.00044 

.00084 

.00024 

-.00095 

CY 

.31H90 

.S6H50 

.SI350 

.16130 

.10950 

08480 

.06180 

.04010 

.01860 

-.00450 

-.02930 

-.05500 

-.08070 

-.13120 

-.10000 

-.83070 

-.28390 

-.08345 

-5.00/ 

CY 

.31870 
.87110 
.28130 
.16060 
.11480 
.08890 
.06460 
04140 
.01830 
-.00530 
-.03000 
-.05600 
-.08280 
-.13580 
-.18620 
-.23460 
- 28480 
-.02435 


CLN 

CSL 

-.03710 

04400 

-.03300 

.03860 

- 03050 

.03210 

- 02640 

02470 

-.02160 

01660 

- 01940 

.01260 

-.01780 

00880 

-.01620 

.00490 

-.01460 

.00090 

-.01S90 

-.00290 

-.01120 

-.00680 

-.00950 

-.01070 

-.00770 

-.01460 

-.00430 

-,02220 

-.00170 

-.02900 

00070 

-.03490 

.00370 

-.04070 

.00170 

-.00389 

00 

CLN 

CSL 

-.03840 

.04410 

-.03410 

.03950 

-.03100 

.03300 

-.02780 

.02540 

-.02340 

.01720 

-.01990 

.01320 

-.01810 

.00910 

-.01640 

.00490 

-.01460 

.00060 

-.01290 

-.00350 

-.01120 

-.00730 

-.00930 

-.OHIO 

-.00720 

-.01510 

-.00370 

-.02290 

-.00140 

-.02960 

.00030 

- 03540 

.00350 

-.04100 

.00183 

-.00405 

75  ) 


-a. 000 

10.000 

3.000 

.000 

4.000 


DATE  20  JUN  75 


tabulated  source  data  - CAS 
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CAS  K1  FO  HIS. 6 V9. 1 <PLUS.  ORB  TC5  AT38.3  ) (RGMI23)  { 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA  I « 

8.000 

STAB 

m 

“2.000 

LREF  - 

327.0000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  - 

10.000 

RUO-L 

■ 

10.000 

BREF  - 

2348.0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN  ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

m 

3 000 

SCALE  ■ 

.0300 

SI-2  * 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO. 

516/  0 RN/L 

- 3.32 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA  ' 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

7.73140 

.74450 

.08270 

-.11720 

.31990 

-.03510 

.04430 

.600 

-10.000 

7.73050 

.75270 

.08270 

-.12500 

.27590 

-.03480 

03970 

.600 

-8.000 

7.73190 

,74850 

. 08440 

-.11550 

.22560 

-.03260 

03320 

600 

-6.000 

7.73490 

.74510 

.08700 

-.10500 

.17260 

- 02850 

02560 

.600 

-4  000 

7.73630 

.74760 

.08950 

-.10140 

.11910 

-.02320 

.01730 

.600 

-3.000 

7.73580 

.75010 

.09060 

-.10160 

.09320 

-.02090 

.01300 

.600 

-2.000 

7.73440 

.75220 

.09160 

- 10200 

06840 

-.01920 

00880 

.600 

-l.OOO 

7.73490 

,75320 

.09220 

-.10310 

04430 

-.01740 

00460 

600 

.000 

7.73630 

.75360 

.09260 

-.10580 

.01990 

-.01520 

.00050 

.600 

o 

o 

Q 

7.73680 

.75410 

.09280 

-.10860 

-.00500 

-.01330 

-.00350 

600 

2.000 

7.73580 

.75460 

.09270 

-.11100 

-.03100 

- OII50 

- 00740 

600 

3.000 

7.73440 

.75520 

.09220 

-.11290 

- 05800 

- 00950 

- 01150 

.600 

4.000 

7.73340 

.75630 

09140 

-.11440 

- 08500 

- 00750 

- 01570 

,600 

6 000 

7,73290 

.75770 

.08940 

-.11780 

- 13760 

-.00390 

-.02360 

600 

8.000 

7.73340 

.75620 

.08730 

-.12240 

-.18810 

-.00140 

-.03040 

.600 

10.000 

7.73390 

.75270 

.08600 

-.12670 

-.23790 

.00040 

-.03610 

.600 

12.000 

7.73440 

.75100 

.08660 

-.12700 

-.29150 

.00350 

-.04180 

GRADIENT 

-.00010 

.00093 

.00025 

-.00182 

-.02530 

.00194 

-.00410 

RUN  NO. 

515/  0 RN/L 

« 3.67 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12.000 

7.70800 

.76230 

.09700 

-.10510 

.33090 

- 03600 

04430 

.700 

-10  000 

7.70560 

.76850 

.09560 

-.10720 

.20720 

-.03760 

03940 

.700 

-8.000 

7.70650 

.76590 

.09580 

-.09310 

.23400 

-.03350 

.03290 

.700 

-6  000 

7.70850 

,76420 

.09760 

-.08210 

.17820 

- 02810 

02540 

700 

-4.000 

7.70950 

.76670 

.10040 

-.08160 

.12370 

-.02350 

01730 

.700 

-3.QQ0 

7.70950 

.76810 

.10160 

-.00240 

. 09720 

-.02190 

01320 

700 

-2  000 

7,71000 

.76890 

.10250 

-.08200 

.07100 

- 02040 

.00900 

.700 

-1  000 

7.71000 

.76970 

.10340 

-.08370 

,04520 

-.01810 

. 00500 

.700 

000 

7.70950 

.77130 

.10430 

-.00930 

.01660 

-.01520 

.00100 

.700 

1.000 

7.70850 

.77340 

.10460 

-.09590 

- 00680 

-.01290 

-.00290 

.700 

2.000 

7.70750 

.77430 

.10420 

-.09950 

-.03410 

- 01100 

-.00680 

.700 

3 000 

7.70700 

.77340 

.10340 

-.09900 

-.06190 

-.00920 

-.01080 

.700 

4 000 

7.70700 

.7-^290 

.10270 

-.10130 

-.08940 

- 00740 

- 01490 

.700 

6.000 

7.70650 

.77480 

.10200 

-.11120 

-.14300 

-.00370 

-.02270 

.700 

8.000 

7.70510 

.77720 

.10060 

-.12300 

-.19580 

-.00040 

-.02950 

.700 

10.000 

7.70460 

.">7560 

.09970 

-.13010 

-.24840 

00210 

-.03540 

.700 

12.000 

7.70850 

.76260 

.10090 

-.12230 

-.30130 

.00370 

-.041  10 

GRADIENT 

-.00040 

.00092 

.00032 

-.00297 

-.02653 

.00211 

- 00400 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  177 


CAS  K\  FO  Hi5.6  V9  I 


REFERENCE  DATA 


SREF  ** 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YC 

BREF  - 

2346.0000 

IN 

ZMRP 

190  7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

.0300 

(PLUS.  ORB  TC5  AT3S.3  ) (RGM124)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6.000 

STAB 

-2.000 

RUD-U 

10  000 

RUD-L 

10.000 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3.D00 

SI-2 

.000 

S3-4 

.000 

S5-B 

.000 

lORB 

4 000 

RUN  NO. 

525/  0 RN/L 

- 1.94 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-12.000 

5.80030 

.54430 

.05460 

1 1650 

.30230 

-.02780 

.04040 

.300 

-to. 000 

5.80220 

54290 

.05710 

-.11100 

.25230 

-.02450 

. 03540 

300 

-8  000 

5 60620 

.53680 

,06020 

-.09800 

20040 

-.02070 

02950 

.300 

-6  000 

5.80860 

,53410 

,06350 

-.08630 

14770 

-.01690 

02270 

300 

-4.000 

5.80910 

.53680 

.06650 

-.07990 

.09630 

-.01340 

.01530 

.300 

-3  000 

5 00910 

.53960 

,06790 

-,07880 

.07200 

- 01200 

.01170 

300 

-2.000 

5.80860 

,54220 

.06900 

-.07880 

.04920 

- 01090 

00830 

.300 

-I. 000 

5.80710 

.54360 

.06990 

-.07960 

.02790 

-.00990 

.00490 

.300 

.000 

5.80470 

.54380 

,07040 

-.08030 

.00630 

-.00870 

.00140 

300 

1 000 

5.80370 

.54430 

,07020 

-.08030 

-.01720 

-.00740 

- 00220 

300 

2.000 

5.80320 

.54510 

.06980 

-.07980 

- 04170 

- 00610 

- 00570 

300 

3.000 

5.80370 

.54570 

.06930 

-.07990 

-.06670 

- 00470 

- 00910 

.300 

4.000 

5.80320 

.54570 

,06840 

- 08170 

-.09230 

-.00310 

- 01260 

.300 

B.OOO 

5.60180 

,54530 

,06550 

-.08940 

-.14400 

.00020 

-.01900 

.300 

e 000 

5 80030 

.54580 

.06200 

- 09910 

-.19550 

,00370 

-.02620 

300 

10.000 

5.79930 

54690 

.05810 

-.10750 

-.24700 

.00690 

- 03180 

.300 

12.000 

5.79640 

54580 

. 05460 

- H130 

- 29950 

.00940 

- 03730 

GRADIENT 

-.00090 

.00101 

.00023 

-.00022 

-.02329 

.00125 

-.00348 

RUN  NO 

524/  0 RN/L 

- 2 92 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5.79440 

.55180 

.05670 

-.10780 

.30700 

-.02760 

.04010 

.500 

-10.000 

S 79490 

,55210 

05900 

-.10340 

,25770 

-.02490 

,03570 

.500 

-0  000 

5.79740 

.54790 

.06100 

- 09290 

,20780 

-.02210 

02990 

500 

-6.000 

5.79SB0 

.54600 

.05450 

-.06350 

15520 

-.01840 

02310 

500 

-4  000 

5.79BB0 

.54880 

.06780 

-.07850 

10120 

-.01410 

01580 

.500 

-3.000 

5.79830 

.55180 

.06910 

-.07760 

.07540 

-.01240 

.01210 

.500 

-2  000 

5 79830 

.55490 

.07010 

-.07710 

.05170 

-.01120 

.00840 

.500 

-1  000 

5.79880 

55670 

. 07070 

-.07710 

,02930 

- OlOlO 

.00490 

.500 

.000 

5 79930 

.55700 

.07100 

-.07730 

00680 

-.00870 

.00130 

.500 

1.000 

5.79880 

,55660 

♦07100 

-.07940 

-.01700 

-.00750 

-.00220 

.500 

2.000 

5.79830 

♦55640 

.07080 

-,08150 

-.04220 

-.00620 

-.00570 

.500 

3 000 

5.79740 

,55650 

.07010 

-.08360 

-.06830 

-.00460 

-.00930 

,500 

4 000 

5.79740 

.55660 

.06900 

-.08530 

- 09510 

-.00270 

-.01300 

.500 

6.000 

5.79790 

.55650 

.06610 

- . 09020 

-, 14840 

.00090 

-.02000 

.500 

8.000 

5.79690 

.55540 

. 06290 

-.09870 

-.19990 

.00360 

-.02620 

.500 

10.000 

5.79440 

.55330 

.06020 

-.10550 

-.25030 

.00530 

-.03160 

.500 

12.000 

5.79390 

.55150 

.05870 

-.09790 

-.30290 

00950 

-.03670 

GRADIENT 

-.00014 

.00060 

.00016 

-.00094 

-.08417 

.00136 

-.00358 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  - 
LREF  ■ 
BREF  - 
SCALE  -» 


CAB  K1  FO  HI 5. 6 V9, 1 


(PLUS*  ORB  TC5  AT3B*3  1 


(RGMiam  « 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT, 
327.8000  IN. 
23^8.0000  IN 
0300 


XMRP  - 1339.9100  IN.  XC 

YMRP  - .0000  IN.  YC 

ZMRP  - 190  7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

5.000 

RUD-U 

■ 

10.000 

ELV-IB 

m 

.000 

Sl-2 

M 

.000 

S5-6 

m 

000 

STAB 

-2.000 

RUO-L 

10,000 

ELV-OB 

3,000 

S3-4 

000 

I ORB 

H.OOO 

RUN  NO. 

523/  0 RN/L 

- 3.29 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

SETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

.600 

-12.000 

5.78960 

.56430 

.06010 

-.10030 

.30880 

-.02710 

.04070 

.600 

-10  000 

5 78960 

♦56680 

.06040 

-.09740 

26160 

- 02520 

.03620 

.600 

-8.000 

5.79150 

.56230 

.06290 

-.08680 

.21060 

-.02250 

03040 

600 

-6.000 

5 79250 

.56010 

.06830 

-.07780 

.15770 

- 01910 

02360 

.600 

-H.OOO 

5.79250 

.55290 

.06960 

-.07450 

10480 

-.01510 

01610 

.600 

-3.000 

5.79200 

.56500 

.07080 

-.07440 

.07900 

-.01330 

.01240 

.600 

-2.000 

5.79150 

.56650 

.07160 

-.07480 

.05400 

-.01180 

.00060 

.600 

-1.000 

5.79200 

.56730 

.07210 

-.07620 

.03010 

-.01040 

00480 

.600 

.000 

5.79200 

.56790 

.07250 

-.07830 

.00690 

-.00890 

.00110 

.600 

l.OOD 

5.79100 

.56880 

.07270 

-.08020 

- 01700 

-.00770 

- 00260 

600 

2.000 

5 79000 

.56980 

.07250 

-.08090 

-.04290 

-.00640 

- 00620 

.600 

3.000 

5 79000 

.57030 

.07190 

-.08110 

-.07040 

-.00450 

-.00980 

.600 

4.000 

5.79000 

.57070 

.07100 

-.08270 

-.09940 

-.00250 

-.01350 

.600 

6 000 

5 79100 

.57140 

. 06880 

-.08950 

-.15240 

.00090 

-.02070 

.600 

8.000 

5.79150 

.56980 

.06610 

-.09630 

-.20300 

.00340 

-.02680 

600 

10.000 

5 79050 

.56600 

,06370 

-.09920 

- 25240 

00560 

-.03200 

.600 

12.000 

5.79000 

.56230 

.06310 

-.09370 

-.30820 

.00990 

-.03740 

GRADIENT 

-.00033 

.00092 

.00019 

-.00115 

-.02503 

,00151 

-.00370 

RUN  NO. 

522/  0 RN/L 

- 3.64 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12  OOD 

5.78030 

.57930 

.06750 

- 07510 

.31650 

-.02690 

04140 

.700 

-10.000 

5.77980 

.58900 

.06570 

-.08200 

.27210 

- 02680 

.03750 

.700 

-8.000 

5.78080 

.58400 

.06710 

-.07420 

.22010 

-.02380 

.03160 

.700 

-6.000 

5.78170 

.57910 

.07010 

-.06670 

.16550 

-.01990 

.02460 

.700 

-4.000 

5.78220 

.57980 

.07340 

-.06560 

mso 

- 01820 

.01690 

.700 

-3.000 

5.78220 

.58090 

.07430 

- 08610 

.00470 

-.01450 

.01290 

,700 

-2.000 

5.78120 

.58110 

.07470 

-.06590 

.05900 

-.01280 

.00890 

.700 

o 

o 

0 

1 

5.78080 

.58140 

.07490 

-.06590 

.03170 

-.01080 

.00490 

.700 

.000 

5.77980 

.59210 

.07520 

-.06690 

.00640 

-.00870 

.00090 

.700 

1.000 

5 77930 

.59340 

.07580 

-.06960 

-.01890 

-.00720 

-.00300 

.700 

2.000 

5.77830 

.58400 

.07600 

-.07190 

-.04590 

-.00580 

- 006B0 

.700 

3,000 

5.77880 

.59350 

,07580 

-.07220 

-.07440 

-.00400 

-.01050 

.700 

4.000 

5.77930 

.58410 

.07490 

- 07380 

-.10240 

-.00210 

-.01430 

.700 

6.000 

5.77980 

.58830 

.07310 

-.08360 

-.15650 

.00150 

-.02140 

.700 

8.000 

5 77980 

.59090 

.07100 

-.09680 

-.21020 

00470 

-.02010 

.700 

10.000 

5.77930 

.59010 

.06950 

-,10560 

-.26380 

.00760 

-.03400 

,700 

12.000 

5.77980 

.58570 

, 07030 

-.10290 

-.31750 

.01070 

-.03920 

GRADIENT 

-.00040 

.00055 

.00022 

-.00111 

-.02652 

.00176 

-.00330 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAOE  179 


- CAS 


CAS  K! 

FO  H15.1AV9 

.1  (PLUS. 

ORB  TC3 

AT3S.3  1 

(R6NI25;  ( 

at 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  » 

5500  OOOO  SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

.000  STAB 

u 

-2.000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  ^ 

.0000 

IN'  YC 

Rua-u  » 

, 000  RUD-L 

m 

.000 

BREF  - 

2348.0000  IN. 

ZMRP  " 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-: 

IB  • 

.000  ELV-00 

m 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

SI -2 

- 

000  S3-4 

m 

.000 

S5-6 

000  I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO,  529/  0 RN/L-  1.92 

0 

1 

-( 

INTERVAL 

- -5.00/  5. 

,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2  000 

-.03050 

-.21360 

. 06950 

. 00720 

-.00830 

00060 

00010 

.300 

-I. 000 

-.03150 

-.11430 

.06220 

. 06960 

-.00850 

.00090 

-.00010 

300 

.000 

-.03120 

-.01350 

.05780 

.05110 

-.00830 

.00090 

- 00030 

.300 

1. 000 

-.02850 

.08330 

. 05580 

.03150 

-.00780 

.00060 

- 00030 

.300 

2.000 

- 02500 

.17690 

.05560 

.01200 

-.00740 

.00050 

- 00030 

.300 

3.000 

-.023H0 

.27110 

.05640 

-.00940 

-.00780 

.00050 

-.00030 

.300 

4 000 

-.02390 

.36570 

.05840 

-.03380 

-.00830 

.00060 

- 00040 

.300 

5.000 

-.02390 

.45900 

.06210 

-.05790 

-.00830 

.00060 

- 00060 

.300 

G.OOO 

-,02H70 

.55410 

.06750 

-.07870 

-.00780 

.00070 

- 00080 

.300 

7.000 

-.02350 

.64930 

.07460 

-.09770 

-.00700 

.00080 

-.00110 

300 

8 000 

-.01910 

.73800 

.08260 

-.11610 

-.00640 

.00070 

-.00130 

.300 

9.000 

- 01900 

.81860 

.09190 

-.13140 

-.00720 

.00100 

-.00100 

.300 

10.000 

-.02520 

.89420 

.10540 

14300 

-.00810 

.00150 

- 00040 

.300 

tl  000 

-.02950 

.96500 

. 12580 

-.15120 

-.00840 

.00200 

- OOOlO 

.300 

12  000 

-.02790 

1.03000 

.15100 

- 15760 

-.00880 

.00260 

00040 

GRADIENT 


00132 


09590 


00090 


- 0206H 


.00003 


-.00003  - 00008 


RUN  NO.  528/  0 


RN/L  - 2.91 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5*00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-2.000 

-.02350 

-.23580 

.07260 

.08440 

-.01130 

.00080 

.00040 

.500 

-l.OOO 

-.02040 

-.13020 

.06450 

.06390 

-.01090 

.00110 

.00020 

.500 

.000 

-.02390 

-.02340 

. 05950 

.04460 

- 01020 

.00100 

00000 

.500 

1 000 

-.02040 

.07910 

.05710 

.02500 

-.00970 

.00090 

- OOOlO 

.500 

2 000 

-.02990 

. 17720 

.05660 

.00450 

- 00960 

.00090 

- 00020 

.500 

3.000 

-.02750 

27570 

.05740 

-.01800 

-.00980 

.00100 

- 00030 

.500 

4.000 

-.02530 

.37500 

.05960 

-.04130 

-.00980 

.00090 

-.00030 

.500 

5.000 

-.02830 

.47240 

.06350 

-.06310 

-.00900 

,00070 

- 00040 

,500 

6.000 

-.03370 

.57040 

.06940 

-.08700 

-.00890 

00080 

-.00070 

.500, 

7.000 

-.03600 

.66790 

.07690 

10890 

-.00960 

.00100 

- OOlOO 

.500 

e.ooo 

-.03490 

.75760 

.00710 

-.12060 

-.00970 

.00120 

-.00110 

.500 

9.000 

-.03490 

63650 

.10130 

12400 

-.00850 

.00110 

-.00120 

.500 

10.000 

- 03390 

.91000 

.11930 

12970 

- 00750 

.OOlOO 

- 00140 

.500 

11.000 

-.02910 

.98110 

.14170 

13980 

-.00820 

.00150 

-.00150 

.500 

12.000 

-.02330 

1 04640 

.16060 

-.14790 

- 00990 

.00280 

-.00140 

GRADIENT 

-.00084 

.10094 

-.00113 

-.02103 

.00027 

-.00002 

-.0001  1 

DATE  20  JUN  75 


TABXATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


SREF  » 
LREF  - 
SREF  • 
SCALE  - 


CA5  K1  FO  HtS.JA  V9 

REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP  • t339»9l00  IN,  XC 

327,8000  tN.  YMRP  « ,0000  IN.  YC 

8348.0000  IN,  ZMRP  « 190,7500  IN.  ZC 

.0300 


RUN  NO.  527/  0 RN/L  ■ 3.89 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

,600 

-2.000 

-.00700 

-.24900 

.600 

-l.OOO 

-.00660 

-.14020 

.600 

.000 

-.00690 

-.03070 

.600 

1.000 

-.00970 

.07310 

.600 

2.000 

-.01490 

.17590 

.600 

3,000 

-.01760 

.27860 

.600 

4.000 

-.01470 

.38000 

.600 

5.000 

-.01340 

.48140 

.600 

6.000 

-.01870 

.58350 

.600 

7,000 

-.02530 

,68240 

.600 

8.000 

-.02300 

.77140 

.600 

9.000 

-.01940 

.85160 

.600 

10.000 

-.02200 

.92640 

.600 

lUOOO 

-.02700 

.99380 

.600 

12.000 

- 02850 

1,05420 

ORADIENT 

-.00139 

.10410 

RUN  NO. 

526/  0 RN/L 

. • 3.1 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

.700 

-2.000 

-.00650 

-.26590 

.700 

-1.000 

-.01050 

-.15310 

♦700 

.000 

-.01230 

-.03900 

.700 

1.000 

-.00670 

.06940 

700 

2.000 

-.00480 

.17710 

700 

3.000 

-.Q0960 

,28570 

.700 

4.000 

-.01220 

.39370 

.700 

5.000 

-.00470 

,49950 

.700 

6.000 

.00120 

.60260 

.700 

7.000 

-.00730 

,70210 

.700 

8.000 

-.01760 

.79090 

,700 

9.000 

-.02040 

.86800 

.700 

10.000 

-.02080 

.93760 

.700 

11.000 

-.01710 

1.00660 

.700 

12.000 

.00730 

1.07750 

ORADIENT 

.00017 

.10921 

PAGE  100 


1 IPLUS.  ORB  TCB  AT3B,3  ) (R0M185^  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SETA 

■ 

,000 

STAB 

■ 

-2.000 

flUO-U 

«t 

,000 

RUD-L 

■ 

,000 

ELV-I8 

m 

,000 

ELV-OB 

■ 

3.000 

Sl-H 

■ 

.000 

S3-4 

■ 

.000 

S9-6 

m 

.000 

lORB 

■ 

4 000 

ORADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5,00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07470 

.08840 

-.01320 

00150 

.00040 

.06580 

.06710 

-.01230 

.00130 

.00000 

.06020 

.04600 

-.01200 

.00120 

-.00020 

.05760 

,02610 

-.01190 

.00130 

-.00030 

.05690 

.00540 

-.01160 

.00130 

-,00030 

.05790 

-.01850 

-.01100 

.00120 

-.00030 

.06060 

-.04240 

-.01030 

.00100 

-.00030 

.06460 

-.06400 

-.00950 

.00090 

-.00050 

,07090 

-.08310 

-.00840 

.00070 

-.00080 

.07990 

-.09790 

-.00760 

.00070 

-.00110 

.09310 

-.10720 

-.00770 

.00090 

-.00180 

.U050 

-.11530 

-.00870 

.00140 

-.00100 

.13150 

-.12580 

-.00970 

.00160 

-.00050 

.15600 

-.13470 

-.01010 

.00210 

-.00030 

.18340 

-.14170 

-.01020 

.00260 

-.00030 

'.00122 

-.02177 

,00047 

-.00007 

- OOOlO 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.07870 

.08810 

-.01380 

.00120 

.00060 

.06B40 

,06810 

-.01340 

.00120 

-.00010 

.06180 

.04750 

-.01310 

.00120 

-.00020 

,05850 

.02690 

-.01260 

.00130 

- 00010 

.05750 

.00420 

-.01260 

.00150 

-.00010 

,05850 

-.01860 

-.01250 

.00180 

- 00020 

.06140 

- 04000 

- 01150 

.00140 

- 00030 

.06620 

-.05850 

-.01010 

.00110 

-.00040 

.07430 

-.07250 

-.00880 

.00100 

-.00060 

.06730 

-.08300 

-.00810 

.00100 

-.00060 

.10520 

-.09360 

-.00850 

.00130 

-.00030 

,12720 

-.10680 

-.00960 

.00170 

.00020 

.15100 

-.12010 

-.00990 

.00190 

-.00010 

.17840 

-.13360 

-.00920 

.00180 

-.00020 

,21090 

-.15020 

-.00870 

.00150 

.00080 

*.00159 

-.02128 

.00044 

.00002 

-.00010 

DATE  eo  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  161 


SREF  - 
LREF  « 
fiREF  • 
SCALE  • 


CA5  K1  rO  H13.6  V9* 1 (PLUS.  ORB  NOZ  AT3B.3  ) 


(R0M12B)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500  0000  SQ.FT  XMRP 

327.0000  IN.  YMRP 

2348,0000  iri.  ZMRP 

.0300 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN,  2C 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

H 

.000 

STAB 

m 

-2  000 

RUD-U 

H 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-00 

m 

3.000 

Sl-2 

m 

.000 

S3-4 

M 

.000 

S5-6 

m 

.000 

lORB 

m 

4.000 

RUN  NO.  533/  0 RN/L  • 1,93  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAM 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.300 

-2.000 

-.02050 

-.22990 

.08230 

.11700 

-.00920 

.00120 

.00000 

.300 

-1  .000 

-.02250 

-.12810 

. 07480 

.09520 

-.00070 

.00150 

00000 

.300 

.000 

-.02700 

-.02600 

07020 

.07330 

-.00840 

.00150 

-.00010 

300 

l.OOO 

-.02930 

.06950 

.06810 

.05290 

-.00870 

.00140 

- 00020 

300 

2.000 

-.02060 

.16440 

.06740 

.03010 

-.00850 

.00120 

- 00020 

300 

3.000 

- 01990 

.25970 

.06780 

.00500 

-.00660 

.00130 

- 00020 

.300 

4.000 

-.02700 

.35290 

.06960 

- 02070 

-.00920 

.00140 

-.00020 

.300 

S.OOO 

-.03080 

.44600 

.07290 

-.04610 

-.00920 

.00140 

-.00030 

.300 

6.000 

-.02870 

.54170 

07790 

-.06990 

-.00870 

00160 

-.00060 

.300 

7.000 

-.02410 

.63730 

.06450 

-.09170 

-.00790 

00160 

-.00080 

300 

8.000 

-.02440 

.72500 

.09230 

-.11130 

-.00740 

.00140 

-.00090 

300 

9.000 

-.02080 

.80520 

.10120 

-.12810 

-.00790 

.00150 

-.00080 

300 

10.000 

-.03120 

.88120 

.11430 

-.14100 

- 008B0 

.00200 

- 00030 

.300 

11  000 

-.02790 

.95290 

13430 

-.14950 

-.00910 

.00240 

.00010 

300 

12  000 

-.02790 

1.01780 

.15950 

-.15460 

-.00950 

00280 

- 00010 

GRADIENT 

-.00077 

. D9629 

-.00119 

- 02327 

-.00003 

.00000 

- 00004 

RUN  NO. 

532/  0 RN/L 

- 2 91 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

500 

-2,000 

-.02440 

-.25300 

,08550 

11090 

-.Q1060 

.00120 

.00040 

.500 

-1.000 

-.02230 

-.14590 

.07710 

.08660 

-.01000 

,00140 

.00030 

500 

.000 

-.01830 

-'.03840 

.07180 

06410 

, -.00960 

.00140 

.00020 

500 

l.OOO 

-.02090 

L 063 10 

06910 

. 04260 

-.00940 

.00150 

00000 

.500 

2.000 

-.02330 

1 16220 

.06840 

.01690 

-.00900 

.00140 

.00000 

500 

3.000 

- 02140 

,86130 

06910 

-.00630 

-.00910 

.00140 

00000 

.500 

4.000 

-.01820 

.36020 

.07090 

- 03130 

-.00960 

.00160 

.00000 

.500 

5.000 

-.01380 

.45790 

.07450 

-.05600 

-.00950 

.00160 

- 00020 

.500 

6.000 

-.00980 

.55560 

.07990 

-.07940 

-.00910 

.00160 

- 00040 

.500 

7.000 

- 01000 

.65260 

.08710 

-.09880 

-.00080 

.00170 

-.00050 

.500 

8.000 

-.01440 

.74250 

.09710 

-.11220 

-.00860 

.00170 

-.00070 

.500 

9.000 

-.01250 

.82310 

.11040 

-.12120 

-.00850 

.00170 

-.00080 

.500 

10.000 

-.00740 

.89720 

12780 

-.12890 

-.00010 

.00170 

-.00090 

.500 

11.000 

-.01070 

.96670 

.15020 

-.13590 

-*00000 

.00190 

-.00090 

.500 

12.000 

-.02060 

1.03190 

.17690 

-.14300 

-.00930 

.002B0 

-.00090 

GRADIENT 

.00104 

.10125 

- 00139 

-.02372 

00014 

.00004 

- 00007 

DATE  30  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  103 


CAS  Kl  FO  HIS. 6 V9.1  (PLUS.  ORB  NOZ  AT3B  3 ) (RGM13BI  < SI  JAN  75  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5500,0000 

SQ.FT, 

XMRP  ■ 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

« 

.000 

STAB 

-a.  Doo 

LREF  « 

337,0000 

m. 

YMRP  ■ 

,0000 

IN.  YC 

RUD-U 

,000 

RUD-L 

.000 

BREF  - 

23H8,0000 

IN, 

ZMRP  •• 

190,7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

* 

,000 

ELV-OB 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-3 

■ 

.000 

S3-^ 

,000 

S5-6 

■ 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  Nfi.  531/  0 RN/L  ■ 3.39  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-2.000 

-.02200 

-.26640 

.08780 

.10670 

-.01150 

.00150 

.00060 

.600 

-l.OOO 

-.01970 

-.15810 

.07840 

.08540 

-.01070 

.00140 

.00020 

.600 

.000 

-.02050 

-.04850 

.07230 

.06260 

-.01050 

00150 

.00000 

.600 

1,000 

-.02370 

.05630 

.06940 

.03880 

-.01070 

.00170 

- 00020 

.600 

2.000 

-.02020 

.15890 

.06850 

.01430 

-.01020 

.00160 

-.00010 

.600 

3.000 

-.01410 

.26210 

06910 

-.01050 

-.00980 

.00160 

00000 

.600 

4,000 

-.01320 

.36380 

.07130 

-.03440 

-.00930 

.00150 

,00000 

.600 

5,000 

-.01460 

.46470 

.07540 

-.05800 

-.00870 

.00150 

-.00020 

.600 

6.000 

-.01330 

,56710 

08140 

-.08010 

-.00000 

.00140 

-.00060 

600 

7.000 

-.01100 

,66710 

.09000 

-.09710 

- 00750 

00140 

-.00080 

.600 

8.000 

-.01050 

.75700 

.10230 

-.10800 

-.00730 

.00140 

- 00070 

.600 

9 000 

-.01680 

.83720 

11860 

-.11670 

-.00810 

.00170 

- 00050 

600 

10.000 

- 02530 

.91190 

.13890 

-.12640 

-.00890 

00200 

- 00030 

.600 

{ f . 000 

-.02720 

,97950 

.16300 

-.13410 

- . 00070 

.00210 

- , 00040 

.600 

12.000 

-.02390 

1.03980 

. 19O00 

-.13900 

-.00870 

.00240 

-.00040 

GRADIENT 

.00127 

,10430 

-.00158 

-.02376 

.00035 

.00001 

-.00008 

RUN  NO, 

530/  0 RN/L 

- 3.62 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-2.000 

-.01850 

-.28580 

.09130 

.10300 

- 01160 

,00130 

.00080 

.700 

-l.OOO 

-.01900 

-.17290 

.08070 

.08030 

-.01120 

.00130 

.00020 

.700 

.000 

-.01910 

-.05880 

,07390 

.05940 

-.01040 

.00130 

.00010 

.700 

1.000 

-.01880 

.04910 

.07040 

.03930 

-.00900 

.00120 

.00040 

.700 

2.000 

-.01990 

. 15820 

.06900 

.01540 

-.00840 

.00120 

.00060 

.700 

3.000 

-.01720 

.26760 

.06960 

-.01000 

-.00790 

.00120 

.00050 

.700 

4.000 

-.01540 

.37490 

.07220 

-.03450 

-.00690 

,00100 

,00050 

.700 

5.000 

r. 01870 

.48020 

.07660 

-.05640 

-.00670 

.00110 

.00020 

.700 

6 000 

-.02180 

.58440 

, 08370 

-.07340 

-.00680 

.00130 

-,00020 

.700 

7.000 

T. 01 920 

.68460 

,09560 

-.08600 

-.00680 

.00140 

-.00030 

,700 

8.000 

-.01640 

.77390 

.11280 

-.09750 

-.00720 

.00160 

-.00010 

.700 

9.000 

-.01680 

85040 

,13400 

-.10970 

- 00790 

.00180 

.00020 

.700 

10.000 

-.01930 

.92020 

, 15770 

-. 1 1860 

-.00770 

.00180 

.00010 

.700 

11,000 

-.02040 

.98630 

.18330 

-.12240 

-.00660 

.00150 

.00000 

.700 

12.000 

-.01550 

1.04470 

,21040 

-.12920 

-.00700 

.00170 

.00010 

GRADIENT 

.00025 

.10940 

-.00190 

-.02271 

.00076 

- 00004 

-.00002 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  163 


CAS  Kt  FO  N15.6  V9. 1 tPLUS.  ORB  N02  AT36.3  ) (RGMI27)  t 21  JAN  75  ) 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


RUN  MO. 

538/  0 RN/L 

- 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

*300 

-12,000 

5 79790 

.53570 

.06760 

-.08960 

,29100 

-.01560 

.03910 

*300 

-10,000 

5.799B0 

.53270 

07080 

- 08790 

23590 

- 01160 

.03310 

300 

-8  000 

5.80160 

.52830 

.07370 

-.07860 

.18150 

- 00700 

026S0 

,300 

-6.000 

5.80270 

.52720 

.07590 

-.07120 

.12810 

-.00310 

.01980 

.300 

-H  000 

5,80380 

.53030 

.07750 

- 06960 

.07700 

- 00030 

01300 

300 

-3.000 

5.80380 

.53320 

.07800 

- 07130 

05260 

00060 

0O97O 

.300 

-2  000 

5.80270 

.53590 

.07850 

-.07380 

.02950 

.00120 

00630 

.300 

-l.OOO 

5.80280 

.53690 

.07890 

- 07540 

00840 

00150 

00310 

.300 

,000 

5.80280 

.53700 

.07910 

-.07490 

-.01190 

.00180 

.00000 

.300 

1,000 

5,80380 

.53740 

.07950 

-.07280 

-.03380 

.00240 

-.00320 

.300 

2,000 

5.80370 

.53800 

07970 

- 07150 

-.05760 

.00320 

-.00650 

.300 

3,000 

5 80^80 

.53840 

.07970 

-.07200 

-.08220 

.00410 

- 00980 

.300 

If,  000 

5.80380 

53830 

07940 

- 07290 

- 10690 

.00510 

-.01310 

.300 

6.000 

5.79960 

.53750 

.07760 

-.07580 

-.15680 

.00730 

-.01980 

.300 

0.000 

5.79690 

.53750 

07430 

-.09260 

-.20970 

.01060 

-.02650 

.300 

10.000 

6 79590 

53800 

.07000 

- 08990 

-.26500 

.01450 

- 03290 

.300 

12  000 

5.79390 

53650 

.06610 

-.09000 

-.32040 

.01790 

- 03870 

GRAOJ ENT 

.00010 

.00087 

.00028 

-.00013 

-.02251 

. ODOBS 

-.00325 

RUN  NO 

537/  0 RN/L 

» 2.9! 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.500 

-12.000 

5 79200 

53990 

,06940 

-.08490 

.29760 

-.01570 

.03900 

.500 

-10.000 

5.795H0 

.53800 

.07180 

-.08120 

,24040 

- 01190 

.03310 

.500 

-B.OOO 

5.79690 

.53550 

.07420 

-.07590 

. 10680 

-.00800 

02680 

.500 

-6.000 

5.79790 

.53500 

07670 

- 07220 

.13350 

-.00400 

.02000 

.500 

-H.OOO 

5.79790 

.53740 

.07870 

-.07200 

.08060 

-.00050 

.01310 

.500 

-3.000 

5.79740 

54000 

.07940 

-.07360 

.05550 

.00060 

00970 

.500 

-2.000 

5 79690 

54320 

,07970 

-.07610 

.03250 

.00120 

.00630 

.500 

-1.000 

5.79540 

.54530 

.07970 

-.07830 

.01120 

.00130 

.00310 

.500 

.000 

5.79540 

.54540 

.07990 

-.07860 

-.00980 

.00150 

-.00010 

.500 

1 .000 

5.79690 

.54470 

.08050 

-.07730 

-.03200 

.00180  . 

-.00330 

.500 

2.000 

5.79690 

.54440 

.08090 

-.07630 

-.05610 

.00260 

-.00650 

.500 

3 000 

5.79690 

.54450 

.08080 

-.07650 

-.08150 

.00370 

- 00990 

.500 

H 000 

5 79640 

,54430 

06030 

- 07680 

-.10710 

.00490 

- 01320 

500 

6.000 

5.79640 

.54290 

.07820 

-.07770 

-.15910 

.00750 

-.01990 

.500 

8.000 

5.79390 

.5^*120 

.07510 

-.08090 

-.21330 

.01030 

-.02640 

.500 

10.000 

5.79590 

.53990 

.07170 

-.08390 

-.26950 

.01360 

-.03270 

.500 

12.000 

5.79540 

.54050 

.06870 

-.08210 

-.32740 

.01790 

- 03900 

GRADIENT 

-.00012 

.00071 

00023 

-.00046 

-.02304 

00057 

- 00327 

REFERENCE  DATA 


5600.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

327.8000 

IN 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YC 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN,  ZC 

.0300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

m 

6 000 

STAB 

-2  000 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

.000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

m 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

M 

.000 

lORB 

4 000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  18^ 


CAS  K1  FO  HIS. 6 V9.1 


<PLUS.  ORB  NOZ  AT38.3  ) 


(RGM127)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

w 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  •• 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA 1 • 

6.000 

STAB 

m 

-2.000 

LREF 

«t 

327.8000 

!N. 

YMRP  » 

.0000 

IN,  YC 

RUO-U  - 

000 

RUO-L 

■i 

.000 

BREF 

K 

2348.0000 

!N, 

2MRP  » 

190.7500 

IN.  2C 

ELV-IB  " 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE 

M 

.0300 

SI -2  » 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-8  - 

.000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO. 

536/  0 RN/L 

• 3.26 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.600 

-12.000 

5.79100 

.54900 

.07150 

-.06850 

.30120 

-.01520 

.03940 

800 

-10.000 

5.79000 

.55150 

.07300 

-.07640 

.24820 

-.01240 

03420 

.600 

-0.000 

5.79150 

54790 

.07570 

-.07110 

.19220 

-.00820 

.02780 

.600 

-6.000 

5.79250 

.54610 

.07830 

-.06700 

.13630 

-.00400 

.02080 

.600 

-4.000 

5.79300 

.54900 

.08020 

-.07030 

.08300 

-.00060 

.01350 

.600 

-3.000 

5.79250 

.55110 

.08050 

-.07450 

.05800 

.00050 

.01000 

.600 

-2.000 

5,79200 

.55280 

.08060 

-.07880 

.03450 

.00110 

.00660 

.600 

-1.000 

5.79150 

.55360 

.08050 

-.08150 

.01270 

.00130 

.00330 

.600 

.000 

5.79150 

.55420 

.08090 

-.08180 

-.00850 

00130 

.00000 

600 

1.000 

5.79200 

.55490 

.08160 

-.07980 

- 03060 

.00150 

-.00330 

.600 

2.000 

5.79200 

.55550 

.08220 

-.07700 

-.05530 

.00220 

-.00670 

.600 

3.000 

5.79150 

.55590 

. 08230 

-.07470 

-.08160 

,00340 

-.OlOlO 

.600 

4.000 

5.79200 

55600 

.08200 

-.07350 

-.10810 

.00460 

- 01350 

.600 

6,000 

6.79200 

.55460 

.08010 

-.07410 

-.16150 

.00710 

- 02050 

.600 

8.000 

5.79200 

.55300 

.07710 

-.07920 

-.21620 

.01000 

-.02720 

600 

10.000 

5,79200 

.55160 

.07390 

-.08300 

-.27270 

.01340 

-.03350 

.600 

12.000 

5.79300 

.54730 

.07190 

-.07110 

-.33220 

.01800 

-.03930 

GRADIENT 

-.00011 

.00082 

.00028 

-.00013 

-.02343 

.00053 

-.00336 

RUN  NO, 

535/  0 RN/L 

- 3.58 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

.700 

-12  000 

5.77930 

.56460 

.07590 

-.05080 

.31070 

-.01570 

.04080 

.700 

-10.000 

5.77980 

.56790 

.07590 

-.05360 

.25730 

-.01270 

.03560 

,700 

-8.000 

5 78030 

.56460 

.07820 

-.05460 

.19860 

-.00810 

.02880 

.700 

-6.000 

5.78120 

,56260 

.08100 

-.05B50 

.14100 

- 00370 

.02140 

.700 

-4.000 

5.78220 

.56430 

.08300 

-.06590 

.08740 

-.00080 

.01410 

.700 

-3.000 

5.78170 

.56540 

.08320 

-.07020 

.06210 

.00010 

.01050 

.700 

-2.000 

5.78080 

,56580 

.08260 

-.07340 

.03760 

.00060 

.00690 

.700 

-1  000 

5.78030 

.58580 

.08220 

-.07400 

.01440 

.00100 

.00330 

.700 

.000 

5.78000 

.56600 

.08240 

-.07260 

-.00780 

.00130 

-.00020 

.700 

1. 000 

5.78170 

*56650 

.08340 

-.07110 

-.03060 

.00160 

-.00360 

.700 

2 000 

5 78220 

.58710 

.08440 

-.07000 

-.05570 

.00220 

- 00710 

.700 

3 000 

5.78220 

.56740 

.00470 

-.06900 

-.08260 

.00320 

-.01050 

.700 

4.000 

5.78170 

.56750 

.08440 

-.06830 

-.10990 

.00450 

-.01410 

.700 

6.000 

5.78220 

.56830 

.08270 

-.06860 

-.16500 

.00730 

-.02140 

700 

8.000 

5.70170 

.56930 

.08020 

-.07140 

-.22220 

.01050 

-.02850 

.700 

10.000 

5.70170 

.57090 

.07780 

-.07430 

-.28120 

.01410 

- 03520 

.700 

12.000 

5.70220 

.56760 

.07680 

-.07170 

-.34260 

.01860 

-.04160 

GRADIENT 

.00006 

.00037 

.00025 

.00005 

-.02425 

.00057 

-.00351 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  185 


CAB  ORB  TC5  AY30,1  (PRES.  K1  F30  HIS. 6 V9.U  (AGM0S3)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

P690.0000 

SQ 

FT,  XMRP 

- 1 !Q9 

0000  IN  XO 

BETA 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF  • 

M74.810D 

IN 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

RUO-L  ■ 

.000 

BREF  w 

936.6600 

IN 

ZMRP 

- 375, 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-OB  - 

13.000 

SCALE 

0300 

Sl-2  - 

45.000 

S3-4 

45  000 

55-6 

45.000 

I ORB  « 

9 700 

RUN  NO. 

277/  C 

RN/L  - 

2.93  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

5.320 

.13670 

.31830 

.04360 

.07240 

-,00000 

,00020 

-.00310 

.00340 

.501 

6.222 

.13620 

.34530 

.04670 

,07380 

-.00760 

.00040 

-.00310 

00280 

.501 

7.035 

.13600 

.37100 

.05020 

.07610 

-.00790 

.00050 

-.00320 

00260 

500 

7.875 

.13550 

.39890 

.05450 

.07870 

-,00730 

.00060 

-.00330 

00220 

.500 

a 870 

.12880 

.42530 

.06030 

.08880 

-.00710 

.00060 

-.00330 

.00230 

.501 

9,968 

,12800 

.45640 

, 06780 

,08740 

-.00750 

.00090 

-.00330 

.00160 

.499 

10.339 

. 12750 

.48020 

.07430 

,09150 

-.00760 

.00110 

-.00330 

.00100 

.500 

11.908 

.11970 

.60970 

.08310 

.09570 

-.OOBIO 

.00140 

-.00330 

.00020 

.501 

18.801 

.11910 

.64070 

.09320 

.10080 

-.00630 

.00160 

-.00300 

-.00040 

.600 

13.770 

.11860 

.57160 

.10450 

,10540 

-.00850 

,00170 

-.00260 

-.00080 

,500 

14.788 

,12550 

.00070 

,11810 

.10980 

-.00920 

.00180 

-.00240 

-.00100 

.500 

15.713 

.13120 

,63790 

,13180 

.11430 

-.00980 

.00210 

-.00210 

-.00230 

.500 

16.837 

.12300 

.67300 

.15090 

.iteio 

-.01080 

.00250 

-.00160 

-.00360 

.501 

17.795 

.13640 

.69490 

.17330 

.11980 

-.00760 

.00130 

-,00410 

.00320 

,499 

18.690 

.13640 

.72110 

, 19430 

,12310 

-.00710 

.00150 

-,00480 

.00320 

,499 

19.648 

.13650 

.74650 

.21470 

, 12670 

-.00660 

.00180 

-.00560 

.00340 

.499 

20.605 

.13160 

♦76B70 

.23610 

,13100 

- 00480 

,00170 

- 00700 

.00560 

.500 

21.647 

. 13240 

.7B450 

.25690 

,13780 

- 00390 

.00190 

- 00790 

.00650 

.500 

22.593 

.13290 

.79350 

.27410 

.14690 

-.00350 

,00190 

-.00800 

.00700 

.499 

23  543 

.13320 

.79470 

,28900 

,15770 

-.00290 

,00190 

-.00810 

.00740 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  20  JUN  73 


TASU-ATEO  SOURCE  DATA  - CAB 


PA02  }86 


CAB  ORB  TCB  AT3B.1 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690  0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  « 

^7^.8100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  - 

936.6G00 

.0300 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN, 

zo 

tPREB,  Kl  r»0  HlB.e  Vfl.l)  (A0M0B3)  < fiO  JAN  78  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

.000 

STAB  - 

I 000 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L  - 

.000 

ELV-IB 

m 

10  000 

ELV-09  - 

13.000 

SI-2 

m 

45.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

m 

45  000 

I ORB  • 

9.700 

RUN  NO, 

270/  0 

RN/L  - 

3. an  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.601 

8.397 

.13770 

.34950 

.04800 

.07340 

-.00750 

.00020 

-.00320 

.00430 

.601 

6.275 

.13040 

.37640 

.05160 

.07510 

-.00730 

.00030 

-.00320 

.00400 

.601 

7.066 

.13700 

.40210 

.05310 

.07720 

-.00730 

.00040 

-.00320 

.00370 

.601 

7.967 

,13660 

.43160 

.06030 

.08110 

-.00740 

.00060 

-.00340 

. 00330 

.600 

8.956 

. 14860 

.45800 

.06680 

,08580 

-.00730 

.00090 

-.00310 

.00150 

.600 

9.946 

.13260 

.48840 

.07520 

.08960 

-.00820 

.00140 

-.00300 

-.00070 

.600 

10.945 

. 12920 

.51760 

.06590 

,09410 

-.00940 

.00210 

-.00210 

- 00420 

,601 

n.982 

. 12880 

.54070 

.10070 

,09730 

-.00980 

.00210 

-.00130 

-.00470 

.599 

12.888 

.13150 

.572B0 

.11450 

.10020 

-.00850 

.00170 

-.00210 

-.00190 

.600 

13.871 

.13220 

.59930 

.13000 

,10400 

-.00790 

.00160 

- 00240 

-.00120 

.600 

14.929 

.11870 

.62950 

.14840 

,10780 

.01570 

.00200 

-.00230 

-.01520 

.600 

15.867 

.11970 

.65430 

.16600 

.11160 

.01490 

.00220 

-.00300 

-.01420 

.600 

16.969 

.11240 

.67900 

. 18640 

.11650 

.01730 

.00240 

-.00390 

-.01470 

.601 

18.165 

.11670 

1.22190 

.37180 

.16310 

.02090 

.00260 

- 00420 

- 01760 

.600 

19.119 

.11700 

1.24290 

.40100 

.16850 

.02050 

.00310 

- 00470 

-.01740 

.600 

20.075 

.11930 

1.21490 

.41380 

*17190 

♦01720 

.00330 

-.00540 

-.01500 

.600 

21.055 

.12670 

1.25640 

.45200 

.18210 

.01550 

,00360 

-.00580 

-.01460 

.593 

21.800 

.13450 

.74380 

.27300 

. 15030 

.00240 

.00330 

-.00540 

- 00630 

.600 

22.779 

. 12460 

.74660 

.28950 

.15990 

-.00530 

,00320 

-.00530 

-.00200 

.600 

23.727 

.13100 

.75390 

.30760 

.17040 

-.00490 

.00330 

- 00510 

- 00260 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  !87 


CAS  ORB  TC5  AT3B.I  (PRES.  KI  FBO  H15.8  V9.I) 


(AGM0B3)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

8690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

• 

o 

to 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  » 

l.OOO 

LREF  * 

H74  eioo 

IN,  YMRP 

>* 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  « 

000 

BREF  - 

936.6900 

IN.  2MRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

10  000 

ELV-OB  « 

13  000 

SCALE  « 

.0300 

51-2 

45.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

45.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO. 

279/  0 

RN/L  • 

3.44  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.701 

5.517 

.12400 

.39290 

.06070 

.07180 

-.00970 

,00150 

-.00270 

-.00250 

701 

6.346 

.12310 

.41750 

.06710 

. 07350 

-.00970 

.00170 

-.00230 

- 00330 

701 

7,179 

.12270 

.44050 

.07400 

. 07590 

-.00930 

00170 

-.00180 

-.00380 

.701 

8,074 

. 1 1540 

.46440 

.08340 

.07890 

-.00940 

.00170 

-.00140 

-.00420 

.700 

9 110 

. 12340 

.48950 

.09410 

.08310 

-.00860 

.00150 

-.00160 

-.00310 

,700 

10.072 

.13090 

,51300 

.10550 

.08750 

-.00830 

00150 

-.00210 

-.00250 

,700 

U.03I 

.12410 

.53490 

.11720 

.09130 

-.00770 

.00150 

-.00220 

-.00240 

699 

12  065 

13040 

.55930 

.13110 

.09550 

-.00760 

.00170 

-.00240 

-.00300 

700 

13.035 

.12960 

.58060 

.14580 

.09880 

- 00720 

.00190 

- 00250 

- 00380 

.700 

14.003 

.12310 

.60530 

.16210 

10110 

-.00720 

00200 

-.00310 

- 00350 

699 

15.000 

.12230 

.63140 

17980 

.10390 

-.00640 

.00230 

- 00360 

- 00430 

.700 

15.911 

.12810 

.65360 

.19700 

,10710 

-.00590 

.00260 

-.00400 

-.00550 

.699 

17  105 

.12180 

.67920 

.21920 

,11250 

-.00520 

.00260 

- 00440 

- 00480 

.699 

17.999 

. 12350 

.69280 

.23470 

1 1850 

-.00560 

. 00250 

- 00430 

- 00310 

700 

18.946 

.13320 

.70640 

.25100 

.12640 

-.00600 

00210 

-.00430 

- 00010 

.699 

19  931 

. 14460 

.71740 

.26650 

.13690 

-.00700 

.00130 

- 00360 

00460 

.700 

20  691 

.13350 

.72460 

.28130 

.14830 

-.00800 

00090 

-.00330 

.00760 

.701 

21.964 

. 14650 

.72990 

.29770 

.16230 

-.00960 

-.00030 

-.00230 

01420 

.700 

22.959 

. 14490 

.73790 

.31420 

. 17520 

-.01000 

-.00120 

-.00240 

.02010 

.699 

25  924 

. 14120 

.74460 

♦33060 

. 19090 

-.00960 

-.00150 

- 00310 

02380 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA6 


PAGE  18B 


CAB  ORB  TC5  AT30. I 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

It  09. 0000 

IN. 

XO 

LREF  « 

^7^.8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

936.6600 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN. 

zo 

SCALE  « 0300 


tPRES.  K!  raO  H15.6  V9. 1)  (A6M06H>  C 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

t.ooo 

RUD-U 

000 

RUO-L 

.000 

ELV-IB 

10.000 

ELV-Oe 

t3  000 

SI-2 

^5  000 

S3-4 

45.000 

SB-6 

45.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO.  282/  0 RN/L  « 2.90  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

5.329 

-.00350 

.32360 

.04350 

.07260 

-.00460 

.00030 

-.00220 

.00130 

500 

6.201 

-.01090 

.34950 

.04650 

.07480 

-.00450 

.00040 

-.00210 

.00060 

.500 

7.030 

-.01120 

.37570 

.05010 

.07700 

-.00440 

00050 

-.00210 

.00060 

.500 

7 043 

-.00450 

.40110 

.05440 

.07960 

-.00440 

.00060 

-.00230 

00030 

.501 

8.685 

-.00510 

.43040 

.06050 

,00360 

-.00430 

.00090 

-.00240 

-.00030 

600 

9.846 

-.00560 

.45690 

.06700 

.08780 

-.00410 

.00100 

-.00250 

-.00080 

.500 

10.811 

-.00620 

.48480 

.07460 

.09220 

-.00390 

00120 

- 00240 

-.00140 

.500 

11.867 

-.01350 

.51660 

.08420 

.09700 

-.00410 

00140 

-.00240 

- 00180 

.499 

12.786 

-.00700 

.54610 

.09400 

.10160 

-.00450 

.00150 

-.00210 

-.00220 

.500 

13.759 

-.00720 

,57700 

,10560 

.10590 

-.00490 

00160 

-.00200 

- 00240 

.499 

14.795 

-.00770 

.61240 

.11960 

.11020 

-.00530 

.00170 

-.00160 

-.00290 

499 

15  708 

-.00170 

.64460 

.13400 

.11390 

-.00620 

.00200 

-.00130 

- 00390 

.499 

16.849 

-.00950 

.66160 

, 15450 

.11790 

-.00720 

.00230 

-.00100 

- 00480 

.499 

17.755 

-.00670 

,70640 

.17500 

. 12020 

-.00550 

.00170 

-.00190 

-.00200 

.500 

IB. 705 

-.00080 

.73590 

.19590 

. 12330 

-.00590 

.00210 

- 00200 

-.00300 

.500 

19.650 

-.00750 

.76150 

.21640 

.12720 

-.00540 

.00220 

-.00250 

-.00290 

.499 

20.621 

-.00670 

.78570 

.23930 

.13240 

-.00490 

.00230 

-.00320 

- 00200 

♦499 

21.669 

.00290 

.79970 

.25970 

.13880 

-.00390 

.00190 

-.00440 

.00090 

.500 

22.583 

.00370 

.80690 

.27650 

.14710 

-.00320 

.00180 

-.00470 

Goieo 

.501 

23,530 

.00490 

.80690 

.29220 

.15810 

-.00300 

.00170 

-.00490 

.00310 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  189 


CAB  OR0TC5AT30.1  (PRES, 

. K1  F20 

NIB. 6 V9. 

I) 

(AOM064)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690*0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109. 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF  - 

47H,8100 

IN  YMRP 

St 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  « 

936  6800 

IN.  ZMRP 

- 375, 

,0000  IN  ZO 

ELV-IB  - 

10  000 

ELV-OB  - 

13.000 

SCALE  « 

.0300 

Sl-2  - 

45  000 

S3-4 

45.000 

S5-6  • 

45  000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO. 

. 261/  0 

RN/L  • 

3*25  GRADIENT  INTERVAL  -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.601 

5.379 

-.00850 

.34960 

.04750 

.07440 

-.00630 

.00020 

-.00240 

00320 

,601 

6.289 

-.00930 

.37740 

.05120 

.07640 

-.00640 

.00040 

- 00240 

00240 

.601 

7.113 

-.00280 

.40440 

.05490 

.07910 

-.00610 

. 00050 

-.00230 

.00210 

.600 

7.921 

-.01030 

.42950 

. 05950 

.08280 

-.00620 

.00070 

-.00240 

.00130 

600 

8 9B3 

-.01200 

.45980 

06670 

08770 

-.00630 

.00100 

-.00230 

- 00020 

600 

9.949 

-.02110 

48940 

.07500 

.09190 

-.00710 

.00150 

- 00220 

- 00250 

.600 

10.931 

- 01720 

51770 

.08560 

.09620 

-.00820 

.00210 

-.00130 

- 00560 

.600 

11.969 

-.01720 

.54960 

10030 

.09910 

-.00810 

.00200 

- 00070 

- 00560 

.600 

12.91! 

-.02190 

.57610 

.11510 

*10160 

-.00730 

.00160 

-.00130 

- 00330 

.600 

13.897 

-.01430 

.60370 

.13110 

.10510 

-.00710 

.00160 

-.00140 

-.00280 

600 

14.903 

-.02100 

.63390 

.14910 

.10870 

-.00690 

.00160 

-.00170 

- 00240 

.599 

15.828 

-.01360 

.65960 

.16680 

.11250 

-.00690 

.00160 

-.00210 

- 00190 

.599 

17.003 

-.01300 

.68640 

18870 

.11750 

-.00630 

00170 

-.00280 

- 00130 

.600 

17.897 

-.00650 

.70560 

20650 

.12110 

- 00630 

.00200 

-.00300 

- 00170 

.600 

10.824 

-.00640 

.72610 

22520 

.12520 

- 00670 

.00210 

-.00320 

- 00160 

.600 

19.807 

-.01380 

.74290 

. 24380 

.13140 

-.00700 

.00220 

-.00290 

-.00200 

.600 

20.758 

-.00680 

.75600 

.26120 

.13820 

-.00640 

*00220 

-.00300 

-.00210 

.600 

21.799 

-.01370 

.75850 

.27720 

.14930 

- 00580 

.00200 

-.00240 

- 00210 

.600 

22.747 

- 00630 

.76530 

.29430 

15860 

-.00530 

.00200 

-.00270 

- 00160 

.601 

23  716 

-.01290 

77300 

31310 

. 1 6980 

-.00480 

.00190 

-.00260 

-.00130 

GRADIENT 

ooooo 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ooooo 

,00000 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ISO 


CAB  ORB  TC5  ATSB.t  (PRES.  K1  FSO  H15.6  V9.1)  (AGMOSHl  ( SC  JAN  75  I 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

B690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

474.8100 

IN.  YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

RUD-U  »• 

.000 

RUO-L  « 

.000 

BREF  - 

936  6800 

IN.  ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  20 

ELV-I8  - 

10.000 

ELV-OB  « 

13.000 

SCALE  * 

.0300 

SI -2  - 

45.000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

45  000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO. 

. 200/  0 

RN/L  « 

3.47  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5, 

.00/  5.00 

N 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

5.496 

-.00540 

.38780 

.05800 

.07410 

-.00880 

.00120 

-.00250 

- OOOBO 

.699 

6.342 

-.00730 

.41230 

,06440 

.07590 

-.00900 

.00140 

-.00210 

-.00250 

.699 

7.247 

-.00880 

.43800 

.07270 

,07830 

-.00910 

.00160 

-.00150 

-.00400 

699 

8.022 

-.00930 

.45930 

.08040 

,08120 

-.00910 

.00170 

-.00130 

- 00450 

.701 

9.124 

-.00780 

.48800 

.09240 

.08480 

-.00840 

.00150 

-.00190 

-.00300 

.700 

9.892 

-.01400 

.50900 

.10120 

,08800 

-.00780 

.00150 

-.00210 

-.00230 

.700 

11.033 

-.01410 

.53630 

. 1 1550 

.09320 

-.00800 

.00150 

-.00180 

-.00240 

.700 

12.078 

-.00800 

.56260 

.13030 

.09670 

-.00000 

.00160 

-.00160 

-.00320 

.700 

13.001 

-.00870 

.58440 

.14420 

.10020 

-.00760 

.00170 

-.00140 

-.00400 

.700 

14.005 

-.01510 

.61020 

.16110 

.10310 

-.00720 

.00160 

-.00170 

-.00340 

.699 

15.011 

-.01450 

.63960 

.18030 

.10550 

-.00690 

.00160 

-.00190 

-.00290 

699 

15.915 

-.00670 

.66380 

.19010 

,10760 

-.00710 

.00160 

-.00230 

-.00190 

700 

17.089 

-.01240 

.69080 

22110 

.11200 

- 00720 

.00160 

- 00260 

-.00070 

700 

10.007 

-.01020 

.70550 

.23720 

.11790 

-.00660 

.00130 

-.00280 

.00170 

.599 

18.951 

-.00760 

.72090 

.25420 

,12570 

-.00700 

.00100 

-.00290 

00440 

.700 

19.933 

-,00320 

.72940 

.27010 

.13590 

-.00950 

.00020 

-.00220 

00910 

.701 

20.915 

-.00020 

.73650 

.28550 

.14750 

-.01000 

-.00040 

-.00150 

Q1240 

.700 

22.005 

.00460 

.73980 

.30120 

.16180 

-.01100 

-.00150 

-.00060 

.01770 

.700 

22.941 

-.00520 

.74370 

.31570 

.17530 

-.01090 

-.00210 

-.00090 

.02230 

.700 

23.941 

.00770 

.74620 

.33120 

. 19250 

-.01030 

-.00250 

-.00250 

.02900 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

qoooo 

.00000 

00000 

DATE  aO  JUN  75 


TABXATEO  SOURCE  DATA  • CAS 


PAGE 


19t 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CA5  ORB  TC5  AT30,1  <PRES*  Kl  F20  Ht5.6  V9, I) 


REFERENCE  DATA 


(AOM065)  ( eO  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


B690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

• 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA  « 

,000 

STAB  •• 

1 000 

474.0100 

IN.  YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  • 

000 

RUD-L  - 

.000 

936.6600 

IN.  ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  “ 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

.0300 

SI -2  - 

45.000 

S3-4  » 

45.000 

S5-6  - 

45  OOO 

I ORB  « 

9.700 

RUN  NO. 

, 204/  0 

RN/L  - 

3.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

o 

0 

01 

o 

o 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

5.H15 

,01290 

.34880 

.04760 

.07410 

-.00600 

00000 

-.00230 

.00400 

.600 

6.280 

.01920 

.37520 

.05100 

.07600 

-.00590 

.00020 

-.00230 

.00330 

.599 

7.105 

.01900 

.40140 

,05470 

.07890 

-.00600 

.00030 

-.00240 

.00310 

.600 

7.961 

.01820 

.42990 

.05970 

.08270 

-.00580 

.00050 

-.00840 

.00230 

.600 

8.998 

.01670 

.45850 

.06660 

.08760 

-.00630 

.00080 

-.00830 

.00080 

.600 

9.968 

.01450 

.48790 

.07510 

.09190 

-.00700 

.00130 

-.00220 

-.00150 

.600 

10.936 

.01120 

.61660 

.09570 

. 09590 

-.00840 

.00200 

-.00130 

-.00480 

.599 

11.982 

-.00240 

.54860 

.10020 

.09900 

-.00820 

.00180 

-.00080 

- 00460 

.599 

12.911 

.00660 

.57570 

. 1 1500 

.10160 

-.00730 

.00150 

-.00130 

-.00250 

.601 

13.893 

-.00030 

.60320 

.13090 

.10490 

-.00670 

.00150 

-.00140 

-.00250 

.601 

14.957 

-.00010 

.63570 

.14960 

.10900 

-.00620 

.00150 

-.00160 

- 00230 

.601 

15.815 

.00760 

.65910 

.16580 

.11230 

-.00580 

.00150 

-.00230 

- 00140 

.600 

16.977 

.00140 

.68570 

.18720 

,11720 

-.00520 

.00170 

-.00320 

- 00070 

.601 

18.209 

.00910 

.71360 

.21180 

.12210 

-.00510 

.00180 

-.00400 

00010 

.600 

18.848 

.00870 

.72750 

.22450 

.12540 

-.00520 

.00200 

-.00400 

-.00030 

.600 

19.803 

.01530 

.74530 

.24370 

.13040 

-.00560 

.00210 

-.00380 

-.00080 

.599 

20.759 

.00740 

.75640 

.26020 

.13650 

-.00610 

00230 

-.00350 

- 00170 

.599 

21.795 

.01420 

.75880 

.27630 

.14910 

-.00580 

.00210 

-.00280 

- 00190 

599 

22.766 

,01410 

.76690 

.29350 

.15890 

-.00570 

.00210 

-.00260 

- 00190 

.601 

23.727 

.01480 

.77490 

.31260 

.16910 

- 00520 

.00200 

- 00270 

- 00130 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  isa 


CAS  ORB  TC5  AT38.1  <PRES.  K1  F20  H15.6  V9.1>  (AOM065I  t SO  JAN  75  I 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ 

FT  XHRP 

« 1109 

0000  IN,  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

^7^  eioo  IN, 

YMRP 

0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  - 

000 

BREF  - 

936  6600  IN, 

ZMRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-08  » 

3 000 

SCALE  « 

0300 

Sl-2  • 

45.000 

S3-4  «x 

45.000 

S5-6  - 

45.000 

lORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

283/  0 

RN/L  » 

3.46  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

0I0R8 

.700 

5.502 

.01440 

.38520 

-05820 

,07300 

-.00850 

.00120 

- 00230 

-.00150 

.700 

6.369 

-.00120 

.41250 

.06480 

,07470 

-.00850 

.00150 

-.00190 

- 00330 

699 

7. 186 

.00610 

.43390 

.07140 

-07710 

-.00030 

,00150 

-.00190 

- 00300 

.700 

7.994 

-.00220 

.45720 

.07960 

-08010 

-.00850 

.00170 

-.00150 

- 00430 

.700 

9.073 

-.00090 

48650 

.09110 

.08390 

-.00780 

.00150 

- 00200 

- 00300 

.700 

10.049 

00660 

51050 

.10240 

-08810 

-.00740 

.00150 

- 00220 

- 00240 

.700 

n.059 

.00620 

-53630 

.11530 

-09230 

-.00730 

.00150 

- 00200 

- 00290 

.700 

12.099 

.00520 

.56420 

.13050 

.09670 

-.00750 

.00170 

-.00160 

- 00380 

.700 

13.016 

.00520 

.58550 

,14430 

.09990 

-.00730 

.00170 

-.00170 

-.00390 

.700 

14,000 

.00600 

.61030 

.16060 

.10300 

-.00680 

.00160 

- 00200 

- 00310 

.700 

15.038 

.00000 

.64800 

,18230 

.10680 

-.00670 

.00160 

-.00240 

- 00220 

699 

15.941 

00030 

69050 

.20510 

.11100 

-.00650 

.00170 

-.00280 

-.00180 

.700 

17  118 

.00340 

.68910 

,22050 

.11440 

-.00690 

.00140 

-.00310 

.00140 

.700 

18.011 

.01290 

,70530 

.23670 

.12000 

-.00710 

.00110 

-.00320 

.00410 

.699 

18.964 

.02160 

.71980 

.25380 

.12750 

-.00750 

.00090 

-.00310 

.00630 

.699 

19.944 

.02480 

.73390 

,27070 

.13730 

-.00740 

.00030 

-.00290 

.00950 

-700 

20.806 

,02110 

.74180 

.28610 

. 14780 

-.00050 

-.00010 

-.00300 

.01300 

.700 

21.975 

.01800 

.74990 

.30380 

,16240 

- 00930 

-.00100 

- 00200 

01730 

.701 

22.974 

.02050 

.76000 

.32210 

. 17800 

-.00960 

- 00140 

-.00190 

.02010 

.700 

23.955 

.03230 

.76210 

.33740 

. 19390 

-,00960 

-.00190 

- 00290 

.02560 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  aO 


SREF  - 
LREF  - 
8REF  - 
SCALE  - 


JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  193 

CAS  ORB  TC5  AT38.I  (PRES 

. K1  F20  H15.6  V9.1) 

(AGM066)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ, 

.FT.  XMRP 

• 1109. 

0000  IN.  XO 

BETA 

,000 

STAB 

I 000 

474.0100 

IN. 

YMRP 

■ 

,0000  IN  YO 

RUD-U  • 

.000 

RUO-L  - 

000 

936,6800 

IN 

2MRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

3.000 

,0300 

SI -2  - 

45  000 

S3-4 

45.000 

S5-6  «» 

45  000 

lORB 

9.700 

RUN  NO, 

285/  0 

RN/L  - 2. 

.89  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

,500 

5 334 

.01000 

.32120 

.04310 

.07210 

-.00400 

,00030 

-.00200 

.00100 

501 

6.178 

.00950 

.34640 

.04610 

07410 

-.00300 

00040 

-.00200 

.00050 

,500 

7.082 

.01630 

.37300 

.04980 

07630 

-.00390 

,00050 

-.00210 

.00040 

500 

7.910 

.01580 

.40070 

.05430 

.07930 

-.00370 

.00070 

-.00230 

- 00010 

500 

e 858 

.00810 

.42720 

.05980 

09300 

- 00350 

,00090 

-.00240 

- 00090 

SOI 

9.859 

.00070 

.45590 

.06660 

08760 

- 00320 

.00110 

-.00240 

- 00150 

.500 

IC.8I7 

.02080 

.48290 

.07400 

.09170 

- 00330 

.00130 

-.00240 

-.00210 

.500 

11.862 

.01370 

.51490 

.08360 

.09640 

-.00320 

00140 

-.00240 

-.00230 

.499 

18  688 

.00640 

.54860 

09330 

.10130 

-.00360 

00150 

-,00200 

- 00270 

.500 

13  777 

- 00060 

.57570 

.10510 

.10490 

-.00380 

.00160 

- 00200 

-,00280 

.500 

14  813 

.00560 

61220 

.11920 

10940 

- 00400 

.00170 

- 00150 

- 00350 

.499 

15  692 

.00470 

.64280 

13270 

.11290 

-.00530 

.00200 

-.00120 

-,00440 

.499 

16.842 

-.00300 

.68010 

.15310 

.11690 

-.00590 

.00220 

-.OOOBO 

-.00530 

.500 

17  747 

.00050 

.70480 

17480 

. 1 1900 

-.00420 

.00150 

-,00210 

-.00160 

.499 

18  697 

.00620 

73410 

.19490 

. 12230 

-.00520 

.00200 

- 00200 

- 00290 

.499 

19  647 

00630 

.76030 

.21550 

.12620 

-.00500 

.00220 

- 00250 

-.00290 

.500 

20  649 

.00760 

.78440 

23820 

13130 

-.00430 

00220 

-,00340 

- 00150 

.500 

21  645 

.00920 

.79900 

25860 

.13810 

-.00340 

.00210 

- 00440 

,00020 

.499 

22,601 

01070 

.80710 

.27600 

14620 

-.00280 

00180 

-.00480 

00180 

500 

23.539 

.01250 

809 10 

29190 

. 15690 

-.00250 

.00150 

- 00510 

00380 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOQOO 

.00000 

.00000 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  m 


CAB  ORB  TC5  AT3B. 1 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

1109.0000 

IN.  XO 

LREF  - 

47H.81O0 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BREF  « 
SCALE  • 

936.6600 

t0300 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

m.  zo 

tPRES.  K1  FSO  H15.6  V9.1)  (ACM067)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

■ 

6.000 

STAB 

m 

1.000 

Riro-u 

M 

000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB 

w 

3,000 

Sl-2 

m 

45.000 

S3-4 

m 

45.000 

S5-6 

m 

45.000 

I ORB 

■ 

9.700 

RUN 

NO  288/  0 

RN/L  • 

2.06  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.499 

-12.097 

13.74440 

.61250 

♦10960 

♦08110 

.10320 

-.01100 

.05390 

-.07800 

500 

-10.053 

13.75900 

.59560 

.10490 

,09340 

.16220 

- 01420 

,04740 

-.05160 

.500 

-8.075 

13.78070 

.57210 

.09980 

.10730 

.12390 

-.00990 

.03950 

- 04650 

501 

-6.026 

13.78670 

,57490 

.10130 

.10890 

.09440 

-.00830 

02910 

-.03130 

501 

-4  004 

13.78920 

.57600 

.10280 

.10940 

.06210 

-.00500 

.01850 

-.02190 

.501 

-3.018 

13.79080 

,57520 

.10360 

.11070 

.04490 

-.00300 

.01310 

- 01780 

500 

-2.031 

13.78570 

.57380 

.10430 

.10930 

.02860 

-.00140 

.00820 

-.01330 

.500 

-.994 

13.70030 

.57650 

.10530 

.10550 

.01230 

- 00010 

.00300 

-.00700 

.501 

027 

13,78280 

57710 

.10570 

.10570 

- 00460 

.00160 

-.00220 

-.00240 

.501 

1.119 

13.77710 

.58490 

.10740 

.10080 

-,02220 

,00310 

-.00740 

.00340 

.501 

2.114 

13.77520 

.58890 

.10770 

.09940 

-.03790 

,00450 

-.01280 

00920 

501 

3.100 

13.77540 

.58960 

.10690 

.09770 

-.05470 

.00640 

-.01760 

.01290 

.501 

4.087 

13  77110 

.58820 

.10550 

.09820 

-.07210 

,00820 

-.02290 

01750 

.501 

6 084 

13.75430 

.58570 

.10390 

,09450 

-.10380 

01060 

-.03330 

03000 

.500 

8.111 

13.75420 

.59030 

.10510 

,08840 

-.13440 

01220 

-.04240 

.04410 

.501 

10.144 

13.74180 

.60570 

.11050 

,07780 

-.16370 

.01170 

-.04970 

.06410 

.500 

12.172 

13.71770 

.62850 

,11570 

.06260 

-.19290 

01190 

-.05550 

.07970 

GRADIENT 

- 00234 

.00216 

.00049 

-.00191 

-.01641 

.00157 

- 00507 

.00499 

RUN 

NO.  287/  0 

RN/L  - 

3.20  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

.600 

-12  156 

13.84240 

.63840 

.13980 

.07610 

18940 

- 01270 

,04020 

- 08170 

.601 

-10.076 

13.87090 

.62110 

13360 

.09270 

. 17090 

-.01730 

.03460 

- 04130 

.60! 

-8.061 

13.89150 

.60490 

.13120 

.10390 

,13520 

-.01390 

.02790 

-.03220 

.600 

-6.015 

13.69310 

.60120 

.13080 

.10520 

,10250 

-.01150 

.02150 

-.01970 

.601 

-4  006 

13.09960 

,60760 

.13130 

,10550 

06630 

-.00690 

.01490 

-.01670 

.600 

-3.001 

13.09960 

.60530 

. 13090 

.10710 

,04770 

-.00440 

.01060 

- 01470 

.601 

-2.016 

13.90090 

♦60190 

.13060 

.10720 

.02940 

-.00220 

.00650 

-.01180 

.601 

-.987 

13.69200 

.60450 

.13100 

,10370 

.01240 

-.00050 

.00250 

-.00690 

.599 

.026 

13.86880 

.60360 

.13040 

.10420 

-.00680 

.00170 

-.00170 

-.00340 

.600 

1.047 

13.88410 

.61090 

,13280 

.09880 

-.02460 

.00300 

-.00560 

.00010 

.600 

2.076 

13.88170 

,61600 

.13400 

♦09700 

-.04130 

.00540 

-.01000 

00580 

.600 

3.110 

13.88020 

.61820 

,13390 

.09570 

-.06080 

.00790 

-.01470 

.00860 

.600 

4.067 

13.87020 

.61510 

.13270 

.09520 

-.07860 

.01020 

-.01870 

.01090 

.601 

6.157 

13.86960 

,61620 

.13250 

.09090 

-.11510 

.01390 

-.02570 

.01920 

.600 

8.139 

13.66050 

.61950 

,13170 

♦08690 

-.14630 

.01510 

-.03230 

.03690 

.600 

10.184 

13.83780 

.63430 

.13690 

.07460 

-.17510 

,01440 

-.03820 

,06250 

.599 

12.189 

13.80600 

.65740 

, 14390 

.05680 

-.20370 

.01450 

-.04360 

08340 

GRADIENT 

-.00313 

.00171 

.00038 

-.00166 

-.01781 

.00205 

-.00413 

.00366 

DATE  HG  JUN  75 


TABl/LATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  195 


CA5  ORB  TCB  AT3S.1  (PRES.  K1  FBO  H15.6  V9.1)  (AGM067)  ( PO  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109.0000 

IN. 

xo 

ALPHA I 

6.000 

STAB 

1,000 

LREF  “ 

8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

RUD-U 

000 

RUD-L 

.000 

BREF  - 

936  6800 

IN 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

zo 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

H5.000 

S3-»f 

45.000 

S5-B 

45  000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO.  886/  0 RN/L  • 3.49 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


HACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-18  155 

13.95600 

66750 

.17840 

.07730 

.19880 

-.00740 

.03290 

- 13080 

.700 

-10.102 

13.99040 

.64770 

.16970 

. 09360 

. 16470 

-.00770 

.02650 

- 09730 

.699 

-8  QB^ 

14  00360 

.63750 

.16680 

.10110 

.13760 

-.01080 

08150 

- 05140 

.700 

-6.088 

14.00350 

.63850 

.16610 

.10050 

,10650 

-.01050 

01740 

- 02730 

.700 

-4.033 

14.00540 

.68540 

.16680 

,10830 

.05840 

-.00610 

.01180 

-.08300 

700 

-3  068 

14  010)0 

62070 

16440 

.10510 

.04910 

-.00360 

ooaoo 

- 08080 

700 

-8  03^ 

14  00550 

61430 

. 16240 

.10530 

.03090 

-.00160 

.C0450 

- 01640 

.700 

-.941 

13.99670 

.61380 

.16170 

.10800 

.01160 

.00000 

.00140 

-.00960 

.700 

.011 

14.00010 

.61140 

.16130 

.10870 

-.00590 

.00170 

-.00160 

-.00490 

.700 

1 .003 

13.98860 

.6I8B0 

.16350 

.09740 

-.08480 

00390 

- 00490 

- 00190 

701 

8. 086 

13.98870 

.68580 

.16500 

.09550 

-.04160 

.00540 

- 00820 

00420 

699 

3.039 

13.98690 

.63080 

.16570 

.09470 

-.06800 

00790 

- 01170 

00680 

.700 

4 129 

13  98780 

62950 

.16530 

.09500 

-.08350 

.01030 

- 01540 

QltOO 

.700 

6.047 

13.97600 

.63780 

.16670 

.09110 

-.11760 

.01210 

- 01980 

02770 

.700 

8.054 

13.96150 

.64430 

.16780 

.08430 

14530 

.01060 

-.02480 

.06380 

.699 

10.038 

13.93050 

66380 

17200 

.07140 

-.17450 

.00910 

-.02890 

09800 

.700 

12.079 

13.89470 

.66090 

.17480 

.05590 

-.80770 

.00840 

-.03550 

13370 

GRADIENT 

-.00298 

.00118 

.00018 

-.00139 

-.01839 

00193 

-.00327 

00439 

date:  eo  jun  75 


TABULATSO  SOURCE  DATA  ^ CAB 


PAGE  1 90 


CAB  ORB  TC5  AT38,t  tPRES,  Kl  FSO  HtS.6  V9.1) 


(AGM06B)  { 20  JAN  7B  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XHRP 

- M09. 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  • 

-2.000 

LREF  - 

‘*74.8100 

IN.  YMRP 

m 

,0000  IN.  TO 

RUD-U  « 

.000 

RUO-L  - 

.000 

0REF  “ 

936.6600 

IN.  ZMRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

ELV-10  - 

.000 

ELV-00  - 

,3.000 

SCALE  - 

0300 

SI -2  - 

45.000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

45.000 

I ORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

► 291/0 

RN/L  • 8, 

,91  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.SOI 

5.350 

-.01730 

.32070 

.04260 

.07240 

-.00560 

.00040 

-.00240 

.00140 

.500 

6.243 

-.01770 

.34730 

.04570 

.07430 

-.00530 

.00050 

-.00230 

.00090 

.500 

7.081 

-.02500 

.37350 

.04940 

.07680 

-.00540 

,00070 

-.00240 

.00050 

.500 

7.908 

-.01840 

.39970 

.05360 

.07950 

-.00520 

.00080 

-.00250 

.00030 

.501 

8.921 

-.01960 

.42840 

.05940 

.08360 

-.00490 

.00110 

-.00260 

-.00090 

.500 

9.067 

-.02000 

.45440 

.06590 

.08750 

-.00500 

.00130 

-.00250 

-.00130 

,500 

10.653 

-.02040 

.48330 

.07340 

.09200 

-.00470 

.00140 

-.00270 

-.00170 

.501 

M.874 

-.00710 

,51410 

.08280 

.09680 

-.00470 

.00160 

-.00260 

-.00230 

.500 

12  820 

-.01460 

.54400 

.09270 

.10060 

-.00490 

.00170 

-.00220 

-.00290 

.500 

13.787 

-.01450 

.57510 

.10420 

.10550 

-.00490 

.00170 

-.00210 

-.00280 

.499 

14.830 

-.01490 

.61150 

.11850 

.10980 

-.00550 

♦00190 

-.00190 

-.00330 

.499 

15.694 

-.02280 

.64190 

.13190 

.11350 

-.00680 

.00220 

-.00140 

-.00430 

.499 

16.690 

-.02470 

.67800 

.15670 

.11610 

-.00390 

,00100 

-.00260 

.00090 

.500 

17.753 

-.01870 

.70340 

♦ 17400 

.11630 

-.00510 

.00140 

-.00270 

.00000 

.501 

18.758 

-.01910 

.73330 

. 19B70 

.12220 

-.00540 

.00170 

-.00310 

-.00040 

.500 

19.663 

- 01870 

.75850 

.21650 

.12580 

-.00610 

.00190 

-.00370 

.00000 

500 

20.621 

- 00400 

.78210 

.23800 

.13070 

-.00460 

.00200 

-.00460 

.00090 

.501 

21,652 

-.00330 

.79700 

.25850 

.13800 

-.00400 

.00200 

- 00500 

.00160 

.499 

22.597 

-.00260 

.80600 

,27520 

.14620 

-.00360 

.00180 

-.00490 

,00250 

.501 

23.559 

-.00040 

.80790 

.29120 

.15760 

-.00330 

.00160 

-.00500 

.00370 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  20  JUN  75 


TABUtATEO  SOURCE  DATA  - CAB 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  ■ 

H7H.8100  IN.  YMRP  " 

936,6800  IN.  ZMRP  - 

0300 


CAB  ORB  TC5  AT38.1  (PRES. 


i 109.0000  IN.  XO 
,0000  IN,  YO 
375.0000  IN.  ZO 


KI  reo  H15.6  V9.D 


BETA  • 
RUD-U  - 
ELV-IB  - 
Sl-e 

S5-B  - 


(A6MO60)  ( 20  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


000 

STAB 

-2.000 

.000 

RUD-L 

,000 

.000 

ELV-OB 

3.000 

45.000 

S3-4 

45.000 

45.000 

lORB 

9.700 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5 00 


RUN 

MACH 

ALPHA 

600 

5.404 

599 

6.2B0 

.600 

7.087 

600 

7.939 

.601 

6.999 

.600 

9.988 

.601 

10.929 

.599 

11  984 

.600 

12.929 

.601 

13.86B 

.599 

14.047 

.600 

15.786 

.600 

16.994 

.600 

17.078 

601 

18.078 

599 

19.811 

.600 

20.767 

,600 

21.705 

,599 

22.747 

.600 

23.740 

GRADIENT 

290/  0 RN/L  « 

BETA  CL 

-.00670  .3^800 

-.00720  .37H70 

-.00770  .M0090 

-.00820  ,‘♦2880 

-.00300  ,‘♦5910 

-.00500  HBBBO 

-.00830  51680 

-.00800  .SHSifO 

-.00560  .57550 

.00170  .60220 

-.01200  63100 

-.OU^O  .65810 

-.01080  .68510 

-.00390  .70510 

-.00390  72470 

-.00430  .74240 

-.00400  .75330 

-.QIQ3Q  .75780 

-.01090  ,76420 

-.01060  .77290 

00000  00000 


3,19 

CD  CLM 

.04670  .07440 

,05000  .07620 

.05370  ,07920 

,05860  ,08280 

.06590  ,08790 

07440  ,09200 

08500  ,09610 

09950  ,09900 

.11470  ,10170 

.12990  ,10490 

,14680  .10880 

16500  .11220 

.18740  .11740 

,20500  .12100 

.22520  . 12560 

.24330  .13090 

26110  ,13820 

.27580  . 14880 

.29330  ,15610 

,31240  .16870 

.00000  ,00000 


CY 

CLN 

-.00720 

.00000 

-.00710 

.00010 

- 00690 

,00020 

- 00700 

,00040 

-.00720 

.00070 

-.00B20 

00130 

-.00960 

00190 

-.00930 

.00170 

-.00810 

.00130 

-.00780 

.00130 

-.00750 

00140 

-.00720 

0Q14Q 

-.00690 

00160 

-.00690 

00180 

-.00710 

00200 

-.00740 

00200 

- 00710 

.00220 

-.00690 

.00210 

-,00690 

,00210 

- 00560 

00200 

00000 

00000 

CSL 

DIORB 

- 00270 

.00510 

- 00270 

00460 

- 00270 

.00410 

-.00280 

00360 

-.00250 

00190 

-.00260 

- 00020 

-.00150 

- 00350 

-.00110 

-.00330 

- 00180 

- 00080 

-.00190 

-.00040 

-.00220 

-.00030 

-.00270 

,00040 

- 00350 

,00100 

- 00390 

,00100 

-,00420 

,00100 

- 00370 

00050 

-.00430 

, 00090 

- 00350 

,00040 

-.00360 

,00090 

-.00370 

00130 

.00000 

00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  CA5 


PAGE  19B 


CA5  ORB  TCS  AT38. 1 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

! 109.0000 

IN.  XO 

LREF  • 

H74.8I00  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

936.6000  IN 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0300 

(PRES,  K1  F20  H15,6  V9.1)  (ACMO80)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

■ 

-2.000 

RUO-U 

.000 

RUD-L 

■ 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SI-2 

45  000 

S3-4 

m 

45.000 

S5-6 

45  000 

10R6 

m 

9.700 

RUN  NO. 

, 289/  0 

RN/L  « 

3.47  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

5.479 

1 

o 

to 

o 

.30560 

.05740 

.07270 

-.00900 

.00110 

-.00240 

-.00020 

701 

6.339 

-.02050 

.41090 

.06400 

07420 

-.00920 

.00130 

-.00190 

-.00180 

.699 

7.177 

-.01320 

.43480 

.07080 

.07680 

-.00980 

00130 

-.00190 

- 00150 

.700 

8.071 

-.01380 

.46070 

.07990 

.08010 

-.00880 

00140 

-.00170 

-.00210 

.699 

9.090 

-.01240 

.40770 

.09050 

.08380 

-.00810 

.00120 

-.00230 

-.00060 

.700 

10.133 

-.01160 

.51460 

.10300 

.08820 

-.00770 

.00120 

-.00260 

.00010 

.699 

10.900 

-.01940 

.53750 

.11370 

.09210 

- 00780 

.00130 

- 00240 

- 00070 

700 

12.105 

- 02090 

.56210 

. 12980 

.09650 

-.00790 

.00150 

-.00180 

-.00220 

.700 

13.047 

-.02100 

.58520 

.14410 

.09990 

-.00770 

.00150 

-.00170 

-.00240 

.699 

13.998 

-.02040 

.61040 

.16000 

.10280 

-.00740 

.00150 

- 00210 

- 00170 

.700 

14.872 

-.02030 

.63590 

.17660 

.10510 

-.00710 

.00160 

-.00220 

-.00170 

.701 

15.083 

-.02010 

.64080 

.18100 

.10560 

- 00710 

00160 

-.00260 

-.00150 

.700 

15.939 

- 01240 

.66560 

.19790 

.10820 

- 00690 

.00170 

- 00310 

- 00070 

,699 

17.108 

-.01010 

.69080 

.21990 

.11350 

- 0072C 

.00150 

- 00330 

00170 

.700 

18.028 

-.01310 

.70620 

.23650 

.12000 

-.00790 

00100 

-.00340 

.00590 

.700 

18.981 

-.01030 

.72110 

.25400 

. 12700 

-.00800 

.00060 

- 00340 

.00890 

.699 

19.971 

-.00090 

.73140 

.26940 

.13760 

-.00880 

.00010 

-.00290 

.01180 

.700 

20  915 

00510 

.73850 

♦28470 

14770 

-.00980 

-.00080 

-.00290 

.01810 

.699 

21.980 

.00910 

.74180 

.30010 

.16150 

-.01050 

-.00170 

- 00210 

02260 

.700 

22.970 

.01150 

.74490 

,31540 

. 17650 

-.01090 

- 00230 

-.00160 

.02530 

.700 

23.943 

.00970 

.74710 

.33050 

. 19230 

-.01080 

-.00200 

-.00250 

.03120 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  199 


REFERENCE  DATA 


SREF 

H 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

no9 

LREF 

m 

47^.8l00 

IN 

YMRP  “ 

BREF 

w 

936.6BOO 

IN. 

ZMRP  • 

375 

SCALE 

« 

.0300 

RUN  NO.  296/  0 


MACH 

BETA 

ALPHA 

500 

-12  081 

13.74260 

.500 

-10.070 

13.75500 

.500 

-8.079 

13.77840 

.499 

-6.024 

13.77880 

.501 

-4.022 

13.78420 

.501 

-3  036 

13.78380 

500 

-2.014 

13,78000 

500 

-1.026 

13.77700 

.500 

-.004 

13,77460 

.501 

1.045 

13,77120 

.501 

2.0^7 

13,77050 

.501 

3.061 

13  76790 

499 

4 013 

13,76460 

.499 

6 045 

13,75650 

.499 

8.071 

13,74510 

.500 

10  085 

13  73000 

.501 

12  154 

13.71 120 

GRADIENT 

-.00249 

RUN 

NO.  295/  0 

MACH 

BETA 

ALPHA 

.600 

-12  097 

13.84020 

.601 

-10,059 

13,86560 

.601 

-0.065 

13.88680 

.600 

-6  040 

13.88940 

.601 

-4.066 

13.89220 

.599 

-3  019 

13.89390 

.600 

-2.048 

13.89320 

.600 

-1.033 

13.88580 

600 

- 027 

13  88700 

601 

1.077 

13*87940 

.600 

2,058 

13.88000 

.600 

3.049 

13.87280 

.600 

4 040 

13.87620 

.601 

6.042 

13.87030 

.600 

8 057 

13.85430 

.600 

10.161 

13.82820 

601 

12-125 

13.79890 

GRADIENT 

- 00263 

ORB  TC5  AT30  1 (PRES  Kl  F20  Ht5.6  V9.I 


0000  IN*  XO 
0000  IN.  YO 
0000  IN.  ZO 


RN/L  - 

a 68  ORAOIENT  INTERVAL  - -5, 

CL 

CD 

CLM 

CY 

.61130 

.10960 

.08190 

.10220 

59470 

.10510 

.09320 

.16110 

.57060 

.09990 

.10820 

.12220 

.57170 

.10090 

.10900 

.09280 

.57330 

10260 

.10960 

.05990 

.57330 

10360 

,11050 

04260 

.57230 

.10420 

.10860 

.02610 

.57430 

.10510 

. 10540 

.01000 

.57570 

.10550 

,10500 

-.00700 

.58420 

.10730 

.10010 

- 02380 

.50760 

.10740 

.09900 

-.03950 

.50970 

. 106S0 

.09700 

-.05690 

.59540 

.10500 

.09590 

- 07280 

50400 

.10370 

.09360 

-.10530 

.58970 

.10510 

.08720 

-.13700 

.60570 

.11060 

,07570 

-.16460 

,63090 

.11670 

.06030 

-.19530 

.00224 

.00045 

-.00198 

-.01640 

RN/L  - 

3.20  ORAOIENT  INTERVAL  “ -5 

CL 

CO 

CLM 

CY 

.63640 

.13890 

.07880 

. 18730 

62050 

13360 

. 09290 

. 16950 

.6041,0 

.13100 

. 10440 

.13300 

.60050 

.13000 

. 10540 

.09980 

.60620 

.13160 

. 10560 

.06390 

.60300 

.13070 

. 10790 

.04380 

.60030 

.13040 

.10650 

.02590 

.60300 

.13100 

.10350 

,00900 

.60530 

.13140 

.10380 

-.00980 

61660 

.13440 

.09810 

-.02920 

62290 

.13550 

.09690 

-.04540 

.61810 

.13400 

,09490 

-.06380 

.62010 

.13410 

.09490 

-.08200 

62940 

.13590 

.09140 

-.11680 

.62500 

.13350 

.08550 

-. 14B90 

.63710 

.13820 

.07180 

-.17740 

65560 

. 14420 

.05560 

-.20510 

.00263 

.00055 

-.00175 

- 01784 

) (AGM069)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

6.000 

STAB 

1.000 

RUO-U 

10.000 

RUO-L 

10.000 

ELV-I8 

,000 

ELV-OB 

3.000 

St -2 

45.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

45,000 

I ORB 

9.700 

00/  5.00 


CLN 

CSL 

DIORB 

- 01140 

.05320 

-.07580 

-.01440 

.04640 

- 04960 

-.01020 

.03060 

-.04370 

-.00850 

.02820 

- 02920 

-.00520 

01730 

- 01930 

-.00320 

01210 

- 01540 

-.00160 

00680 

-.01040 

- 00020 

00200 

-.00470 

00140 

-.00310 

.00030 

.00300 

-.00820 

00530 

.00430 

-.01340 

01100 

.00620 

-.01970 

01520 

00780 

- 02360 

.01990 

.01030 

-.03420 

03270 

.01210 

-.04310 

.04600 

.OHIO 

- 05020 

.06740 

01140 

- 05580 

.08320 

.00157 

-.00506 

00497 

o 

■N. 

o 

o 

CLN 

CSL 

DIORB 

-.01300 

.03930 

-.07780 

- 01750 

.03400 

-.03850 

-.01410 

.02750 

-.02950 

-.01150 

.02070 

-.01720 

-.00700 

.01410 

- 01430 

-.00430 

.00970 

- 01230 

-.00210 

00570 

-.00940 

-.00040 

.00170 

-.00460 

.00180 

-.00240 

- 00150 

.00390 

- 00670 

.00300 

.00550 

-.01110 

.00640 

.00800 

-.01530 

.01020 

.01040 

-.01950 

.01260 

.01360 

-.02600 

,02190 

.01510 

- 03250 

.03870 

.01380 

-.03B60 

.06780 

.01360 

-*04390 

08860 

.00207 

-,00412 

00358 

0 

/ 


DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS  PACE  200 

CA5  OR8  TC5  AT38,1  (PRES*  KI  F20  H15.6  V9.U  (AGM069)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690*0000 

SQ.FT. 

XMRP  •• 

t! 09. 0000 

IN. 

XO 

ALPHA!  - 

6 000 

STAB 

1 000 

LREF 

47H.8I00 

IN 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YO 

RUD-U  • 

10.000 

RUD-L 

10  000 

0REF  - 

936.6800 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

SI -2  • 

^5.000 

S3-4 

45  000 

S5-6  •« 

45.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO*  29^/  0 RN/L  - 3.H9  GRADIENT  INTERVAL  - -5*00/  5*00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.122 

13.95550 

.66480 

.17170 

.07900 

. 19600 

-.00780 

.03190 

-.12520 

700 

-10.118 

13  9B700 

.64490 

.16880 

.09440 

.16350 

-.00930 

.02590 

- 09190 

701 

-0.032 

14.01010 

.65130 

.17210 

10230 

.13500 

- 01130 

02060 

-.04570 

.700 

-6.030 

14.00050 

.63110 

*16720 

.10080 

.10320 

-.01100 

.01700 

-.02160 

.700 

-4.008 

14.00250 

.62130 

. 16530 

.10250 

.06240 

-.00590 

.01060 

-.01860 

701 

-3.037 

14.00560 

.61560 

. 163B0 

.10530 

.04350 

-.00350 

00700 

-.01650 

700 

-2.036 

13.99980 

.60960 

.16160 

.10430 

.02570 

-.00170 

00390 

-.01160 

.700 

-1.055 

1 3.99290 

.61020 

.16140 

.10150 

.00920 

-.00020 

.00100 

-.00610 

700 

-.000 

13.99420 

.61030 

.16140 

.10110 

-.01100 

.00200 

-.00240 

-.00260 

.699 

1.026 

13.98160 

.61750 

.16300 

.09590 

-.02840 

.00380 

- 00540 

.00210 

.700 

2 051 

13.98200 

,62430 

.16490 

.09480 

-.04630 

00550 

-.00880 

.00790 

.699 

3.049 

13.98140 

62760 

.16500 

.09450 

-.06650 

00790 

-.01210 

.01020 

.699 

4.090 

13.98020 

.62790 

.16420 

.09450 

-.08640 

01020 

-.01580 

.01360 

.700 

6 082 

13,97460 

.63620 

.16630 

.09020 

-.12020 

,01150 

-.02070 

.03480 

.700 

8.140 

13  95550 

.64540 

.16810 

.08190 

- 14840 

.00940 

-.02560 

07420 

.700 

10  155 

13  91820 

.66670 

.17250 

.06750 

-.17960 

,00870 

- 02940 

.10480 

.700 

12.178 

13  88610 

.68270 

.17520 

.05230 

-.21200 

.00760 

-.03650 

14360 

GRADIENT 

- 00343 

.00164 

.00013 

-.00146 

-.01817 

.00192 

-.00320 

.00420 

DATE  20  JUN  *73 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE  201 


CAS  ORB  TC3  AT38« \ 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2890.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109  0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

474  8100 

IN. 

YHRP  - 

o 

o 

o 

o 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936.6800 

.0300 

IN 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

zo 

(PRES.  Kl  F20  H15.6  V9. 1)  (AGM070J  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

1 .000 

RUD-U 

.000 

RUO-L 

.000 

ELV-10 

.000 

ELV-09 

3 000^ 

Sl-2 

.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

9,700 

RUN  NO.  299/  0 RN/L  « 2.92  GRADIENT  INTERVAL  • -3.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

499 

5.204 

-.01580 

.26340 

. 04020 

.07140 

-.00670 

.00000 

-.00190 

.00320 

.500 

6 144 

-.01630 

.29100 

.04270 

,07330 

-.00660 

.00010 

-.00190 

.00280 

.500 

7.011 

-.01650 

.31700 

.04590 

.07570 

-.00660 

.00030 

-.00210 

.00250 

.499 

7,022 

-.01690 

.34280 

.04930 

.07830 

-.00650 

.00040 

-.00210 

00210 

.499 

8.930 

-.01700 

.37170 

.05480 

.08160 

-.00600 

.00060 

-.00210 

.00120 

,501 

9.794 

-.01810 

.40050 

.06080 

.08540 

-.00620 

.00080 

-.00230 

.00090 

.500 

10.718 

-.01880 

.42660 

.06710 

.08960 

-.00630 

.00100 

-.00230 

00020 

,499 

n 797 

-.01940 

.45940 

.07610 

.09440 

-.00630 

,00120 

-.00220 

-.00050 

,499 

12.715 

-.01990 

.48840 

♦08470 

.09870 

-.00650 

.00140 

-.00230 

-.00090 

.493 

13.711 

-.01320 

.52110 

,09550 

.10340 

-.00650 

.00150 

-.00210 

-.00120 

.500 

14.726 

-.01330 

.55520 

.10790 

.10840 

-.00700 

.00150 

-.00190 

-.00130 

.499 

15.597 

-.01390 

.58430 

.11980 

.11240 

-.00730 

.00170 

-.00170 

-.00190 

.500 

16.764 

-.02870 

.82140 

.13690 

.11730 

-.00850 

. 00200 

-.00140 

-.00290 

.499 

17.643 

-.02930 

.64870 

. 15090 

. 12090 

-.00890 

. 00220 

-.00100 

-.00360 

.499 

18.550 

-.02360 

.67940 

.16780 

.12500 

-.00980 

.00240 

-.00060 

-.00490 

499 

19,562 

-.01750 

.70690 

19300 

.12660 

-.00690 

.00110 

- 00230 

,00160 

.500 

20.560 

- 01780 

.73370 

.21480 

.13140 

- 00740 

.00140 

- 00250 

00130 

.499 

21.582 

-.01730 

.75340 

.23570 

.13770 

-.00670 

00140 

-.00310 

00190 

.499 

22.559 

-.01670 

.76920 

.25520 

.14540 

-.00620 

.00140 

-.00350 

.00250 

.500 

23.464 

-.01600 

.78180 

.27370 

. 15440 

-.00570 

.00140 

-.00390 

00330 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  EO  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  eus 


CAS  ORB  TC5  AT3B.t  (PRES.  K1  F80  HIS. 6 V9.ll  (AGM070)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

£690*0000 

SQ.FT.  XMRP 

- H09, 

.0000  IN.  XO 

BETA  « 

000 

STAB  - 

1 000 

LREF  - 

H74.8100 

IN*  YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

RUO-U  ■ 

.000 

RUO-L  • 

.000 

SREF  • 

936*6900 

IN.  2MRP 

« 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

SCALE  - 

*0300 

SI -2  - 

' 000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO, 

. 298/  0 

RN/L  • 3. 

.29  ORAOIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

599 

5*093 

-.01510 

.28280 

.04860 

.07240 

-.00700 

00010 

-.00220 

.00390 

.600 

6.085 

- 01580 

.31240 

.04530 

.07430 

-.00690 

.00030 

-.00210 

00320 

601 

6 974 

-.01610 

.34160 

.04890 

.07690 

-.00690 

.00040 

- 00220 

00290 

*600 

7.850 

-.01650 

.37040 

.05290 

.07960 

-.00650 

.00050 

-.00220 

.00250 

,601 

8.687 

-.01700 

.39290 

.05730 

.08310 

-.00660 

.00060 

-.00240 

00200 

*601 

9.448 

-.01780 

.41680 

.06260 

.08700 

-.00680 

.00080 

-.00240 

,00140 

.601 

10.332 

-.01620 

.44330 

.05920 

.09140 

-.00710 

.00090 

-.00220 

00080 

*600 

11.263 

-.01980 

.47250 

.07760 

.09580 

-.00770 

.00130 

-.00210 

-.00080 

.599 

12*042 

-.01430 

.49680 

.08560 

.09920 

-.00810 

.00160 

-.00190 

-.00230 

.600 

12*978 

-.02550 

.52870 

.09840 

.10280 

-.01000 

.00250 

-.00100 

-.00670 

*599 

13.862 

-.01920 

.55560 

.11160 

.10590 

-.01010“ 

.00250 

-.00040 

-.00740 

.599 

14*682 

-.08350 

.58030 

.12560 

.10880 

-.00880 

.00200 

-.00090 

-.00470 

.599 

15.560 

-*02210 

.60590 

.14070 

.11260 

-.00820 

.00100 

-.00140 

- 00320 

.601 

16.270 

-*01460 

.62520 

.15320 

.11580 

-.00030 

.00180 

-.00150 

-*00260 

*599 

17.236 

-.02790 

.64870 

. 16970 

.12030 

-.00830 

.00180 

-.00190 

-.00210 

.600 

10*155 

-.02090 

.67080 

.18700 

. 12470 

-.00030 

.00190 

-,00200 

- 00200 

*599 

19.817 

-.02770 

.68390 

,19910 

. 12950 

-.00840 

.00200 

-.00220 

-.00190 

.599 

19.755 

-.02030 

.69910 

.21570 

.13500 

-.00840 

.00200 

-.00230 

-.00140 

.599 

20.579 

-.02000 

.70920 

.23010 

.14160 

-.00830 

.00190 

-.00230 

-.00110 

.600 

21.434 

-.02610 

.71620 

.24510 

,14950 

-.00800 

.00180 

- 00240 

-.00020 

*599 

22.372 

-.01810 

.72570 

.26290 

.15800 

-.00770 

,00170 

-.00250 

00090 

*600 

23.064 

-.01750 

.73320 

.27740 

. 16490 

-.00710 

.00160 

-.00270 

*00170 

.601 

23.565 

-.01730 

,73930 

.29030 

.17110 

-.OOBlO 

.00150 

- 00290 

.00190 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

CATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  203 


SREF  - 
tREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

2890.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

474.B100  IN.  YMRP  « 

936.6000  IN.  ZMRP  - 

.0300 


CAS  ORB  TC5  AT39.\  (PRES. 


U 09.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


F20  H15.6  V9.U 


BETA  - 
RUO-U  - 
ELV-IB  " 
Sl-2  - 
S5-6  - 


(AGM070I  ( 20  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


.000 

STAB 

- 

1.000 

.000 

RUO-L 

- 

.000 

000 

ELV-08 

«* 

3.000 

.000 

S3-4 

« 

45  000 

20  000 

I ORB 

M 

9.7C0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


RUN  NO, 


MACH  ALPHA 


.701 

5.173 

.701 

6,159 

,700 

7,033 

701 

7,714 

,701 

7,997 

700 

6.628 

701 

9.469 

,700 

10  340 

701 

11.243 

700 

11  986 

700 

12.915 

699 

13  619 

700 

14.532 

,700 

15.413 

,700 

16.167 

700 

17.096 

,699 

10.073 

,699 

18.803 

699 

19.753 

gradient 

297/  0 RN/L  • 

BETA  CL 

-.OlOBO  .32H0 

-.01190  ,35250 

-.OlHOO  ,38070 

-.0^90  .40160 

-.01510  .40920 

-.01500  .42660 

- 01630  .45010 

-.01710  .47330 

- 01730  .49760 

-.01770  .51860 

-.01760  .54440 

-.01700  .56670 

-.02360  .58400 

-.01630  .60620 

-.01470  .62370 

-.01270  .64220 

-.OteOO  .66000 

-.00570  .67230 

-.01460  .6B530 

.OQQOQ  .QOQOO 


3.63 

CD  CLM 

.04990  .07250 

,05440  .07450 

OBOlO  .07710 

,06630  .07950 

.06880  .08040 

.07480  .08250 

. 06350  . 08550 

,09320  .08850 

.10430  .09210 

.11350  .09470 

.12640  .09890 

.13950  .10340 

.15090  .10680 

.16600  ,11070 

,17890  .11470 

.19470  .12000 

21190  .12620 

.22480  .13160 

.24170  .14000 

.00000  .00000 


CY 

CLN 

-.00750 

00070 

-.00740 

00090 

-.00790 

.00130 

-.00790 

.00140 

-,00780 

.00150 

-,00790 

.00140 

-,00800 

,00160 

-.00830 

,00170 

-.00800 

.00160 

-.00790 

00180 

-.00770 

,00190 

-.00740 

00180 

-.00750 

.00180 

-.00790 

,00180 

-.00770 

.00170 

-.00800 

00140 

-.00850 

,00100 

- 00900 

.00050 

-.01000 

-.00030 

.00000 

,00000 

CSL  DIORB 


- 00230 

00130 

-.00240 

QODIO 

-.00220 

.00200 

-.00190 

- 

00280 

-.00190 

- 

00300 

- 00160 

.00300 

- 00140 

- 

00430 

-.00100 

- 

00510 

- 00090 

.00530 

-.00080 

- 

0C570 

-.00110 

- 

00560 

-.00140 

- 

00510 

-.00130 

- 

00480 

-.00120 

- 

00440 

-.00170 

.00260 

- 00180 

- 

00070 

- 00190 

.00310 

- 00180 

.00670 

- 00150 

.01200 

00000 

ooooo 

OATe  ao  JUN  75 


TABXATED  SOURCE  DATA  - CA5 


page  20'* 


SRcr  • 
LREP  • 
BREF  • 
SCALE  - 


CA5  ORB  7C5  AT38.J  (PRES^  Kl  F20  HIS.B  V9,JI 


tAGNOTl)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


S690 *0000  SQ.FT.  XHRP 

« 1109*0000  IN.  XO 

BETA  » 

.000 

STAB  * 

1.000 

^7H.01OO 

IN.  YMRP 

■ 

,0000  IN*  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  ■ 

.000 

936.6000 

IN.  ZHRP 

« 375  < 

,0000  IN.  ZO 

ELV-I8  - 

.000 

ELV-08  - 

3 000 

0300 

Sl-2  » 

.000 

S3-4  « 

.000 

S5-6  ■ 

.000 

lORB  • 

9.700 

RUN  NO. 

. 302/  0 

RN/L  • 

2.91  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

.H99 

4.899 

-.02230 

.17260 

.03320 

.07670 

-.00710 

.00000 

-.00260 

00360 

.500 

5.859 

-.01570 

.19820 

.03450 

.07920 

-.00700 

.00010 

-.00250 

00330 

HS9 

6.775 

-.01600 

.22530 

.03660 

.08810 

-.00700 

.00020 

-.00260 

.00300 

.^99 

7.648 

-.01640 

.25110 

.03910 

.08500 

-.00670 

,00030 

-.00250 

.00260 

.499 

8.450 

-.01670 

.27360 

.04220 

.08780 

-.00690 

.00050 

-.00270 

. 00250 

.499 

9.294 

-.01690 

.29770 

.04600 

.09090 

-.00720 

.00060 

-.00270 

.00210 

499 

10.250 

-.01050 

.32510 

.05120 

.09500 

-.00700 

.00060 

-.00280 

00160 

.500 

n.l99 

-.OHIO 

,35280 

.05710 

.09970 

-.00670 

.00100 

- 00290 

OOlOO 

499 

U.968 

-.01840 

.37530 

06850 

.10380 

-.00670 

.00110 

-.00300 

DOD60 

500 

12.889 

-.01870 

.40290 

.06390 

.10640 

-.00690 

.00130 

- 00300 

00030 

.500 

13  705 

-.01900 

42860 

.07740 

.11270 

-.00720 

.00140 

-.00290 

.00000 

.500 

14.561 

-.01930 

.45760 

.08640 

.11710 

-.00740 

.00160 

-.00290 

- 00030 

.500 

15.465 

-.01970 

>45810 

*09690 

,12180 

-.00770 

.00170 

-.00270 

-.00080 

-5G0 

16  155 

-.02010 

.50900 

.10510 

.12520 

-.00780 

.00180 

- 00860 

-.00120 

.501 

17.127 

-.02040 

.54060 

.11800 

.12970 

-.00890 

.00200 

-.00850 

-.00150 

.499 

18.012 

-.02120 

.56980 

.13100 

.13380 

-.00890 

.00220 

- 00200 

-.00830 

.500 

18.790 

-.01460 

.59690 

.14400 

.13730 

-.00970 

, 00230 

- QQieO 

-.00270 

.500 

19  740 

-.02910 

.62890 

.16100 

. 14120 

-.01040 

00250 

-.00150 

- 00340 

499 

20.524 

- 02960 

.65490 

.17620 

.14490 

-.01080 

,00260 

-.00130 

-.00400 

.500 

21.491 

-.03060 

.68360 

.19510 

.15050 

-.01160 

.00280 

-.00070 

-.00510 

.500 

22.431 

- 02690 

.70650 

.22480 

.15270 

-.01010 

.00190 

-.00130 

-.00110 

501 

23.218 

-.02520 

.72450 

.24360 

.15860 

-.00900 

.00160 

-.00200 

.00080 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

DATE 

ao  JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 

PAGE  305 

CA5  0R8  TC5  AT38.1  (PRES 

. Ki  rso 

HIS. 6 V9 

t ) 

(AGM071)  ( 20  JAN  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m. 

3690  0000  SQ 

FT  XMRP 

- 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  - 1.000 

LREF 

m 

•+74.8100  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 000 

BREF 

m 

93B.6B00  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  “ 

.000 

ELV-00  - 3.000 

SCALE 

.0300 

Sl-3  « 

.000 

S3-4  - 000 

S5-G  * 

.000 

I ORB  - 9 700 

RUN  NO, 

, 301/0 

RN/L  - 3 

.38  GRADIENT  INTERVAL  >*  -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.600 

4 96B 

-.00850 

.19030 

. 03490 

.07900 

-.00770 

.00030 

-.00260 

. 00360 

599 

5.957 

-.00090 

.31650 

.03S30 

.09160 

-.00760 

.00040 

-.00260 

00320 

601 

6.860 

-.00940 

.34370 

.03840 

.08530 

-.00770 

.00050 

-.00260 

00270 

.599 

7 730 

-.01000 

.36990 

.04100 

08830 

- 00750 

00070 

- 00270 

00300 

,600 

6.535 

-.00340 

.39370 

.04430 

.09170 

-.00730 

.00080 

-.00280 

.00180 

.599 

9.360 

- 01060 

.31560 

.04600 

.09580 

-.00740 

.00090 

-.00290 

.00150 

.600 

10  a94 

- 01090 

.34380 

.05330 

.10100 

-.00730 

00100 

- 00390 

00130 

599 

11.348 

-.01150 

.37060 

.05940 

.10630 

-.00710 

.00110 

-.00380 

.00060 

599 

11.967 

-.01170 

.39360 

.06490 

nolo 

-.00750 

00120 

- 00270 

00040 

.599 

13.893 

-.01360 

.43310 

.07330 

.11490 

-.00700 

.00150 

-.00370 

-.00050 

.600 

13.773 

-.01360 

.45080 

.08330 

.11970 

-.00820 

.00170 

-.00250 

-.00160 

.600 

14  599 

-.00860 

.47850 

.09340 

.13380 

-.00860 

.00310 

-.00230 

-.00350 

.600 

15.443 

-.01730 

.50570 

.10430 

.13830 

- 00950 

.00350 

- 00180 

- 00540 

.600 

16  117 

-.03390 

.53530 

.11490 

,13150 

-.01040 

.00370 

- OOlOO 

-.00730 

600 

17  085 

-.03680 

55110 

13010 

13580 

- omo 

0039G 

- 00070 

- 00830 

.600 

18.051 

-.03530 

.57610 

.14710 

.13990 

-.01030 

.00360 

-.00080 

-.00660 

.600' 

18.744 

-.03150 

.59470 

.16000 

.14310 

-.01030 

.00360 

-.00130 

-.00590 

600 

19  694 

- 03460 

.61950 

.17910 

.14810 

-.01050 

.00270 

-.00130 

-.00590 

.600 

30.514 

-.03340 

.63940 

. 19630 

.15390 

- 00970 

.00240 

-.00130 

-.00470 

.600 

31  391 

- 03310 

.65710 

.31430 

.15910 

-.01000 

.00230 

- 00160 

- 00340 

601 

33  338 

-.03810 

.67360 

.33460 

.16670 

- 00930 

.00200 

- 00140 

-.00330 

.601 

33.039 

-.01940 

.68640 

.35050 

.17310 

-.00830 

.00180 

-.00300 

- 00040 

.601 

33.616 

-.01190 

.69570 

.36410 

.17880 

-.00790 

.00180 

-.00330 

.00020 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00000 

.DOOOO 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

DATE  aO  JUN  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  aOB 


CA5  ORB  TC3  AT3B*1  tPRES.  K1  FEO  HIS. 6 V9  I) 


<AGM07I)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

8690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

1109, 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF 

m 

H74.01OO 

IN.  YMRP 

** 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  « 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF 

m 

936,6800 

IN.  ZMRP 

• 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-I8  - 

.000 

ELV-00  - 

3 000 

SCALE 

■ 

.0300 

Sl-S  • 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-6  - 

.000 

lORB  «• 

9 700 

RUN  NO. 

, 300/  0 

RN/t  - 

3.61  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIjDRR 

.700 

S.OHH 

-.oiaao 

.23480 

.04090 

.07870 

-.00910 

00110 

-.00860 

-.00010 

.700 

6.089 

“.01980 

.86400 

.04340 

.00170 

-.00910 

.00130 

-.00860 

-.00080 

.699 

6.9m 

-.oaoso 

.89140 

.04650 

.08580 

-.00930 

,00140 

-.00870 

-.00150 

700 

7.617 

“.08180 

.31510 

♦05030 

.08840 

-.00930 

.00170 

-.00860 

- 00880 

,700 

7.865 

“.08840 

.38880 

.05170 

.00960 

-.00940 

.00180 

-.00870 

-.00340 

.700 

a 568 

-.08890 

.34850 

.05630 

.09850 

-.00950 

.00190 

-.00880 

-.00400 

.639 

9.433 

-.08460 

.56750 

.06330 

.09600 

-.00960 

.00880 

- 00880 

- 00570 

.700 

10.335 

-.08550 

.39490 

.07850 

. 09960 

-.00950 

.00830 

-.00190 

-.00660 

.699 

M.aBO 

-.08500 

,48180 

.09890 

.10340 

-.00980 

.00880 

-.00190 

-.00610 

699 

n 951 

-.08540 

.43980 

.09070 

.10680 

- 00910 

00880 

- 00160 

- 00660 

.700 

12.893 

-.08610 

.46570 

.10840 

.11050 

-.00980 

.00830 

-.00180 

-.00730 

700 

13.768 

-.08660 

.48900 

.11380 

.11500 

-.00930 

, 00830 

-.00090 

- 00780 

.699 

14  491 

-.08600 

.50710 

.18350 

.11950 

-.00950 

,00880 

-.00050 

-.00730 

.700 

15.387 

-.08580 

.58860 

. 13670 

.18510 

“.01000 

.00880 

-.00030 

-.00710 

.700 

16.146 

-.08410 

.54410 

.14780 

.13080 

-.01050 

,00190 

-.00080 

-.00540 

.700 

17.111 

-.08050 

.56430 

. 16380 

,13610 

-.01050 

.00150 

-.00060 

-.00150 

.700 

le  100 

-.01770 

.58560 

.18060 

.14240 

-.01170 

00100 

-.00080 

.00140 

.700 

18.819 

-.01530 

.60180 

. 19390 

.14700 

-.01830 

.00080 

.00010 

.00390 

.700 

19.761 

-.01010 

.68160 

.81850 

.15340 

- 01300 

-.00010 

-.00080 

00950 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

date:  20  JU<^  75 


TABUIATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  207 


REPERENCE  DATA 


CAS  ORB  TCS  AT38.1  (PRES.  Kl  FBO  H15.8  V9. 1 ) 


(AGM072)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

w 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

nog. 0000 

IN.  XO 

ALPHA 1 • 

B.OOO 

STAB 

1.000 

LREF 

■ 

^7^.0lOO 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L 

.000 

BREF 

M 

936  6000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-18  » 

.000 

ELV-OB 

3.000 

SCALE 

M 

.0300 

SI-2  - 

.000 

S3-H 

000 

S5-6  * 

.000 

lORO 

9.700 

RUN 

NO.  306/  0 

RN/L 

,99  GRADIENT  INTERVAL  - 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

cy 

CLN 

CSL 

DIORB 

.150 

“12.032 

15.29390 

.50720 

,13290 

.09070 

.10720 

-.01210 

,04710 

-.00790 

150 

-10.016 

15.29410 

.49240 

,12680 

.09820 

.15660 

- 01190 

.04180 

-.00610 

. 150 

“0.009 

15.29660 

.47080 

,12370 

,10750 

.11710 

-.OOBtO 

03460 

-.00530 

.150 

-6.022 

15.29420 

.46740 

.12350 

.11110 

.00530 

-.00330 

.02590 

-.00420 

.150 

-4.042 

15.29280 

.47110 

.12620 

.11240 

,05390 

-.00240 

,01550 

- 00290 

. 150 

-3.059 

15.29090 

.47390 

.12850 

.11120 

.04020 

-.00140 

,01060 

-.00230 

.150 

-2,040 

15.2S910 

.47450 

.12900 

.11030 

.02450 

-.00120 

.00540 

-.00110 

.151 

-1.037 

15,29160 

,47640 

.13000 

,10790 

,00840 

.00080 

.00130 

-.00070 

.151 

.044 

15.29030 

.48090 

.13130 

.10650 

-.01160 

.00070 

-.00280 

.00050 

.150 

1.006 

15.29610 

.48600 

.13280 

.10360 

“,02500 

.ootao 

-.00680 

.00110 

. 150 

2.003 

15.29060 

.48390 

.13180 

.10370 

-.04180 

.00270 

-.01130 

.00180 

.150 

3 000 

15.28930 

.48210 

.13080 

.10220 

-.05580 

.00410 

- 01610 

.00240 

.150 

4,039 

15.2B960 

.47900 

. 12950 

.10070 

-.07200 

.00520 

-,02120 

00310 

.151 

6.102 

15.29350 

.47600 

.12670 

.09890 

-.10410 

.00820 

-,03070 

.00440 

.150 

8.095 

15.29100 

.48160 

.12680 

.09490 

-.14010 

.01200 

-.03980 

.00520 

.151 

10.090 

15.29130 

.51160 

.13400 

.08550 

-.16960 

.01260 

- 04420 

.00670 

.150 

12.021 

15.29390 

.53320 

.14000 

. 07430 

-.19940 

.01420 

- . 04850 

.00760 

GRADIENT 

-.00033 

.00141 

.00047 

“.00151 

-.01581 

.00092 

- 00443 

.00075 

RUN 

NO.  305/  0 

RN/L  « 

a.00  ORAOIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DtORB 

.500 

-12.009 

15.52510 

,66850 

.11240 

,08950 

.18530 

-.01360 

.04570 

-.06780 

.H99 

“10.071 

15.53410 

,55190 

.10850 

, 10000 

,16400 

-.01640 

.03910 

“ 04170 

.^99 

-8.072 

15.54670 

.52430 

.10380 

, 1 1450 

.12790 

-.01260 

.03170 

-.03450 

.499 

-6.077 

15.43160 

.50790 

,10010 

.11960 

.09400 

-.00980 

.02490 

-.02500 

.500 

“4.029 

15.54600 

.50140 

.09900 

.12220 

.05900 

-.00570 

.01590 

-.01790 

,500 

“3.070 

15.54610 

.49620 

.09810 

.12360 

,04250 

-.00360 

,01120 

-.01440 

.501 

“2.021 

15.54530 

.49340 

.09830 

.12280 

,02590 

-.00180 

.00610 

-.00940 

.500 

“1.C90 

15.54080 

.49240 

.09920 

,12080 

.01160 

-.00040 

.00240 

-,00550 

.500 

,007 

15,54240 

.49090 

,09790 

,12230 

-.00680 

.00180 

-.00250 

-.00160 

.500 

1.028 

15.53680 

.49820 

.09900 

.11740 

- , 02350 

.00360 

-.00700 

. 00850 

.500 

2,000 

15,53910 

.50260 

.10050 

, 1 1740 

-.03880 

.00530 

-.01080 

.00610 

.499 

3.112 

15.54170 

.50420 

,09980 

,11680 

-.05790 

.00760 

-.01620 

,01040 

.499 

4.098 

15.53840 

.50440 

.09900 

11420 

-.07420 

00960 

-,02110 

01430 

.499 

6.021 

15.53400 

.51770 

.10110 

.10740 

-.10700 

.01320 

-.02870 

021 10 

.600 

8.045 

15.52850 

.53210 

.10440 

.10100 

-.13720 

.01370 

-.03620 

.03870 

499 

10.109 

15.51360 

.56800 

.11340 

.08380 

-.17590 

.01630 

-.04130 

04870 

.499 

12.090 

15.50150 

.58770 

.11900 

. 069S0 

-,19710 

01420 

-.04770 

,07180 

GRADIENT 

-.00110 

.00099 

.00019 

“.00109 

-.01632 

,00185 

-.00447 

.00396 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC3  AT38.1  (PRES.  K1  F20  HIS. 6 VB.U  (AOM072)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

H09.0000 

IN. 

XO 

ALPHA I - 

8.000 

STAB 

1.000 

LREF  « 

474.8100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

RUO-U  • 

000 

RUO-L 

.000 

BREF  « 

936.6800 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN. 

20 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB 

3 000 

SCALE  » 

.0300 

St-2  - 

.000 

S3-4 

000 

S5-6  - 

.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO.  30^/  0 RN/L  - 3.2H  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

010R8 

600 

-12.095 

15.63710 

.59000 

.13050 

.09400 

. 18880 

-.01470 

.03700 

- 07410 

600 

-10.100 

15.65020 

.57960 

. 12650 

.10440 

.16780 

-.01700 

.03140 

- 04320 

.600 

-8.069 

16.66150 

.56900 

. 12550 

.11410 

.13740 

-.01570 

.02430 

-.02410 

600 

-6  026 

15.66500 

.55400 

. 12060 

.12030 

.10120 

-.01260 

01980 

-.01560 

.601 

-4.040 

15  66170 

.54050 

.11760 

.12230 

.06240 

-.00700 

.01340 

-.01520 

600 

-3  050 

15  66540 

.52770 

.11300 

.12710 

.04330 

-.00420 

.00980 

- 01450 

.600 

-2.030 

15.66040 

.51860 

.11020 

. 12830 

.02540 

-.00180 

.00590 

-.01210 

.600 

-1.059 

15.65860 

.51570 

.10860 

.12740 

.00970 

.00010 

.00290 

-.00950 

.593 

.064 

15.66150 

.51360 

.10800 

,12940 

-.01060 

.00290 

-.00140 

-.00750 

.601 

1.077 

15.65410 

.52190 

.11100 

.12370 

-.02730 

.00510 

- 00520 

-.00470 

.600 

2 045 

15.65570 

.53010 

.11360 

12230 

-.04710 

.00780 

-.00760 

-.00510 

.600 

3.063 

15.65590 

.53520 

.11470 

.12080 

-.06680 

01080 

-.01120 

- 00450 

599 

3.991 

15.65210 

.53880 

. 1 1530 

11740 

-.08470 

.01300 

- 01470 

-.00290 

.600 

6 054 

15  64490 

.54860 

.11840 

11100 

-.12050 

.01700 

-.02150 

.00460 

600 

8.025 

15  63100 

.56980 

. 12530 

.09370 

-.15030 

,01720 

-.02550 

.02490 

599 

10.034 

15  61570 

.50570 

.13010 

08660 

-.17030 

.01670 

-.03110 

.04960 

.600 

12. 125 

15.59680 

.60310 

.13640 

.07210 

-.20670 

.01690 

-.03740 

.07230 

GRADIENT 

- 00133 

00072 

.00006 

-.00089 

-.01811 

,00245 

-.00347 

.00162 

RUN  NO.  303/  0 RN/L  « 3.55  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.699 

-12  164 

15  76920 

.61510 

.16120 

Q9B00 

.21210 

-.00820 

02740 

-.13150 

.700 

-10.115 

15.70680 

.59990 

.15990 

.10920 

.17410 

-.00740 

.02080 

- 10110 

.701 

-8.103 

15,79760 

,59540 

.16080 

.11380 

. 14360 

-.00930 

.01560 

-.05960 

.700 

-6,062 

15.80010 

.50690 

.15770 

.11860 

.11260 

-.01050 

.01160 

-.02420 

.699 

-3.998 

15.79850 

.57010 

.15440 

. 12320 

.06960 

-.00650 

.00700 

-.01490 

.699 

-3.055 

15.60090 

.56040 

.15240 

.12530 

.04920 

-.00410 

.00470 

-.01300 

.701 

-2.063 

15.79920 

.55050 

.15050 

.12700 

.03030 

-.00220 

.00270 

-.01020 

.699 

-1.033 

15.79110 

.54130 

.14560 

.12600 

.01000 

.00010 

00230 

- 01150 

.700 

.036 

15  79460 

.53910 

.14330 

, 12820 

-.01010 

.00210 

- 00010 

-.00730 

700 

1 052 

15.7G050 

.54630 

. 14620 

.12220 

-.02830 

.00380 

-.00280 

-.00170 

.699 

2.020 

15.78700 

.66410 

.14790 

.12210 

-.04970 

.00610 

-.00330 

-.00250 

.700 

3 048 

15,79060 

.55930 

.14880 

.12290 

-.06900 

.00830 

-.00610 

.00150 

.700 

4.076 

15.78680 

.56290 

. 14950 

. 12020 

-.08970 

*01060 

- 00950 

.00590 

.699 

6.068 

15.77090 

.56380 

,15640 

.10850 

- 12610 

’ .01150 

-.01150 

.02660 

.699 

0 127 

15.75010 

.59430 

.15950 

.09990 

-.15440 

.00810 

-.01580 

.07400 

.700 

10.138 

15.74020 

.60500 

.16090 

.06390 

-.19060 

.00710 

-.02140 

. 1 1420 

.700 

12.199 

15.70930 

.62500 

.16540 

.07250 

-.22610 

.00690 

-.02710 

,14960 

GRADIENT 

-.00182 

-.00032 

-.00057 

-.00059 

-.01952 

.00207 

-.00190 

.00250 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 
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SREF  » 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

3690  0000  SQ.FT  XMRP  « 

47L.8100  IN.  YMRP  « 

936.6B00  IN.  ZMRP  ■ 

.0300 


CAB  ORB  TC5  AT30.1  (PRES. 


nog.oooo  in.  xo 

.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


Ki  rao  HIS. 6 v9. n 


ALPHA I 
RUO-U 
ELV-I0 

s!-a 

S5-6 


(AGM073)  I aO  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


8.000 

STAB 

o 

l.GOO 

000 

RUD-L 

« 

000 

.000 

ELV-OB 

- 

3.000 

.000 

S3-4 

mt 

000 

.000 

I ORB 

m 

9.700 

RUN  NO.  310/  0 RN/L  " 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

I5I 

-11.998 

13.34300 

.45300 

. 150 

-10.053 

13.34300 

.43840 

.150 

-8.059 

13  34420 

.41560 

.150 

-6.044 

13.34630 

.40880 

.151 

-4.008 

13.34500 

.41000 

.151 

-3  on 

13.33950 

41390 

.151 

-3.035 

13.34010 

.40980 

150 

-1.058 

13.33700 

.41370 

150 

-.033 

13  34010 

.41360 

. 150 

1.102 

13.33500 

.41930 

.150 

3.065 

13.34040 

.41770 

.151 

3.069 

13.33910 

.41680 

.151 

4.059 

13.34200 

.41350 

151 

6.032 

13.33730 

.41510 

.150 

8 054 

13  33660 

.42010 

.150 

10  034 

13.33840 

,45580 

.151 

13.063 

13.33400 

47340 

GRADIENT 

-.00024 

.00078 

RUN  NO  309/  0 

RN/L  • 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.501 

-12.095 

13.55550 

50820 

.501 

-10.089 

13.56550 

.49170 

.500 

-8.054 

13.57510 

.46410 

.500 

-6  114 

I3.57B30 

.44500 

.501 

-4.052 

13.59010 

43540 

.501 

-3.066 

13.5B270 

.43000 

.500 

-3.071 

13.57690 

.43560 

.499 

-1 .083 

13.57390 

.43530 

.500 

-.030 

13.57690 

.43440 

.501 

1.044 

13.57310 

.43330 

.499 

3 030 

13.57000 

.43790 

.499 

3 073 

13.53070 

.44210 

.500 

4.110 

13.56750 

.44190 

.500 

6.090 

13.56500 

.45530 

499 

0.097 

13.55830 

-47370 

.501 

10.137 

13,54480 

.50790 

.500 

13.091 

13.53090 

.52500 

GRADIENT 

-.00360 

.0015^ 

,gg  GRADIENT  INTERVAU  - -3. 

,00/  5 00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

.10130 

.08260 

.30590 

-.00880 

.09830 

. 09880 

.17750 

-.00940 

.09430 

.09710 

13690 

-.00540 

.09380 

.10350 

,10000 

- 00330 

.09570 

.10280 

.06560 

-.00090 

.09760 

.10230 

.05010 

- 00030 

.09010 

.10310 

.03860 

.00030 

.09990 

.10030 

.03080 

-.00010 

.10030 

.09590 

.00030 

.00070 

.10170 

.09330 

-.01610 

.00330 

. 1 0060 

.09290 

-.03960 

.00350 

.09940 

.09350 

-.04530 

.00330 

.09770 

.09400 

-.06070 

.00480 

09670 

.09140 

-.09460 

.00730 

. 09690 

.00700 

-.12990 

01010 

. 10520 

.07650 

-.16520 

01040 

.10890 

.06520 

-.19320 

01060 

.00033 

-.00147 

-.01595 

.00067 

.89  GRADIENT  INTERVAL  «•  -5 

.00/  5.00 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

.08960 

.07940 

.19240 

-.01050 

.08600 

.00870 

.17050 

-.01390 

.00190 

.10150 

.13130 

-.01040 

,07950 

.10790 

.09800 

-.00830 

.07710 

11140 

.06120 

-.00450 

.07640 

.11330 

,04340 

-.00370 

.07610 

.11280 

,03800 

-.00140 

. 07600 

.11110 

.01330 

-.00010 

,07600 

.11220 

-.00570 

.00150 

.07760 

.10740 

-.03350 

.00300 

.07660 

.10530 

-.03860 

.00440 

.07840 

.10530 

-.05740 

,00630 

.07760 

.10360 

-.07470 

. 00760 

.07960 

.09760 

-.10980 

.01040 

.08380 

.08890 

-.14300 

.01170 

.09160 

♦07390 

-.17500 

.01060 

.09530 

.06060 

-.30140 

.01010 

.00034 

-.00127 

-.01653 

,00146 

CSL  01 ORB 

0^*510  -.00930 

.03960  - 007E0 

.03330  - 00650 

.03500  -.00530 

.01530  -.00380 

0 1 0 1 0 - 00390 

.005^0  -.00330 

.00140  -.00090 

-.00330  - 000 10 

- 00650  .00030 

-.□ItlO  00130 

-.01570  00300 

-.03030  .00350 

- 02930  .00380 

- 03740  00490 

-.04050  .00630 

-.04660  .00800 

-.00437  .00079 


CSL  DIORB 

04390  -.07390 

.03680  -.04540 

.03970  -.03750 

.03410  -.03760 

01590  - 03080 

.OHIO  -.01660 

.00630  -.01130 

.00310  - 00600 

-.00360  -.00130 

-.00730  .00390 

-.01130  .00830 

-.01630  .01330 

-.03110  .01910 

-.03630  .02810 

-.03500  04310 

>-,03880  ,06310 

-.04510  .07900 

-.00447  .00486 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CA9 
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CAS  0RBTC5Af38.1 

REPERENCE  DATA 


SREF  «• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

U09.0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

H74.8100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  « 

936.6BOO 

.0300 

IN 

ZMRP  • 

375.0000 

IN. 

20 

(PRES*  K1  FBO  H15.6  V9.1)  (AGM073)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

6.000 

STAB 

1 000 

RUO-U 

.000 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

3 000 

SI-2 

m 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

K 

.000 

lORB 

9.700 

RUN  NO.  300/  0 RN/L  - 3.26  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIOR0 

.601 

-12.113 

13.64910 

♦54030 

.10290 

.08070 

.19100 

-.01070 

.03900 

-.09130 

.600 

-10. 14H 

13.66140 

.52620 

.09750 

.09040 

.17310 

-.01530 

03390 

-.05170 

.600 

-8.0H6 

13.67560 

.51210 

♦09620 

.10140 

.13730 

-.01200 

.02630 

-.03680 

.599 

-e.oi+o 

13.6B480 

.49160 

.09220 

.10940 

.10420 

-.01100 

.02070 

-.02220 

.601 

-»+.085 

13.67950 

.47620 

.08970 

.11200 

.06590 

-.00630 

.01430 

-.01080 

.600 

-3.032 

13.68570 

.46170 

.08530 

11710 

,04460 

-.00350 

.00990 

- 01730 

.601 

-2.025 

13.68420 

.45200 

.08320 

.11830 

.02730 

- 00150 

.00580 

-.01340 

.601 

-l.0^^ 

13.60060 

.44950 

.08160 

.11770 

.01130 

.00000 

.00210 

- 00650 

.600 

.001 

13  6B0I0 

.44840 

.08140 

.11880 

-.00860 

00210 

- 00250 

-.00350 

601 

1.063 

13.67530 

.45690 

.08370 

.11360 

-.02490 

.00370 

-.00670 

.00180 

.601 

2.033 

13.67530 

.46530 

.08570 

.11140 

-.04250 

.00580 

- 00950 

.00360 

.601 

3.058 

13.67490 

.47400 

.08720 

.10910 

-.06310 

00860 

-.01370 

.00490 

601 

4.022 

13  66720 

.48060 

.06840 

.10480 

-.08300 

01120 

-.01790 

.00700 

.600 

6 034 

13.66300 

.49310 

.09110 

.09820 

-.11700 

01380 

-.02500 

,01950 

.600 

8.072 

13.64880 

.52070 

.03800 

.08560 

- 15020 

.01440 

-.02880 

03780 

,600 

10.061 

13.63260 

.53450 

.10320 

.07470 

-.17560 

.01200 

-.05390 

.06980 

.800 

12.125 

13.61670 

.54020 

.10790 

,06370 

-.20510 

01200 

-.03990 

.09270 

GRADIENT 

-.00171 

.00142 

.00012 

-.00115 

-.01796 

.00204 

-.00392 

.00352 

RUN 

NO  307/  0 

RN/L  « 

3.S7  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.700 

-12  165 

13.76190 

.56200 

.13160 

.08420 

.20570 

-.00630 

.02580 

-.13080 

.699 

-10.121 

13.77770 

.55160 

.12920 

09410 

17380 

-.00760 

.02010 

-.09260 

.699 

-8.113 

13.78950 

.54610 

.12940 

.10020 

.14620 

-.01050 

.01530 

-.04860 

.700 

-6.048 

13.79210 

.53920 

. 12820 

,10440 

.11470 

-.01130 

.01090 

-.01640 

.700 

-4  055 

13.79680 

.52010 

. 12540 

.11030 

.07170 

-.00630 

.00710 

- 01600 

.700 

-3.072 

13.79970 

.51040 

. 12350 

.11350 

.04910 

-.00350 

.00460 

-.01550 

.701 

-2.053 

13  79B90 

.49940 

.12110 

.11470 

.02960 

-.00130 

.00260 

-.01430 

.700 

-1  029 

13.79020 

.49200 

.11670 

.11410 

.01050 

.00070 

,00180 

-.01440 

.700 

.054 

13.79420 

.49050 

. 1 1500 

11540 

- 00910 

.00260 

-.00060 

-.01050 

.700 

1.056 

13.78440 

.49890 

. 1 1730 

.11010 

-.02610 

.00400 

-.00330 

-.00440 

.699 

2.019 

1 3. 78460 

.50750 

♦11870 

.10860 

-,04620 

.00600 

-.00400 

-.00370 

.700 

3.065 

13.79120 

.51380 

.12010 

.10860 

-.06870 

.00870 

-.00650 

-.00260 

.700 

4 064 

13.78440 

.51820 

.12110 

.10540 

- 08970 

.01100 

-.00960 

.00060 

.700 

6.034 

13.76520 

.53870 

♦12690 

.09350 

-.12710 

.01320 

-.01190 

.01310 

.699 

8.071 

13,74560 

.54980 

♦12940 

.08360 

15590 

.01120 

-.01610 

.05110 

.700 

10.166 

13,72740 

.56110 

.13230 

.07320 

-.18490 

.00770 

-.02050 

.09980 

.700 

12.127 

13.70220 

.57290 

.13530 

.06110 

-.21610 

.00630 

-.02620 

.13800 

GRADIENT 

-.00173 

00041 

-.00052 

-.00082 

-.01942 

00202 

-.00194 

.00223 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT39.1  (PRES*  K\  F20  HtS* lA  V9.I) 


(A0MO7H)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690*0000 

SQ. 

FT.  XMRP 

- 1109. 

0000  IN.  XO 

BETA 

.000 

STAB  “ 

1.000 

LREF  « 

47H  0100 

IN. 

YMRP 

- 

,0000  IN.  YO 

RUO-U  « 

.000 

RUD-L  •• 

.000 

BREF  - 

935. 6800 

IN. 

ZMRP 

« 375. 

0000  IN.  20 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  - 

0300 

SI-2  “ 

.000 

S3-4 

GOO 

S5-6  •» 

.000 

fORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

, 313/  0 

RN/L  » 

2.88  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

500 

5.135 

-.03030 

. 17970 

.03330 

,07740 

-.00640 

.00020 

- 00230 

00250 

.501 

6.060 

-.01680 

.20520 

.03480 

07990 

- 00630 

0003C 

-.00230 

.00220 

499 

6 0B2 

-.02400 

.22930 

.03680 

.08240 

- 00640 

.00040 

-.00230 

00190 

.500 

7.693 

-.01760 

.25330 

.03920 

.08520 

-.00620 

.00050 

-.00230 

00140 

.500 

8.664 

-.01850 

,28040 

.OH300 

. 08B50 

-.00620 

.00080 

-.00240 

. 0OC50 

.500 

9.665 

-.01900 

.30070 

.04780 

.09250 

-.00600 

.00100 

-.00250 

.OOGOO 

.501 

10.632 

-.02640 

.33840 

.05320 

.09700 

-.00620 

.00120 

-.00260 

-.00050 

.500 

11.671 

-.02700 

.36640 

.06010 

.10240 

-.00620 

.00140 

-.00270 

-.00110 

499 

12.609 

-.02740 

,39460 

.06730 

.10690 

-.00620 

.00160 

-.00270 

-.00150 

.499 

13.602 

-.03460 

.42570 

.07620 

.11210 

-.00660 

.00180 

-.00260 

-.00190 

.499 

14  581 

-.02790 

.45810 

.08630 

.11730 

-.00690 

.00190 

-.00250 

-.00210 

.499 

15.478 

-.02830 

.48890 

.09680 

.12190 

-.00740 

.00200 

-.00230 

-.00250 

.499 

16  678 

-.02210 

.52610 

.11150 

.12770 

-.00760 

.00220 

- 00210 

-.00330 

.499 

17  559 

-.02930 

.55480 

.12390 

.13180 

- 00820 

.00230 

- 00180 

- 00360 

.499 

18.503 

-.02980 

.58740 

.13880 

.13620 

- 00870 

.00250 

-.00140 

- 00420 

.499 

19  456 

-.03720 

.61980 

. 15540 

.14030 

-.00950 

.00260 

- 00130 

- 00470 

.500 

20.404 

-.03800 

.65130 

. 17350 

.14480 

-.01020 

.00280 

-.00080 

-.00550 

500 

21  477 

-.03890 

.68410 

.19560 

.15070 

- OHIO 

00300 

-.00030 

- 00650 

.501 

22.427 

- . D3770 

.70770 

22300 

.15380 

-.01070 

.00250 

- OOOlO 

- 00530 

.500 

23  402 

-.04320 

.73150 

24580 

.16130 

-.01020 

00230 

- 00050 

-.00380 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  212 


CAS  ORB  TC8  AT3TB.1 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - t 109.0000  IN.  XO 

LREF  • H74.01OO  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YO 

0REF  • 936.6800  IN.  2HRP  « 3T5.0000  IN.  ZO 

SCALE  " .0300 


tpntn.  KI  F20  HIB.IA  Vfi.l)  IAOM07m  I 20  JAN  7B  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

H 

.000 

STAB 

m 

1.000 

RUO-U 

■ 

.000 

RUO-L 

■ 

.000 

ELV-IB 

n 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

Sl-2 

■■ 

.000 

S3-4 

■ 

.000 

S5-6 

■ 

.000 

I ORB 

m 

9.700 

RUN  NO, 

, 312/0 

RN/L  • 

3.8H  ORAOIENT  INTERVAL  ■ -8. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

5.179 

-.02190 

.19790 

.03600 

.07950 

-.00810 

,00030 

-.00250 

.00400 

.600 

6.107 

-.02940 

.22340 

.03740 

.08210 

-.00800 

.00040 

-.00260 

.00350 

.601 

6*9H^ 

-.02320 

.24640 

.03950 

.06510 

-.00910 

.00060 

-.00260 

,00270 

.600 

7.807 

-.02380 

.87370 

.04220 

.08830 

-.00790 

.00070 

-.00260 

,00230 

.600 

8.7^9 

-.02480 

.30070 

.04500 

.09250 

-.00760 

.00090 

-.00870 

.00110 

.SS9 

9,755 

-.02540 

.32810 

.05060 

.09780 

-.00750 

.00110 

-.00290 

.00050 

.600 

10.753 

-.02630 

.35670 

.09660 

.10340 

-.00720 

.00130 

-.00260 

-.00040 

.599 

U.7H5 

-.02660 

.38690 

.06390 

.10830 

-.00750 

.00140 

-.00280 

-.00070 

.599 

ie.726 

-.03H60 

.41010 

.07210 

.U3BG 

-.00760 

.00170 

-.00260 

-.00180 

.600 

13.669 

-.04270 

.44790 

.08150 

.11860 

-.00830 

.00200 

-.00240 

-.00300 

.600 

1^.685 

-.03790 

.48210 

.09390 

.12410 

-.00890 

.00240 

-.00200 

-.00530 

600 

15.613 

-.0H7O0 

.51220 

.10740 

.12900 

-.00970 

.00280 

-.00140 

-.00760 

.600 

16  817 

-.03510 

.54450 

. 12630 

,13440 

-.01080 

.00310 

-.00050 

- 00970 

.600 

17.700 

-.03340 

.56810 

.14160 

.13020 

-.01000 

.00280 

-.00070 

-.00790 

.599 

18  603 

-.04040 

.59240 

.15790 

,14250 

-.01010 

.00280 

-.00070 

-.00800 

.599 

19.616 

-.03970 

.61900 

.17780 

. 14740 

-.00950 

.00280 

-.00100 

- 00730 

.600 

20.6S2 

-.03790 

.64400 

.19990 

. 15340 

-.00890 

.00250 

-.00130 

-.00540 

.601 

21.666 

-.03670 

.66330 

.22120 

.16140 

-.00860 

.00230 

-.00150 

- 00410 

.601 

22.6H6 

- 03540 

.67950 

.24230 

. 16970 

-.00790 

.00180 

-.00110 

- 00280 

.600 

23.638 

-.03520 

,69970 

.25490 

.17900 

-.00810 

.00140 

.00000 

- 00270 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  813 


CA5  ORB  TC5  AT38, 1 (PRES,  F*aO  N15.  lA  V9.t) 


(AOM074)  ( aO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

8690,0000 

SQ.FT.  XMRP 

• 1109, 

.0000  IN.  XO 

BETA 

000 

STAB 

1.000 

LREF  » 

^74,BtOO 

IN.  YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUO-U 

.000 

RUD-L  - 

000 

BREF  - 

936,6600 

IN  ZMRP 

« 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB  « 

3.000 

SCALE  " 

.0300 

1 

cu 

1 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  - 

.000 

10R8  ■ 

9.700 

RUN  NO. 

. 311/  0 

RN/L 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

5. 153 

-.02590 

.83670 

.04110 

.07890 

- 00890 

00!  10 

-.00850 

00000 

.700 

6,388 

-.05440 

.86960 

.04400 

. 08280 

- 00900 

.00180 

-.00850 

- 00000 

.699 

7.017 

-.08780 

.89550 

.04710 

.08540 

-.00910 

.00150 

-.00850 

- 00190 

,700 

7.676 

-.02910 

.38850 

.05180 

.08930 

-.00910 

.00170 

-.00250 

-.00380 

.693 

8.888 

-.03740 

.35830 

.05910 

09350 

-.00940 

.00190 

-.00880 

- 00460 

.700 

9.em 

-.03190 

.38060 

.06790 

.09740 

-.00980 

.00880 

-.00180 

-.00610 

,699 

10.831 

-.03800 

.40910 

♦07880 

.10130 

-.00980 

.00800 

-.00180 

-.00530 

699 

n.902 

-.03880 

.43900 

.09070 

.10570 

-.00910 

.00810 

-.00140 

-.00610 

.700 

18.788 

- 03910 

.46890 

10170 

.10990 

-.00960 

.00810 

- 00090 

- 00640 

.699 

13.804 

- 03260 

.48910 

.11490 

.11510 

-.00960 

00810 

-.00040 

- 00690 

.699 

14.886 

-.03830 

.51570 

.18940 

.18180 

-.00970 

.00800 

-.00010 

-.00660 

,699 

15.763 

-.03180 

.53610 

.14850 

. 18750 

-.01010 

.00190 

-.00010 

-.00550 

.699 

16.960 

- 08760 

.56160 

.16130 

13450 

-.01070 

.00150 

-.00050 

- OOIBO 

.700 

17  esQ 

- 02660 

.56100 

.17690 

. 13990 

- 01090 

00130 

- 00040 

-.00070 

,700 

18.884 

-.03090 

.60860 

.19590 

. 14740 

- 01170 

.00080 

00000 

00200 

.700 

19.846 

-.08030 

.68370 

.81470 

, 15430 

-.01810 

.00040 

-.00040 

.00600 

699 

80.793 

-.02430 

.64430 

,83470 

16180 

- 01830 

.00000 

- 00050 

00920 

.701 

81  867 

-.01810 

.66790 

.85970 

17090 

- 01300 

-.00070 

- 00100 

.01490 

.700 

88.893 

-.00700 

.69160 

.80490 

. 17980 

-.01350 

-.00140 

-.00140 

.02060 

,700 

83.884 

-.00850 

.71160 

.30900 

. 16940 

-.01410 

-.00220 

-.00140 

. 02670 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  CAS 


PAGE  214 


CAS  ORB  TCS  AT38*l  (PRES*  K1  F20  HIS.IA  V9.1)  (AGM075)  ( 80  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA,  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ. 

•FT.  XMRP 

- 1109. 

.0000  m.  xo 

BETA  - 

.000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

474.8100 

IN. 

YMRP 

- 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  - 

000 

BREF  • 

936.6800 

IN. 

ZMRP 

• 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  «• 

45.000 

S3-4  » 

45.000 

S5-6  « 

45.000 

lORB  - 

9 700 

RUN  NO. 

. 316/  0 

RN/L  • 2, 

.88  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.499 

5.319 

-.02220 

32100 

,04280 

.07200 

-.00720 

00000 

-.00260 

00350 

.500 

6.213 

-.02240 

.34770 

.04600 

.07390 

-.00680 

.00010 

-.00260 

. 00330 

.501 

7.069 

-.02980 

.37500 

.04980 

.07640 

-.00660 

.00020 

- 00260 

00260 

.500 

7.906 

-.03000 

.40080 

.05420 

.07900 

-.00680 

.00040 

- 00280 

.00270 

.499 

8 877 

-.02400 

.42820 

.05980 

.08300 

-.00660 

.00070 

- 00300 

.00170 

.501 

9.848 

-.02450 

.45570 

.06650 

.08720 

-.00650 

.00080 

-.00310 

.00130 

.500 

10.831 

-.08540 

.48410 

.07410 

.09160 

-.00660 

.00110 

-.00310 

.00030 

.501 

11.807 

-.03280 

.51390 

.08320 

.09610 

-.00680 

00130 

-.00310 

- 00010 

.500 

12.616 

-.03320 

.54510 

.09370 

.10060 

-.00740 

.00150 

-.00270 

-.00050 

499 

13  809 

-.02650 

.57750 

.10560 

.10520 

-.00720 

.00160 

- 00270 

-.00080 

.499 

14.787 

-.02710 

.61050 

.11870 

.10930 

-.00800 

.00180 

- 00240 

-.00140 

.499 

15.714 

-.02830 

.64290 

.13310 

.11330 

-.00860 

.00210 

- 00200 

-.00270 

.499 

16.837 

-.03620 

.68000 

.15300 

.11720 

-.00920 

.00240 

-.00160 

- 00380 

.499 

17  751 

-.03200 

.70440 

. 17530 

.11880 

- 00710 

.00150 

- 00290 

00060 

.499 

18.703 

-.02640 

.73360 

.19560 

.12230 

-.00760 

.00190 

-.00280 

-.00080 

.499 

19.654 

-.02630 

.76000 

.21650 

.12620 

-.00740 

.00210 

-.00320 

-.00060 

.499 

20.601 

-.01800 

78300 

.23770 

.13070 

-.00680 

.00210 

- 00420 

00090 

.499 

21.677 

-.01670 

.79960 

.25930 

.13810 

-.00610 

,00200 

-.00490 

.00230 

.499 

22.615 

-.02180 

♦80730 

.27660 

.14650 

-.00540 

.00160 

- 00550 

00420 

.499 

23.556 

-.02060 

.80980 

.29280 

.15670 

-.00440 

.00160 

-.00590 

.00570 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

.00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  215 


CAB  ORB  TCS  AT38,J 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1109.0000 

IN,  XO 

LREF  « 

8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BREF  « 

936  6900 

IN. 

7MRP  « 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  - 

.0300 

(PRES*  Kl  F20  HtS*lA  V9.1)  (AGM075)  ( 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

1 000 

RUD-U 

ooc 

RUO-L 

000 

ELV-IB 

ooc 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

H5.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

H5.000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO.  315/  0 


RN/L  - 3.23 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

.599 

5.174 

-.02780 

.34100 

.04600 

.601 

6.152 

- 02150 

.37160 

.04990 

599 

7 033 

-.02900 

.39990 

.05380 

.599 

7,714 

-.02270 

.42190 

.05750 

599 

7.944 

-.02280 

.42900 

.05BS0 

.599 

0 647 

-.03050 

.44920 

.06350 

600 

9.492 

-.02500 

.47390 

.07020 

.600 

10.401 

- 02780 

.50150 

,07900 

.601 

11.892 

-.03040 

52800 

,08970 

.600 

12.092 

-.03590 

.55170 

10140 

600 

13  016 

-.03380 

♦57B10 

.11600 

.600 

13.861 

-.02570 

.60280 

, 12920 

.599 

14.630 

-.03260 

.62730 

.14260 

.599 

15  513 

- 02540 

65280 

.15890 

.599 

16  233 

- 01730 

67020 

. 17240 

599 

17  183 

-.02330 

.69090 

.19050 

.600 

18.116 

-.02340 

.71120 

.20870 

.600 

18.616 

-.02350 

.72500 

.22260 

♦ 600 

19.772 

-.02410 

.74300 

.24150 

600 

20  622 

-.01780 

.75550 

.25730 

.600 

21 .522 

-.02460 

.76000 

.27160 

.393 

22  450 

- . 02450 

.76340 

.28660 

599 

23.230 

- 03820 

.77190 

.30070 

600 

23  711 

- 02410 

.77500 

,31010 

GRADIENT 

00000 

00000 

00000 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR0 

.07300 

-.00740 

.00000 

-.00270 

.00490 

.07470 

-.00760 

.00020 

-.OOHBO 

.00430 

.07760 

-.00740 

.00040 

-.00290 

00370 

.08050 

-.00740 

.00050 

-.00290 

.00300 

.03170 

-.00750 

.00060 

-.00290 

.00300 

♦08480 

-.00760 

00070 

-.00290 

00210 

.08860 

-.00810 

00110 

- 00280 

00070 

. 09270 

-.O08B0 

.00170 

-.00250 

-.00210 

♦C9820 

-.00880 

.00210 

-.00120 

-.00470 

.09840 

-.00930 

00180 

- 00130 

- 00330 

♦10120 

-.00B50 

.00150 

-.00190 

-.00120 

♦ 10430 

-.00790 

.00130 

-.00220 

.00000 

♦ 10730 

-.00780 

.00140 

-.00230 

.00010 

♦ 11060 

- 00770 

.00140 

- 00250 

.00040 

,11370 

-.00720 

.00140 

-.00330 

00160 

.11780 

-.005B0 

.00150 

- 00410 

00250 

. 12220 

-.00690 

.00170 

-.00450 

.00240 

. 12560 

-.00700 

.00180 

-.00450 

.00240 

.13120 

-.00730 

.00190 

-.00410 

.00170 

♦13730 

-.00760 

.00200 

-.00390 

.00110 

. 14650 

-.00760 

00190 

- 00350 

00120 

. 13650 

-.00740 

.00180 

-,00300 

00130 

16470 

- 00670 

.00150 

- 00250 

.00150 

, 17040 

-.00660 

00140 

- 00240 

.00180 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

,00000 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  BIS 


SREF  - 
LREF  - 
8REF  - 
SCALE  » 


CAS  ORB  7C5  AT3S.1  tPREB,  Kl  F20  HIB.IA  V9  1) 


(AGM075)  t 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690,0000 

SO 

FT  XMRP 

« 1109,0000  IN,  XO 

BETA 

000 

STAB  • 

l.OOO 

»f74  8100 

IN. 

YMRP 

* 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

OOD 

RUD-L  - 

.000 

936,6800 

IN 

ZMRP 

» 375.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  « 

,000 

ELV-OB  - 

3.000 

,0300 

Sl-2  « 

45.000 

S3-4  - 

45.000 

S5-6  « 

45.000 

lORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

► 314/  0 

Rk/L  - 

3.52  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

0ETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

5.25i 

-.02490 

.37960 

.05630 

.07200 

-.00890 

.00090 

-.00270 

.00090 

699 

6.239 

-,02140 

.40770 

.06370 

.07330 

-.00970 

.00150 

-.00200 

-.00260 

.699 

7.099 

-.03480 

.43540 

,07080 

.07600 

-.00910 

.00140 

-.00200 

- 00210 

.700 

7.760 

-.02820 

.45270 

,07690 

.07860 

-.00900 

.00150 

-.00190 

-.00250 

.700 

8 13! 

-.02810 

.46290 

.08070 

.08000 

-.00900 

0015D 

-.00210 

-.00240 

.700 

8 673 

-.02740 

.47700 

.08640 

.08170 

- 00840 

.00140 

-,00230 

- 00170 

,700 

9,517 

-,02650 

,49840 

,09570 

.08520 

-.00840 

,00130 

-.00250 

-.OOOBO 

.700 

10  31H 

-.02690 

.51940 

,10580 

.08850 

-.00830 

.00140 

-.00230 

-.00120 

,701 

11  231 

- 02770 

.54230 

.11820 

.09170 

- 00620 

,00160 

-.00230 

- 00200 

,701 

11.961 

-.02840 

.56030 

.12850 

.09430 

-.00810 

.00160 

-.00200 

-.00270 

.699 

12.873 

-.02020 

.58300 

.14160 

.09750 

-.00780 

.00170 

-.00270 

-.00250 

,699 

13.786 

- 03440 

.60740 

.15670 

.10060 

-.OOB9C 

.00170 

-.00300 

-.00180 

.700 

m.H59 

- 03360 

.62690 

.16920 

.10210 

-.00680 

.00170 

-,00320 

-.00120 

.701 

15.325 

-.03360 

.65040 

.18580 

.10510 

-.00660 

,00170 

-.00310 

-.00100 

699 

16.127 

- 03300 

.67020 

.20020 

.10900 

-.00640 

.00170 

- 00340 

-.00030 

.699 

16  964 

-.03130 

.68780 

.21580 

.11350 

- 00680 

.00150 

-,00350 

001  HO 

,699 

17.948 

-.02170 

.70480 

.23340 

.11990 

-.00730 

.00120 

-,00340 

.00430 

.700 

10.708 

- 01960 

71750 

.24610 

.12500 

-.00730 

.00090 

- 00350 

00650 

.699 

19.658 

-.01660 

.72870 

.26420 

.13350 

-.00770 

,00040 

-.00310 

. 00970 

.700 

20  580 

-.01840 

.73630 

.27860 

.14350 

-.00760 

-.00050 

-.00310 

.01530 

.700 

21  352 

-.01520 

,73970 

.28990 

.15400 

-.00880 

-.00120 

- 00240 

.01880 

699 

22,311 

- 01250 

,74260 

.30390 

. 16660 

-.00960 

-,00180 

-.00170 

,02180 

.700 

23.108 

-.00890 

.74410 

.31620 

,17950 

-.01060 

-.00250 

-.00150 

.02590 

.700 

23.919 

-.00720 

.74550 

.32870 

.19310 

-.01030 

-.00250 

-.00220 

.02790 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

00000 

.00000 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  217 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TCS  AT38.1  CPRES.  Kt  F20 

H15.1A  V9. 

1) 

(AGH076)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT*  XMRP  • 1109. 

0000  IN,  XO 

ALPHA I - 

6.000 

STAB  - 1.000 

H7‘f.8IOO 

IN  YMRP  • 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

RUO-L  - 000 

936.6800 

IN.  ZMRP  - 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB  - 3 000 

0300 

SI -2  • 

45  OOO 

S3-4  - 45  000 

S5-6  - 

45.000 

I ORB  “ 9.700 

RUN  NO.  319/  0 

RN/L  - 

2.67  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-*12.156 

13.75010 

.61490 

.11040 

.07990 

,16250 

-.01030 

.05400 

-.08100 

.501 

-lo.loe 

13.76690 

,59720 

.10630 

.09190 

, 18580 

-.01440 

,04750 

-.05150 

.501 

-0.098 

13.78990 

.57170 

.09870 

. 10740 

,18340 

-.01000 

.03070 

-.04880 

-6.092 

13.79800 

.57230 

.10000 

. 10900 

.09480 

00850 

,02900 

-.03130 

.501 

-4.046 

13.79840 

.57430 

.10240 

. 10920 

.06270 

-.00320 

.01800 

-.08130 

.501 

-3.051 

13.79810 

.57400 

.10330 

.11040 

.04440 

-.00330 

,01300 

-.01670 

.500 

-2.058 

13.79230 

.57320 

.10400 

.10910 

.02770 

-.00160 

.00800 

-.01230 

.501 

-1.063 

I3.708GO 

.57620 

.10510 

, 10550 

.01160 

00030 

,00300 

-,00830 

.500 

.008 

13.78730 

.57590 

.10550 

.10530 

-.00570 

.00140 

-.00240 

-.00110 

.500 

1.009 

13.70330 

.58330 

.10700 

.10070 

-.02240 

.00300 

-,00720 

.00370 

.500 

2.018 

13.78250 

.58730 

.10730 

.09940 

-.03940 

00430 

-.01270 

.01010 

.500 

3.032 

13.78040 

.58830 

.10650 

.09770 

-.05580 

.00620 

-.01780 

.01400 

.500 

4.019 

13.77560 

.58650 

,10530 

.09610 

-.07230 

.00790 

-.02300 

01870 

.500 

o 079 

13.77310 

.58400 

.10350 

.09450 

-.10510 

,01060 

- 03370 

03110 

.493 

8.105 

13.76050 

.59050 

.10520 

,08770 

13620 

.01220 

-.04250 

.04480 

.499 

10.069 

13.74520 

.60520 

.11000 

,07680 

-.16440 

.01160 

-.04970 

.06490 

.500 

12.085 

13  72450 

.62770 

.11550 

. 06220 

-.19300 

.01140 

-.05530 

.08170 

GRADIENT 

-.00266 

.00209 

,00049 

-.00189 

-.01657 

.00158 

-.00511 

.00505 

RUN  NO.  318/  0 

m/I  ■ 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  •«  -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600  ‘ 

-12.125 

13.05010 

,63850 

*13070 

.07790 

, 18640 

-.01240 

.04110 

-.08420 

.599 

-10,121 

13.87590 

.62260 

*13230 

.09190 

.17250 

-.01730 

.03610 

-.04380 

.599 

-8.105 

13.89720 

.60720 

.12960 

.10460 

.13650 

-.01400 

.02940 

-*03430 

.600 

-6.107 

13.90250 

.60400 

,12960 

. 10580 

.10420 

-.01190 

.08320 

-.02100 

.593 

-4.053 

13.90570 

.60760 

,12980 

,10620 

.06780 

-.00740 

.01500 

-.(31520 

.600 

-3.062 

13.90860 

.60560 

.12980 

.10790 

,04900 

-.00490 

.01060 

-.01310 

.500 

-2.063 

13.90640 

.60130 

.12920 

.10760 

.02990 

-.00250 

.00640 

-.01070 

.600 

-1.027 

13.89980 

.60390 

,12980 

.10390 

.01230 

-.00070 

.00200 

-.00580 

.599 

-.070 

13.69720 

.60330 

,12980 

.10440 

-.00540 

.00140 

-.00170 

-.00250 

.600 

1.027 

13.88940 

.61150 

.13210 

.09900 

-.02530 

.00370 

-.00590 

.00110 

.600 

2.084 

13.89220 

.61590 

,13330 

.09730 

-.04250 

.00540 

-.01030 

*00670 

.599 

3.082 

13.89470 

.61750 

.13280 

.09590 

- 06210 

,00800 

-.01500 

,00690 

.599 

4 033 

13.88380 

.61530 

.13160 

,09470 

-.07970 

.01030 

-.01910 

.01130 

.600 

6.061 

13.87700 

*61660 

.13170 

.09080 

-.11560 

.01390 

-.02600 

01950 

.533 

8.112 

13.86500 

.62050 

.13130 

. 08640 

-.14770 

,01530 

-.03270 

.03740 

.601 

10.095 

13.83970 

.63570 

.13710 

*07390 

-.17540 

.01440 

-.03820 

.06330 

.599 

12  094 

13.81270 

*65570 

.14260 

.05770 

- 20380 

.01450 

-.04400 

08430 

GRADIENT 

-.00315 

00170 

.00045 

-.00176 

-.01809 

.00212 

-.00416 

. 00349 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


HAUL  a 1 b 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


CAB  ORB  TC5  AT36.1  (PRES.  K1  FSO  HIS. iA  V9.1) 


(A0M076)  ( aO  JAN  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


3690.0000 

SQ.FT.  XMRP  - n09 

0000  IN.  KO 

ALPHA I « 

6.000 

STAB  «• 

1.000 

474.0100 

IN.  YMRP  « 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  ■ 

.000 

RUD-L  - 

000 

936.6600 

IN.  ZMRP  « 375.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  « 

3.000 

.0300 

SI-8  - 

45,000 

S3-4  • 

45.000 

S5-8  - 

45.000 

lORB  • 

9.700 

RUN 

NO,  317/  0 

RN/L  • 

3.82  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R9 

.700 

-le.lBS 

13.96060 

.66620 

.17140 

.07720 

.19990 

-.00730 

.03370 

-.13390 

.699 

-10.085 

13.99330 

.64590 

. 16650 

,09290 

.16550 

-.00750 

.02710 

-.09980 

701 

-B.oe? 

14.01110 

.63860 

.16840 

.10060 

.13860 

-.01060 

.02170 

-.05400 

.700 

-6.070 

14.01150 

.63240 

.16680 

.10120 

.10870 

-.01100 

.01750 

-.02590 

.700 

-4.073 

14.01120 

.62690 

.16520 

.10200 

.06960 

- 00640 

.01200 

-.02160 

700 

-3  068 

14.01660 

62130 

.16300 

.10460 

.04970 

-.00380 

.00770 

- 01940 

.699 

-a  008 

14.01350 

.61500 

.16170 

.10490 

.03210 

-.00180 

00410 

-.01510 

.700 

-1  079 

14.00520 

.61560 

.16180 

.10110 

.01450 

-.00030 

.00090 

-.00870 

.700 

054 

14.00280 

61460 

.16150 

.10130 

-.00680 

.00190 

-.00270 

- 00390 

700 

1.033 

13  99440 

62280 

.16360 

.09560 

-.02550 

.00390 

-.00580 

.00050 

700 

2 098 

13  99350 

.62860 

.16500 

09430 

-.04390 

.00550 

-.00920 

.00700 

.700 

3 034 

13  99290 

.63290 

.16590 

.09370 

-.06310 

00780 

-.01240 

.00920 

.700 

4,068 

13  99630 

.63070 

.16510 

,09430 

- 08370 

.01020 

-.01610 

.01270 

.700 

5 058 

13.98500 

63870 

. 16640 

.09010 

- 11890 

.01190 

-.02060 

03100 

.700 

8.136 

13.96320 

.64570 

.16790 

.08270 

-.14730 

.01000 

-.02530 

.06930 

.700 

10.154 

13  93130 

.66550 

. 17230 

.06840 

-.17750 

.00880 

-.02900 

.10210 

.669 

12.205 

13.89480 

.68180 

. 17480 

.05240 

-.21000 

.00770 

- 03BIO 

.14130 

GRADIENT 

-.00297 

.00138 

.00023 

-.00147 

-.01864 

00195 

-.00336 

.00451 

DATE  £0  vlUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  £19 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  « 


CAS  ORB  TC5  AT38.1  (PRES.  Kl  F£0 


V9.1) 


(AGM077)  ( 20 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2590.0000 

5Q. 

FT  XKRP 

- 1109 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

RUO-U  « 

474.8100 

TN. 

YMRP 

- 

.0000  IN.  YO 

RUO-L  - 

.000 

Sl-2 

936.6800 

IN, 

ZMRP 

» 375.0000  IN.  ZO 

S3-4  • 

45.000 

S5-B  ■ 

,0300 

lORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

383/  0 

RN/L  - 

1.89  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.300 

4.903 

♦00270 

.28910 

.03970 

.06910 

-.00560 

00030 

-.00260 

.00080 

.300 

5.893 

.00950 

.31550 

.04290 

.07110 

-.00550 

00040 

-.00250 

.00060 

.300 

6.606 

.00970 

.34230 

.04740 

.07330 

-.00580 

.00040 

-.00280 

.00080 

.299 

7.653 

.00260 

.36860 

.05240 

.07570 

-.00570 

00050 

- 00280 

00060 

.300 

8.451 

♦00230 

.36960 

,05670 

.07010 

-.00500 

00070 

- 00280 

00040 

300 

9.268 

. 00900 

.41170 

.06200 

.08100 

-.00420 

.00080 

- 00290 

00010 

300 

to. 194 

.00900 

.43610 

.06880 

.08480 

-.00510 

00100 

-.00310 

00010 

.299 

11.144 

.00870 

.46420 

.07660 

.08890 

-.00500 

.00120 

-.00310 

-.00080 

.299 

11.642 

.00660 

.48430 

.08310 

.09280 

- 00540 

.00130 

- 00300 

-.00030 

299 

12.756 

.00650 

.50840 

.09210 

.09670 

- 00630 

.00150 

- 00290 

-.00040 

.301 

13.574 

.01530 

.53260 

.10110 

.10090 

- 00610 

.00160 

- 00280 

- 00050 

.300 

14.322 

. 00840 

.55690 

.imo 

.10500 

-.00710 

.00170 

-.00270 

-.00050 

300 

15. 174 

.00600 

.58220 

.12260 

.10850 

- 00750 

.00200 

-.00270 

- 00080 

299 

15.929 

.00800 

.60520 

.13310 

.11870 

-.00790 

.00210 

- 00260 

- 00090 

.299 

16.895 

.00770 

.63290 

.14690 

11660 

-.00950 

.00240 

-.00230 

- 00120 

.299 

17.832 

.00760 

.66180 

.16200 

.12070 

-.00930 

.00250 

- 00210 

- 00140 

300 

18.602 

.00740 

.68040 

.17580 

.12380 

-.00970 

. 00260 

-.00170 

- 00150 

300 

19.536 

.00750 

71650 

.19330 

.12720 

-.01020 

00250 

- 00130 

- 00150 

299 

20  304 

01460 

.73980 

.20810 

.13040 

- 01070 

00230 

- OOIEO 

- 00130 

300 

21 . 161 

.01470 

.76770 

.22630 

.13410 

-.01060 

00200 

- 00050 

- 00120 

.300 

22.108 

.00810 

.79610 

.84690 

.13830 

-,01100 

.00190 

-,00060 

-.00080 

299 

22.740 

.00830 

.81130 

.88000 

.14180 

-.01140 

.00180 

-.00050 

-.00060 

.300 

23  264 

.00830 

.82390 

.87130 

. 14530 

-.01130 

.00170 

- 00020 

- 00070 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

JAN  75  1 


.000 
HS  000 
45.000 


DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 


PACE  220 


CAS  ORB  TC5  AT30. 1 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690  0000  SQ.FT,  XMRP  • U09.0000  IN.  XO 

LREF  - H7H.8100  IN.  YMRP  .0000  IN  YO 

0REF  » 936.6800  IN.  ZMRP  » 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0300 

RUN  NO,  322/  0 RN/L  - 2.88 


MACH  ALPHA  BETA  CL  CO 


,H99 

5.735 

.00540 

.33520 

.04650 

.^99 

6.6SS 

.00520 

.36260 

.04990 

.^g9 

7 313 

.00480 

.38440 

.05320 

.500 

7.906 

.00480 

40220 

.05520 

.500 

8.S42 

.00440 

.41230 

.05830 

500 

9 SI6 

.00400 

.43870 

.06430 

.500 

10.038 

.00360 

.46220 

07010 

500 

10.988 

.00290 

.48980 

.07780 

.499 

J1.7I2 

.00250 

.51200 

.08430 

.499 

12.627 

.00220 

.54010 

.09380 

.499 

13.565 

.00210 

.56930 

.10460 

.499 

14.278 

00210 

.59340 

.11390 

499 

15.183 

.00100 

.62470 

.12700 

.499 

15.975 

.00020 

.65180 

.13950 

.499 

16.8S9 

-.00060 

.67910 

.15460 

.499 

17.797 

.OHIO 

.70500 

.17810 

.500 

18.524 

.00260 

.72680 

.19350 

.499 

19.466 

.00210 

.75440 

.21400 

.499 

20.356 

.01000 

.77660 

.23380 

.499 

21.113 

.01130 

.79180 

.25030 

.499 

22.028 

.00530 

.80190 

,26750 

.500 

22.808 

.00640 

.80640 

.28150 

.501 

23.547 

.01410 

.80840 

.29400 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

<PRES,  K\  F20  V9.I)  (AGM077)  t SO  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

000 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  - 

000 

Sl-2 

45.000 

S3-4  *■ 

45,000 

S5-B  - 

45.000 

lORB  - 

9 700 

GRADIENT  INTERVAL  • -3.00/  5 00 


CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.07200 

-.00710 

.00010 

-.00270 

.00350 

.07420 

-.00720 

.00020 

-.00270 

.00320 

.07640 

-.00690 

.00030 

-.00280 

00290 

.07850 

-.00660 

.00030 

- 00290 

00280 

.07970 

-.00680 

.00040 

-.00290 

.00250 

.08380 

-.00670 

.00060 

-.00310 

.00210 

.08760 

-.00680 

.00080 

- 00320 

00160 

.09210 

-.00680 

.00100 

-.00310 

.00100 

.09550 

-.00710 

.00120 

-.00300 

.00060 

.09990 

-.00740 

.00130 

-.00280 

.00030 

.10400 

-.00750 

.00130 

-.00270 

.00010 

.10730 

-.00780 

.00140 

-.00260 

00010 

.11120 

-.00880 

.00170 

- 00230 

-.00090 

.11460 

-.00920 

.00190 

-.00190 

-.00190 

.11760 

-.00980 

.00220 

-.00170 

-.00270 

. 1 1940 

-.00770 

.00110 

-.00310 

.00240 

,12220 

-.00850 

.00160 

- 00290 

.00070 

12590 

- 00820 

.00190 

-.00310 

00010 

.13040 

-.00760 

.00190 

-.00390 

00120 

13470 

-.00700 

.00190 

-.00490 

.00260 

.14150 

-.00630 

.00180 

- 00520 

.00360 

.14940 

-.00590 

.00160 

-.00550 

.00490 

.15780 

-.00530 

.00150 

-.00560 

.00570 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  821 


CAS  ORB  TC5  AT3B.1  (PRES.  K1  F20  V9.1)  (AGM077)  ( 20 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2590.0000 

SQ. 

,FT.  XMRP 

« M09, 

.0000  IN.  XO 

BETA 

000 

RUO-U  - 

LREF  * 

474.8100 

IN, 

YMRP 

- 

,0000  IN.  YO 

RUD-L  • 

.000 

SI -2  - 

8REF  “ 

936.6800 

IN 

ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

S3-4 

45  000 

S5-6  - 

SCALE  - 

.0300 

lORB  « 

9.700 

RUN  NO. 

321/0 

RN/L  - 

3.an  ORAOtENT  INTERVAL  • -3,00/  S.OO 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

600 

5 098 

.00650 

.34080 

.04830 

.07180 

-.00760 

00010 

-.00200 

00450 

.599 

6,100 

.00610 

.37110 

.05180 

.07350 

-.00760 

.00020 

- 00280 

.00410 

.600 

7.025 

.01230 

.40M0 

.05630 

.07660 

-.00720 

.00040 

-.00290 

.00350 

.599 

7,808 

.00450 

.42890 

.06090 

.08020 

-.00740 

.00060 

-.00290 

.00250 

.600 

8.761 

.00360 

.45400 

.06670 

.08450 

-.00770 

.00090 

-.00300 

.00170 

.601 

9 635 

.00180 

.47970 

♦ 07390 

.08850 

-.00830 

.00130 

-.00290 

-.00020 

.600 

10  595 

.00590 

.50780 

.08320 

.09310 

-.00920 

.00190 

- 00230 

-.00310 

O) 

o 

11,533 

-.00360 

.53640 

.09540 

.09630 

-.01010 

.00280 

-.00100 

-.00570 

.599 

12,303 

-.00150 

,55020 

.10670 

. 09870 

-.00930 

.00190 

-.00130 

-.00350 

599 

13,834 

.00760 

.58410 

.12120 

.10170 

-.00830 

00150 

-.00190 

-.00130 

600 

14.017 

.00680 

.60680 

.13410 

10450 

-.00800 

00140 

-.00220 

-.00010 

600 

14.905 

.00930 

.63440 

.14960 

.10790 

-.00730 

00130 

-.00860 

.00040 

599 

15.806 

. 00880 

65980 

.16680 

.11170 

-.00740 

00140 

-.00300 

.00090 

,599 

16.590 

.01000 

,67790 

.18120 

.11520 

-.00700 

00150 

-.00350 

00120 

.599 

17.584 

.01700 

.69980 

.80020 

. 1 1970 

-.00740 

.00180 

-.00400 

.00130 

.601 

18,413 

.01700 

.71750 

.21690 

.12360 

-.00760 

00190 

-.00420 

00130 

600 

19.305 

.00980 

73460 

.83440 

,12830 

-.00720 

.00200 

- 00420 

00100 

600 

SO  240 

-.00390 

.74950 

.25270 

.13450 

- 00750 

00200 

-.00410 

,00120 

599 

20.934 

.01010 

.75830 

26470 

,14000 

-.00760 

.00210 

- 00410 

00140 

600 

21  884 

.00980 

.76030 

.27860 

.15070 

-.00780 

00180 

-.00310 

00110 

601 

22.785 

.00340 

.76630 

.29480 

.16000 

-.00690 

00170 

-.00300 

00150 

.600 

23,527 

.00400 

,77800 

.30850 

.16760 

-.00590 

.00150 

-.00300 

00220 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

JAN  75  ) 


.000 
H5  000 
45.0Q0 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  ORB  TC5  AT38.1  (PRES 

. Kl  FSO 

V9. 

1) 

(AOM077)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

at 

0 

1 

,0000  IN,  XO 

BETA 

.000 

RUO-U  - . 000 

LREF  *• 

H7‘**8100 

IN.  YMRP 

■1 

,0000  IN,  YO 

RUO-L  - 

.000 

Sl-2  - 45  000 

BREF  • 

936.6000 

IN.  2MRP 

■ 375, 

0000  IN.  20 

S3-4  • 

45.000 

S5-6  ■ 45.000 

SCALE  - 

.0300 

lORB  • 

9.700 

RUN  NO, 

320/  0 

RN/L  - 

3.55  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

5.177 

.01730 

.37830 

,05850 

,07120 

-.00880 

.00090 

-,00290 

.00150 

,700 

6.195 

.01300 

,40780 

*06630 

.07210 

-.00960 

.00150 

-.00210 

-.00280 

700 

7,115 

.01310 

,43520 

,07380 

,07520 

-.00930 

,00150 

-.00210 

-.00270 

.699 

e,055 

,01320 

.46170 

,00210 

,07880 

-,00890 

.00150 

-.00220 

-.00260 

.700 

8.  BBS 

.01410 

.48280 

,09110 

,08160 

-.00850 

.00140 

-.00230 

-.00170 

.700 

9.757 

.01400 

.50510 

,10120 

,06530 

-.00810 

.00150 

-,00240 

-.00100 

,700 

10.711 

.01330 

.52680 

.11340 

,08950 

-.00830 

,00160 

-,00210 

-.00250 

,701 

11.635 

.01220 

.55260 

.12660 

,09270 

-.00830 

.00170 

-.00180 

-.00360 

.700 

12,395 

.01210 

,57160 

.13730 

.09530 

-,00790 

.00160 

-.00200 

-.00300 

,701 

13.305 

.01260 

.69800 

.15160 

,09820 

-.00730 

.00180 

-.00260 

-.00330 

.700 

m.076 

.00610 

.61630 

,16460 

,10070 

- 00710 

.00160 

-.00280 

-.00290 

.700 

m.9ll 

.01340 

.63950 

. 18030 

,10300 

-.00680 

.00180 

- 00270 

-.00250 

.700 

15.797 

.01400 

.66450 

.19750 

,10600 

-.00690 

.00190 

-.00320 

-.00180 

,699 

16.564 

,01520 

.68200 

.21170 

.10940 

-.00670 

.00170 

-.00320 

-.00070 

.699 

17.536 

.00980 

.70070 

.23010 

,11420 

-.00680 

.00180 

-.00390 

.00100 

.700 

16.440 

.02030 

,71470 

.24650 

,12080 

-.00710 

,00120 

-.00370 

,00470 

.700 

19,252 

,02340 

,72670 

.26090 

.12760 

-.00760 

,00080 

-.00360 

.00810 

.700 

20.215 

,02020 

.73420 

.27500 

.13800 

-.00750 

,00010 

-.00350 

.01210 

.639 

20.959 

.02370 

.73970 

.28730 

.14680 

-.00880 

-,00050 

- 00300 

01S90 

,700 

21.925 

.01960 

.74110 

.30080 

, 16000 

-.00980 

-.00130 

-.00180 

.01910 

.700 

22.881 

,02520 

,74380 

.31510 

, 17430 

-.01090 

-.00240 

-.00130 

.02540 

,700 

23,628 

.02580 

.74660 

,32710 

.18690 

- 01070 

- 00220 

- 00200 

.02620 

.700 

23.912 

.02650 

.74690 

.33150 

.19210 

-.01080 

-.00230 

-.00230 

.02700 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

DATE  aO  JUN  75 


TABLfLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  ■ 
UREF 
0REF  - 
SCALE  - 


CAS  0R8  TC5  AT38.1  (PRES.  K1  FSO  HIS  JA 


REFERENCE  DATA 


(AOM078)  ( 80  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1.000 
3.000 
45  000 
9 700 


1.0000 

SQ.FT  XMRP  - 1109, 

.0000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

6.000 

STAB 

f 0100 

IN.  YMRP  - 

,0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08  • 

;.GBOO 

IN.  ZMRP  - 375, 

,0000  IN.  ZO 

Sl-2  •• 

45  COO 

S3-4 

0300 

S5-B  - 

45.000 

I ORB 

RUN 

NO.  327/  0 

RN/L  - 

,99  ORAOIENT  INTERVAL  - -5, 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.149 

-12.050 

13.49840 

.53050 

,12250 

.07880 

.10830 

-.00670 

05240 

-.01030 

.149 

-10.022 

13.50240 

.51790 

.11910 

.08480 

.15600 

-.00550 

.04740 

-.00860 

.151 

-0  071 

13  50600 

.50910 

.11710 

.09190 

,12500 

-.00280 

,03860 

-.00780 

.151 

-6.049 

13.50850 

,51210 

.11830 

.09680 

.09590 

- 00090 

.02860 

-.00630 

.151 

-4.021 

13.51070 

,51210 

,12100 

,09610 

.06510 

.00020 

01720 

-.00440 

.149 

-3.003 

13.50700 

.51310 

.16320 

.09460 

,05270 

.00110 

.01150 

-.00370 

.151 

-2.020 

13.50960 

,51480 

.12300 

.09600 

,01+050 

.00070 

.00660 

-.00260 

.150 

-1.023 

13.50770 

.51940 

. 12570 

.09490 

.02310 

.00020 

.00190 

-.00120 

.151 

-.033 

13.50780 

,52270 

.12590 

, 09340 

.00480 

.00080 

-.00830 

-.00030 

.150 

1.026 

13.50540 

,52280 

.12730 

.08900 

-,01340 

,00190 

-,0(?690 

♦OOOSO 

.151 

1.9S5 

13,50700 

,52400 

.12640 

*08840 

-.02470 

.00240 

-.01160 

.00110 

.160 

3.027 

13.50000 

.52210 

.12620 

.08840 

-.04080 

.00400 

-.01680 

.00170 

.151 

3.996 

13.50750 

.52230 

.12480 

.08840 

-.05300 

.00500 

-.02190 

.00230 

.151 

5.969 

13,50640 

.51890 

, 12320 

.08200 

-.08520 

.00740 

- 03810 

.00360 

.151 

0.036 

13.50400 

,51920 

. 12240 

.07760 

-.11670 

.00680 

-.04170 

.00520 

.150 

10.039 

13  50080 

,52450 

,12430 

.07230 

J3780 

.00840 

-.04970 

00700 

.151 

12  on 

13.49510 

.55980 

,13290 

.05710 

-.17350 

.OHIO 

- 05320 

.00770 

GRADIENT 

-.00029 

,00149 

.00054 

-.00117 

-.01533 

. 00055 

-.00475 

00086 

RUN  NO.  326/  0 

RN/L  " 

e.90  ORAOIENT  INTERVAL  “ -3. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.499 

-12.065 

13.73940 

.61480 

♦11240 

,07770 

.17860 

-.00950 

.05430 

-.08280 

.500 

-10.060 

13,75730 

,59660 

.10700 

.09030 

. 15860 

-.01310 

.04700 

- 05510 

.501 

-8.033 

13.78070 

.57200 

,10230 

,10550 

.11950 

-.00920 

.03960 

-.04800 

.500 

-6.054 

13,78350 

,57220 

.10330 

.10820 

.09300 

-.00800 

.02950 

-.03250 

.500 

-4.059 

13.79000 

.57260 

.10470 

.10950 

.06110 

-.00480 

.01870 

- 02250 

.499 

-3.038 

13.79130 

.57140 

,10550 

,11110 

.04260 

-.00280 

.01290 

-.01760 

.501 

-2.030 

13.78810 

.57100 

.10620 

.11000 

,02610 

-.00110 

.00780 

-.01330 

.499 

-1.062 

13.78210 

.57330 

,10700 

10700 

.01080 

.00000 

.00880 

-.00660 

.499 

-.006 

13.77790 

.57400 

. 10740 

.10640 

-.00710 

.00160 

-.00270 

-.00100 

.501 

.967 

13.77910 

.58150 

. 10910 

.10170 

-.02310 

.00310 

-.00730 

.00370 

.500 

2.018 

13,77690 

.58520 

,10930 

.10010 

-.03850 

.00440 

-.01300 

OlOlO 

.500 

3.053 

13.77270 

,58530 

,10850 

.09840 

-.05680 

.00630 

-.01840 

01470 

.500 

3.999 

13,77070 

.59410 

.10730 

.09700 

-,07190 

,00770 

-,02340 

.01960 

499 

6.038 

13.76530 

58210 

.10560 

,09420 

-.10390 

01010 

-.03420 

.03280 

.499 

8.065 

13.75440 

.58850 

.10710 

.08750 

- 13530 

.01180 

-.04330 

.04690 

.500 

10.050 

13.73460 

.60650 

.11330 

.07410 

-.16230 

.01040 

-.05040 

.06950 

.499 

12.107 

13.71390 

.63050 

.11860 

.05860 

-.19180 

.01040 

-.05590 

08560 

ORAOIENT 

-.00261 

,00210 

.00046 

-.00187 

-.01638 

.00151 

-.00518 

.00533 

DATE  ao  JUN  75 


TA8ULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  aan 


SREP  * 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CA5  ORB  TC5  AT3B*1  CPRES.  Kl  FaO  HIS.IA 


(A6M078)  < ao  JAN  75  ) 


REFERENCE  OAtA 


PARAMETRIC  DATA 


9690.0000 

SQ.FT.  XMRP  • n09< 

>0000  IN.  XO 

ALPHA I • 

6.000 

STAB  - 

‘♦7‘f.BlOO 

IN.  YMRP  • 

>0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

936.6600 

IN.  2MRP  - 375 

0000  IN.  ZO 

Sl-2  - 

45.000 

S3-4 

.0300 

S5-6 

45.000 

IOR0  * 

RUN  NO.  335/  0 

RN/L  - 

3.37  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-ia.164 

13,83780 

.64350 

.14170 

.07430 

.18840 

-.01100 

.04350 

- 09210 

.60t 

-10.061 

13.86830 

.63370 

.13540 

.09000 

.16930 

-.01620 

03660 

-.04070 

.60! 

-0.0113 

13.88950 

.60830 

.13300 

.10360 

.13390 

-.01330 

,03950 

-.03660 

.60! 

-6.033 

13.89530 

.60350 

.13310 

.10520 

.10160 

-.01140 

. 03300 

-.02180 

.600 

-4.011 

13.90300 

.60580 

.13310 

.10700 

.06500 

-.00710 

.01510 

-.01600 

.601 

-3.048 

13.90530 

.60330 

.13330 

.10870 

.04660 

-.00450 

.01080 

-.01430 

,601 

-a. 035 

13  90330 

.69940 

.13160 

.10070 

.03770 

-.00330 

.00640 

-.01100 

600 

-1.048 

13.89510 

.60110 

.13170 

.10510 

.01150 

-.00050 

.00340 

-.00580 

.600 

-.014 

13.89510 

.60090 

,13200 

.10570 

-.00800 

.00170 

-.00190 

-.00330 

60! 

999 

13.88870 

.60850 

.13450 

.10000 

-.03630 

.00380 

-.00570 

00090 

.601 

a.oea 

13.88730 

.61390 

.13530 

.09860 

-.04380 

.00530 

-.01030 

00700 

.601 

3.04a 

I3.BB350 

.61500 

.13500 

.09670 

-.06360 

.00600 

- 01510 

.01030 

.601 

4.007 

^15.88180 

.61360 

. 13400 

.09610 

-.07980 

.00990 

- 01940 

.01390 

.601 

6.070 

’13.87300 

.61450 

.13360 

09140 

-.11630 

01350 

- 02660 

.03390 

.600 

6,016 

13.85600 

.61890 

,13310 

.08640 

-.14690 

.01490 

-.03310 

.03930 

.601 

10.073 

13.83300 

63610 

,14000 

07180 

-.17430 

.01320 

- 03890 

.07000 

.601 

18.116 

13  80590 

.65570 

. 14580 

,05540 

-.30190 

. 01360 

-.04480 

,09460 

GRADIENT 

- 00305 

,00163 

.00043 

-.00174 

-.01804 

.00306 

-,00435 

QQ390 

RUN  NO.  334/  0 

RN/L  - 

3.57  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.701 

-ia.l53 

13.94560 

.66900 

.17450 

.07390 

.19880 

-.00580 

.03470 

14490 

.700 

-10.167 

13.97960 

64830 

.17130 

.08990 

.16590 

-.00660 

.02800 

-.10830 

,700 

-8.050 

14.00140 

.63880 

.17050 

.09850 

.13840 

-.01010 

.03350 

-.05060 

.700 

-6.036 

14.00480 

.63010 

. 16850 

.10080 

.10710 

-.01060 

.01790 

-.03830 

.700 

-4  080 

14.00850 

,63450 

.16700 

.10310 

06870 

-.00630 

.01180 

-.03340 

.699 

-3.013 

14.01150 

.61900 

.1^510 

.10550 

.04700 

-.00340 

00740 

- 01960 

.700 

-3.034 

14.01110 

.61360 

.16320 

.10540 

.62930 

-.00160 

.00380 

-.01430 

.700 

-1.033 

14.00050 

.61300 

.16300 

.10310 

.01180 

-.00030 

,00070 

- 00750 

.699 

-.036 

14.00160 

.61150 

.16370 

.10300 

-.00710 

.00190 

-.00330 

-.00390 

.700 

i.oao 

13,99370 

.63050 

.16510 

.09590 

-.03830 

.oomo 

-.00600 

.00100 

.699 

1.966 

13.98960 

.63590 

.16630 

.09570 

-.04430 

.00550 

-.00900 

.00680 

.700 

3.007 

13.98930 

.63930 

.16740 

.09480 

-.06560 

.00800 

-.01260 

01010 

.700 

4.031 

13.98750 

.63850 

.16670 

.09460 

-.08560 

.01030 

-.01650 

.01390 

.700 

6.039 

13.90300 

.63680 

.16770 

.09040 

-.13050 

.01190 

-.02160 

.03410 

.699 

8.074 

13.95440 

.64530 

.16910 

.08170 

-.14860 

.01000 

-,03600 

07140 

.700 

10.107 

13.93130 

.66640 

,.17450 

.06860 

-.18170 

.00830 

-.03010 

,10970 

.700 

13.308 

13.88640 

.68310 

.17710 

.05100 

-.31190 

,00640 

-.03740 

.15370 

GRADIENT 

-.00331 

.00133 

.00033 

-.00143 

-.01888 

.00196 

-.00340 

.00471 

t.OOO 
3.000 
^5.000 
9 700 


DATt  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  225 


SREF  -» 
LREF  - 
BREF  " 
SCALE  • 


CAS  ORB  TC5  AT38.2  (PRES 

, Kl  F20 

Hi5  6 V9. 

1) 

(AGM079)  ( 20 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP  - 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  • 

6.000 

STAB  - 

H74.01OO 

IN  YMRP  - 

0000  IN,  YO 

RUO-U  - 

000 

RUO-L  - 

936.6900 

IN.  2MRP  « 375. 

0000  IN  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

.0300 

si-e  - 

45.000 

53-4 

S5-6  - 

45.000 

I ORB  - 

RUN  NO.  330/  0 

RN/L  - 

2.87  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  S 00 

HACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

.^99 

-12.107 

11.85420 

.49050 

.08730 

.07560 

. 17080 

-.00320 

.04860 

- 09270 

.500 

-10.095 

11.86310 

.47430 

.08150 

.08300 

.15430 

-.00940 

.04460 

-.05B70 

.500 

-8.0H2 

U 87290 

.46260 

.08060 

.08870 

11940 

- QO'^30 

.03620 

-.04660 

.500 

-6.047 

11.60280 

45500 

.07980 

.09550 

09180 

-.00680 

.02700 

- 03070 

501 

-4.025 

1 1 . 88550 

.45710 

.08170 

. 09520 

.05950 

-.00380 

01690 

-.02140 

.501 

-3.065 

11.88760 

45730 

.08270 

.09670 

.04240 

-.00250 

01  150 

- 01600 

.501 

-2.043 

11.88680 

,45720 

.08320 

. 095B0 

.02580 

- 00120 

00670 

-.01080 

500 

“1.019 

11.88390 

.46030 

.08380 

. 09280 

.01090 

-.00050 

.00210 

- 00370 

.500 

009 

11  88140 

.45990 

,08450 

.09270 

- 00820 

00130 

- 00310 

.00040 

501 

1.025 

11.87860 

.46340 

08490 

.08990 

-.02340 

00220 

- 00750 

.00660 

,500 

2.042 

1 1 .07800 

.46460 

.08490 

,08980 

-.03760 

.00290 

-.01220 

.01290 

.500 

3.008 

11.87770 

.46590 

.08440 

.08810 

-.05430 

.00440 

-.01710 

.01750 

.501 

4.017 

11.87500 

.46510 

.08370 

.08650 

-.07070 

.00570 

-.02230 

02330 

499 

6 037 

U 86450 

.46550 

.08280 

.08220 

- 10160 

.00710 

-.03220 

.03760 

.500 

8.065 

11  85200 

.47230 

.08290 

.07670 

-.13390 

.00840 

- 04110 

05200 

,500 

10.057 

1 1 .84420 

.48120 

.08580 

.07000 

-.15770 

00490 

- 04730 

08020 

.500 

12.104 

11  63190 

.49170 

.08720 

.05990 

-.18410 

.00300 

- 05420 

.10010 

GRADIENT 

- 00163 

.00125 

.00029  -.00125 

-.01597 

.00115 

- 00470 

.00556 

RUN 

NO.  329/  0 

RN/L  - 

3.23  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-12  107 

11.94170 

.52160 

.10180 

. 07450 

.17980 

-.00730 

04300 

10080 

.599 

-10  084 

11.95710 

.51460 

,09820 

,08080 

. 16320 

-.01340 

03820 

-.05500 

.600 

-8  056 

U. 97000 

.50210 

.09530 

.00960 

. 12840 

-.01150 

.03210 

-.04060 

.600 

-6.017 

1 1 .98280 

.49680 

.09200 

.09490 

.09490 

- 00930 

.02580 

-.02810 

.601 

-4.024 

11.90830 

.49720 

.09260 

.09650 

.06230 

-.00560 

.01630 

-.02050 

.600 

-3.033 

11  99070 

.49350 

.09220 

.09950 

.04210 

-.00300 

.01160 

-.01860 

.599 

-2.004 

11  98640 

.49150 

09220 

.09810 

.02440 

- 00120 

.00680 

-.01390 

601 

-l.OOl 

11.96230 

,49440 

.09300 

.09510 

.00960 

-.00020 

.00260 

-.00700 

.501 

-.003 

U.9B520 

,49320 

.09350 

.09560 

-.00980 

.00220 

- 00190 

-.00470 

.600 

1.012 

11.97890 

.49650 

.09430 

.09210 

-.02730 

.00390 

-.00610 

.00020 

.601 

2.006 

11.97560 

^49860 

.09490 

.09080 

-.04350 

.00550 

-.01060 

.00480 

.599 

3.042 

11.97290 

.50010 

.09460 

.08890 

-.06240 

.00780 

-.01560 

00940 

.600 

4.015 

11.96720 

.49850 

.03450 

.08750 

- 07900 

.00920 

-.01990 

.01400 

.600 

6.021 

11.96330 

.49420 

,09400 

.06740 

-.11060 

,01130 

- 08800 

,02820 

.600 

8.029 

11.94660 

.50580 

.09730 

.07860 

-. 24590 

.01310 

-.03470 

,04430 

.600 

10  077 

11  92770 

.51440 

.10180, 

.06890 

-.16640 

.00020 

-.04010 

.08620 

.600 

12.119 

11  90430 

.52870 

.10550 

.05590 

-.19450 

.00770 

-.04540  - 

10900 

GRADIENT 

-.00269 

.00068 

.00036 

-.00136 

-.01740 

.00180 

-.00447 

.00441 

uooo 

.000 

3.000 

H5.000 

7.050 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  226 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  • 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

2690*0000  SQ*FT.  XKRP  - 

^7^.8^00  IN*  YMRP  « 

936.6800  IN.  ZMRP  » 

.0300 


CA5  ORB  TC5  AT38.2  (PRES. 


1109.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN,  ZO 


Kl  F20  HI5.6  V9.U 


ALPHA I - 
RUD-U  ■ 
ELV-IB  ■ 
Sl-2  ■ 
S5-6  - 


(AGM079J  t 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


6.000 

STAB 

1. 000 

.000 

RUO-L 

M 

.000 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

45.000 

S3-4 

m 

45.000 

45.000 

I ORB 

m 

7.850 

RUN  NO.  329/  0 RN/L  • 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.700 

-12.147 

12.03200 

.55310 

.700 

-10.068 

12.06300 

.54240 

.700 

-8.067 

12.08340 

.58940 

.699 

-6.044 

12.08200 

.52740 

.700 

-4.030 

12.08590 

.52000 

700 

-3.012 

12.08950 

.51610 

.700 

-2.019 

12.08700 

.51210 

.700 

-1.016 

12.07830 

.51410 

.700 

.017 

12.08200 

.51330 

700 

1.011 

12  07370 

.51830 

.701 

2.019 

12.07200 

.52020 

.700 

3.025 

12.06940 

.52240 

.701 

3.990 

18.06770 

.52190 

.700 

6.049 

12.05570 

.52480 

.700 

8.054 

12.04050 

.53460 

.701 

10.082 

12.01050 

.54990 

.639 

12.152 

11.90110 

.56130 

GRADIENT 

-.00278 

.00078 

3.55  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

.13120 

.06860 

.18570 

-.00470 

. 12700 

.08180 

,16570 

-.01080 

. 12630 

.09130 

.13480 

-.01130 

.12710 

.08950 

.10430 

-.01090 

.12430 

.09190 

.06610 

-.00620 

.12340 

.09440 

.04480 

-.00340 

.12260 

.09430 

.02710 

-.00150 

.12240 

.09100 

.OHIO 

-.00040 

. 12300 

.09140 

-.00920 

.00200 

.12410 

.08720 

-.08630 

.00370 

. 12390 

.08700 

-.04480 

.00540 

.12360 

.08580 

-.06400 

,00770 

.12330 

.08500 

-.08260 

.00960 

.12490 

.08130 

-.11650 

.01130 

.12750 

.07350 

-.14870 

.01140 

.13250 

.06060 

-.17320 

.00790 

.13490 

.04710 

-.20190 

.00630 

.00002 

-.00119 

-.01828 

.00190 

CSL 

D10R8 

.03380 

-.13450 

.02830 

- 07410 

.02350 

-.04440 

.01850 

- 02020 

.01250 

- 01920 

.00850 

- 01830 

.00510 

- 01450 

.00220 

-.00770 

-.00100 

- 00600 

-.00470 

- oono 

-.00820 

.00410 

-.01160 

.00610 

-.01520 

.01030 

-.02070 

.02900 

-.02580 

05530 

-.02900 

.09870 

-.03470 

.13550 

-.00339 

.00330 

DATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  227 


CAS  ORB  TC5  AT38  2 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109.0000 

IN. 

xo 

LREF  » 

^74.8100 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936  6800 
.0300 

IN 

ZMRP  - 

375  0000 

IN,  ZO 

<PRES.  K1  F20  H15.6  V9,l)  tAGMOBO)  t 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

.000 

STAB 

1. 000 

RUD“U 

m 

.000 

RUO-L 

.000 

ELV-IS 

m 

.000 

ELV-08 

3.000 

Sl-2 

m 

HS.OOO 

S3-4 

45  000 

S5-6 

m 

t+B  000 

I ORB 

7 850 

RUN  NO.  335/  0 RN/L  • 2.8B  GRADIENT  INTERVAL  »•  -5.00/  5,00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.501 

3.225 

-.04420 

.20540 

.03810 

♦06770 

’♦00570 

00010 

-.00220 

,00230 

501 

4,212 

- 03770 

23250 

03930 

.06810 

-.00610 

♦00030 

- 00220 

00190 

.501 

5.115 

-.03800 

26060 

.04090 

.06950 

-.00590 

.00040 

- 00230 

,00160 

.499 

5.9BI 

-.03800 

.28630 

.04300 

.07150 

-.00580 

.00040 

-.00240 

,00160 

♦ 499 

6.603 

-.03850 

.30990 

.04560 

.07310 

-.00590 

.00060 

-.00240 

lOOllO 

.501 

7 615 

- 05270 

,33340 

.04690 

.07530 

-.00600 

.00070 

-.00240 

,00070 

.501 

8 543 

-.04620 

.36000 

.05350 

.07830 

-.00570 

.00080 

-.00250 

.00030 

.501 

9.469 

- 06060 

.38850 

05910 

.08130 

-.00600 

.00110 

-.00260 

- 00020 

500 

10  146 

- 04710 

.40740 

.06330 

.08400 

-.00590 

.00120 

-.00270 

-.00060 

.499 

11.084 

-.04770 

.43560 

.07040 

.08020 

-.00630 

,00150 

-.00280 

-.00120 

.499 

11,941 

-.04810 

.46110 

.07760 

.09200 

-.00660 

.00170 

-.00280 

-.00170 

.500 

12.707 

-.04170 

.48520 

.08500 

09570 

-.00660 

.00180 

-.00270 

-.00220 

.499 

13.603 

- 04900 

,51360 

.09450 

.10090 

- 00670 

.00190 

- 00260 

- 00260 

.499 

14  330 

- 0H920 

.53530 

. 10270 

.10450 

- 00700 

00200 

-.00250 

- 00280 

.499 

15.31B 

-.04230 

.56480 

.11520 

10880 

-.00720 

.00210 

-.00250 

- 00280 

.499 

16.245 

-.04260 

.59380 

. 12810 

11270 

-.00720 

00220 

-"00240 

- 00310 

.499 

17.053 

-.05000 

.62070 

.14080 

.11590 

-.00780 

.00240 

-.00210 

-.00370 

.499 

17.994 

-.04410 

64930 

.15630 

.12010 

-.00820 

.00260 

- 00100 

- 00470 

499 

18.753 

-.05190 

.67110 

.17000 

.12370 

- 00870 

.00290 

-.00160 

-.00570 

.500 

19.690 

-.05660 

68730 

.19010 

.12720 

-.00800 

.00250 

-.00220 

-.00330 

.499 

20.635 

-.04730 

.69590 

.20740 

.13380 

-.00680 

.00210 

-.00300 

-.00080 

499 

21.376 

-.04610 

.70090 

♦21910 

14040 

- 00610 

00190 

-.00350 

00050 

500 

21.639 

-.04600 

.70220 

♦22320 

.14310 

-.00570 

.00190 

- 00360 

00060 

GRADIENT 

.00659 

.02747 

♦00122 

,00041 

-.00041 

.00020 

00000 

- 00041 

DATE  eo  JUM  75  TA8ULATE0  SOURCE  DATA  - CAS  PAGE  228 


CAS  ORB  TC5  AT30.8  (PRES, 

. K1  F80 

H15.6  V9. 

1) 

<AOM080>  ( 80 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

aego  oooo 

SQ.FT.  XMRP 

» 1109, 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF  « 

H74.01OO 

IN,  YMRP 

M 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  » 

000 

RUD-L  « 

000 

BREF  - 

936.6800 

IN.  2MRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-08  - 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

St-8  » 

45  000 

S3-4  - 

45.000 

S5-6 

45  000 

I ORB  - 

7 850 

RUN  NO. 

334/  0 

RN/L  - 

3.85  GRADIENT  INTERVAL  • 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CUM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

3.e92 

".03030 

.88670 

.04170 

.06670 

- 00710 

.00040 

-.00850 

00840 

.600 

-.03590 

.85180 

.04190 

. 06780 

-.00150 

.00090 

- 00840 

-.00320 

.599 

5.1BH 

-.03140 

.88340 

♦04480 

.06930 

-.00700 

.00060 

- 00850 

00130 

.600 

6.041 

-.08460 

.31170 

♦04730 

.07100 

-.00700 

00070 

-.00850 

.00180 

.601 

6.900 

-.03810 

.33790 

.05040 

.07300 

-.00700 

00080 

-.00850 

00060 

.600 

7.706 

-.03870 

.36180 

.05400 

.07570 

-.00670 

.00100 

-.00850 

.00000 

.600 

8.656 

-.03330 

.39030 

.05910 

.07900 

-.00680 

.00180 

-.00870 

-.00060 

.601 

9, BOH 

-.03450 

.41870 

*00540 

♦08330 

-.00710 

,00150 

-.00800 

-.00180 

.600 

10.306 

-.03580 

.43950 

.07000 

.00000 

-.00730 

.00100 

-.00800 

-.00850 

.S99 

n.S38 

-.03030 

.46770 

.07980 

.09060 

-.00790 

.OOglO 

-.00850 

-.00460 

.600 

18.053 

-.04030 

.49370 

.08650 

,09460 

-.00910 

.00860 

-.00190 

-.00700 

.601 

18.846 

-.03650 

.51880 

.09970 

.09800 

-.01070 

.00330 

-.00080 

- OllOO 

.600 

13.789 

-.03440 

.54400 

.11850 

. 10880 

- 00970 

00890 

-.DDl  10 

- 00890 

599 

14.H93 

-.03950 

.56330 

.18400 

.10580 

- 00680 

. 00860 

- 00150 

-.00700 

.599 

15.478 

-.04510 

.58650 

.13930 

.10910 

-.00830 

.00840 

- 00190 

- 00580 

.599 

16.376 

-.03700 

.60600 

. 15350 

.11330 

-.00760 

.00840 

-.00840 

-.00450 

.600 

17,159 

-.03730 

.68510 

.16690 

.11710 

-.00780 

.00840 

-.00830 

-.00480 

599 

18. 188 

-.03690 

.64090 

.16140 

.18330 

-.00760 

.00850 

-.00860 

-.00440 

.600 

18,901 

-.08940 

.64980 

.19880 

.18950 

-.00740 

.00860 

-.00330 

- 00390 

.600 

19,64! 

-.03690 

.64880 

.80390 

.13880 

-.00750 

.00870 

-.00890 

-.00450 

.600 

80,779 

-.08900 

,65340 

.81680 

.14710 

-.00690 

.00860 

- 00300 

-.00350 

.600 

81.136 

-.03590 

65550 

.88190 

♦15150 

-.00670 

00850 

-.00880 

-.00340 

.601 

at  816 

-.08870 

.65780 

.83190 

.15990 

-.00550 

. 00830 

-.00850 

- 00310 

GRADIENT 

-.00565 

. 08470 

.00080 

.00050 

.00565 

,00050 

OOOlO 

-.00565 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  -*  CAS 


PAGE  229 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  » 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

2690  0000  SQ*FT.  XMRP  - 

HT^+.eiOO  IN»  YMRP  - 

936.6800  IN.  2MRP  - 

.0300 


CAS  ORB  TC5  AT38.2  <PRES. 


1109.0000  IN.  XO 
,0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


K1  F20  H15.6  V9.n 


BETA 

RUD-U 

ELV-IB 

Sl-2 

B5-6 


(AGMOBO)  ( 20  JAN  75  > 


PARAMETRIC  DATA 


ooo 

STAB 

1 000 

.000 

RUO-L  ■ 

000 

.003 

ELV-OB  - 

3 000 

H5  000 

S3“4 

H5  000 

«+5  000 

I ORB  - 

7.650 

RUN  NO.  331/  0 m/L  • 3,51 


GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

.700 

3.3if9 

-.03580 

.26200 

.04890 

699 

H.319 

-.03620 

.29190 

.05000 

700 

5.200 

- 03070 

.32190 

,05380 

,700 

5. 911 

-.03230 

.34670 

,05750 

.700 

6 me 

- 03290 

35440 

,05870 

.699 

6 859 

-.03520 

,37570 

,06370 

.700 

7.702 

-.03580 

,39980 

.07080 

.700 

8.5H2 

-.03580 

,42070 

,07880 

701 

9 H28 

- 04370 

44430 

.08830 

.700 

10. 170 

- 03690 

.46370 

.09590 

.700 

11.000 

- 04440 

4BB00 

,10630 

.700 

n 990 

-.03740 

.51050 

.11770 

700 

12.720 

-.03710 

52860 

12760 

700 

13  615 

- 04400 

.54880 

.13980 

.700 

m.His 

-.03710 

56360 

.15100 

.699 

15.369 

- 03640 

.57750 

.16350 

.700 

16.352 

- 03520 

58720 

.17640 

699 

17.123 

- 03350 

.59930 

.18780 

699 

18  062 

-.03080 

.60590 

.19980 

700 

18,867 

-.03530 

.61100 

.21010 

700 

19,716 

-.02590 

.61800 

.22220 

.700 

20  660 

-.02930 

.62730 

.23700 

.699 

21 .342 

-.02620 

.63650 

.24920 

.700 

21.905 

-.02300 

.64930 

.26320 

GRADIENT 

-.00041 

.03083 

,00196 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R9 

.06820 

-.00940 

.00050 

- 00280 

003B0 

.06740 

-.00930 

00060 

- 00270 

003^10 

,06850 

-.00940 

.00080 

- 00260 

00200 

. 06950 

-,00980 

,00110 

-.00260 

,00040 

,07000 

-.00970 

00120 

- 00260 

- 00020 

.07150 

-.01040 

00160 

-.00200 

- 00250 

.07370 

- 01020 

00170 

- 00170 

- 00310 

.07630 

-.00990 

.00160 

-.00140 

-.00310 

.07930 

- 01030 

00180 

- OOlOO 

- 00410 

.08220 

-.01000 

.00180 

- OOllO 

- 00420 

.08630 

-.01010 

.00190 

- 00090 

- 00400 

.09070 

- 00990 

00190 

- 00100 

- 00490 

. 09450 

- 00950 

00200 

- 00180 

-.00450 

.09960 

- 00930 

00210 

- 00190 

- 00450 

. 10450 

-.00930 

00210 

- 00180 

-.00480 

.11080 

-.00900 

.00200 

- 00200 

-.00390 

.11840 

- 00880 

00190 

- 00210 

-.00260 

. 12330 

-.00880 

.00160 

- 00190 

- 00090 

, 13240 

-.00840 

00110 

-.00190 

00200 

.13940 

-.00900 

.00080 

-.00180 

00460 

.14690 

-.00950 

00030 

-.00130 

.00720 

.15680 

-.00980 

- 00020 

- 00140 

01100 

,16460 

-.01020 

- 00070 

- 00150 

.01450 

,17110 

-,01140 

-.00130 

-.00110 

.01800 

.00124 

.00010 

.00010 

.00010 

-.00041 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PACE  230 


CAB  ORB  TC5  AT3B.2  (PRES.  K1  TO  H15.6  V9. I) 


(AGMO0I ) { 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690,0000 

SQ 

FT  XMRP 

- 1109.0000  IN  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

47H.8IOO 

IN 

YMRP 

. 

.0000  IN  YO 

RUD-U  • 

.000 

RUO-L  - 

.000 

EREF  - 

936,6600 

IN 

ZMRP 

« 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-I0  - 

.000 

ELV-OB  « 

3.000 

SCALE  - 

,0300 

SI-2  ■ 

.000 

S3-4  • 

45.000 

S5-6  - 

20  000 

IOR0  • 

7.850 

RUN  NO, 

. 340/  0 

RN/L  « 1 

I.OI  ORAOtENT  INTERVAL  ■ -3, 

,00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.151 

3.062 

-.02730 

.16120 

.01590 

.06000 

.02200 

.00190 

-.00140 

-.00170 

150 

4,051 

-.02010 

.18790 

.01940 

.05900 

,01930 

.00170 

-.00160 

-.00140 

150 

4.946 

-.02040 

22130 

.02620 

.06050 

.02230 

00200 

-.00150 

-.00170 

ms 

5.792 

- 02040 

.24660 

.03370 

.05910 

.02260 

.00210 

-.00170 

-.00170 

151 

6.611 

-.02710 

.27410 

.03870 

,05930 

.01940 

.00180 

-.00190 

- 00150 

. ms 

7.443 

-.03400 

.30340 

,04540 

.05960 

02150 

.00170 

- 00180 

- 00140 

,m9 

8.371 

-.02700 

.33050 

,05300 

.06040 

.02160 

.00150 

-.00190 

-.00140 

,149 

9 325 

-.02710 

.36180 

.06260 

06100 

.02170 

.00180 

-.00200 

-.00150 

149 

9.995 

-.02700 

.38380 

.06970 

.06240 

02030 

.00180 

-.00210 

-.00140 

.150 

10.916 

-.02710 

.41400 

.08060 

.06440 

.02020 

.00210 

-.00200 

-.00150 

.149 

11.727 

-.02730 

.43810 

.09110 

.06770 

02050 

.00250 

-.00170 

- 00170 

,150 

12  525 

-.02020 

46570 

.10320 

.07140 

.01900 

.00230 

- 00160 

-.00150 

.150 

13,398 

-.02730 

.49280 

,11690 

.07560 

.01770 

,00300 

-iOOlSO 

-.00180 

.150 

14. 198 

-.02730 

.51680 

.12790 

,07950 

.01790 

.00300 

-.00140 

-.00180 

.150 

15.157 

-.02050 

.53860 

.14020 

.08390 

01550 

.00340 

-.00140 

-.00190 

,150 

16,008 

-.02060 

.55550 

.16210 

, 08780 

.01670 

.00350 

-.00130 

-.00190 

.149 

16.849 

- 02730 

.57570 

.16660 

.09430 

.01560 

.00330 

- 00140 

- 00 180 

149 

17.785 

- 02730 

.59190 

.18100 

10140 

,01580 

.00330 

-.00110 

- 00180 

.149 

18.563 

- 02730 

.60050 

.19250 

.10720 

.01450 

.00320 

-.00090 

- 00170 

.149 

19.522 

-.02700 

.61220 

.20800 

.11650 

.01340 

.00280 

-.00100 

-.00150 

151 

20.378 

- 02720 

.62160 

.22030 

.12200 

01330 

.00320 

-.00070 

- 00170 

.149 

21  145 

- 02690 

.62150 

.23130 

,12990 

.01390 

♦00270 

-.00120 

-.00140 

149 

21.352 

- 02690 

.62200 

.23430 

.13170 

.01400 

, 00240 

-.00100 

-.00130 

GRADIENT 

.00373 

.03182 

.00543 

.00026 

.0001! 

.00005 

-.00006 

00001 

DATE  SO  JUN  75 
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CAS  ORB  TCS  AT38,e  (PRES.  Kl  TO  HJS.B  V9.1)  (AOMOBU  ( 20  JAN  7S  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

SG90  0000 

SQ 

FT.  XMRP 

- 1109 

0000  IN.  XO 

BETA 

.000 

STAB 

1 .000 

LREF  - 

471*. 8100 

IN 

YMRP 

0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  * 

,000 

BREF  « 

936  6800 

IN 

2MRP 

« 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  “ 

.000 

ELV-OB  “ 

3.000 

SCALE  « 

0300 

SI -2  - 

.000 

S3-4 

45,000 

S5-6 

20,000 

I ORB 

7 050 

RUN  NO 

339/  0 

RN/L  -» 

.92  ORAOrENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

300 

3.  112 

-.01960 

.16490 

.03170 

,05010 

,00120 

00050 

-.00210 

-.00090 

300 

4. 109 

-.02640 

-21360 

.03330 

.05020 

.00090 

,00060 

-.00220 

-.00080 

300 

5 008 

- 02660 

.24320 

03610 

,04980 

.00100 

,00070 

-.00230 

- 00090 

300 

5 859 

-.01980 

.27140 

,03970 

.04950 

,00070 

00090 

- 00240 

-.001 10 

301 

6.696 

-.01970 

.29720 

.04340 

.04970 

.00120 

,00080 

- 00240 

- 00100 

300 

7 507 

-.01970 

.32230 

, 04740 

.05070 

.00090 

.00080 

- 00240 

-.00100 

299 

8 434 

- 01990 

35120 

, 05290 

,05260 

.00140 

,00100 

- 00240 

-.00130 

300 

9.393 

-.02690 

.36160 

.05960 

.05390 

.00120 

.00110 

-.00260 

-.00130 

.299 

10  ms 

-.02700 

.40470 

.06540 

05610 

.00130 

00120 

- 00250 

- 00140 

299 

11.072 

-.02040 

.43310 

.07320 

.05910 

.00110 

.00150 

- 00250 

- 00170 

,299 

n 851 

-.02760 

,45620 

,08060 

,06180 

.00170 

.00170 

-.00260 

- 00200 

,299 

12  687 

- 02080 

.48240 

, 08950 

.06570 

,00150 

.00190 

-.00270 

-.00220 

.299 

13  570 

-.02080 

50970 

.09960 

.06970 

,00130 

00190 

-.00260 

-.00210 

.299 

14  317 

- 02790 

,53010 

.10840 

, 07280 

.00140 

,00200 

-.00240 

- 00240 

299 

15.286 

-.02790 

,55440 

.11950 

.07770 

.00130 

.00210 

- 00250 

- 00240 

.299 

16.162 

- 02810 

.57420 

.13040 

08280 

,00140 

00220 

- 00230 

-.00260 

299 

16.983 

-.03490 

,59120 

.14130 

08730 

00080 

00220 

- 00230 

- 00250 

299 

17,910 

- 02820 

.60630 

15340 

09490 

.00100 

.00230 

- 00200 

-.00270 

.299 

18,639 

- 02800 

.61330 

.16190 

.10070 

,00000 

00240 

-.00200 

- 00250 

.299 

19,571 

- 02830 

,62110 

17310 

1089C 

-.00020 

,00260 

-.00190 

- 00290 

299 

20  460 

- 02850 

.62840 

. 18420 

. 1 1760 

- 00C40 

, 00270 

- 00170 

- 003DO 

.299 

21  252 

- 02820 

.63020 

.19280 

.12560 

-.00090 

, 00270 

-.00180 

- 00280 

299 

21  463 

-.03520 

,63180 

,19540 

12780 

-.00130 

.00270 

-.00160 

- 00290 

GRADIENT 

-.00602 

,024^7 

.00160 

.00010 

-.00030 

,00010 

-.00010 

00010 

DATE  20  JITN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 
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CAB  ORB  TC5  AT3B.2  (PRES,  K1  FO  H15.B  V9.1)  (AGMO0D  C 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  ' PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690,0000 

5Q. 

,FT.  XMRP 

» 1109. 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1 000 

LREF  - 

H74.8100 

IN 

YMRP 

m 

,0000  IN  YO 

RUD-U  « 

.000 

RUD-L  - 

000 

8REF  - 

936  GGOO 

IN 

2MRP 

- 375, 

,0000  IN.  20 

ELV-I0  « 

000 

ELV-00  « , 

3.000 

SCALE  - 

,0300 

SI -2  ■ 

.000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  ■ 

7.850 

RUN  NO. 

, 330/  0 

RN/L  - 2. 

.88  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

501 

3.207 

-.02330 

20910 

.03580 

.04750 

- 00500 

00000 

-.00230 

00230 

499 

4 192 

-.02370 

.23910 

.03750 

.04670 

-.00490 

.00010 

-.00240 

.00200 

501 

5 074 

-.02390 

.26900 

.03980 

04600 

-.00490 

00020 

-.00250 

.00180 

.500 

5.955 

- 02370 

.29870 

04290 

.04780 

-.00500 

.00030 

-.00260 

.00190 

♦ 499 

6.747 

-.01800 

.32380 

.04600 

.04840 

-.00470 

.00060 

-.00260 

.00080 

.500 

7 548 

-.01820 

.34880 

.04980 

.04970 

-.00460 

.00070 

-.00260 

.00050 

500 

8 456 

-.01860 

.37720 

05500 

05170 

- 00470 

.00080 

- 00270 

.00010 

500 

g.39B 

-.01210 

.40680 

061 10 

.05440 

-.00500 

DO  100 

-.00280 

- 00030 

.501 

10  082 

-.01940 

.42800 

.06640 

.05670 

-.00500 

00120 

-.00290 

-.00070 

,500 

10.992 

-.01320 

.45590 

.07380 

06020 

-.00520 

.00140 

- 00290 

- 00150 

.499 

11  861 

-.01380 

.48250 

.08190 

06370 

-.00530 

.00170' 

- 00300 

-.00210 

.500 

12.604 

-.02110 

.50630 

.08950 

06720 

-.00530 

00180 

-.00290 

-.00240 

.499 

13.486 

-.02820 

.53410 

.09930 

.07140 

-,00520s 

.00190 

-.00300 

-.00270 

.500 

14  248 

- 02160 

55500 

.10800 

.07550 

- 00550 

00200 

- 00280 

-.00300 

.500 

15.214 

-.02150 

.57790 

.11940 

08080 

- 00570 

.00210 

-.00290 

- 00290 

500 

16  147 

-.02150 

.59630 

. 13060 

. 08670 

-.00560 

.00220 

- 00290 

-.00290 

500 

16.973 

-.02180 

.60920 

14050 

.09320 

-.00590 

00230 

- 00290 

- 00330 

♦ 500 

17.925 

-.02260 

.61940 

.15150 

. 10160 

-.00640 

.00250 

-.00240 

-.00410 

.500 

18.729 

-.01640 

.62760 

.16120 

.10870 

-.00700 

.00260 

-.00190 

-.00490 

501 

19  607 

-.02380 

.63570 

.17180 

11720 

- 00770 

,00280 

-.00180 

- 00540 

.500 

20  553 

- 02430 

.64280 

.16310 

.12710 

- 00820 

.00300 

- 00150 

-.00600 

500 

21  225 

-.02450 

.64650 

.19100 

13460 

-.00830 

.00300 

-.00130 

-.00620 

501 

21.710 

-.02450 

.64860 

. 19670 

. 14090 

-.00830 

.00320 

-.00170 

- 00520 

GRADIENT 

-.00041 

.03047 

.00173 

-.00081 

,00010 

.00010 

-.00010 

-.00030 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF 
LREF  “ 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT39*2 


(PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.1) 


(AGMOei)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1109  0000 

IN. 

XO 

474.8100 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YO 

936  6800 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN. 

20 

.0300 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

l.OOO 

RUD-U 

000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-00 

3 000 

SI-2 

000 

S3-4 

45.000 

S5-5 

20  000 

I ORB 

7.850 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


Rm 

MACH 

ALPHA 

.600 

3,261 

599 

4 240 

601 

5,115 

.601 

5.770 

.599 

6.021 

.600 

6,714 

.599 

7.559 

.569 

8.415 

.600 

9.344 

.600 

10.106 

.600 

11.019 

.599 

11.920 

.599 

12.664 

.601 

13.539 

’ .599 

14.289 

.599 

15.213 

.599 

16.181 

599 

16.905 

.600 

17.B4S 

.599 

18.704 

.600 

19,594 

.599 

20.530 

.599 

21.263 

.600 

21.885 

GRADIENT 

337/  0 

RN/L  « 

BETA 

CL 

-.01120 

.22900 

-.01160 

.25870 

-.01230 

.26940 

-.00570 

.31200 

-.01890 

.32010 

-.01320 

.34250 

-.00690 

.37000 

-.00740 

.39740 

-.02190 

.42740 

-.01590 

.45040 

- 01710 

.47960 

-.02550 

.50740 

-.03390 

.53220 

- 02370 

.55890 

- 03970 

.57750 

-.03370 

.59530 

-.03200 

.60620 

- 02410 

.61310 

-.02350 

.62100 

-.03110 

.62970 

-.03130 

.63740 

-.03160 

.64440 

-.03160 

'.64860 

-.03870 

.65050 

-.00041 

.03034 

3.22 

CO  CLM 

,03870  ,0^530 

.0^060  0H540 

.04300  .04590 

,04520  ,04650 

.04610  ,04730 

.04910  ,04600 

.05340  .04960 

.09890  .09160 

.06500  .05460 

.07080  .05790 

,07900  .06210 

.06820  .06620 

,09730  .06990 

.10960  .07380 

.12010  .07740 

.13290  .08230 

.14590  .08950 

.15550  .09520 

.16800  .10360 

.18010  .11130 

.19250  .11980 

.20500  ,12990 

.21500  ,13900 

.22280  .14700 

.00194  .00010 


CY 

CLN 

-.00710 

- 00060 

- 00700 

-.00050 

- 00710 

-.00030 

-.00710 

-.00020 

- 00700 

-.00030 

-.00700 

-.00010 

-.00090 

.00010 

-.00720 

.00030 

-.00710 

,00050 

-.00700 

.00070 

-.00730 

.00100 

-.00760 

.00130 

- 00830 

.00170 

-.00950 

00240 

-.01060 

00280 

-.01090 

.00290 

-.00960 

.00260 

-.00930 

,00250 

-.00920 

.00240 

-.00940 

.00250 

-.00940 

.00260 

-.00950 

V 00860 

-.00930 

.00260 

-.00930 

.00250 

.00010 

.00010 

C5L 

D10R8 

- 00250 

.00750 

-.00260 

00710 

-.00270 

00650 

-.00200 

.00620 

-.00270 

00680 

-.00280 

.00560 

-.00270 

.00500 

-.00290 

.00450 

-.00300 

.00380 

-.00310 

.00290 

- 00300 

,00170 

-.00290 

,00010 

-.00280 

- 00140 

-.00230 

- 00510 

- 00150 

- 00740 

-.00090 

- 00840 

- 00130 

-,00660 

- 00140 

-.00560 

-.00150 

- 00500 

-.00120 

- 00590 

-.00120 

-.00600 

-.00100 

-.00640 

-.00080 

-,00650 

-.00060 

-.00660 

-.00010 

-.00041 

DATE  20  JUN 
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CAS  ORB  TC5  AT38.2  (PRES.  KJ  FO  HJ5.B  V9.1)  (AOM081)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1109.0000 

IN. 

XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

474,8100 

IN. 

YMRP  •• 

.0000 

IN. 

YD 

RUD-U  - 

000 

RUD-L 

.000 

BREF  - 

936,6000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

20 

ELV-IB  - 

.000 

ELV*-O0 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

,000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

7 850 

RUN  ND< 

. 338/  0 

RN/L  - 

3.59  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

699 

3.303 

-.01430 

.25210 

.04330 

.04170 

-.00760 

.00020 

-.00260 

00440 

701 

4.253 

- 00780 

.28310 

.04560 

.04190 

-.00770 

.00030 

-.00260 

00400 

.701 

5.134 

-.01550 

.31450 

.04840 

.04260 

-.00790 

.00050 

-.00270 

.00320 

.700 

5 831 

-.01590 

.34010 

.05110 

.04360 

-.00780 

.00060 

- 00280 

00280 

700 

6.097 

-.01690 

.34970 

.05250 

04370 

-.00800 

00060 

-.00280 

.00190 

.701 

6.730 

-.01700 

.37170 

.05580 

. 04480 

-.00810 

.00080 

- 00270 

00170 

701 

7.564 

-.02560 

.39930 

.06180 

.04690 

-.00840 

.00120 

-.00270 

00000 

.700 

0.359 

-.02020 

.42440 

.06840 

.04890 

-.0OB80 

.00140 

-.00250 

-.00150 

.700 

9 290 

-.02250 

.45160 

.07780 

.05230 

-.00920 

.00180 

-.00190 

-.00380 

.700 

10.020 

-.02270 

.47150 

.08650 

.05450 

-.00890 

.00180 

-.00170 

- 00400 

700 

10.932 

-.03020 

.49690 

.09800 

,05740 

-.00890 

.00180 

-.00140 

-.00460 

700 

11.866 

-.02290 

.52230 

.11030 

.06090 

-.OOBBO 

.00180 

-.00140 

-.00430 

701 

12.546 

-.01560 

.54020 

.11950 

.08390 

-.00850 

.00180 

-.00160 

-.00390 

700 

13.414 

-.02530 

56210 

.13160 

.06840 

-.00870 

00190 

-.00160 

- 00470 

701 

14.193 

-.02340 

.57760 

.14230 

07340 

-.00840 

00200 

-.00180 

- 00490 

.699 

14.996 

-.02350 

.58730 

.15190 

08010 

-.00840 

00210 

- 00190 

- 00490 

.699 

15  966 

-.02280 

.59680 

.16380 

.08860 

- 00840 

.00200 

- 00190 

- 00430 

.699 

16.750 

-.02180 

,60460 

.17380 

. 09580 

-.00790 

.00190, 

-.00210 

-.00320 

.700 

17.699 

-.01990 

.61140 

.18650 

. 10550 

-.00860 

.00170 

- 00210 

- 00120 

.700 

18  664 

-.01120 

.62220 

,20120 

.11480 

-.00950 

00120 

- 00110 

00060 

.699 

19.467 

-.01580 

.63070 

.21340 

.12310 

- 01020 

.00070 

- 00040 

00310 

.699 

20.437 

-.01170 

.63980 

.22850 

.13400 

-.01130 

00000 

- 00010 

,00750 

.699 

21.170 

-.00210 

.64620 

.24040 

.14330 

-.01160 

-.00050 

.00010 

.0J040 

.700 

21.995 

.00280 

.65230 

25440 

.15470 

-.01200 

-.00120 

-.00020 

.01590 

GRADIENT 

.00685 

.03265 

.00242 

.00021 

-.00011 

.0001 1 

00000 

- 00042 

DATE  20  JUN  75 
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SREF  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  « 


CA5  ORB  TC5  AT36.S  (PRES, 

. Kl  FO 

H15.6  V9, 

n 

1AGMO02)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690  0000 

SO  FT  XMRP  - 1109. 

0000  IN,  XO 

ALPHA  1 - 

2 000 

STAB  • 1 OOO 

47H  8100 

IN.  YMRP  - 

0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

000 

RL0-L  - ,000 

936.6800 

IN,  2MRP  « 375, 

0000  IN,  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08  •*  3.000 

,0300 

Sl-2  - 

000 

S3-4  - 45.000 

S5-6  - 

20  000 

I ORB  « 7 850 

RUN  NO.  345/  0 

RN/L  - 1 

l.Ol  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA  ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

150 

-12  046  7 79720 

41400 

.05790 

.045B0 

.20200 

,00100 

04390 

- 01090 

150 

-10  039  7 60360 

. 40550 

.05640 

.04890 

. 17270 

00130 

,03860 

- 00960 

150 

-8.023  7 80550 

41160 

05860 

,05180 

.13960 

00050 

03120 

- 00760 

.150 

-6  022  7.80540 

.40950 

,06100 

.04480 

.10510 

00030 

. .02240 

- 00560 

.151 

-4,043  7.81200 

,41100 

,06270 

.05200 

.07440 

,00240 

.01420 

-.00400 

. 151 

-3,011  7,81030 

,41040 

,06400 

.05160 

.05750 

.00250 

00930 

-.00390 

150 

-2.000  7.81190 

,40680 

.06360 

.05410 

.04220 

00210 

,00510 

-.00290 

151 

-1  044  7.81320 

,41150 

,06430 

.05230 

.02800 

,00020 

00160 

-.00130 

,150 

- 026  7.80950 

.40870 

.06520 

,04940 

.00790 

,00020 

-.00280 

- 00020 

150 

1.006  7.80800 

.41410 

,06610 

.04830 

- 00800 

- 00060 

-.00620 

00090 

150 

1 975  7,80700 

.41580 

.06640 

04520 

-.02240 

.00020 

- 01040 

.00140 

. 150 

3 034  7,80850 

41670 

.06580 

.04610 

-.04080 

.00040 

-.01490 

.00230 

149 

4 039  7.80450 

41670 

.06460 

04330 

-.05720 

,00000 

- 01930 

,00340 

. 151 

6 032  7,80220 

.41770 

.06320 

03530 

-.09080 

00270 

- 02730 

.00410 

.151 

7,984  7 79730 

.40930 

,06050 

.03840 

-.12210 

,00310 

-.03490 

.00560 

149 

10.027  7.79280 

,40450 

05980 

.04120 

-.15090 

.00040 

- 04190 

00810 

150 

12.016  7,78570 

.41100 

. 06060 

.03590 

-.18210 

-,00230 

- 04780 

.01100 

GRADIENT  -.00083 

,00103 

,00033  -.00121 

-.01632 

-.00034 

- 00406 

.00103 

RUN  NO,  344/  0 

RN/L  • 1 

1 91  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA  ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.299 

-12.086  7.84440 

, 37540 

.04900 

.04400 

. 189B0 

.00350 

.04410 

-.04390 

.300 

-10.063  7 85170 

.36750 

. 04730 

.04920 

16440 

,00070 

03910 

-.03460 

,293 

-8  049  7,85490 

.37130 

,04890 

.04750 

.13200 

-,00060 

03180 

-.02590 

,299 

-6,022  7,85890 

,36920 

.05130 

.04870 

.09650 

.00000 

.02300 

-.01970 

.300 

-4  038  7 86480 

,36560 

.05230 

.05420 

,06470 

0D070 

,01450 

-.01410 

299 

-3,018  7 06460 

,36570 

.05350 

05260 

,04490 

.00110 

.00950 

- 01060 

300 

-2.060  7.86780 

.36160 

.05270 

.05630 

.03140 

.00070 

00570 

-.00710 

,299 

-1.025  786600 

.36410 

.05330 

.05310 

0)490 

.00050 

.00160 

-.00340 

,299 

- 019  7.86390 

,36710 

.05460 

05050 

- 00330 

00050 

- 00250 

.00020 

300 

1.058  7 86310 

.37030 

,05530 

04890 

- 02090 

.00010 

- 00680 

. 00460 

,300 

2,044  7 86150 

.37000 

.05540 

.04750 

-.03470 

-.000)0 

- 01070 

. 00780 

,300 

3,057  7 85990 

.37270 

.05500 

.04630 

- 05240 

,00000 

-.01530 

,01120 

,300 

4 089  7 85970 

.37580 

.05420 

.04350 

- 06910 

00010 

- 01970 

,01470 

,300 

6.006  7 B5060 

.37610 

.05190 

.03890 

-. 10240 

oono 

-.02820 

.01990 

,299 

8,012  7.84860 

.37000 

.04950 

.03950 

-.13580 

.00110 

-.03630 

.02660 

,300 

10  043  7.84070 

.36550 

.04920 

.04210 

-.16240 

-.00250 

-.04260 

,03800 

,300 

12.072  7,83320 

.37180 

.04940 

.03590 

-.19250 

-.00410 

- 04800 

.04650 

GRADIENT  -.00083 

.00143 

.0003R  -.00139 

-,01637 

-.00013 

-.00415 

.00359 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  236 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  " 


CAS  ORS  TC5  AT30.2  (PRES 

. Ki  FG 

HIS. 6 V9. 

U 

1A0MOB2)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP 

- 1109, 

.0000  IN.  xo 

ALPHA 1 - 

2,000 

STAB 

1 .000 

H7i*.01OO 

IN.  YMRP 

■1 

.0000  IN.  YO 

RIJO-U  - 

.000 

RUD-L  » 

.000 

936  6800 

IN.  ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  • 

3.000 

,0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  - 

7 850 

RUN  NO 

. 343/  0 

RN/L  « 

2. SB  GBAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

500 

-12  135 

7 94850 

40430 

.05430 

.04400 

.18170 

00520 

.04440 

- II420 

500 

-10.11»+ 

7 95530 

,39450 

.05050 

. 04790 

.16420 

- 00140 

04040 

- 07900 

*f99 

-8  088 

7.95780 

39050 

.05110 

,04780 

,13050 

-.00210 

03300 

- 05920 

,501 

-6.081 

7.96870 

.38800 

.05230 

.05140 

.09740 

-.00170 

.02460 

-.043B0 

,501 

-H.053 

7.97220 

.36450 

.05360 

.05420 

.06300 

-.00080 

01540 

-.02920 

,501 

-3.050 

7.97210 

.38370 

.05430 

.05370 

.04440 

00000 

01020 

- 02250 

501 

-2.045 

7.97530 

37910 

.05360 

.05620 

.02870 

-.00010 

.00990 

-.01370 

500 

-1.055 

7.96970 

,30180 

.05420 

.05230 

.01290 

-.00020 

.00200 

-.00530 

501 

-.024 

7.96890 

.38300 

.05500 

.05150 

-.00690 

00060 

-.00280 

00170 

500 

1 015 

7.96720 

.38630 

05570 

.05020 

-.02380 

.00070 

- 00700 

01030 

501 

2,042 

7.96570 

.38970 

.05610 

.04060 

-.03840 

.00010 

- 01150 

, 02060 

500 

3.074 

7.96390 

.39210 

□5600 

. 04B50 

-.05810 

00060 

-.01B70 

02870 

501 

4,022 

7 95730 

39440 

.05570 

04370 

-.07340 

00100 

-.02090 

03540 

,500 

6.086 

7.94890 

.39510 

.05330 

.04020 

-.10960 

.00170 

-.03020 

.05150 

.500 

8 117 

7.94410 

.39430 

.05210 

.03990 

- 14300 

.00140 

-.03790 

06960 

.^99 

10.175 

7 94310 

.39450 

,05340 

.04140 

16630 

- 00370 

-.042SD 

10130 

,^g9 

12.112 

7.92480 

.40630 

.05500 

♦03170 

-.19350 

-.00560 

-.04860 

.12220 

GRADIENT 

-.00174 

.00149 

.00033  -.00133 

-.01681 

.00017 

-.00443 

.00815 

RUN  NO 

. 342/  0 

RN/L  - 

3.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

,600 

-12.204 

8.00610 

.42900 

.06130 

.04450 

.17800 

.00610 

.04500 

-.15640 

601 

-10. 1 13 

8.01290 

.42540 

,05790 

,04670 

.16140 

-.00130 

.04020 

-.10530 

599 

-8.138 

8 01480 

.41850 

.05690 

.04670 

.13340 

- 00350 

.03400 

- 07450 

,600 

-6  054 

8.02450 

.41220 

.05720 

.05210 

.09780 

-.00310 

.02540 

-.05210 

599 

-4.058 

8 02640 

.4ioao 

.05800 

.05310 

.06390 

-.0dl90 

.01600 

-.03400 

600 

-3.061 

8 02840 

.40840 

.05830 

.05290 

.04360 

-.00070 

OllOO 

-.02660 

599 

-2,062 

3.03260 

,40400 

. 05780 

.05450 

.02770 

-.00040 

.00640 

-.01640 

.600 

-1.040 

8.02700 

.40590 

.05830 

.05130 

,01080 

- 00040 

.00200 

- 00460 

.BOl 

-.036 

8.02440 

.40570 

.05880 

.05090 

-.00830 

.00050 

-.00260 

,00340 

600 

1.012 

8 02110 

.40990 

.05950 

.04940 

-.02680 

00 100 

-.00730 

.01370 

.600 

2.034 

8.01970  ^ 

41390 

.06000 

.04810 

-.04160 

00080 

-.01210 

.02580 

.600 

3.053 

8.01710 

.41780 

.06010 

.04620 

-.06070 

00160 

-.01730 

.03510 

.599 

4.050 

0.01380 

.41020 

.05960 

.04510 

-.07790 

. 00230 

-.02180 

.04330 

.601 

6.071 

8,00660 

,41980 

.05860 

.04260 

-.11240 

.00280 

- 03050 

.06500 

.600 

8.151 

7.99710 

.42500 

.05860 

.03940 

-.14690 

.00230 

-.03830 

.09070 

600 

10.143 

7.99180 

,42580 

.06070 

.03750 

-.16530 

-.00430 

-.04270 

. 13890 

600 

12. 187 

7.97140 

43780 

,06390 

.02720 

-.19290 

-.00670 

-.04870 

.17010 

GRADIENT 

-.00204 

,00134 

.00029  -.00110 

-.01731 

.00045 

-.00463 

.00979 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CA5 
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SREr  - 
LREr  - 
BREF  - 
SCALE  » 


CA6  ORB  TC5  AT30.2  fPRES, 

. K1  FO 

H15.6  V9. 

n 

(AGM0B2)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

• 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA I - 

2.000 

STAS 

1 000 

H71+.8IOO 

IN.  YMRP 

" 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

RUD-L  « 

000 

936.6800 

IN.  ZMRP 

• 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-10  « 

.000 

ELV-00  - 

3,000 

.0300 

si-e 

.000 

S3-4 

45  000 

S5-6  - 

20  000 

I ORB 

7 B50 

RUN  NO. 

. 341/  0 

RN/L  - 

3.59  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-12.201 

8.07B40 

.44880 

07890 

04620 

. 18290 

.00400 

04070 

18160 

.700 

-10.162 

8.07560 

.45720 

. 07490 

.04390 

.16390 

-.00160 

.03550 

-.12680 

.700 

-8.118 

8.06840 

.45240 

.07150 

.04610 

,13770 

- 00510 

.03050 

-.08190 

.700 

-6. OHS 

8.09240 

.44960 

.06970 

.05030 

.10240 

- 00520 

.02420 

-.05320 

.699 

-H.033 

8.06430 

.42950 

.06660 

.04690 

.06610 

-.00310 

.01590 

-.03640 

.700 

-3  038 

8.08700 

.42470 

.06620 

.05020 

.04530 

-.00120 

.01100 

- 03100 

.700 

-2  061 

8 08630 

.41970 

.06560 

.05070 

.02750 

-.00020 

.00620 

-.02200 

.699 

-1.0H6 

8.07970 

,41890 

06550 

.04850 

.01070 

.00030 

.00210 

- 01090 

.700 

-.007 

8 0B360 

.43130 

.06810 

♦04870 

-.00890 

.00150 

-.00240 

-.00210 

.700 

1.000 

8 07370 

42420 

.06740 

. 04600 

-.02690 

.00230 

-.00710 

.00830 

.700 

2.028 

8 07630 

.42820 

.06790 

.04560 

-.04460 

.00290 

- 01180 

.02000 

.700 

3 067 

8 07410 

.43210 

.06840 

.04410 

-.06490 

00430 

-.01680 

02820 

700 

H.073 

8 07580 

.43410 

.06070 

.04470 

-.08360 

00530 

-.02140 

.03810 

.701 

6.0H3 

8.07620 

.45130 

.07140 

.04290 

-.11730 

.00550 

-.02800 

.06440 

.700 

8.125 

8.04710 

.43980 

.07180 

.03630 

-.15110 

.00430 

-.03430 

.09940 

701 

10.143 

8.04050 

.43920 

.07620 

.03480 

-.17350 

-.00100 

- 03810 

15290 

.700 

12. ISS 

6 01070 

.44170 

.07850 

.02470 

19380 

-.00430 

- 04380 

19650 

GRADIENT 

- 00162 

.00104 

.00035 

■ 00079 

-.01823 

00096 

- 00456 

. 00950 

DATE  20  JUN  73  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  ORB  YCS  at: 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SO  FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

^7^.0JOO 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

SREF  - 
SCALE  ■ 

936,6800 

.0300 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

zo 

RUN 

NO,  350/  0 

RN/L  • 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.150 

-12.101 

11  68940 

.53630 

151 

-9  989 

1 { .69090 

.53480 

. J50 

-B.030 

11.69710 

.53820 

150 

-6.022 

1 1 .69790 

.53630 

150 

-4.063 

U. 70140 

.54030 

.150 

-3.018 

1 1 .70070 

,54070 

H9 

-2  000 

1 1 ,70060 

.54140 

150 

-1.017 

11.70010 

.64430 

.151 

-.033 

1 1 ,69780 

.54610 

150 

1.075 

1 1 .69870 

.54030 

.149 

2.051 

1 1 .59770 

.54700 

.151 

3 006 

11  69770 

.54300 

. 149 

4.010 

J 1 .69640 

54370 

150 

6.031 

11.68S30 

54400 

.149 

8.045 

11.68540 

.53720 

.151 

9.992 

11.66420 

.52440 

.149 

12.090 

M.B8050 

.53560 

GRADIENT 

- 00060 

.00045 

RUN 

NO.  349/  0 

RN/L  - 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.300 

-12.118 

11. 74280 

.50090 

.300 

-10.048 

U. 74480 

,49420 

.300 

-8.033 

11.74980 

,49540 

.30) 

-6.034 

11.75540 

.49160 

.S99 

-4.016 

11.75990 

.4§2B0 

.301 

-3.058 

11.76130 

.4&70 

.301 

-2,045 

U. 76200 

.49250 

.300 

-1.032 

11.76040 

,49430 

.30) 

.002 

1 1 .75870 

.49690 

.301 

I.OIS 

1 1 .75820 

.49760 

.301 

2.064 

11.75900 

.49740 

.300 

3.021 

11.75740 

.49970 

.301 

4 048 

M.  75500 

50010 

.300 

6.039 

11.74910 

.49730 

.301 

B.OlO 

11,73950 

,49640 

.299 

10.046 

11.73800 

.48970 

.300 

12.032 

11.73600 

. 49460 

GRADIENT 

-.00060 

.00104 

PAGE  238 


.2  (PRES.  K1  FO  MlS.6  V9.I)  (AOM083)  ( SO  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

9 

6 000 

STA9 

1 000 

RUD-U 

9 

.000 

RUD-L 

000 

ELV-IB 

9 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

m 

.000 

53-4 

45.000 

S5-6 

Ik 

20.000 

I0R8 

7 850 

.01  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5,00 


CO 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.10580 

.06050 

.18170 

-.00310 

.04980 

-.01030 

.10540 

.08020 

.15390 

-.00390 

04310 

- 00830 

.10800 

.06200 

.12350 

-.00270 

03460 

-.00680 

.11030 

.05810 

.09470 

-.00110 

.02530 

- 00550 

.11270 

.06230 

.06620 

.00140 

01570 

-.00460 

.11480 

.06360 

05110 

.00110 

.01040 

- 00340 

.11550 

,06560 

.03860 

.00200 

.00620 

-.00290 

.11640 

.06330 

.02410 

.00200 

00220 

- 00200 

.11710 

.06050 

.00710 

.00090 

-.00270 

-.00040 

.11610 

.056)0 

-.01)60 

.00)20 

-.00760 

.00060 

.11780 

.05620 

-.02000 

.00070 

-.0)140 

.00150 

.11580 

.05470 

- 03520 

.00270 

-.01550 

.00170 

.11520 

05310 

-.05170 

.00360 

- 02060 

00230 

.11360 

.04510 

-.08360 

.00860 

- 03050 

00320 

,10980 

.04710 

- 11500 

.00780 

-.03930 

00470 

.10710 

.05580 

-.14060 

.00510 

-.04670 

,00780 

.10880 

.04770 

-.16720 

.00430 

-.05340 

.00940 

.00029 

-.00148 

-.01459 

00017 

-.00442 

00090 

at  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.09)30 

.05380 

.17050 

-.00040 

. 05060 

-.04190 

.08030 

.05600 

, 14720 

-.00330 

.04420 

-.03100 

.08240 

.05510 

.11620 

-.00270 

.03520 

-.02480 

.08390 

,05930 

.08550 

-.00230 

.02570 

-.01800 

.08500 

,06250 

.05620 

-.00080 

.01550 

-.01240 

.08710 

.06410 

.04160 

-.0'0020 

.01090 

-.00960 

.00750 

.08460 

.02730 

.00030 

.00620 

-.00690 

.08800 

.06250 

01420 

.00040 

.00200 

-.00350 

.08950 

08030 

-.00370 

.00100 

-.00300 

-.00010 

.00970 

05910 

-.01870 

.00120 

-,00760 

.00350 

. 08940 

,05910 

-.03450 

>00130 

-.01230 

.00740 

,08910 

,05690 

-.04090 

.00200 

-.01710 

.01000 

.08760 

,05540 

- 06410 

.00270 

- 02190 

.01280 

. 08590 

.05170 

- 09280 

.00360 

- 03170 

.01900 

,08270 

,04750 

- 12510 

.00490 

-.04120 

.02500 

.06090 

.05100 

-.14860 

.00250 

-.04850 

,03450 

0B070 

.04750 

-.17510 

00170 

-.05520 

04210 

,00029 

-.00106 

-.01496 

.00030 

-,00461 

.00321 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  ORB  TC5  AT30.2 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

269Q  0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1109  0000 

IN. 

XO 

LREF  “ 

474.BIOO 

IN. 

YMRP  •» 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  - 

936.6800 

0300 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN, 

ZO 

tPRES.  K1  FO  H15.B  V9,l)  <AOH083f  ( 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6 000 

STA9 

J 000 

RUO-U 

000 

RUD-L 

000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

20  000 

lORB 

7 850 

RUN  NO.  348/  0 


RN/L  • 2.88 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

.499 

-12.124 

It. 86030 

.53710 

.08710 

.500 

-10.069 

t 1 .87470 

.52510 

.08310 

,501 

-8.084 

U.  86490 

.51770 

.08370 

.901 

-6.099 

It. 86840 

.51090 

.08370 

.499 

-9.043 

11.90130 

.90930 

.08480 

,499 

-4.028 

n 69890 

.51160 

.06580 

501 

-3.075 

11.90540 

.50970 

08650 

.500 

-2.058 

11.90270 

.50880 

.08670 

.501 

-1.054 

11.89970 

.51190 

.08750 

499 

-.033 

n.  89940 

.51100 

.08810 

.500 

1.034 

n 89590 

.51390 

.08680 

.500 

2.016 

11  89770 

.51610 

.08900 

.500 

3.040 

11.69120 

.51940 

.08690 

.499 

4 035 

11.88590 

52000 

.08800 

.501 

6.022 

U 87710 

.52110 

08530 

499 

8.094 

11.86380 

52460 

.06500 

.501 

10. 135 

11.86300 

.53010 

08640 

.499 

12  152 

11.04980 

.54000 

.08730 

GRADIENT 

- 00179 

.00131 

.00036 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.04970 

.16400 

.00010 

,06120 

-.  10510 

.05540 

.14860 

-.00640 

, 04590 

- 06950 

.05920 

.11090 

-.00500 

.03690 

-.05540 

.06630 

.08710 

-.00490 

,02670 

- 03630 

.06690 

.07240 

-.00380 

02160 

-.03040 

.06640 

.05600 

- 00250 

,01650 

- 02520 

.06900 

.04020 

-.00140 

01  140 

-.01940 

,06890 

.08460 

-.00060 

00670 

- 01280 

.06590 

.01090 

-.00020 

. 00230 

-.00510 

.06510 

- 00790 

00140 

- 00300 

-.00010 

.06360 

- 02250 

.00190 

- 00800 

00790 

.06310 

-.03640 

.00230 

-.01280 

01550 

. 06060 

-.05500 

.00350 

-,01810 

.02210 

.05780 

- 06990 

00450 

- 02300 

02790 

05360 

-.09820 

.00540 

-,03280 

04360 

.04890 

-.13140 

.00610 

-,04260 

.061 10 

04700 

-.154)0 

. 00260 

-.04940 

.08990 

.03960 

-.18050 

.00170 

- 05610 

10830 

-.00121 

-.01553 

.00083 

-.00487 

00B69 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  240 


CA5  ORB  TC5  AT3B*2 

REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

LREF  - 

H74  8100 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  ^ 
SCALE  « 

936  6600 
.0300 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  20 

(PRES.  K\  FO  H15  6 V9, I ) (AGM0B3)  ( 20  JAN  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I - 

6.000 

STAB 

m 

[ 000 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV-IB  « 

000 

ELV-OB 

3 000 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

- 

45.000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB 

7.050 

RUN  NO.  347/  0 RN/L  ■ 


3.23  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.601 

-12.153 

n 94700 

.56750 

.09830 

.04950 

.16630 

-,00120 

05020 

- 13490 

.600 

-10.126 

11.95970 

.55900 

.09480 

.05530 

.15190 

-.00800 

.04450 

- 0B500 

.60! 

-8.107 

11.97030 

.54700 

.09250 

.06100 

.12010 

-.00720 

.03670 

- 06400 

.601 

-6.085 

U 96850 

.53860 

.09140 

.06830 

.09110 

-.00690 

027B0 

- 04110 

.600 

-4.038 

I1.9B760 

.54010 

.09300 

.06820 

.05910 

- 00400 

01700 

-.02790 

600 

-3.050 

11.99270 

.53800 

.09340 

.07030 

.04080 

-.00220 

.01800 

- 02280 

.601 

-2.055 

11.99050 

.53500 

.09330 

.07050 

.02430 

-.00080 

.00700 

-.01620 

.601 

-1.078 

U 96520 

.53730 

.09380 

.06710 

.01050 

- 00020 

.00300 

-.00740 

601 

.021 

1 1 .98670 

.53720 

. 09450 

.06700 

-.00940 

.00180 

-.00270 

-.00170 

.600 

1.039 

11,98040 

.54020 

.09530 

.06480 

-.02440 

.00280 

-.00780 

00660 

.601 

2.044 

1 1 .98020 

.54350 

.09590 

.06430 

-.04010 

.00370 

-.01260 

.01490 

.600 

3.006 

11.97680 

.54770 

.09610 

.06120 

-.05860 

.00570 

-.01810 

02020 

.601 

4.020 

U 97020 

.54840 

.09600 

.05900 

- 07410 

00690 

- 02270 

02690 

v600 

6.0B8 

n 95170 

.54670 

.09500 

.05690 

-.10560 

,00810 

-.03220 

.04730 

.600 

Q.106 

11.94880 

.55350 

.09650 

.05010 

-.13800 

.00920 

-.05970 

.06850 

.601 

10  125 

11  93420 

.55670 

.09930 

04410 

- 15950 

.00460 

-.04520 

10770 

.600 

12.213 

11.91950 

.56600 

.10200 

.03690 

-.18690 

.00330 

- 05UO 

13480 

GRADIENT 

-.00234 

.00135 

.00044 

-.00129 

-.01632 

.00130 

- 00491 

00696 

RUN  NO.  346/  0 RN/L  - 3.58  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12  199 

12.02310 

.58370 

. 12360 

,04710 

.17890 

-.00050 

03970 

-.16720 

.701 

-10.131 

12.03790 

,57940 

.12130 

,05340 

.16080 

-.00700 

. 03370 

-.10400 

.701 

1 

CD 

ru 

12  08100 

.56640 

.11860 

.06320 

,12970 

- 00800 

.02800 

-.06970 

.699 

-6.049 

12  06770 

.56080 

.11650 

. .06520 

.10030 

-.00820 

02220 

-.04070 

.701 

-4  046 

12.06830 

.56430 

.lilio 

.08500 

.06510 

-.00480 

.01420 

-.02970 

.700 

-3.062 

12.06850 

.55990 

.11800 

.06610 

,04470 

-.00240 

.01010 

-.02710 

.700 

-2  060 

12  06890 

.55470 

. 1 1760 

,06630 

02640 

- 00060 

00620 

- 02160 

.699 

-1.020 

12  05960 

.55560 

.11770 

.06290 

.01050 

.00030 

00260 

- 01200 

,700 

-.032 

12.05840 

.55480 

. 1 1830 

.06310 

-.00790 

.00200 

-.00120 

-.00670 

.700 

1.055 

12.05420 

.55900 

.11910 

.06090 

-.02630 

.00350 

-.00540 

.00130 

700 

2.030 

12  05350 

,56150 

.11900 

.06030 

- 04280 

.00490 

-.00900 

.00760 

.699 

3.016 

12.05130 

,56570 

.11900 

.05860 

-.06310 

.00720 

-.01340 

.01150 

.701 

4.006 

12.04910 

.56520 

.11910 

,05760 

-.08010 

.00850 

-.01730 

.01910 

701 

6.062 

12.04390 

56490 

11870 

.05650 

-.11300 

.00960 

-.02390 

.04220 

.700 

e.m 

12.02360 

.57370 

.11960 

.04960 

-.14460 

,00940 

-.03010 

.07220 

.700 

10.122 

M.  99870 

.58370 

. 12420 

, 03930 

-.16590 

,00430 

-.03530 

,12680 

.70! 

12,141 

11.97740 

.50840 

.12580 

.03150 

19440 

.00240 

- 04250 

, 16790 

GRADIENT 

-.00272 

.00063 

.00019 

-.00107 

-.01778 

,00158 

-.00387 

.00631 

DATE  aO  JUN  15 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  em 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  » 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

474.0100  IN. 

YMRP  « 

936.6800  IN. 

ZMRP  " 

.0300 

CAS  ORB  TC5  AT38.a  <PRES, 


1109.0000  IN.  XO 
.0000  IN  YO 
375.0000  IN.  ZO 


Kl  FO  H15.6  V9.1) 


BETA  • 
RUO-U  - 
ELV-IB  « 
5i~a  - 
S5-6 


(AGM084)  < 20  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


,000 

STAB 

M 

-2.000 

000 

RUD-L 

m 

.000 

,000 

ELV-OB 

m 

3.000 

,000 

53-4 

M 

45.000 

20,000 

I ORB 

m 

7.850 

RUN  NO.  354/  0 


MACH 

ALPHA 

BETA 

.300 

3 133 

-.02590 

301 

4.127 

- 02610 

.300 

5 017 

-.01930 

.301 

5.746 

-.02630 

.301 

5.973 

-.02600 

.301 

6 698 

-.02650 

.300 

7.490 

-.02660 

.300 

8.402 

-.02690 

.301 

9.348 

-.02700 

.299 

10.063 

-.02020 

.300 

10.975 

-.02740 

.300 

11.800 

-.02070 

.300 

12  593 

-.02100 

300 

13.466 

-.02110 

.299 

14.269 

-.02120 

,300 

15.224 

-.02120 

300 

16  112 

-.02140 

.301 

16  839 

-.02850 

.299 

17.762 

-.02860 

.30) 

18  547 

-.02890 

.299 

19.460 

- 02880 

.300 

20.392 

-.02870 

.300 

21  077 

-.02870 

300 

21.487 

- 02860 

GRADIENT 

- 00020 

RN/L  - 1.96  GRADIENT 


CL 

CD 

CLM 

.18720 

.03220 

.04720 

.21630 

.03380 

.04700 

24500 

03670 

.04670 

,27000 

.03990 

.04650 

.27730 

.04100 

.04600 

.29820 

.04390 

.04770 

.32330 

.04790 

.04840 

.35170 

.05320 

.05000 

38120 

.05960 

.05170 

.40320 

.06530 

.05360 

.43300 

.07320 

.05640 

.45690 

.08080 

.05920 

.48190 

.08920 

.06270 

.50670 

. 09B90 

.06680 

.53010 

.10830 

. 07040 

.55390 

. 1 1930 

.07500 

57550 

.13070 

.07950 

.59250 

I40S0 

08420 

.60580 

.15230 

.09070 

61530 

16210 

09710 

.62240 

.17280 

10490 

.62960 

.18400 

.11390 

.63120 

.19160 

. 12050 

.63220 

. 19810 

. 12590 

.02927 

.00161 

-.00020 

« -5.00/  5.00 


CY 

CLN 

CSL 

-.00140 

00060 

-.00170 

-.00170 

00080 

- OOIBO 

-.00160 

00090 

- 00190 

-.00150 

.00090 

-.00200 

-.00150 

.00080 

- 00200 

-.00100 

00120 

- 00200 

-.00130 

.00120 

- 00190 

-.00160 

.00140 

- 00200 

-.00140 

00150 

- 00210 

-.00130 

00170 

-.00210 

-.00110 

.00190 

-.00210 

-.00130 

.00210 

-.00220 

-.00160 

.00230 

- 00210 

-.00140 

.00240 

- 00200 

-.00130 

.00250 

-.00190 

-.00190 

.00260 

- 00190 

-.00210 

.00270 

-.00160 

-.00200 

00280 

- 00150 

-.00260 

.00300 

-.00140 

-.00200 

.00320 

-.00120 

- 00340 

.00320 

- 00100 

-.00550 

.00320 

- 00110 

-.00330 

.00310 

-.00090 

-.00390 

.00310 

- 00090 

-.00030 

.00020 

- 00010 

DIORB 

- OD060 

- 00080 

- 00090 
-.00100 

- 00070 

- 00120 

- 00130 

- 0DI50 

- 00170 
-.00180 

- 00220 
-.00230 

- OD270 

- 00280 
-.00290 

- 00290 

- 00320 

- 00330 
-.00350 

- 00380 

- 00370 
-.00360 
-.00370 

- 00350 

- 00020 


DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ZHB 


CAS  ORB  TC5  AT38.a  (PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.1) 


(AGM08>+)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ 

FT . XMRP 

- 1109, 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  “ 

-2.000 

LREF  - 

H7H.81O0 

IN 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

RUD-L  - 

000 

BREF  - 

936  6600 

IN< 

ZHRP 

- 375. 

,0000  IN  ZO 

ELV-IB 

000 

ELV-00  - 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  ■ 

.000 

S3-4 

45,000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  - 

7,850 

RUN  NO 

353/  0 

RN/L  - 

2.94  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

H99 

3 226 

-.00830 

.21070 

.03560 

.04600 

-.00580 

-.00010 

- 00190 

00320 

.501 

4.196 

-.00640 

.24010 

.03750 

.04560 

-.00580 

-.00010 

-.00210 

,00300 

.500 

5.072 

-.01570 

.26920 

.03970 

.04610 

-.00590 

.00010 

- 00220 

00270 

.499 

5.747 

-.01600 

.29170 

.04190 

.04660 

-.00580 

00020 

-.00820 

00240 

.500 

5.973 

-.02260 

.29960 

.04280 

.04680 

-.00600 

.00010 

-.00230 

.00270 

501 

6.670 

- 00940 

32170 

04550 

04800 

-.00580 

00030 

-.00220 

.00210 

.499 

7 505 

-.00990 

.34720 

.04950 

.04930 

-.00580 

.00050 

-.00230 

.00160 

.500 

8.292 

-.01030 

.37190 

.05380 

.05110 

-.00500 

.00060 

-.00240 

.00120 

.500 

9.196 

-.02450 

.40050 

.05970 

.05350 

-.00600 

.00080 

-.00240 

.00080 

.501 

9.966 

-.01820 

.42450 

.06530 

.05620 

-.00610 

.00100 

-.00250 

.00020 

.501 

10.883 

-.01860 

45200 

.07270 

.05960 

-.00620 

.00120 

-.00270 

- 00020 

.501 

11.792 

-.02620 

.47930 

.08090 

.06360 

- 00620 

,00140 

-.00270 

- 00090 

.499 

12.568 

-.01960 

.50420 

. 08880 

.06690 

-.00640 

00150 

-.00260 

-.00120 

499 

13  460 

- 02000 

.53210 

.09860 

.07110 

-.00630 

.00170 

-.00260 

-.00170 

.499 

14.271 

-.02020 

.65570 

.10840 

.07510 

-.00650 

00180 

- 00250 

-.00190 

.499 

15  248 

-.02010 

.57780 

.11970 

.08070 

-.00660 

.00180 

-.00250 

- 00180 

.500 

16.193 

-.02710 

.59610 

.13080 

.08700 

-.00650 

.00180 

-.00240 

-.00190 

.500 

16.943 

-.02730 

.60020 

.14000 

.09280 

-.00670 

00190 

-.00240 

-.00200 

.500 

17.876 

-.02800 

.61830 

. 15060 

,10090 

-.00710 

00210 

-.00210 

-.00290 

.501 

18.681 

-.02900 

62770 

. 16070 

.10790 

-.00780 

.00230 

- 00160 

- 00390 

.501 

19.559 

-.03630 

.63480 

,17100 

,11650 

-.00840 

00250 

-.00140 

- 00440 

.500 

20.489 

-.03000 

.64220 

.18210 

.12610 

-.00880 

.00280 

-.00140 

-.00510 

500 

21  228 

- 02340 

.64620 

.19090 

.13430 

-.00920 

.00280 

-.00120 

- 00530 

501 

21 .719 

-.03020 

.64720 

.19640 

.14070 

-.00950 

.00290 

- 00120 

-.00530 

GRADIENT 

- 00010 

03036 

.00195 

-.00041 

00000 

.00000 

-.00021 

- 00021 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 


PAGE  2‘*3 


CAS  ORB  TC5  AT38  2 (PRES*  K1  PO  HIS. 6 V9  I) 


(AGMOB**)  ( SO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREP  • 

5690*0000 

SQ.FT.  XMRP 

**  1109.0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

-8.000 

LREP  « 

474.0100 

IN  YMRP 

- 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  *• 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  - 

936.6600 

IN.  ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  20 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  - 

0300 

Sl-8  - 

OOD 

S3-4 

45.000 

S5-6 

20  000 

I ORB  - 

7 850 

RUN  NO 

352/  0 

RN/L  - 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.599 

3.274 

-.01320 

.22900 

.03780 

.04480 

-.00700 

-.00010 

-.00230 

.00520 

.601 

4.229 

-.01340 

.25790 

.03960 

.04400 

-.00770 

.00000 

-.00240 

.00500 

.601 

5*098 

-.08090 

.20740 

.04210 

.04540 

-.00770 

.00010 

-.00850 

,00440 

*599 

5.758 

-.02120 

.31000 

.04420 

.04610 

-.00750 

*00020 

-.00250 

.00410 

.600 

6*034 

-*01400 

32060 

. 04530 

.04610 

-.00770 

.00020 

-.00260 

.00440 

600 

6 641 

-*02160 

.33930 

*04790 

.04730 

-.00770 

00030 

-.00260 

00370 

.600 

7.509 

-.02200 

.36770 

.05220 

*04920 

-.00770 

.00050 

-.00250 

.00330 

*600 

8.326 

-.02290 

,39440 

.05720 

.05120 

-.00770 

.00070 

-.00270 

.00250 

599 

g 252 

-.02340 

.42330 

.06350 

.05420 

-.00790 

.00090 

-.00280 

00190 

.599 

9.994 

-.01720 

.44660 

.06920 

05700 

- 00800 

*00110 

-.00290 

.00120 

.600 

10.906 

-.01160 

.47430 

.07690 

.06130 

-.00820 

.00130 

-.00880 

-.00010 

600 

11  813 

-*02660 

.50300 

.08620 

.06560 

-.00B50 

.00160 

-.00260 

- 00140 

.600 

12  5^2 

- 02790 

*52670 

*09470 

. 06920 

-.00900 

*00190 

-*00850 

- 00260 

.599 

13.427 

-.02310 

.55510 

10650 

. 07360 

- 00980 

.00240 

-.00840 

-.00400 

.600 

14  240 

-.03400 

*57580 

t 11870 

. 07740 

-.01130 

00310 

- 00120 

- 00900 

.600 

15.153 

-.03480 

,59320 

.13130 

.08220 

- 01150 

*00310 

-.00060 

- 00980 

.600 

16.106 

-.02640 

*60430 

.14400 

.00920 

- 01060 

*00290 

-.00080 

- 00840 

*601 

16  8S5 

-*01720 

.61260 

. 1 5480 

.03520 

- 00960 

00260 

-.00150 

- 00600 

.600 

17  822 

- 02390 

62030 

*16700 

*10340 

- 00940 

.00260 

-.00150 

- 00580 

.601 

18  698 

-.02400 

.63030 

.17980 

*11120 

-.00970 

.00260 

-.00140 

- 00600 

.601 

19.513 

-.02400 

.63760 

.19150 

*11920 

-.00950 

.00250 

-.00130 

-.00600 

.600 

20.431 

- 02430 

64380 

♦20350 

*12880 

-.01000 

.00260 

-.001 10 

- 00630 

600 

21.160 

-.03170 

*64710 

.21880 

, 13780 

-.01020 

.00270 

- 00090 

-.00680 

.600 

21  868 

- 02450 

*64970 

.22220 

.14730 

-.01020 

.00860 

-.00060 

-.00660 

GRADIENT 

-.00021 

*03085 

.00209 

00021 

.00010 

00010 

-.00010 

-.00021 

OAT£  20  JUN  7S 


TABULAT20  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  244 


SREF  « 
LREF  “ 
8REF  - 
SCALE  ■ 


CAS  ORB  TC5  AT38.2  (PRES.  Kl  FO  H15*6  V9.1)  (AGM0B4)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

• 1109, 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

-8.000 

474  8100 

IN.  YMRP 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

936.6000 

IN.  2MRP 

- 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-00  - 

3.000 

.0300 

Sl-2  • 

.000 

S3-4  ■ 

45.000 

S8-6  • 

00.000 

lORS  • 

7.050 

RUN  NO 

361/  0 

RN/L  ■ 

3.84  ORAOIENT  INTERVAL  • -5 

00/  6.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.699 

3.333 

-.00810 

.08260 

,04070 

.04830 

-.00800 

.00010 

-,00040 

.00540 

.701 

14.294 

-.01340 

.08380 

.04800 

.04060 

-.00800 

.00000 

-.00050 

.00500 

.699 

5.181 

-.01430 

.31940 

♦04770 

.04330 

-.00810 

.00040 

-.00260 

.00410 

.700 

5.638 

-.01490 

.34040 

.05040 

.04410 

-.00830 

.00050 

-,00260 

00360 

.700 

6.110 

-.00870 

.34980 

,05170 

.04450 

-.00820 

.00060 

-.00260 

.00260 

.700 

6.759 

-.01620 

.37260 

.05540 

.04550 

-.00840 

.00000 

-.00250 

.00220 

.700 

7,591 

-.02500 

.39970 

.06120 

.04760 

-.00880 

.00110 

-.00250 

.00030 

.700 

0.3BO 

-.01990 

.42480 

.06610 

.04960 

-.00920 

.00140 

-.00220 

-.00150 

.700 

9.294 

-.02230 

.45130 

♦07740 

.05280 

-.00970 

.OOIBO 

-.00170 

-.00390 

.700 

10.004 

-.01510 

.47050 

.08570 

.05490 

-.00940 

.00170 

-.00160 

-.00360 

.700 

10,080 

- 02280 

.49520 

*09550 

.05800 

-.00920 

.00180 

-.00130 

-.00440 

699 

11.799 

-.02280 

.52010 

. 10850 

.06150 

-.00930 

.00180 

-.00180 

- 00460 

.700 

12.473 

-.02230 

.53610 

.11800 

.06450 

-.00890 

.00180 

-.00140 

-.00400 

,701 

13.346 

-.01620 

.56060 

.13030 

.06890 

-.00920 

.00190 

-.00140 

-.00490 

.701 

14  201 

-.02250 

.57790 

.14190 

.07440 

-.00860 

.00190 

-.00180 

-.00430 

.701 

15.032 

-.02970 

.58760 

.15220 

.08130 

-.00830 

.00200 

-.00200 

-.00450 

. .699 

15.992 

-.02890 

.59740 

.16370 

.08980 

-.00780 

.00200 

- 00220 

-.00370 

700 

16.732 

-.02820 

.60350 

. 17300 

.09660 

-.00800 

.00190 

- 00210 

-.00300 

.700 

17.650 

-.01960 

,61050 

.18520 

,10570 

-.00830 

.00170 

-.00230 

-.00120 

699 

10  604 

-.02550 

.62050 

.19970 

.11510 

-.00870 

.00150 

-.00170 

-.00020 

700 

19.315 

-.01560 

.62760 

.21050 

.12270 

-.00930 

.00100 

-.00150 

.00290 

.700 

20,256 

-.01350 

.63710 

.22540 

.13310 

-.01030 

.00050 

-.00070 

.00520 

,700 

21  134 

-.01000 

.64460 

.23920 

.14400 

-.01060 

-.00020 

-.00050 

.00900 

.700 

21 .975 

-.00030 

.65050 

.25270 

.15510 

-.01090 

-.00060 

-.00060 

.01200 

GRADIENT 

-.00760 

.03237 

.00239 

.00031 

.00000 

.00010 

-.00010 

-.00042 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT38.2  (PRES.  K1  FO  H15.6  V9  1) 


(AGM085)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5REF  • 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

- 1109. 

.0000  IN  XO 

BETA  « 

.000 

STAB  - 

1.000 

LREF  “ 

474.8100  IN. 

YMRP 

W 

0000  IN  YO 

RUO-U  • 

000 

RUD-L  - 

.000 

0REF 

935.6000  IN. 

ZHRP 

- 375, 

,0000  IN  ZO 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-OB  - 

13  000 

SCALE  - 

0300 

Sl-2 

OOP 

S3-4 

45  000 

55-6  - 

20  000 

lORB  - 

7 050 

RUN  NO, 

, 358/  0 

RN/L  - 1 

.84  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

300 

3.087 

-.02520 

.19020 

.03360 

.04650 

-.00220 

00020 

-.00190 

00010 

.301 

4.004 

-.02520 

.21940 

.03530 

.04650 

-.00280 

.00030 

-.00200 

.00020 

301 

4.979 

- 02530 

.24850 

.03950 

.04630 

-.00270 

00040 

-.00220 

.00000 

.299 

5 822 

-.01030 

.27650 

.04220 

,04620 

-.00220 

.00040 

-.00220 

00010 

301 

6.717 

-.03240 

.30290 

.04570 

.04700 

- 00250 

.00060 

->00220 

- 00020 

.301 

7.617 

-.02570 

.32780 

.04990 

.04790 

-.00240 

.00080 

-.00220 

-.00040 

.301 

8.463 

-.02600 

.35740 

.05550 

.04940 

-.00230 

.00100 

-.00230 

- 00070 

.300 

9 407 

- 03310 

.38720 

.06230 

.05130 

-.00250 

.00120 

- 00240 

- 00090 

.299 

10.110 

-.02640 

.40790 

.06770 

.05320 

-.00240 

.00140 

-.00230 

- 00110 

.299 

11.043 

-.03360 

.43660 

.07560 

.05630 

-.00190 

.00160 

-.00230 

- 00140 

.301 

11.825 

-.02680 

.46050 

.00310 

.05890 

-.00240 

,00170 

-.00240 

-.00150 

.300 

12  627 

- 02720 

.48550 

09160 

06240 

-.00230 

.00200 

-.00230 

- 00200 

.299 

13.508 

-.02720 

51 130 

10160 

. 0G6S0 

- 00250 

.00200 

- 00230 

- 00190 

.299 

J4.244 

-.02740 

.53230 

11030 

.06980 

- 00200 

00210 

-•  00210 

- 00210 

299 

15.228 

-.02760 

55750 

.12190 

.07460 

- 00220 

00230 

- 00210 

- 00240 

.300 

16.133 

- 02070 

.57800 

13340 

.07930 

-.00320 

00240 

-.00200 

-.00240 

.299 

17.009 

-.02780 

.59660 

. 14490 

. 08490 

-.00270 

.00250 

-.00180 

-.00260 

.299 

17.943 

-.03490 

.80960 

.15650 

.09160 

-.00330 

.002*70 

-.00160 

-.00280 

.299 

18  646 

-.02810 

.61750 

.16520 

.09750 

- 00390 

.00290 

- 00160 

-.00300 

.300 

19  606 

-.03490 

.62610 

.17700 

.10620 

-.00400 

00280 

-.00160 

- 00290 

.300 

20  523 

- 03480 

.63260 

.18800 

.11490 

-.00450 

00290 

-.00150 

- 00280 

.299 

21  35B 

-.02780 

.63360 

.19680 

12410 

- . 00470 

00280 

-.00120 

- 00270 

GRADIENT 

-.00005 

.03084 

.00257 

-.00010 

-.00027 

.00011 

-.00016 

-.00005 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  246 


CAS  ORB  TC5  AT38,2  (PRES.  Kt  FO  HIS. 6 V9.I) 


(AGM085)  ( 20  JAM  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT,  XMRP 

- 1109. 

o 

X 

o 

o 

o 

o 

BETA  • 

000 

STAB  - 

1 000 

LREF  »* 

H74.8IOO 

IN.  YHRP 

M 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

000 

BREF  « 

936.6600 

IN.  2MRP 

• 375. 

.0000  IN,  ZO 

ELV-I0  ■ 

10.000 

ELV-OB  • 

13.000 

SCALE  - 

0300 

■ 

cu 

1 

.000 

S3-4  ■ 

45  000 

S5-6  “ 

20.000 

lORB 

7.850 

RUN  NO. 

. 357/  0 

RN/L  • 

e.93  ORAOIENT  INTERVAL  • -S, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

3.183 

-.02830 

.21060 

.03670 

.04590 

-.00680 

- 00030 

-.00210 

.00390 

.501 

4.178 

-.02160 

.24170 

03870 

04500 

-.00660 

- 00010 

- 00220 

.00370 

.501 

5.069 

- 02180 

.27120 

.04090 

.04550 

- 00640 

-.00010 

- 00230 

00350 

.499 

5.921 

-.01510 

.29960 

. 04380 

.04630 

-.00650 

00000 

- 00230 

.00330 

.501 

6.782 

-.01570 

.32630 

.04730 

.04740 

-.00650 

.00020 

-.00250 

.00270 

.500 

7.639 

-.02290 

.35290 

.05140 

.04910 

-.00670 

.00040 

-.00250 

.00240 

.500 

8.593 

- 02360 

.38260 

.05690 

.05110 

-.00620 

00050 

- 00250 

00180 

.500 

9,555 

-.02400 

.41270 

.06340 

.053B0 

-.00650 

.00070 

-.00260 

.00130 

500 

10  346 

- 01760 

.43750 

.06960 

.05680 

-.00630 

.00090 

- 00270 

.00080 

.500 

n.256 

-.02530 

.46470 

.07730 

.06040 

-.00660 

00120 

- 00280 

.00010 

.500 

12.068 

- OIBBO 

.48990 

.08500 

.06390 

-.00660 

.00130 

- 00280 

-.00040 

499 

12  959 

- 02610 

51810 

09440 

06600 

-.00670 

00150 

- 00870 

- 00080 

.500 

13.651 

-.01940 

.54550 

.10470 

.07260 

-.00690 

.00160 

- 00270 

-.00110 

.501 

14.538 

-.01940 

.56350 

.11260 

.07610 

-.00690 

00160 

-.00270 

- 00100 

.500 

15.514 

-.01940 

.58560 

12430 

.08140 

-.00700 

00170 

- 00280 

- 00100 

500 

16.343 

- 01960 

60050 

13400 

08740 

- 00680 

00180 

- 00270 

- 00120 

.500 

17.236 

-.02010 

.61240 

. 14460 

.09450 

-.00730 

,00200 

- 00250 

-.00180 

.499 

16.185 

- 01410 

62260 

. 15560 

.10300 

- 00770 

00220 

- 00200 

-.00280 

.500 

18.928 

-.02870 

63040 

.16470 

.109T0 

-.00800 

00230 

- 00170 

-.00360 

.499 

19  878 

- 02200 

63850 

17610 

.11880 

- 00900 

00250 

-.00150 

- 00380 

.499 

20.765 

-.02240 

.64500 

. 18670 

. 12820 

-.00910 

00270 

-.00160 

- 00480 

.501 

21.571 

-.02950 

.64760 

. 19590 

. 1 3800 

- 00960 

.00270 

- 00140 

-.00450 

GRADIENT 

00674 

03127 

.00201 

-.00090 

-.00040 

.00020 

- 00010 

-.00020 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ^ CA5 
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5REF  - 
LREF  “ 
0REF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

2690,0000  SQ.FT.  XHRP  ^ 

47H  8100  IN.  YMRP  « 

936  6800  IN.  ZMRP  - 

.0300 


CAS  ORB  res  AT38.2  /PRES. 


1109.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375,0000  IN.  ZO 


KI  FO  HIS. 6 V9, n 


SETA 

RUO-U 

ELV-IB 

Sl-2 

S5-6 


<AGMO05>  \ 20  JAN  75  ) 


PARAHETRIC  DATA 


.000 

STAB  - 

l.OOO 

,000 

RUD-L  - 

.000 

10  000 

ELV-Oe  - 

13.000 

.000 

S3-4 

45  000 

20.000 

lORB  - 

7.850 

RUN  NO  356/  0 


RN/L  - 3 23 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

601 

3 230 

- 01280 

22920 

.03910 

600 

4.194 

-.01320 

.25820 

. 04090 

601 

5 t06 

-.02050 

28870 

.04340 

,600 

5.757 

-.02070 

.31170 

.04570 

.599 

5 993 

-.01400 

31940 

.04630 

600 

6.705 

-.01430 

34240 

.04950 

.600 

7 572 

-.02190 

37120 

,05390 

.600 

8 495 

-.00870 

.39980 

.05930 

.600 

9 41 1 

-.00950 

.42940 

.06500 

600 

to  233 

-,02410 

.45470 

.07220 

.599 

II  163 

-,02510 

,48290 

.08060 

599 

12.003 

-,02640 

,51030 

.08950 

.600 

12  649 

-.02770 

.53790 

.09960 

.599 

13.745 

-,02930 

.56430 

.11160 

.599 

14  478 

-.03010 

50230 

.12180 

600 

15.461 

-.02340 

59950 

. 13500 

.600 

15  362 

- 02880 

. 60970 

.14770 

601 

17.201 

-.02860 

61720 

.15940 

.601 

16  149 

-.02130 

.62630 

17210 

.601 

18.379 

-.02880 

.63290 

.10230 

.600 

19.844 

-.02170 

.64150 

. I9S90 

.599 

20  801 

-.02890 

.64830 

.20880 

600 

21  550 

-.02940 

65090 

.21060 

.600 

21  850 

- 02230 

. 65220 

,22230 

GRADIENT 

-.00041 

03009 

,001^7 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.04420 

-.00830 

-.00010 

- 00240 

00560 

.04420 

- 00820 

00000 

- 00250 

00520 

.04500 

-.00030 

00010 

-.00260 

004BO 

.04560 

-.00820 

.00020 

- C0260 

.00460 

.04560 

-.00830 

.00020 

-.00260 

.00440 

.04680 

-.00830 

00030 

-.00270 

.00410 

. 04860 

-.00820 

00050 

- 00260 

.00350 

.05120 

-.00010 

.00060 

-.00270 

.00260 

.05410 

- 00640 

.00090 

- 00290 

00200 

.05760 

-.00820 

.00110 

- C0290 

00120 

06180 

- 00850 

00130 

-.00290 

00020 

06580  ^ 

-.00900 

00170 

- 00270 

-.001 10 

.06970 

- 00960 

.00200 

- 00270 

-.00250 

. 07470 

-.00970 

.00230 

- 00220 

-.00410 

.07850 

-.01020 

00240 

-.00190 

-.00490 

08410 

-,00930 

00240 

- 00150 

-.00530 

.09110 

-.00880 

.00220 

- 00210 

- 00360 

09770 

- 00880 

.00220 

- 00210 

- 00350 

.10610 

-.00870 

.00820 

- 00220 

- 00310 

. 1 1280 

-.00920 

.00230 

-.00190 

-.00370 

. 12230 

-.00910 

.00230 

- 00190 

-.00360 

13250 

- 00930 

00240 

- ooieo 

- 00390 

,1.4230 

- 00970 

00250 

-.00150 

- 00440 

. 14640 

- 00950 

.00240 

- 00140 

- 00420 

00000 

.00010 

00010 

- 00010 

- 00041 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  2H8 


REFERENCE  DATA 


CAS  ORB  TC5  AT38  2 (PRES,  K1  FO  H15  6 V9.1) 


(AGMOaS)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

26S0  OOOO 

SQ  FT  XMRP 

- 1109 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1,000 

LREF  - 

47H.01OO 

IN  YMRP 

- 

0000  IN  YO 

RUO-U  - 

000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  “ 

936,6600 

IN,  ZMRP 

- 375 

0009  IN  ZO 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-OB  - 

13.000 

SCALE  - 

0300 

Sl-2  - 

000 

53-4 

45.000 

S5-6  - 

20  000 

I ORB 

7.650 

RUN  NO 

355/  0 

RN/L  • 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

3,285 

-.02610 

.25300 

.04400 

.04180 

-.00860 

.00000 

-.00250 

.00610 

700 

4 266 

-.01970 

28360 

,04600 

.04210 

- 00870 

.00020 

-.00250 

. 00560 

700 

5.170 

- 02750 

31630 

.04900 

04290 

- 00870 

.00030 

-,00260 

, 00480 

700 

5.832 

-.02810 

.34020 

.05170 

,04370 

-.oosso 

00050 

-.00270 

.00410 

,700 

6.090 

-.02860 

.35010 

.05270 

04370 

-.00880 

.00060 

-.00270 

.00360 

.700 

6,770 

-,02940 

.37310 

.05630 

.04510 

-.00090 

.00070 

-.00260 

.00290 

699 

7.620 

-.02410 

.40100 

.06240 

.04700 

-.00920 

.00100 

-.00260 

.00120 

,701 

8.533 

-.02730 

42990 

.07080 

.04940 

-.00990 

.00160 

-.00220 

-.00200 

,701 

9,M75 

- 02790 

45730 

.08050 

.05290 

-.00980 

.00160 

-.00200 

-.00260 

700 

10  2m 

-.02660 

47000 

.08690 

05500 

- 00920 

.00150 

-.00230 

-.00130 

,700 

11,161 

-.02670 

.50640 

.10070 

.05810 

-.00860 

.00150 

-.00240 

-.00140 

,699 

12.035 

-.04790 

.52930 

.11230 

.06150 

-.00870 

00160 

-.00220 

-.00190 

.700 

12.849 

-.03460 

.55070 

. 12370 

.06540 

-.00880 

,00170 

-.00220 

- 00240 

701 

13  740 

- 03460 

.57200 

13620 

.07050 

- 00860 

00180 

-.00250 

-.00250 

700 

14,469 

- 03420 

50480 

14590 

07530 

- 00810 

.00190 

-.00300 

-.00210 

701 

15.454 

-.03430 

,59490 

.15800 

.08410 

-.00730 

00190 

- 00310 

-,00210 

700 

16,399 

-.04110 

.60300 

.16950 

. 09290 

-.00800 

.00190 

-.00270 

-.00200 

,700 

17.246 

-.03280 

.60920 

.18040 

.10110 

-.00850 

,00180 

-.00290 

-.00060 

700 

18  202 

-.03100 

.61910 

. 19430 

11030 

-.00880 

00150 

-.00260 

00130 

,700 

19.011 

-.01400 

.62740 

.20680 

. 1 1850 

-.00910 

.00110 

-.00260 

.00470 

,699 

19.960 

-.01030 

.63730 

.22130 

.18850 

-.00990 

.00070 

-.00240 

.00750 

,699 

20,912 

-.00850 

64730 

.23710 

.13990 

-.01080 

.00010 

-.00180 

.01060 

699 

21.730 

-.00520 

.65490 

.25100 

.15000 

-.01170 

- 00050 

-.00150 

01420 

700 

22  009 

- 0M90 

65740 

25610 

.15360 

- 01090 

- 00050 

-.00170 

01450 

GRADIENT 

, 00653 

.03120 

.00204 

,00031 

-.00010 

.00020 

8 00  00 

-.00051 

DATE  20  JLJN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  249 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  • 
SCALE  - 


CA5 

ORB  TC5  AT3B.2  (PRES 

. K1  FO 

H15.S  V9. 

n 

(A0M08B)  ( 20  JAN  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

3S9Q,Q000  SQ,FT.  XNRP  - iI09»0000  IW  XO 

ALPHA!  " 

6.000 

STAB  - l.OOC 

^74.elQO 

IN  YMRP  « 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

10  OOO 

RUD-L  - 10.000 

956  6800 

IN.  2MRP  - 375. 

0000  IN.  ZO 

ELV-I3  - 

000 

ELV-OB  - 3.000 

.0300 

si-a  - 

.000 

S3-4  »•  45,000 

S5-6 

20.000 

IOR0  - 7.850 

RUN  NO.  ISS/  0 

RN/l  • 

1,33  GRADIENT  INTERVAL  ■ -8.00/  6.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

OD 

CLM 

CY 

CLN 

dSL 

01  ORB 

.300 

-12.050 

11.72640 

.45090 

.07270 

. 053B0 

. 17200 

-.00070 

.deooo 

-.04170 

.299 

-10.050 

n.  72930 

.43460 

.07160 

. 05440 

.14610 

-.00370 

,04430 

-.03140 

.300 

-8.052 

r I. 73340 

.45490 

.07380 

.03300 

.11710 

-.00310 

> 03560 

->02470 

.300 

-6.046 

11.74270 

,45120 

. 07300 

.05800 

.03740 

-.00230 

.02580 

-.01770 

300 

-4.007 

11.74760 

.45210 

.07700 

.06180 

.05790 

-.00110 

.01560 

-.01230 

.300 

-3.001 

11.74550 

.45180 

.07920 

.06300 

.04140 

-.00050 

.01040 

- 0QB90 

.300 

-8  051 

11  74S90 

,45180 

.07860 

.06360 

.02820 

-.00010 

,00620 

-.00610 

.299 

-1.031 

U 74550 

,45440 

.07910 

.06090 

.01410 

.00020 

>00200 

-.00310 

.300 

-.039 

It  74550 

.45710 

.08070 

.05900 

-.00340 

.00090 

- 00290 

.00010 

.300 

i.05l 

11.74610 

.45680 

.08070 

.05600 

-,01930 

.00090 

-.00780 

.00410 

300 

2 078 

11  74510 

.45840 

.08080 

. 05730 

-.03400 

.00100 

-.01230 

. 00760 

.299 

3 063 

11  74190 

.46100 

.08060 

.05390 

-.04860 

.00160 

-.01720 

.01050 

.299 

4 040 

n 73360 

.46100 

,07920 

.05300 

-.06380 

.00250 

- 02190 

.01300 

301 

6 066 

il  78890 

.45940 

. 07690 

. 04720 

- 09420 

>00360 

- . 03220 

.01940 

.300 

8 043 

11  72560 

.45580 

.07400 

04520 

-.12550 

.00500 

- 04120 

.02490 

,301 

10  087 

M 72310 

,45150 

. 07240 

.04830 

-.14940 

.00230 

- 04860 

03540 

.301 

12  092 

1 1 .72270 

.45670 

.07220 

.04470 

-.17650 

.00200 

- 05530 

04220 

gradient 

- 00105 

,00130 

00036  -.00129 

- 01506 

00039 

-.00460 

.00320 

RUN 

NO.  361/  0 

RN/L  - 

2,91  GRADIENT  INTERVAL  **  -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.499 

-12  127 

11.85020 

.50630 

.09100 

.04880 

.16460 

-.00010 

.05100 

- 10420 

.50! 

-10.086 

11 .85S90 

.49420 

. 07670 

.05410 

14950 

-.00680 

,04560 

-.06810 

,501 

-8  i02 

M 86830 

.48670 

07750 

, 05790 

.11600 

-,00530 

03670 

- 05420 

500 

-6  001 

11.83810 

,48000 

.07740 

,06510 

. 08700 

-.00510 

.02620 

-.03490 

.500 

-4  C4S 

ll  B8450 

.48090 

,07950 

.05540 

05660 

- 00220 

01530 

-.02370 

.501 

-3,003 

11.89030 

.47910 

,08030 

. 06790 

03910 

- OOIBO 

.01070 

- 01760 

.50! 

-2  014 

11.88330 

,47900 

08050 

.06710 

02370 

- 00090 

.00610 

- 01060 

500 

-1  CB7 

11  89170 

46830 

08120 

.06410 

01060 

- 00050 

.00190 

- 00330 

500 

004 

11.88870 

42240 

03220 

06340 

- 00090 

' 00120 

- 00350 

00150 

,499 

’ .008 

1 1 .87750 

48450 

. 08260 

.06170 

- 02310 

,00150 

-.00850 

,00970 

500 

2 025 

1 1 .87530 

43770 

0B300 

.06100 

- 03740 

,00210 

-.01330 

.01690 

.500 

3.033 

1 1 .87450 

.49040 

, 08280 

05050 

- . 05460 

00330 

-.01830 

02290 

,501 

4 036 

11  B6730 

.49850 

08230 

05500 

- , 07030 

00430 

- 02330 

.02940 

501 

6.079 

1 1 .65750 

49310 

,06030 

.05080 

- 09970 

00500 

-.03340 

.04610 

500 

8 081 

1 1 . 84830 

43600 

,07890 

04690 

-. 13190 

00570 

-.04290 

06320 

.499 

10.142 

11.84150 

.49950 

, 07980 

, 04520 

-, 15490 

00220 

- , 04970 

09150 

501 

12.133 

1 ! ,63230 

,5) t 10 

.08120 

.03750 

18110 

OOlOO 

-.05630 

.11200 

GRADIENT 

-.00239 

00165 

00041  - 00139 

- 01559 

00005 

- , 00486 

00663 

DATE  eo  JUN  15 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  aso 


CAS  ORB  TC5  ATHB.E  (PRES.  K1  FO  HtS^S  V9  1) 


{AGM0B6)  ( eo  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

0690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1109 

0000 

IN. 

XO 

ALPHA!  « 

6.000 

STAB 

LREF  - 

474.8100 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YO 

RUD-U  • 

10.000 

RUO-L 

0REF  - 

93G.6BOO 

IN. 

ZMRP  - 

375 

0000 

IN. 

ZO 

ELV-IB  - 

,000 

ELV-OB 

SCALE  - 

.0300 

si-a 

.000 

S3-4 

55-6  » 

eo.ooo 

I0R8 

RUN 

NO.  360/  0 

RN/L  - 

3.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-12.146 

1 1 .92670 

.53660 

.09150 

.04820 

.16630 

-.00190 

.04980 

-.13050 

.600 

-10.107 

11.94050 

52700 

.08790 

,05420 

.15080 

-.00840 

04410 

-.08190 

.600 

-8,095 

It  95110 

51630 

.08500 

.06020 

.11860 

-.00750 

03610 

-.06150 

,600 

-6.045 

11.96610 

.50930 

.08490 

.08680 

08860 

- 00710 

02680 

- 03800 

.600 

-4.020 

11.97060 

.51170 

08710 

.06670 

.05680 

-.00410 

01610 

-.02530 

.600 

-3.096 

11.97370 

.50820 

.08710 

.06920 

.03890 

-.00220 

.01120 

- 02060 

.600 

-2.064 

11.96910 

50630 

.08710 

,06810 

.02230 

- 00110 

.00630 

- 01280 

601 

-i.on 

U.  96370 

.50900 

.08790 

.06520 

.00690 

-.00030 

00170 

- 00380 

.600 

-.010 

11.96400 

50920 

08840 

.06470 

-.01160 

.00170 

- 00360 

00120 

601 

1 043 

11.95900 

.51200 

.00940 

.06290 

-.02650 

00250 

- 00870 

01030 

.600 

2.102 

11.95670 

51560 

.08980 

,06170 

- 04370 

.00380 

- 01400 

.01810 

.600 

3.034 

11.95140 

.51970 

.08980 

. 05850 

-.05990 

.00540 

-.01890 

,02310 

.599 

4.100 

11.94620 

.51950 

.08920 

. 05590 

-.07740 

.00660 

-.02410 

,03140 

.600 

6 064 

1 1 .93960 

51910 

.08870 

. 05440 

-.10650 

00740 

- 03290 

05210 

.599 

8.102 

1 1 .92400 

.52510 

09010 

. 04760 

- 13990 

00870 

-.04050 

07080 

.600 

10.168 

11  90690 

.53030 

.09330 

.04160 

-.16280 

00430 

-.04610 

11180 

.599 

12  154 

11  89550 

53740 

09570 

.03450 

-.18730 

,00240 

- 05180 

14070 

GRADIENT 

-.00317 

00143 

.00038 

-.00141 

-.01630 

00128 

- 00493 

,00709 

RUN 

NO.  359/  0 

RN/L  ■ 

3.53  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5,00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-12.163 

12.00160 

.55170 

.11650 

,04650 

, 17740 

-.00090 

,03900 

-.16190 

.699 

-10,106 

12  01710 

54090 

.11440 

.05260 

,15920 

- 00790 

.03310 

-.09540 

700 

-0  069 

12  03980 

53600 

11 170 

. 06290 

. 12730 

- 00850 

. 02720 

- 06360 

.701 

- -6.070 

12.04720 

.53300 

.11100 

.06420 

09850 

- 00870 

.021 10 

- 03500 

699 

-4  076 

12.0H38P 

.53540 

11180 

.06340 

06210 

- C0500 

.01340 

-.02550 

.700 

-3  042 

12.04870 

.53030 

.11180 

. 06530 

. 04060 

-.00240 

,00900 

-.02290 

.700 

-2  060 

12  04460 

52710 

.11130 

06450 

.02360 

-.00100 

.00540 

- 01590 

699 

-1  042 

12.03340 

52930 

It  180 

06100 

.00710 

00010 

00 180 

- 00750 

700 

-,007 

12.03380 

.52930 

11220 

.06100 

- 01220 

00210 

-.00260 

- 00220 

.700 

1 010 

12  03000 

53300 

.11300 

05900 

-.02860 

.00330 

- 00650 

00540 

700 

2 033 

12  03050 

,53730 

11320 

. 05870 

-.04700 

00510 

-.01060 

01 120 

700 

3.075 

12  02810 

.53990 

.11320 

. 05620 

-.06700 

. 00720 

-.01490 

.01580 

701 

4 073 

12  02290 

54000 

11290 

.05520 

- 08440 

.00850 

-.01930 

02490 

699 

6.083 

12.01780 

.54070 

11260 

.05410 

- 11550 

.00890 

- 02540 

05030 

700 

8 125 

11  99590 

54960 

.11340 

04700 

-.14800 

00B80 

-.03180 

09050 

.700 

10.235 

11,96620 

.55910 

.11860 

.03580 

-.17000 

.00350 

-.03690 

. 13730 

700 

12  175 

11.95130 

.56260 

.11930 

.02940 

19750 

00170 

- 04440 

.17690 

GRADIENT 

-.00289 

,00117 

.00022 

-.00120 

- 01774 

.00161 

- 00397 

00629 

1 .000 
10.000 
3.000 
45  000 
7.850 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  251 


CAS  ORB  TC5  AT30  2 (PRES  Kt  fO  H15.6  V9  1) 


iA0ii087)  I 20  JAN  75  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  M 

P690  0000 

SO 

FT.  XMRP 

- 1109 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

47^.8100 

IN. 

YMRP 

- 

,0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

ELV-IB  « 

,000 

BREF  - 

936.6600 

IN. 

2MRP 

375, 

,0000  IN.  ZO 

ELV-00  “ 

3 000 

SI -2 

000 

SCALE  - 

,0300 

S3-4 

45.000 

95-6 

20,000 

I ORB  - 

7 650 

ORBELV  - 

5 000 

RUN  NO, 

, 364/  0 

RN/L  • 

2.92  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

0I0R8 

.499 

3.164 

-.02070 

.30630 

.04010 

GO  160 

- 00780 

- 00040 

- 00270 

00490 

,499 

4,140 

- 02080 

.33690 

.04350 

.00090 

-.00760 

- 00030 

- 00280 

.00480 

501 

5.043 

-.02090 

.36790 

.04730 

.G0050 

- 00780 

- 00020 

-.00300 

.00470 

.500 

5.961 

-.02140 

.39870 

.05200 

.00120 

- 00750 

.00000 

-.00300 

00430 

*500 

6.748 

-.02160 

.42380 

.05650 

.00230 

-.00770 

.00010 

-.00320 

.00400 

.501 

7 517 

- 02180 

.44760 

,08170 

. 00380 

- 00770 

00020 

- 00330 

00390 

499 

8 425 

-.02230 

.47510 

.06830 

.00640 

- 00770 

00040 

-.00340 

00340 

.501 

9.370 

-.01590 

.50460 

,07610 

. 00960 

-.00780 

00060 

- 00340 

00290 

.500 

10.118 

-.02340 

.52740 

,08290 

.01220 

-.00780 

00080 

- 00350 

.00230 

500 

I 1 .048 

- 01700 

.55550 

.09210 

.01610 

-.00320 

00100 

- 00350 

.00180 

.500 

11.870 

-.01730 

53120 

.10130 

.01930 

- 00310 

.00110 

- 00340 

00140 

' 

.499 

12.671 

- 03830 

60590 

.11070 

.02310 

-.00830 

.00130 

- 00330 

00120 

,500 

13.553 

-.03190 

.63420 

.12240 

. 02800 

- 00850 

00150 

-.00340 

00070 

.499 

14.280 

-.02500 

.65340 

.13190 

.03200 

-.00840 

.00160 

-.00350 

.00060 

.499 

15.248 

-.01810 

67540 

14500 

03800 

- 00840 

00170 

- 00370 

.00060 

.499 

16.200 

-.01820 

.69170 

.15770 

.04430 

-.00320 

.00170 

- 00360 

.00060 

.499 

17.010 

-.03240 

.70280 

16970 

05090 

-.00900 

.00190 

- 00330 

.00020 

500 

17.945 

-.03330 

.71280 

.18120 

.05930 

- 00960 

.00210 

-.00280 

-.00070 

.501 

18.707 

- 03400 

.72030 

.19180 

.05570 

-.01010 

. 00220 

-.00240 

- 30160 

.500 

19.637 

-.02770 

72560 

.20390 

. 07820 

-.01090 

00250 

- 00220 

- 30220 

.499 

20.502 

-.03520 

.73180 

.21660 

. 08650 

-.01140 

. 00270 

-.00200 

-.00280 

500 

21  386 

- 02850 

.73230 

,22650 

.09670 

-.01190 

.00290 

- 00210 

- 00310 

500 

21.660 

-.03550 

.73080 

22950 

.10050 

-.01220 

00290 

- 00190 

- 00320 

GRADIENT 

-.00010 

.03135 

.00348 

-.00072 

.00020 

.00010 

-.00010 

-.00010 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  252 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP  « 

474.8100  IN  YMRP  - 

936.6800  IN.  ZMRP  - 

0300 


CAS  ORB  TC5  AT3B.2  (PRES. 


1109.0000  IN  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


Kl  FO  HIS  6 V9  1) 


BETA  •* 
RUD-U  « 
ELV-Oe  - 
S3-4  « 
I ORB 


(AGM087)  ( 20  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


.000 

STAB 

t 000 

000 

ELV-IB 

000 

3.000 

SI -2 

.000 

45.000 

S5-6 

20.000 

7.850 

ORBELV 

6.000 

RUN  NO.  363/  0 RN/L  - 3.33  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

.600 

3.186 

-.02850 

32590 

.04320 

.599 

4 166 

-.03520 

.35730 

.04680 

.601 

5.063 

-.02890 

.38860 

,05070 

.600 

5.965 

-.01540 

.41980 

.05540 

.601 

6.741 

-.02940 

.44540 

.06010 

.600 

7.511 

-.02970 

.47010 

.06540 

.601 

8,363 

-.03010 

.49710 

.07200 

.601 

9.276 

-.02370 

.52540 

,07970 

.600 

9 979 

-.03120 

.54710 

.08650 

.600 

10.895 

-.03220 

.57580 

.09620 

.600 

U .798 

-.03380 

60360 

.10690 

.600 

12.544 

-.02830 

.62820 

11720 

599 

13.444 

-.02990 

.65670 

.13090 

.599 

14.238 

-.03890 

67430 

. 14340 

599 

15,200 

-.03320 

.68920 

.15780 

.600 

16  171 

-.04040 

69670 

. 17200 

.599 

16.911 

-.03200 

.70130 

.18250 

600 

17.851 

-.03090 

.70550 

.19600 

600 

18,674 

-.03070 

.71060 

20840 

601 

19.547 

-.03060 

.71630 

.22150 

599 

20.469 

-.02380 

.72110 

.23460 

,599 

21.196 

-.02300 

.72260 

.24420 

.599 

21.808 

-.02980 

.72830 

.25180 

GRADIENT 

-.00683 

.03203 

.00347 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

-.00370 

-.00750 

.00010 

-.00260 

00410 

-.00430 

-.00730 

.00010 

- 00300 

00430 

-.00400 

- 00730 

.00030 

- 00300 

00370 

-.00330 

-.00750 

.00040 

-.00310 

.00330 

-.00230 

-.00740 

.00050 

-.00310 

.00320 

-.OOOHO 

-.00750 

.00060 

-.00320 

.00280 

.00230 

-.00760 

.00080 

-.00320 

.00240 

.00580 

-.00770 

.00090 

- 00330 

.00190 

.00880 

-.00780 

.001 10 

- 00330 

.00140 

.01290 

-.00770 

.00130 

-.00310 

.00040 

.01740 

- 00830 

.00170 

-.00300 

-.00120 

.02100 

-5.00910 

.00210 

- 00300 

-.00280 

.02550 

-.01000 

.00250 

- 00300 

- 00440 

.03030 

-.01110 

.00270 

-.00140 

-.00640 

,03670 

-.01180 

,00260 

.00010 

-.00790 

.04510 

- 01150 

. 00270 

.00010 

-.00820 

♦05230 

-.01090 

.00270 

-.00090 

-.00670 

.06170 

-.01050 

.00260 

-.00130 

-.00560 

.07010 

- 01050 

00250 

- 00130 

-.00540 

.07980 

- 01030 

.00260 

- 00140 

- 00530 

.09130 

-.01070 

.00260 

-.00130 

-.00540 

. 10150 

- 01050 

.00260 

-.00150 

- 00470 

.mio 

-.01060 

.00240 

-.00100 

-.00450 

-.00061 

00020 

00000 

- 00041 

.00020 

OATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  253 


CAB  ORB  TC5  AT38.2 


(PRES*  Kl  FO  H16*6  V9  1) 


(AGM088)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690  QOOO 

SQ  FT, 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

ALPHA I - 

6.000 

STAB 

LREF 

H7^  8100 

W 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

RUD-U  - 

OOO 

ELV-I0 

- 

BREF  - 

936  6800 

IN 

ZMRP  * 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-OB  - 

3.000 

51-2 

H 

SCALE  - 

.0300 

S3-4 

45  000 

S5-B 

m 

lORB  - 

7 850 

OR0ELV 

a 

RUN  NO.  366/  0 

RN/L  « 

2.09  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12.100 

n.  81350 

.59310 

.09B40 

*01030 

.16580 

-.00120 

.05220 

“ 10160 

.500 

-10.038 

11.61630 

.58650 

*09510 

.01300 

.15070 

-.00750 

.04640 

“.06620 

*500 

-8.074 

11,82400 

.58240 

*09580 

.01420 

.11810 

-.00590 

.03750 

- 05260 

.501 

-6.057 

11.83610 

57950 

.09690 

01900 

08910 

-.00570 

02750 

-.03440 

^499 

-4.060 

1 1 . 83850 

*57960 

.09900 

.01990 

.05770 

-.00330 

.01680 

- 02260 

499 

-3.045 

11  84210 

.67820 

.09980 

.02250 

.04060 

- 00190 

01 130 

-.01710 

500 

-2.021 

n. 841 10 

.57780 

*09990 

.02300 

02360 

-.00090 

.00640 

-.01060 

.501 

-1.053 

1 1 *83860 

.57970 

.10030 

.02060 

*01070 

-.00070 

.00210 

-.00320 

500 

-.003 

11,83770 

.58020 

.10110 

*01690 

-.00810 

*00110 

- 00330 

.00160 

.500 

1 .035 

1 1 .83780 

.50200 

*10180 

*01760 

- 02300 

.00170 

-.00030 

OOSOO 

.500 

H.003 

11  83530 

.50410 

10210 

01710 

- 037S0 

00240 

- 01300 

01570 

501 

3.081 

1 1 .83080 

.68750 

*10180 

*01390 

- 05640 

00400 

-.01880 

02140 

,501 

4.048 

11.82640 

.58900 

*10120 

*01130 

-.07210 

.00510 

- 02400 

.02730 

*500 

o 

CO 

11.81600 

.58760 

.09900 

*00900 

10290 

.00630 

-.03440 

.04290 

.501 

8. 057 

11.81100 

. 58B70 

.09710 

. ooeoo 

-.13450 

00720 

- 04350 

05910 

.500 

10.090 

11.00750 

,58800 

.09790 

*00800 

-.15890 

.00400 

-.05050 

,08660 

.500 

12.136 

1 1.79970 

.59530 

.09900 

.00220 

-.18590 

,00320 

-.05760 

.10560 

GRADIENT 

-.00156 

*00132 

.00034 

-.00123 

-.01588 

.00099 

-.00497 

.00625 

RUN 

NO.  365/  0 

RN/L  - 

3.27  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.599 

-12  134 

11.86940 

.61640 

11220 

007B0 

.17260 

- 00340 

. 047E0 

- 12240 

*601 

-10.083 

11.68180 

.61940 

*10710 

.OHIO 

15390 

-.00860 

. 04470 

- 08300 

.600 

-8.098 

li.eesio 

.61330 

.10600 

01320 

. 12250 

-.00770 

. D3690 

- 06280 

.600 

-6  046 

It  90150 

*60920 

*10600 

.01830 

.09340 

-.00780 

.02790 

- 03730 

*600 

-4.055 

11.90440 

.61100 

,10760 

01870 

.06160 

-.00500 

.01730 

-.02430 

*599 

-3.041 

11*90690 

*60790 

. .10770 

*02170 

.04210 

-.00280 

.01  ISO 

-.02020 

.600 

-2.039 

11.90840 

.60590 

*10770 

.02160 

.02490 

-.00110 

00700 

-.01450 

.600 

-1  076 

11  90110 

.60770 

.10810 

01860 

.01070 

- 00050 

. 00260 

- 00590 

600 

.022 

11.90090 

.60850 

* 1 0880 

*01790 

-.00900 

,00160 

-.00300 

- 00060 

600 

1.040 

11.89940 

.61100 

.10980 

.01560 

- 02500 

,00280 

-.00820 

00730 

599 

2.002 

1 1 . 89930 

.61260 

.11020 

.01550 

-.04150 

.00410 

-.01310 

01440 

*601 

3*092 

1 1 .89370 

.61700 

11040 

01280 

- 06060 

.00630 

“ 01850 

01840 

-.eao_ 

4„0_38_ 

„ 1 1 ,08720 

*61810 

.11030 

*01000 

-.07740 

,00730 

-.02320 

02410 

.600 

6 064 

11  88030 

.61320 

.10870 

.01040 

-.10860 

.00900 

- 03230 

04380 

.599 

8.089 

11.87080 

*61330 

10950 

00830 

- 14170 

.01000 

- 03930 

06320 

.601 

10  184 

n .86290 

.61250 

.11200 

*00410 

-.16540 

00570 

- , 04400 

10410 

.601 

12.152 

11.85200 

.61840 

.11480 

-.00080 

- 19220 

. 00470 

“.05030 

. 12920 

GRADIENT 

-.00220 

00119 

00042 

-.00126 

-.01694 

.00151 

- 00499 

.00624 

I 000 
000 
*000 
20  000 
5 000 


DATE  20  JlfN  75 


rABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT38,2  (PRES.  K\  FO  H15.6  V9  1)  (AGM089)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1109.0000 

IN. 

XO 

ALPHA!  • 

6 000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

'♦7^.8100 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN. 

YO 

RUO-U  - 

000 

ELV-IB 

.000 

BREF  - 

936.6800 

IN 

2MRP  ■ 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-00  - 

3.000 

SI -2 

.000 

SCALE  - 

0300 

S3-H 

.000 

55-6 

.000 

lORB 

7.850 

OR0ELV 

.000 

RUN  NO.  370/  0 RN/L  » 1.91  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

300 

-l2.0^^ 

It  69690 

.44750 

.06950 

.05060 

. 16900 

- 00020 

04820 

- 04140 

.299 

-10. 0^*0 

11.69990 

.44100 

.06960 

.05150 

. 14550 

-.00280 

.04220 

- 03160 

.300 

-8.062 

11.69950 

,44100 

.07050 

.05050 

,11460 

-.00230 

.03380 

-.02490 

.300 

-6.042 

11.70460 

.43570 

.07140 

.05520 

.00540 

- 00180 

.02470 

-.01830 

300 

-4.030 

11.71030 

.43740 

.07350 

.05910 

.05580 

-.00020 

.01510 

- 01320 

.299 

-2.976 

11.71070 

.43640 

.07470 

.06070 

.05830 

00050 

009B0 

-.00980 

.300 

-2.053 

11.70880 

.43560 

.07500 

.06110 

.02600 

.00110 

.00590 

- 00760 

300 

-1.006 

11.70960 

.45790 

.07550 

.05920 

.01220 

.00130 

.00190 

-.00450 

.301 

-.014 

11.707B0 

.44130 

.07710 

.05720 

-.00540 

.00210 

-.00250 

- 00170 

.300 

1.044 

11.70510 

.44300 

.07830 

.05670 

-.02160 

00120 

- 00750 

.00390 

.299 

2.064 

n 70690 

.44390 

07830 

05670 

-.03600 

00120 

-.01170 

.00740 

.301 

3.049 

11.70600 

.44680 

.07B10 

05430 

-.05030 

00170 

- 01650 

.QI040 

.300 

4.027 

11.70350 

.44680 

.07680 

.05170 

-.06630 

.00260 

-.02120 

.01300 

.299 

6.025 

11.69840 

,44490 

.07480 

.04750 

-.09530 

.00370 

-.03050 

01870 

.300 

8.065 

11.69360 

.44490 

.07210 

.04460 

-.12780 

.00500 

-.03960 

.02470 

.299 

10.074 

1 t .69380 

.43950 

.07040 

.04780 

-.15200 

.00250 

-.046B0 

.03450 

299 

12.067 

11.69210 

.44610 

.07040 

.04340 

-.17870 

.00220 

-.05340 

.04130 

GRADIENT 

-.00082 

.00150 

.00054 

-.00099 

-.01505 

.00024 

-.00443 

.00337 

RUN  NO.  369/  0 RN/L  - 2.86  GRADIENT  INTERVAL  “ -5.00/  5.00 


MACH 

8ETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.499 

-12.145 

n. 81250 

.49310 

.07610 

.04590 

.16420 

.00050 

.04860 

-.10450 

.500 

-10.097 

11.81700 

.47990 

.07390 

.05170 

.14960 

-.00630 

.04350 

-.06810 

,500 

-8.062 

11.82390 

.47040 

.07410 

,05540 

.11640 

-.00490 

t03490 

-.05390 

.501 

-6.038 

11.83700 

.45400 

.07400 

.00290 

.08780 

-.00490 

.08570 

-.03560 

.490 

-4.027 

11.83750 

.45390 

.07600 

.05340 

.05620 

-.00260 

.01570 

-.02390 

.499 

-3.039 

11.84020 

.48170 

.07670 

.08590 

.03950 

-.00140 

.01060 

-.01820 

.499 

-2.044 

11.03940 

.46100 

.07700 

.06560 

.02400 

-.00060 

.00620 

-.01210 

.500 

-1.026 

11.83600 

.46330 

.07760 

.06300 

.01020 

-.00030 

.00200 

-.00420 

.499 

.023 

n 83370 

.46390 

.07850 

.06190 

-.00840 

.00130 

- 00310 

.00060 

.499 

1.055 

1 1 .82970 

.46610 

.07910 

.06040 

- 02330 

00180 

-.00790 

.00830 

.499 

2.024 

11.83100 

.46870 

.07940 

.05960 

-.03790 

.00230 

-.01260 

.01590 

.499 

3.068 

11.82550 

.47210 

.07920 

, 05700 

-.05510 

.00350 

-.01760 

.02190 

.501 

4.063 

11.82450 

.47400 

.07870 

. 05450 

-.07050 

V 00440 

-.02210 

02790 

.501 

6.064 

11.81530 

.47620 

.07730 

. 04990 

-.09960 

. 00520 

-.03180 

.04370 

.501 

8.081 

11.80840 

,48040 

.07600 

, 04540 

-.13150 

.00570 

-.04070 

.06160 

.501 

10.164 

11.80580 

.48600 

, 07740 

.04320 

15490 

.00200 

-.04740 

.09060 

.499 

12. 195 

1 1 .79400 

.49720 

. 07860 

.03580 

-.18220 

.00120 

-.05390 

. 10910 

GRADIENT 

-.00196 

.00148 

.00040 

-.00126 

-.01555 

00083 

-.00465 

.00650 

OATC  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  - 
LREF  - 
0REF  • 
SCALE  « 


CAS  ORB  TC5  AT38.2  (PRES  KI  FO  H15.6  V9. 1) 


(AGM089)  ( 20  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT « XMRP 

474.8100  IN  YMRP 

936.6800  IN.  ZMRP 

,0300 


1109.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

6 000 

RUO-U 

.000 

ELV-03 

3.000 

S3-4 

000 

lORB 

7 850 

STAB 

1 000 

ELV- I B 

000 

SI -2 

000 

S5-6 

000 

DRBELV 

000 

RUN  NO.  300/  0 RN/L  • 3.25  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.600 

-18.t4B 

n. 88310 

.52Q8D 

.08730 

.04500 

.16540 

-.00060 

.04050 

13510 

.599 

-10.057 

11.89190 

.51160 

.08370 

.05170 

.15090 

-.00700 

.04270 

-.08450 

600 

-8.059 

11.90200 

.49690 

.08140 

.05830 

.11980 

-.00600 

,03500 

-.06410 

.600 

-6  021 

n, 91550 

.48840 

.06020 

.06510 

.09060 

-.00670 

02600 

-.03990 

.6Qt 

-4.024 

n. 91550 

.49110 

.08220 

.06420 

.05830 

-.00390 

.01600 

-.02770 

.601 

-3.043 

11.91760 

.48750 

.08240 

.06640 

,04010 

-.00200 

.OHIO 

- . 02230 

.600 

-2.012 

11.91580 

.48380 

.08220 

.06560 

.02380 

-.00000 

00530 

- 01510 

.600 

-1  042 

11.91100 

.48610 

.00280 

.06390 

.00970 

-.00030 

,00220 

- 00580 

.599 

029 

11.90990 

.48610 

.08330 

. 06370 

-.00920 

.00160 

-,00300 

- 00020 

.601 

1.062 

11.90780 

.48880 

.08420 

06180 

-.02440 

.00250 

-,00780 

00820 

601 

2.087 

11,90470 

,49280 

.08480 

.06080 

-.04040 

.00340 

- 01280 

01670 

.600 

3.096 

11.90140 

.49790 

,08500 

.05780 

-,05820 

,00510 

- 017B0 

02240 

.600 

4 050 

U.  89550 

.49980 

.08480 

.05550 

- 07390 

.00630 

-.02250 

.02950 

.601 

6.084 

n 89330 

.49910 

08370 

.05410 

-. 10480 

00740 

•-.Q3160 

04990 

,601 

8.098 

11.88040 

.50900 

.08520 

,04660 

- 13520 

00780 

- 03950 

07210 

600 

10.131 

11.86780 

.51680 

.08800 

03970 

- . 1 5790 

00340 

- 04550 

1 1340 

.601 

12  193 

1 1 .05780 

.52680 

,09120 

03280 

- 18390 

.00170 

- 05120 

. 14210 

GRADIENT 

RUN 

-.00252 
NO.  367/  0 

.00142 
RN/L  - 

.ooom  <•  00122  -.01616 

3.52  ORAOtENr  INTERVAL  ■ -5, 

00119 
,00/  5 00 

-.00473 

00722 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.171 

11.95270 

.53490 

,11020 

.04500 

17860 

-.00010 

.03790 

- 16600 

.700 

-lO.lOI 

11.96660 

.53090 

. 1 0750 

.05110 

,16070 

-.00700 

.03240 

101  10 

699 

-8.094 

11.98430 

52040 

.10480 

06050 

.13040 

- 00830 

02660 

-.06550 

699 

-6.034 

11.98560 

.51570 

10360 

06120 

09940 

-.00830 

021 10 

- 03830 

.699 

-4.024 

11.98500 

.51640 

. 10400 

.06100 

.06270 

-.00470 

.01370 

-.02810 

.701 

-3  039 

11.98900 

.51210 

. 10430 

.06310 

04300 

-.00240 

.00950 

- 02520 

.700 

-2.016 

U 98610 

.50690 

.10340 

06320 

. 02460 

- 00080 

00580 

-.01860 

.700 

-1.004 

11.97800 

50770 

. 10340 

,06070 

00920 

.00010 

00240 

- 00980 

.700 

.032 

11  97870 

.50750 

. 1 0380 

.06060 

-.00990 

,00200 

-.00170 

-.00470 

.699 

1 007 

11  97260 

.51070 

10460 

05860 

- 02560 

00330 

- 0O5S0 

00240 

700 

2.074 

11.97480 

.51500 

.10540 

05770 

- 04340 

00460 

- 00970 

omo 

.699 

3 032 

1 1 ,97130 

51960 

10530 

.05550 

-.06340 

00690 

-.01370 

.01420 

700 

4 055 
““6*7070 

11  97090 

.52050 

10400 

05500 
rOSHHO 

- OB  140 
1 1440 

00850 

.00950 

-.01770 
- 02370 

.02030 

04330 

.700^ 

"rtT9B900 

.52)50 — 

”1 0400- 

,700 

B.llO 

1 1 .95700 

.52070 

. 10670 

.04810 

14450 

.00850 

7.03010 

. 077B0 

700 

10.140 

li  92720 

54000 

.11200 

, 03720 

16690 

00380 

-.03470 

. 12950 

699 

12.179 

11  90S80 

. 54450 

11360 

.02950 

19520 

.00180 

-.04180 

, 17070 

GRADIENT 

-.00228 

.00096 

00019 

-.00099 

- 01756 

.00156 

- 00386 

00632 

DATE  20  JUN  75 


TABLTLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORS  res  AT3B.2  fPRES,  KI  FO  HIS.  6 V9.  I > 


UOH090)  « eO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

26SO.OOOO 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

BETA 

.000 

STAB 

w 

t 000 

LREF  - 

H74.8100 

IN. 

YMRP  •* 

.0000 

IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

ELV-IB 

M 

.000 

BREF  • 

936.6600 

IN. 

2MRP  ■ 

375.0000 

IN.  20 

ELV-OB  ■ 

3.000 

Sl-2 

m 

.000 

SCALE  • 

0300 

S3-4  - 

.000 

55-6 

■ 

.000 

fOHB 

7.B50 

ORBELV 

m 

000 

RUN  NO, 

, 374/  0 

RN/L  « 

J.90  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

301 

3.069 

-.03890 

. 17240 

.03060 

.04540 

-.00470 

00070 

- 00190 

- 00030 

.300 

^ 072 

- 03300 

.20320 

.03250 

.04470 

-.00500 

O0O9O 

-.00210 

- 00040 

.301 

4.95B 

-.03320 

.23110 

.03520 

.04510 

-.00440 

.OOlOO 

-.00220 

- 00060 

.299 

5.861 

-.02600 

.26080 

.03900 

04540 

-,00480 

00080 

-.00220 

- 00030 

.300 

6.663 

-.02640 

28580 

.04230 

.04560 

-.00470 

.00110 

-.00210 

- 00070 

.299 

7.513 

-.02660 

.31090 

.04640 

04670 

- 00420 

00120 

- 00210 

-.00090 

301 

0,4^3 

-.01990 

.33970 

.05170 

. 04860 

-.00440 

.00150 

-.00220 

- oOllO 

.301 

9.393 

-.03390 

.37020 

.05840 

.05010 

-.00460 

.00160 

-.00230 

-.00130 

.300 

10  138 

-.04100 

.59440 

.06410 

05230 

- 00450 

.OOIBO 

-.00230 

- 00150 

300 

M 061 

-.04110 

.42840 

.07180 

05480 

-.00480 

00190 

- 00240 

- 00160 

.299 

11.811 

-.02760 

.44590 

.07910 

.05720 

-.00400 

. 00220 

-.00240 

- 00200 

300 

12.662 

- 02090 

.47320 

.08810 

,06040 

-.00450 

.00230 

-.00230 

- 00210 

.299 

13  5H6 

-.02110 

.50130 

.09830 

06440 

-.00430 

00250 

-.00220 

- 00240 

.299 

iH.iea 

-.02560 

.51420 

,10310 

.06680 

.00550 

,00440 

-.00150 

-.00700 

299 

15.262 

-.02130 

.54840 

.11870 

.07180 

-.00480 

,00270 

-.00190 

-.00260 

.299 

16  124 

-.02B20 

.57150 

.13030 

,07640 

-.00510 

00270 

-.00180 

- 00260 

301 

17.014 

. 02840 

.59130 

.14230 

.09200 

-.00520 

.00280 

-.00180 

- 00280 

.299 

17.970 

-.02860 

.60970 

.15540 

,08900 

-.00540 

00300 

-.00140 

- 00310 

.299 

18  677 

-.02170 

.61960 

.16470 

.09410 

-.00810 

00310 

-.00140 

- 00300 

299 

19  615 

- 02150 

.63030 

.17670 

.10200 

-.00580 

.00300 

-.00140 

- 00290 

.299 

20.516 

-.02150 

.63520 

.10730 

.11150 

-.00670 

.00310 

-.00120 

-.00290 

.299 

21.324 

-.02120 

.63750 

.19630 

,12040 

- 00690 

.00290 

-.00110 

- 00260 

GRADIENT 

-.00016 

.03108 

.00242 

-,00017 

.00015 

00016 

-.00016 

- 00016 

DATE  SO  jm  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  aS7 


REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690  0000  SQ  FT  XMRP 
LREF  “ 474.0100  IN.  YMRP 
BREF  - 935  6BOO  IN.  ZMRP 
SCALE  « .0300 


CAS  ORB  TC5  AT38,2  (PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.U 


1109  0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375  OOOO  IN.  ?0 


(AGM090)  < 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAS 

t 000 

RUD-U 

.000 

ELV-ie 

000 

ELV-OB 

3 000 

Sl-2 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB 

7 G50 

ORBELV 

000 

RUN  NO.  373/  0 RN/L  - 2.66 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


.501 

3.153 

-.02250 

.19130 

.03440 

. 04440 

-.00660 

- 00010 

-.00230 

.00330 

501 

4.11B 

-.02270 

.21970 

.03580 

.04460 

-.00600 

00010 

- 00240 

00300 

500 

5.017 

-.01610 

.24090 

- 03790 

. 04470 

- . 00670 

00020 

- 00250 

00270 

.500 

5 733 

-.01630 

.27310 

.04020 

.04580 

- 00660 

00020 

-.00250 

00250 

.500 

5 940 

-.01630 

.28080 

.04080 

.04590 

-.00670 

, 00030 

OOS60 

00250 

.500 

6.609 

- 01670 

.30340 

.04370 

04690 

- 00660 

00040 

- 00260 

00210 

.500 

7.554 

-.01700 

.33010 

.04760 

.04030 

-.00660 

.00050 

- 00270 

.00180 

.500 

8 482 

-.02440 

.35910 

05260 

.05060 

-.00660 

00070 

-.00280 

00140 

.500 

9.433 

-.02490 

38940 

05880 

.05330 

-.00670 

,00090 

- 00280 

00080 

.501 

10.244 

-.01830 

.41520 

.06490 

. 05580 

-.00700 

001 10 

- 00290 

00050 

.499 

11.164 

-.01890 

.44320 

.07230 

.05940 

-.00690 

.00130 

-.00290 

-.00010 

.500 

11.957 

-.01930 

46860 

.07970 

.06270 

-.00710 

00140 

- 00300 

- 00050 

.500 

12.805 

-.01290 

.49600 

.08840 

.06650 

-.00740 

00170 

- 00300 

- oono 

.499 

(3.706 

-.02690 

.52510 

.09360 

.07060 

-.00720 

.00J70 

- 00290 

-.00130 

499 

14.487 

-.04080 

.64710 

.10790 

.07470 

- 00720 

.00180 

- 00280 

- 00130 

500 

15.478 

-.03370 

.57130 

11980 

07990 

-.00710 

.00180 

- 00270 

-.00110 

.499 

16.331 

-.03360 

,59030 

.13070 

.08530 

-.00720 

00180 

- 00280 

-.00100 

.499 

17.197 

-.02720 

.60650 

.14180 

.09190 

-.00780 

.00200 

- 00260 

-.00150 

499 

18  157 

-.02820 

.62270 

. 15440 

.10010 

-.00650 

.00230 

- 00210 

-.00270 

499 

10.939 

-.02880 

.63200 

.16400 

10710 

-.00860 

00250 

- 00210 

-.00330 

.501 

19  914 

-.02940 

.64170 

.17620 

.11690 

-.00540 

.00270 

- 00190 

-.00400 

501 

20  753 

-.02980 

.64660 

18600 

.12640 

- 01(]00 

.00280 

- 00160 

- 00440 

.499 

21.475 

-.03650 

.64730 

. 19360 

.13590 

-♦01C40 

.00290 

-.00180 

-.00410 

.500 

21  684 

-.03660 

.64740 

.19580 

.13860 

- 01040 

. 00280 

>-.00150 

-.00430 

GRADIENT 

-.00021 

02946 

.00145 

.00021 

-.0002!  ' 

.00021 

-.00010 

-.00031 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  859 


CAB  ORB  TC5  AT38  2 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

U09.00G0 

IN. 

XO 

LREF  « 

^7^  8100 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN 

YO 

BREF  • 
SCALE  « 

936  6B00 
.0300 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

(PRES  KJ  FO  H15.6  V9  1)  (AGM090)  ( 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

1 000 

RUO-U 

.000 

ELY- IB 

000 

ELV-OB 

3 OOO 

SI-2 

000 

S3-4 

000 

S5-S 

OQO 

lORB 

7.050 

OR0ELV 

.000 

RUN  NO, 

, 372/  0 

RN/L  - 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

600 

3.205 

-.02100 

20620 

03680 

.04270 

-.00740 

00000 

- 00240 

00470 

600 

H 187 

-.02810 

23600 

.03850 

04310 

- 00770 

.00010 

- 00250 

.00460 

.599 

^.683 

-.02840 

25240 

.03950 

.04360 

-.00730 

00010 

- 00250 

00420 

.600 

5.059 

-.02180 

.26540 

.04050 

.04390 

-.00750 

.00020 

-.00260 

00390 

.601 

5 71H 

-.02200 

.28760 

.04240 

.04440 

-.00770 

.00030 

-.00260 

.00380 

.600 

6.667 

-.02240 

.31790 

04600 

.04590 

-.00790 

00040 

-.00270 

00340 

.601 

7.525 

- 02270 

.34570 

.05000 

.04780 

-.00800 

00060 

- 00280 

00300 

.600 

8 HIS 

-.03020 

.37410 

.05510 

.05010 

-.00770 

.00070 

- 00280 

00250 

.600 

9,357 

-.03080 

.40470 

.06140 

.05310 

-.00760 

.00090 

- 00290 

.00190 

.599 

10.113 

-.03840 

.42850 

.06700 

.05590 

-.00780 

OOllO 

-.00300 

00120 

.600 

11.026 

-.03240 

.45770 

07490 

06010 

-.00780 

00130 

-.00300 

.00020 

.600 

U.9U 

-.03340 

.48550 

.08340 

.06420 

-.00810 

.00160 

-,00290 

- 00080 

.600 

12.713 

-.03460 

.51230 

.09230 

.05820 

-.00840 

.00180 

-.00270 

-.00200 

.600 

13.606 

-.03600 

.54090 

.10370 

.07260 

-.00890 

.00210 

-.00250 

-.00340 

.600 

IH.H26 

-.03090 

.56410 

.11500 

.07690 

-.00970 

00260 

-.00230 

-.00540 

.600 

15.H03 

-.04080 

.58450 

.12960 

.08190 

-.01070 

.00300 

-.00130 

-.00850 

.600 

16.319 

-.03430 

.60160 

. 14320 

.08790 

-.01090 

.00310 

-.00090 

-.00900 

601 

17.197 

-.03160 

.61390 

15730 

09440 

-.00990 

.00270 

- 00160 

-.00620 

600 

18.166 

-.03680 

.62620 

.17160 

.10280 

-.01000 

.00270 

-.00130 

- 00650 

.600 

18.957 

-.03890 

.63400 

.18280 

. 1 1050 

-.01020 

.00270 

-.00120 

-.00670 

.601 

19.933 

-.03880 

.64190 

. 19560 

.12130 

-.01000 

.00270 

-.00110 

-.00650 

.601 

20.8H2 

-.04540 

.64640 

.20630 

.13250 

-.01010 

.00260 

- 00090 

-.00630 

,601 

21.689 

-.04540 

64950 

.21930 

.14360 

-.01010 

.00260 

-.00070 

-.00630 

GRADIENT 

-.00532 

.03113 

.00181 

.00058 

.00002 

.00007 

- 00007 

-.00031 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  859 


CA5  ORB  TC5  AT30.2  (PRES,  K1  FO  H15,6  V9,l)  (AGM090)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690,0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

474  8100 

IN.  YMRP 

M 

,0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

ooo 

ELV-IB  - 

,000 

BHEF  - 

936.6B00 

IN.  ZMRP 

- 376  < 

,0000  IN.  ZO 

ELV-OB  - 

3 OOO 

Sl-2 

ooo 

SCALE  « 

.0300 

B3-4  - 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB  - 

7 850 

ORBELV  - 

ooo 

RUN  NO, 

. 371/0 

RN/L  • 3, 

,57  ORAOtENT  INTERVAL  • -5,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

2.070 

-.02920 

.21570 

. 04050 

,03950 

-.00740 

.00030 

- 00250 

00340 

700 

3 777 

-.02280 

.24310 

.04180 

,04010 

-.00720 

00040 

- 00250 

.00290 

700 

4,689 

-.02330 

27400 

.04370 

.04100 

-.00760 

00060 

- 00270 

00240 

.700 

5 430 

- 03080 

30000 

04600 

.04200 

-.00750 

00070 

- 00260 

00180 

700 

6.353 

-.02490 

.33330 

04980 

04300 

-.00750 

. 00090 

- 00270 

00080 

.700 

7.309 

-.03270 

36470 

05500 

,04520 

- 00770 

,00110 

- 00230 

- OOOlO 

.699 

8.059 

-.02690 

38830 

05960 

,04740 

-.00800 

,00130 

-.00270 

- 00120 

.701 

9 000 

- 03550 

41900 

06810 

.05040 

-.00820 

.00160 

- 00280 

- 00290 

.700 

9 B37 

-.03030 

.44410 

.07630 

.05330 

- 00830 

00190 

- 00250 

-.00460 

,699 

10.722 

-.03730 

.47120 

08640 

.05680 

-.00760 

.00190 

- 00230 

- 00480 

,700 

11,657 

-.03830 

.49780 

. 09920 

.05970 

-.00790 

.00200 

- 00190 

-.00580 

.699 

12.393 

-.03920 

51800 

10900 

,06270 

-.00620 

.00210 

- 0OJ50 

- 00670 

.700 

13.284 

-.04590 

54170 

.12210 

.06660 

-.00810 

00210 

- 00140 

- 00650 

699 

14.129 

-.02460 

.56200 

. 1 3420 

07150 

- 00790 

. 00820 

-.00190 

- 0060D 

.700 

15.010 

-.03100 

.57810 

.14670 

07760 

- 00750 

00220 

-.00240 

- 00550 

.699 

15  989 

-.03060 

.59240 

.16020 

.08620 

-,00780 

,00220 

-.00230 

-.00510 

699 

16.732 

-.03690 

.60280 

. 17080 

,09300 

- 00790 

,00210 

-.00220 

- 00450 

.699 

17  706 

- 03530 

61310 

,18500 

, (0290 

- 00800 

00190 

-.00210 

- ooaao 

.700 

18.659 

-.03990 

.62200 

.19940 

,11370 

-.00820 

.00150 

-.00180 

- 00040 

.700 

19.483 

-.03660 

.53070 

,21220 

. 12290 

-.00090 

,00090 

-.00140 

.00310 

.700 

20.464 

-.02690 

.63900 

.22750 

. 13510 

-.00960 

.00020 

- 00070 

,00610 

700 

21.224 

-.03170 

.64530 

.23970 

.14470 

- 01020 

-.00010 

-.00060 

00850 

700 

22.014 

-.02240 

.65130 

.25270 

15520 

- 01 000 

-.00040 

-.00080 

01 1 10 

GRADIENT 

.00324 

.03206 

.00176 

,00082 

-.00011 

.00017 

-,0001 1 

- 00055 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  260 


CAS  ORB  NOZ  AT3B.2 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

S690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

LREF  • 

H7if.8100 

IN. 

YMRP  ■ 

o 

o 

o 

o 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936  6600 
0300 

IN. 

ZHRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

(PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.1)  (AGM09U  i BO  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

- 

.000 

STAB 

- 

-2  000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

■t 

.000 

ELV-IS 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3 DOO 

si-e 

.000 

S3-4 

a. 

H5.000 

S5-6 

20.000 

lORB 

m 

7.S50 

RUN  NO. 

, 378/  0 

RN/L  - 

1.90  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

.301 

3.265 

-.02730 

.19190 

.05450 

.04960 

.00140 

.00090 

-.00170 

- 00160 

.301 

H.283 

-.02740 

.21720 

.05540 

.05220 

.00160 

,00100 

-.00160 

-.00170 

.301 

5.066 

-.03450 

.24100 

.05890 

.05400 

.00060 

.00120 

-.00190 

-.00190 

.300 

5.929 

-.03460 

.28220 

.00140 

.05640 

,00100 

.00130 

-.00160 

- . 00220 

.299 

6.916 

-.03550 

.29250 

.06540 

.05840 

.00030 

.00200 

-.00160 

- 002BO 

.300 

7.910 

-.04270 

.32210 

,07020 

.06120 

.00060 

.00220 

-.00190 

-.00320 

300 

0.042 

-.04320 

.34960 

.07560 

.06320 

.00060 

.00250 

- 00190 

-.00370 

.300 

9 900 

-.03620 

.36060 

.08330 

.06640 

00040 

002B0 

- 00200 

- 0D370 

.299 

10.819 

-.03670 

.40640 

.09060 

.07020 

.00020 

.00300 

-.00200 

- 00410 

.300 

11  802 

- , 03B90 

.43850 

.09970 

. 07440 

.00040 

.00310 

- OOPOO 

- 00440 

299 

12.816 

-.03020 

.46780 

.11030 

.07910 

.00020 

.00340 

-.00190 

-.00460 

.300 

13  708 

-.03040 

,49530 

.12110 

. 06400 

-.00040 

. 00350 

-.OOIBD 

-.00480 

.300 

14  B52 

-.03060 

.52450 

.13440 

. OB980 

-.00090 

.00390 

- 00 ISO 

-.00500 

.299 

J5.71B 

-.03050 

.54600 

.14550 

.09460 

-.00110 

.00390 

-.00190 

-.00500 

.299 

16  638 

-.03730 

.56530 

. 15730 

.10050 

-.00200 

00390 

- 00180 

-.00490 

.299 

17  647 

-.03760 

.58160 

.17060 

.10790 

-.00180 

.00410 

-.00150 

-.00520 

.299 

18  561 

-.02380 

.59230 

.18180 

.11570 

-.00290 

.00410 

- 00120 

- 0C530 

.299 

19.634 

-.03040 

.60090 

.19530 

.12460 

-.00380 

.00410 

- 00110 

- 0C500 

.299 

20  513 

-.02330 

.60550 

.20530 

.13310 

-.00470 

.00410 

-.00110 

- 00480 

.299 

21.496 

-.03000 

.60680 

.21580 

. 14240 

-.00480 

,00400 

- 00100 

-.00460 

GRADIENT 

-.00010 

.02533 

.00190 

. 00260 

.00020 

,00010 

-.00010 

-.00010 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  B61 


CAS  ORB  NOZ  AT30.a 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

It  09. 0000 

IN.  XO 

LREF  - 

^7^.0100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936*6600 

.0300 

IN. 

ZMRP 

375.0000 

IN.  ZO 

{PRES*  Ki  FO  H15*6  V9  I)  <AGM09l)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

000 

STAB 

-2  000 

RUD-U 

■ 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

■ 

o 

o 

o 

ELV-00 

3.000 

SI -2 

m 

,000 

S3-4 

45.000 

S5-S 

K 

20  000 

I ORB 

7.050 

& 


RUN  NO,  377/  0 RN/L  - 8.86  ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

500 

3 454 

-.02600 

20860 

.05040 

.500 

4.3B2 

- 03310 

23460 

,05970 

501 

6.236 

-.03340 

.26090 

.06160 

.499 

6. 003 

-.02680 

.28500 

,06380 

499 

7.024 

- 03470 

.3159C] 

.06760 

499 

7 989 

-.03490 

34460 

.07190 

.500 

e 952 

-.03550 

37330 

.07730 

.500 

9.992 

-.02890 

.40500 

,08460 

.500 

10  925 

-.03630 

.43220 

,09190 

.501 

11.939 

-.03680 

.46240 

lOIlO 

.499 

12.965 

-.03700 

.49470 

,11200 

.499 

13.651 

-.03730 

.52090 

, 12230 

.499 

14.984 

-.03720 

,54920 

.13590 

.499 

IS  940 

- 03740 

.56010 

14710 

.499 

16  903 

-.03090 

58310 

,15890 

499 

17  828 

-.03110 

59370 

, 16990 

.499 

18.805 

-.03090 

.60350 

,18150 

499 

19.833 

-.03130 

.61300 

,19440 

.499 

20.814 

-.03140 

.62120 

20650 

500 

21.744 

-.03940 

62410 

,21710 

GRADIENT 

- 00766 

.02004 

,00140 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

05390 

-.00260 

00040 

- 00200 

- 00030 

.05500 

-.00290 

.00050 

-.00210 

- 00050 

.05800 

-.00260 

00060 

-.00220 

- 00000 

.05980 

-.00280 

.00080 

-.00220 

-.00110 

.06180 

-.00290 

.00110 

- 00230 

- 00210 

,06460 

- 00270 

00120 

- 00240 

" 00230 

.06770 

-.00300 

00140 

- 00240 

- 00290 

.07160 

-.00200 

.00150 

-.00250 

-.00330 

07590 

- D0300 

.00180 

- 00270 

- 00380 

08060 

-.00340 

00200 

- 00270 

- 00430 

.08640 

-.00310 

.00210 

-.00270 

-.00450 

.09130 

-.00320 

.00220 

-.00260 

-.00480 

.03780 

-.00370 

00230 

- 00270 

- 00470 

. 1 0450 

- 00380 

. 00240 

-.00260 

- OOSOO 

.11240 

-.00460 

00270 

- 00260 

- 00540 

.12010 

-.00460 

00270 

- 00240 

- 00570 

.12870 

-; 00470 

.00260 

-.00210 

-.00550 

.13840 

-.00520 

.00270 

- 00180 

-.00590 

.14820 

- 00570 

00290 

- 00150 

- 00610 

.15870 

-.00620 

.00290 

- 00150 

- 00620 

.00205 

-.00032 

.00011 

- OOOll 

- 00022 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  262 


CAS  ORB  NOZ  AT38.2 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

^7^.01OO  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

8REF  « 
SCALE  « 

936  6800  IN. 
.0300 

ZMRP  - 

375,0000 

IN. 

ZO 

(PRES,  K1  FO  H15,6  V9.1)  (AGM091)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

M 

,000 

STAB 

-2,000 

RUD-U 

m 

,000 

RUO-L 

.000 

ELV-I8 

m 

000 

ELV-OB 

3.000 

SI -2 

m 

,000 

53-H 

US  000 

S5-6 

■1 

20,000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO*  376/  0 RN/L  - 3*20  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5*00/  5,00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

601 

3.508 

- 02340 

.22320 

.06100 

.05710 

-.00530 

00020 

-.00220 

.00240 

600 

- 03070 

24990 

.06230 

.05880 

-.00520 

.00030 

-.00230 

00200 

601 

5 204 

- 03100 

.27430 

.06400 

.06050 

-.00530 

.00040 

- 00240 

00160 

.600 

6.081 

-.03140 

.30330 

,06670 

. 06260 

-.00500 

.00050 

- 00240 

.00120 

600 

7.002 

- 03430 

.33310 

.07010 

.06420 

-.00310 

00090 

-.00230 

- 00170 

600 

6 055 

- 02800 

.36370 

.07510 

.06700 

-.00300 

00100 

-.00230 

-.00230 

600 

9.025 

-.02840 

.39390 

,08090 

.07030 

- 00310 

,00120 

- 00260 

-.00270 

.600 

10.105 

-.03600 

.42690 

.08890 

.07540 

-.00360 

.00150 

-.00270 

- 00340 

.601 

11.027 

-.03710 

.45460 

.09690 

.09030 

-.00370 

.00170 

-.00260 

-,0C450 

.600 

12.032 

-.03090 

.48500 

.10720 

.08570 

- 00400 

.00190 

-.00250 

-.00530 

600 

13.092 

-.031BO 

.51970 

. 12000 

.09130 

-.00450 

.00220 

- 00260 

-.00630 

.599 

13.964 

-.03220 

,54510 

,13130 

,09530 

-.00490 

00250 

- 00280 

- 00670 

.599 

15.141 

-.03920 

57100 

,14790 

.10290 

-.00460 

00240 

-.00250 

- 00690 

600 

16  03'’ 

- 03780 

,58240 

,16030 

,10990 

-,00380 

00220 

.00270 

-.00530 

599 

16.954 

-.02880 

.59250 

.17340 

.11740 

-.00280 

,00200 

- 00360 

-.00330 

.599 

17  953 

-.03470 

.60100 

. 18730 

. 12630 

-.00250 

00200 

-.00380 

-.00220 

600 

IB  945 

-.03460 

61060 

20240 

. 13550 

-.00260 

00200 

-.00370 

-.00210 

600 

19.963 

-.03530 

.61950 

,21680 

, 14550 

- 00290 

.00210 

- 00340 

-.00290 

599 

20  942 

-.02870 

62620 

,23040 

. 15590 

-.00320 

00220 

-.00320 

-.00320 

599 

2J  ,899 

-,02920 

.63070 

.24310 

. 16720 

-.00360 

00220 

- 00260 

- 00370 

GRADIENT 

-.00778 

, 02845 

.00139 

.00181 

.0001! 

,00011 

-.00011 

-.00043 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREE  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  - 


CA5  ORB  NOZ  AT38.2 


(PRES.  KJ  FO  H15.6  V9, H 


(AGMOQt)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

3690,0000  SQ  FT,  XNRP 

W,81C]0  IN.  YMRP 

936.6800  IN.  2NRP 

0300 


PARAMETRIC  DATA 


- 1109  ODOO 

IN  XO 

BETA 

000 

STAB 

-2.000 

- 0000 

IN.  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L 

000 

- 375.0000 

IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

3.000 

SI -2 

000 

S3-4 

^5.000 

S5-6 

30  000 

I ORB 

7 850 

RUN  NO.  375/  0 RN/L  • 3.53  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

.699 

3.559 

-.01090 

.23870 

.06440 

.701 

4.522 

-.02520 

26960 

.06640 

.701 

5 315 

-.01B70 

.29650 

.06840 

.700 

6 153 

-.01250 

.32620 

.07160 

700 

7 148 

- 02B20 

35880 

07660 

,700 

8 136 

-.02120 

.38990 

.08390 

.700 

9 130 

-.02310 

.41970 

.09320 

.701 

to  179 

- 02350 

.44900 

. 1 0530 

700 

11.082 

- 01300 

.47850 

11580 

699 

12.124 

- 02470 

.50720 

.12980 

.701 

13.148 

- 02470 

.53410 

.14500 

.700 

14  071 

-.01320 

55500 

.15820 

.700 

15  243 

-.00960 

.56890 

17350 

.701 

16  136 

- 00380 

.57640 

.18530 

700 

17.151 

- 02300 

.58390 

.19870 

699 

18  108 

-.02210 

.59200 

.21290 

700 

!9  105 

-.02100 

.60290 

.22950 

700 

20.116 

-.01730 

.61400 

.24620 

.700 

21.122 

-.01460 

.62580 

.26370 

699 

22  063 

- 00380 

.63700 

.28100 

GRADIENT 

-.01485 

. 03208 

.00208 

CLh 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.06050 

-.00590 

00050 

-.00230 

OOIQO 

.06200 

-.00610 

.00070 

-.00230 

.00050 

06350 

-.00600 

OOOSO 

- 00240 

00010 

.06510 

-.00630 

00090 

- 00240 

- 00060 

.06600 

- 00640 

.00100 

- 00240 

- 00050 

.07110 

-.00670 

00130 

-.00240 

-.00240 

.07500 

-.00710 

00170 

- 00210 

- 00430 

.07930 

-.00680 

.00170 

- 00200 

- 004B0 

.08280 

- 00450 

,00100 

- 00370 

00080 

.0B71O 

-.00370 

.00110 

- 00410 

001 10 

.09270 

-.00330 

00120 

-.00460 

.00100 

.09930 

-.00280 

00150 

- 00500 

.00060 

.10910 

-.00190 

,00130 

- 00520 

00240 

, 1 1790 

-.00210 

00120 

- 0C5I0 

00320 

.12720 

-.00300 

00140 

-.00500 

.00280 

13710 

-.00360 

00130 

- 00400 

.00360 

14650 

-.00420 

00120 

- D0430 

.00500 

.15620 

-.00540 

,00060 

-.00400 

.00890 

.16600 

-.00570 

00010 

-.00360 

.01200 

17570 

- 00610 

- 00060 

- 00330 

01620 

00156 

-.00021 

00021 

- OCOOO 

-.00052 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 
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CA5  ORB  N02  AT30.2  <PR£S.  K1  FO  H15.6  V9.U  fAGM092)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690. 0000 

SQ.FT  XMRP 

- 1109.0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  « 

I 000 

LREF  « 

474.8100 

IN.  YMRP 

« 

>0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

000 

RUD-L  - 

000 

BREF  • 

936.6800 

IN.  ZMRP 

- 375. 

>0000  IN.  ZO 

ELV-IB  * 

,000 

ELV-00  - 

3,000 

SCALE  » 

0300 

SI-2  - 

.000 

S3-4 

45  000 

S5-6  « 

20,000 

I ORB 

7 650 

RUN  NO. 

. 382/  0 

RN/L  - t 

.91  ORAOlENr  INTeRVAL  - -5, 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.301 

3.391 

-.04140 

.19520 

05560 

.04990 

.00110 

.00110 

- 00200 

-.00180 

299 

H.259 

- 04030 

21750 

,05730 

,05160 

.00000 

,00120 

-.00190 

- 00180 

.301 

5 073 

-.04060 

.24210 

.05970 

.05370 

.00130 

,00140 

-.00190 

-.00210 

.299 

5.923 

-.04890 

.26750 

,06280 

.05580 

.00050 

.00160 

- 00190 

- 00240 

.300 

6.890 

-.05650 

.29510 

,06650 

.05730 

-.00050 

,00230 

-.00200 

- 00320 

.299 

7.853 

-.05670 

.32380 

,07130 

.06020 

-.00030 

00240 

- 00200 

-.00330 

.299 

6.B33 

-.04350 

.35270 

,07700 

,06250 

-.00020 

.00290 

-.00200 

- 00400 

.299 

9.850 

-.04350 

.38370 

.08480 

.06600 

-.00040 

00290 

-.00220 

- 00400 

300 

10.777 

- 05090 

.41030 

.09160 

,06940 

-.00100 

. 00330 

-.00210 

- 00450 

.299 

n.79i 

-.03720 

44130 

.10130 

,07360 

-.00080 

.00350 

-.00210 

-.00460 

.299 

12.802 

- 04450 

.47230 

,11230 

.07900 

-.00100 

.00380 

- 00210 

- 00510 

.300 

13  646 

-.04450 

.49600 

,12190 

,08300 

-,00150 

.00390 

00210 

-.00510 

.300 

14.850 

-.04470 

52910 

, 13620 

,06940 

-.00210 

.00420 

-.00190 

-.00540 

.300 

15.723 

- 04470 

.54070 

.14710 

.09410 

-.00220 

.00430 

-.00200 

-.00530 

300 

16.666 

- 04470 

.57060 

,16000 

10040 

-.00240 

.00430 

- 00180 

-.00540 

299 

17.627 

- 04470 

.58520 

17240 

.10730 

-.00300 

.00440 

- 00170 

-.00540 

.299 

18.577 

-.04460 

.59540 

.18410 

.11510 

-.00480 

.00450 

- 00140 

- 00540 

.299 

19.588 

- 04460 

60430 

19670 

.12410 

-.00500 

.00450 

- 00130 

-.00540 

.299 

20.545 

-.04430 

.61020 

.20010 

.13360 

-.00540 

00440 

-.00130 

-.00510 

30  J 

21  .492 

-.04430 

.61250 

.21820 

.14300 

-.00630 

,00450 

- 00110 

-.00510 

GRADIENT 

- 00795 

.02569 

00196 

.00196 

-.00035 

00012 

.00012 

00000 

date:  20  JUN  75 
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CAS  ORB  NOZ  AT38*2 


(PRES.  Kl  ro  H15.6  V9.1) 


(AOM092)  ( 20  JAN  75  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

« 1109 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

l.OOO 

LREF  « 

474.0100 

IN.  YMRP 

M 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

RUO“L  « 

.000 

BREF  » 

93B.60OO 

IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

ELV-13  • 

.000 

ELV-OB  - 

3.00C 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  - 

45  000 

SS-6  - 

20.000 

I ORB  - 

7.850 

RUN  NO 

301/  0 

RN/L  • 

2.87  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

8ETA 

CL 

CO 

CLtt 

CY 

CLN 

csu 

DIORB 

.500 

3.4M 

-.03990 

,20930 

.05940 

.09310 

-.00360 

.00090 

-.00210 

-.00040 

.501 

4.344 

-.04050 

.23S20 

.060B0 

.05520 

-.00350 

.00070 

-.00220 

-.00100 

.499 

5.170 

-.04700 

.26030 

.08250 

.06700 

-.00340 

.00090 

-.00230 

-.00130 

.501 

5.970 

-.04130 

.28560 

.06490 

.05900 

-.00360 

.00100 

-.00230 

-.00170 

.501 

7 037 

-.04900 

31750 

,06870 

.06130 

-.00320 

.00120 

- 0C240 

- 00250 

.500 

7.983 

-.04240 

.34600 

,07310 

.06390 

-.00320 

,00140 

-.00240 

-.00280 

.499 

8.962 

-.04300 

.37490 

.07870 

.06690 

-.00340 

.00160 

-.00250 

-.00350 

500 

9 975 

-.04330 

.40640 

.08570 

. 07070 

-.00310 

00170 

- 00250 

- 00390 

.500 

10.942 

-.04390 

.43500 

,09330 

, 07490 

-.00330 

,00200 

-.00280 

- . 00440 

500 

11.888 

-.04420 

.46300 

.10190 

.07970 

-.00340 

00210 

-.00280 

-.00480 

.499 

12  910 

-.05170 

49490 

.11270 

.08520 

-.00350 

.00230 

- 00270 

- 00530 

.499 

13  836 

-.05160 

52230 

.12320 

09040 

-.00360 

.00240 

- 00270 

- 00530 

,500 

14  980 

-.05180 

.55070 

.13710 

.09710 

-.00390 

.00250 

- 00270 

- 00550 

.500 

15.925 

-.04510 

.57030 

, 14860 

.10360 

-.00400 

.00260 

-.00260 

-.00570 

.499 

16.874 

-.05220 

,56420 

.15990 

.11160 

-.00450 

.00280 

-.00270 

-.00600 

.500 

17.806 

-.04550 

,59570 

,17090 

.11940 

-.00470 

.00290 

- 00240 

-.00630 

.500 

18.767 

-.03110 

.60570 

.18280 

.12780 

-.00520 

, 00270 

- 00210 

- 00570 

.500 

19.864 

-.03860 

.61500 

.19580 

.13840 

-.00590 

,00300 

-.00200 

-.00630 

.499 

20.777 

-.03860 

.62210 

.20710 

, 14760 

-.00610 

.00300 

-.OOIBO 

-.00630 

.499 

21.749 

-.04570 

.62590 

.21820 

.15840 

-.00660 

,00320 

-.00170 

- 00660 

GRADIENT 

-.00064 

.02776 

.00150 

.00225 

,00011 

00021 

-.OOOtl 

- 00064 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  mZ  AT38.2  (PRES*  K\  FO  H!5*6  V9*l)  (AGM092)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT,  XMRP 

> 1109. 

>0000  IN.  XO 

BETA  •• 

.000 

STAB  - 

1,000 

LREF  - 

474,8100 

IN  YMRP 

>0000  IN.  YO 

RUD-U  » 

000 

RUO-L  - 

000 

BREF  - 

936,6800 

IN.  ZMRP 

» 375. 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  • 

3 000 

SCALE  « 

,0300 

* 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

45.000 

55-6  • 

20  000 

lORB  - 

7.850 

RUN  NO. 

, 300/  0 

RN/L  - 3, 

, 19  GRADIENT  INfERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

601 

3 510 

-.02960 

.22510 

.06230 

.05630 

-.00630 

.00020 

- 00220 

.00310 

,600 

4.392 

-.02320 

.25010 

.06350 

,05820 

-.00640 

00030 

-.00230 

00250 

600 

5,263 

-.02350 

.27790 

.06550 

.06020 

- 00620 

.00040 

- 00240 

00220 

,601 

6,086 

-.02390 

.30510 

.05900 

.06200 

-.00630 

.00050 

- 00250 

00 1 BO 

,600 

7,087 

-.03040 

.33600 

.07190 

.00450 

-.00590 

.00060 

-.00250 

00120 

.601 

8.043 

-.03890 

36640 

.07710 

.06700 

-,00570 

.00080 

-.00260 

00070 

601 

9 020 

-.04030 

.39650 

.00290 

.07040 

-.00570 

.00110 

- 00270 

- 00070 

601 

10  058 

-.04090 

.42770 

.09030 

.07530 

-,00570 

.00130 

- 00270 

-.00140 

,600 

11.045 

-.04210 

.45750 

.09880 

08030 

-.00550 

.00150 

-.00270 

- 00260 

600 

12.018 

-.04340 

.48750 

.10870 

.00540 

-.00590 

,00180 

-.00250 

- 00390 

.599 

13.045 

-.05230 

52020 

.12100 

.09080 

-.00640 

.00240 

-,00250 

- 00600 

.599 

13.944 

-.05580 

.54590 

.13420 

.09570 

-.00750 

.00310 

-.00190 

- 00970 

.600 

15  091 

-.05280 

.57260 

, 14950 

.10260 

-.00610 

.00250 

-.00250 

- 00650 

599 

16.023 

-.04430 

59480 

.16210 

,10920 

- 00490 

00220 

-.00270 

- 00490 

600 

16  968 

-.04940 

.59510 

.17560 

11690 

-.00410 

.00210 

- 00350 

- 00310 

.599 

17,931 

-.04940 

.60240 

.18900 

.12550 

-.00410 

.00210 

-.00340 

-.00310 

.600 

18  908 

- 04410 

60990 

,20360 

.13510 

-.00480 

.00220 

- 00240 

- 00480 

,600 

19.972 

-.04460 

81680 

,21890 

. 14570 

- 00520 

.00230 

- 00200 

- 00530 

599 

20  958 

- 04470 

.62620 

.23230 

.15600 

-.00490 

.00240 

-.00210 

- 00550 

600 

21  891 

-.04440 

.63060 

,24460 

.16800 

- 00490 

00240 

- 00210 

- 00520 

GRADIENT 

.00726 

.02837 

.00136 

,00216 

-.00011 

,00011 

-.00011 

-.00068 

OATC  SO  JOM  75 


TAeOLATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 
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CA5  ORB  mZ  AT30.2  (PRES.  Kt  FO  H16,6  V9, I)  IAGM092)  ( 20  JAN  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

- 1109, 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

H74.etOO 

IN.  YMRP 

,0000  IN.  YO 

RUO-U  « 

.000 

RUD-L  - 

.000 

BREF  - 

936  6800 

IN.  ZMRP 

« 375, 

,0000  IN  ZO 

ELV-I8  « 

000 

ELV-OB  “ 

3 000 

SCALE  » 

0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

20  000 

I ORB 

7 650 

RL'N  NO, 

. 379/  0 

RN/L  - 

3.52  GRADIENT  INTERVAL  - “5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

699 

3.503 

- 03180 

24110 

.06550 

05960 

- 00650 

.00060 

-.00240 

cooeo 

.701 

H H13 

- 032!0 

.26940 

.06720 

.06140 

-.00650 

.00070 

- 00240 

00050 

.700 

5.292 

-.03290 

.29800 

.06960 

.06260 

-.00650 

.00090 

- 00240 

-.00020 

.700 

6.167 

-.03370 

.32900 

.07260 

.06440 

-.00640 

.00100 

-.00240 

-.cotio 

699 

7.125 

-.03380 

359B0 

. 07760 

06720 

- 00650 

.oono 

- 00240 

- COHO 

,700 

8 104 

- 03550 

39140 

.08490 

07030 

-.00680 

,00140 

- 00250 

- 00290 

.700 

9,069 

- 04410 

419B0 

09380 

.07420 

-.00740 

.00170 

-.00220 

- 00460 

.700 

10,156 

-.03750 

.44970 

.10610 

07850 

-.00690 

00180 

- 00200 

-.00500 

.700 

11.105 

-.03700 

.47740 

♦ M810 

.08300 

-.00660 

.00170 

-.00200 

-.00440 

.699 

12.120 

-.03520 

50470 

.13090 

08740 

- 00560 

. 00 150 

- 00260 

-.00260 

699 

13  154 

- 03830 

52790 

.14630 

.09390 

-.00670 

00190 

- 00160 

- 00580 

>899 

14.036 

- 03840 

54720 

. 15870 

lOOOO 

-,00630 

,00200 

-.00190 

- 00600 

.699 

15.222 

-.02940 

.56250 

17460 

10980 

-.00510 

.00180 

-.00240 

- 00380 

.699 

16.123 

-.03610 

57090 

16610 

. 1 1830 

- 00560 

00180 

- 00230 

- 00360 

.700 

17.113 

-.04220 

.57890 

. 19980 

. 12820 

-.00640 

.00180 

-.00240 

-.00270 

699 

18  089 

- 04090 

58530 

.21340 

.13840 

-.00690 

,00160 

- 00200 

- 00150 

699 

19.032 

- 03290 

.59440 

22B30 

14760 

- 00780 

00130 

-.00150 

-.00030 

.699 

20.132 

-.03050 

.60650 

.24600 

.15800 

-.00860 

00080 

- 00080 

.00230 

,699 

21.140 

- . 02670 

.62030 

.26430 

. 16760 

-.00920 

.00010 

-.00040 

.00630 

.699 

22.094 

-.02160 

.62990 

28090 

17740 

- 00910 

-.00070 

-.00080 

01200 

GRADIENT 

- 00034 

03180 

.00191 

00202 

-.00000 

.00011 

00000 

- 00034 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  266 


CAB  ORB  NOZ  AT3Q.2 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2590.0000 

SQ  FT. 

XMRP  • 

1109.0000 

IN.  XO 

LREF  - 

‘+7H.6IOO 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

8REF  “ 
SCALE  - 

936  60QO 
.0300 

IN. 

ZMRP  - 

375  0000 

IN.  ZO 

RUN  NO.  386/  0 RN/U  • 1*69 


CPRES,  K1  rO  H15.6  VB.  O (A0H093)  i 20  JAN  15  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHAI 

m 

6.000 

STAB 

1.000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

.000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

3 000 

SI -2 

m 

.000 

S3“4 

45.000 

S5-8 

m 

20.000 

lORB 

7.850 

GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5 00 


MACH 

SETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLH 

cy 

CLN 

C5L 

DIORB 

3D0 

-12.001 

11.75100 

.44850 

.09610 

.06390 

. 19040 

- 01630 

,05140 

- 02010 

299 

-10.080 

n 75390 

44190 

.09850 

.06520 

16190 

- 01480 

. 04430 

- 01580 

.299 

-8.036 

1 1 .75870 

.4^220 

.09890 

.06700 

.12720 

-.01100 

.03440 

-.01320 

.300 

-6.061 

II. 76330 

.4^070 

*09930 

.0&930 

.09280 

-.00790 

.02490 

-.00990 

299 

-4.045 

n.  76630 

.44560 

.10030 

07050 

,05980 

•, 00450 

01510 

-.00680 

299 

-3.054 

11  76730 

.44320 

.10170 

.07280 

,04460 

- 00330 

.01020 

- 00490 

299 

-2.049 

11,76890 

.44140 

.10210 

.07530 

,02890 

-.00180 

.00570 

-.00340 

300 

-1.017 

11,76950 

.44050 

.10230 

.07590 

.01100 

-.00020 

.00160 

- 00180 

.300 

.016 

1 1 .76890 

.44060 

.10260 

.07550 

-.00670 

.00110 

-.00300 

.00030 

.300 

1.014 

1 1 .76820 

44830 

.10320 

07370 

-.02400 

00260 

-.00750 

.00800 

300 

2.089 

1 1 .76620 

.44590 

.10360 

.07180 

-.04210 

.00390 

' -.01230 

00420 

.299 

3 018 

n.  76390 

. 44880 

.10400 

.06890 

- 05560 

.00490 

-.01650 

00610 

.300 

4.057 

11.76220 

,44890 

.10220 

.06700 

-.07330 

.00580 

-i02130 

.00740 

.301 

6.018 

ll  75510 

.44540 

.10200 

.06430 

-.10490 

00990 

-.03090 

01060 

.299 

8.08B 

n.  74950 

.44390 

.10040 

.06060 

-.14330 

,01420 

-.04090 

01270 

.301 

10  058 

n.  74890 

.44120 

.09810 

.05930 

-.17240 

.01600 

-.04990 

,01740 

.301 

12  054 

11.74420 

.44460 

.09750 

.05680 

-.20270 

01740 

-.05770 

02230 

GRADIENT 

-.00055 

.00067 

.00030 

-.00057 

-.01658 

00138 

-.00444 

.00179 

RUN  NO.  385/  0 

RN/L  - 

2.85  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIOR0 

.499 

-12  085 

1 1 ,88730 

.48670 

.10290 

.06730 

.19020 

- 01680 

. 05340 

- 05020 

.499 

-10.106 

11.88720 

.47820 

.10060 

.06740 

.16300 

- 01650 

.04600 

-.03500 

.500 

-8.073 

11.89500 

47130 

.10050 

.06990 

M2650 

- 01230 

.03640 

-.02970 

.499 

-6.079 

11.90450 

.46920 

.10060 

.07380 

.09380 

- 00920 

02620 

- 02100 

.500 

-4.049 

It. 91 150 

.46890 

.10180 

.07670 

.05980 

-.00500 

.01610 

-.01630 

.499 

-3  026 

11.91320 

.46770 

.10260 

.07850 

,04380 

- 00360 

.01080 

-.01 140 

.499 

-2.102 

11.91580 

46530 

, 10260 

08070 

.02810 

-.00210 

.00860 

-.00790 

.500 

-1.089 

11.91450 

.46490 

.10270 

.08100 

.01090 

-.00030 

.00230 

-.00480 

.500 

.044 

11.91690 

.46440 

.10300 

.08090 

-.00800 

.00140 

-.00310 

.00020 

501 

1.051 

11.91360 

46670 

.10340 

.07940 

-.02470 

.00300 

-.00790 

,00430 

.500 

2.065 

11.91 050 

.47100 

.10390 

.07730 

-.04120 

.00440 

-.01260 

.00870 

.500 

3.109 

11.90840 

47330 

.10440 

.07480 

-.05870 

.00570 

- 01790 

.01460 

501 

4.010 

11.90580 

47370 

.10330 

07300 

-.07240 

.00720 

- 02200 

01750 

.500 

6.058 

11.69650 

.47320 

.10280 

.06930 

-.10660 

.OHIO 

-.03200 

.02330 

.500 

8.063 

11.88360 

.47590 

.10170 

.06580 

-.14410 

.01520 

-.04200 

.02950 

.501 

10.094 

11.88000 

.47990 

.10120 

.06380 

-.17700 

.01770 

-.05120 

.04020 

501 

12.015 

1 1 .87640 

.48460 

.10230 

.06130 

-.20520 

.01890 

-.05870 

.05230 

GRADIENT 

-.00080 

.00081 

.00024 

-.00056 

-.01653 

.00152 

-.00470 

.00410 

attumi 


DATE  ao  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  0R8  NOZ  AT3B.a 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

MOD. 0000 

IN. 

XO 

LREF  • 

^7^,6100 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  « 

936. 6600 
0300 

IN. 

2MRP  • 

375.0000 

IN 

ZO 

PAOE  269 

(PRES  Kl  FO  H16,^  V9,l)  (AGM093)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

■ 

6.  COO 

STAB 

1 

000 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

>000 

ELV-I9 

m 

000 

ELV-OB 

3 

ooo 

SI -2 

m 

000 

S3-H 

45 

000 

S5-6 

M 

20  000 

I ORB 

7 

850 

RUN  NO  38H/  0 RN/L  • 3.22  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.600 

-12  092 

11.97700 

.51300 

.11190 

.07050 

.19240 

-.01840 

05320 

- 06050 

.599 

-10  081 

11.97690 

50940 

.10900 

.07050 

.16630 

-.01840 

04560 

- 03B60 

599 

-8.105 

1 1 .98450 

49990 

.10820 

.07260 

.12910 

-.013B0 

03690 

- 03390 

.600 

-6.020 

It  9S580 

.49390 

.10690 

.07830 

09390 

-.OIOIC 

.026S0 

- 02460 

.599 

-4.050 

18.00400 

.49380 

. 10830 

,08160 

.06150 

-.00570 

01630 

- 01920 

.601 

-3  035 

12.00680 

49280 

.10650 

.08300 

.04360 

-.00390 

.01120 

-.01410 

.600 

-I  993 

12  OCSOO 

49700 

.10790 

.08530 

.02630 

- 00200 

.00650 

- 00990 

.600 

-1,008 

12.01060 

.49720 

.10930 

.06560 

.00930 

-.00020 

00240 

- 00550 

.601 

.026 

12.01050 

.48700 

.10880 

.08520 

-.00850 

.00170 

-.00270 

-.00140 

60  J 

J .036 

12.00750 

.40910 

.10910 

.08370 

- 02470 

00340 

- 00750 

00330 

.600 

2.078 

12.00300 

.49350 

.10990 

.08140 

-.04260 

.00520 

-.01230 

,00780 

.599 

3 108 

n 99730 

49770 

.11080 

.07840 

-.05890 

.00680 

-.01750 

.01390 

501 

4.087 

11  99440 

.49860 

.11060 

.07630 

-.07550 

□0860 

- 02210 

.01780 

601 

6 105 

11.98300 

.49920 

.11040 

.07260 

- 1II30 

01330 

-.03180 

.02200 

,601 

7 7BS 

11.97270 

,50390 

.11050 

.06920 

14210 

.01680 

-.03SS0 

02320 

.599 

8 077 

1 1 .97250 

.50400 

.11010 

.06800 

-.14880 

.01750 

-.04140 

.02940 

601 

10  159 

1 1 . 96530 

50690 

.11070 

.06580 

- 18340 

.02000 

- 04950 

04320 

.601 

12  069 

11.96210 

.51050 

.11330 

.06390 

-.21280 

.02160 

-.05670 

05300 

GRADIENT 

-.00134 

.00080 

,00034 

-.00073 

-.01679 

.00175 

-.00470 

.00453 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  370 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CA5  ORB  N02  AT30*8  (PRES.  Kt  FO  HI5.6  V9.I) 


(AGM093)  ( 20  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  - 1109. 

.0000  IN.  XO 

ALPHA  I • 

6 000 

STAS  - 

l.OOO 

H7H.8100 

IN.  YMRP  « 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

000 

936.6800 

IN,  2MRP  - 375 

0000  IN,  ZO 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

20  000 

1OR0 

7.650 

RUN 

NO.  383/  0 

RN/L  - 3 

.58  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

700 

-12.081 

12.05890 

.52960 

.13420 

.06880 

.20760 

-.01790 

.04310 

- 07440 

.700 

-10.002 

12  063B0 

.52690 

.13300 

.07080 

.17890 

-.01900 

03610 

-.03930 

699 

-8.082 

12.07910 

51790 

.13160 

.07660 

.13970 

- 01450 

.02790 

- 03150 

700 

-6.040 

12.08860 

.51320 

.13030 

.08000 

.10250 

-.01080 

02110 

-.02340 

.700 

-4.093 

12.09700 

.51410 

.13230 

.08270 

.06780 

-.00630 

,01330 

-.02040 

.700 

-3  115 

12.09790 

.51110 

.13230 

.08350 

.04850 

-.00400 

.00980 

-.01830 

.700 

-2.095 

12.10090 

.50420 

.13150 

.08610 

.03000 

-.00200 

.00630 

-.01500 

,701 

-t.047 

12.10360 

.50210 

.13150 

.08690 

.01060 

.00020 

.00260 

-.01190 

700 

.044 

12.10210 

.50260 

.13150 

.08650 

-.00760 

.00200 

-.00160 

-.00600 

.700 

1.051 

12.10020 

.50470 

.13140 

.08570 

-.02600 

.00400 

- 00510 

-.00260 

.700 

2.071 

12.09840 

.50980 

.13210 

.08370 

-.04560 

.00620 

-.00690 

.00030 

.700 

3 071 

12  09080 

51300 

.13290 

.08040 

-.06280 

.00810 

- 01260 

00440 

.701 

4.023 

12  08850 

51390 

.13350 

.07660 

-.08010 

00990 

- 01620 

.00330 

.700 

6.088 

12.07290 

.51610 

. 13210 

.07440 

-.11920 

01470 

-.02340 

.01160 

701 

8.103 

12.06170 

.52060 

.13200 

.07070 

15730 

,01870 

-.03120 

.02030 

701 

10  101 

12  04710 

.52880 

. 13300 

.06540 

19290 

02090 

- 03950 

04020 

,700 

12  127 

12  04160 

.53150 

,13430 

.06280 

-.22190 

02060 

- 04910 

.07440 

GRADIENT 

-.00103 

.00030 

.00012 

-.00051 

-.01012 

00197 

-.00364 

.00363 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  27! 


CAS  ORB  NOZ  AT30.2 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1 109.0000 

IN.  XO 

LREF 

m. 

474.6100 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN  YO 

BREF 

n 

936.6000 

IN 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

- 

.0300 

(PRES  K1  FO  HIS  6 V9  1)  (AGM094)  < 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

6.000 

STAB 

I 000 

RUO-U 

10  000 

RUD-L 

10  000 

ELV-ia 

.000 

ELV-OB 

3 000 

Sl-2 

.000 

S3-4 

45.000 

55-6 

20  000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO*  390/  0 RN/L  « 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.299 

-12.022 

11.69350 

.45090 

300 

-10  066 

11  74290 

.44090 

300 

-8  037 

ll  74730 

.44220 

300 

-6  027 

11  75260 

.44020 

.300 

-4.011 

11*75540 

.44530 

.300 

-3  041 

11.75650 

.44250 

299 

-2.022 

11.75700 

.44050 

.300 

-1.080 

11.75830 

.43980 

.300 

064 

11  75770 

44060 

.299 

1.069 

U.  75590 

.44280 

,300 

2. 102 

11.75550 

.44550 

.300 

3.107 

11.75280 

.44760 

300 

4.056 

11.75100 

.44760 

,300 

6 052 

ll  74260 

44460 

299 

0.060 

11.73870 

.44290 

.301 

10.085 

11.73840 

.44090 

.300 

12  069 

11  73360 

44410 

GRADIENT 

- 00059 

00062 

RUN  NO  389/  0 

RN/L  - 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.500 

-12.091 

11  88420 

.40590 

500 

-10  064 

11.88100 

.47780 

.500 

-8.023 

11.88850 

*47110 

500 

-6.038 

11.09860 

.46830 

500 

-4.055 

11.90450 

46090 

501 

-3  06B 

11,90740 

,46740 

.499 

-2.026 

11.90910 

.46360 

.500 

-1  047 

11.90990 

46410 

.499 

.017 

11.90500 

.46410 

.500 

1,065 

1 1 .90680 

.46630 

.500 

2 051 

n 90390 

.47050 

500 

3 109 

11  90020 

.47220 

.500 

4.087 

11.89700 

47310 

,501 

6 037 

11,88820 

,47270 

501 

8 056 

11  87650 

,47540 

.499 

10.081 

M,  07070 

*47780 

439 

12  085 

it  06560 

.48500 

GRADIENT 

- 00101 

.00077 

UBS  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5 00 

CD 

CUM 

CY 

CLN 

.09BI0 

.06330 

.19160 

-.01610 

*09750 

*06360 

.16170 

-.01450 

09810 

.06570 

12610 

-.01060 

09820 

.06910 

09210 

- 00750 

.09950 

* 07030 

. 05800 

-.00420 

.10050 

.07260 

*04360 

-.00280 

10080 

.07520 

.02810 

-.00150 

*10110 

*07560 

.01020 

,00020 

.10190 

07490 

- 00060 

.00150 

.10220 

.07310 

-.02640 

00310 

.10270 

,07110 

-.04200 

.00410 

10260 

06870 

-.05690 

00530 

.10120 

.06630 

-.07370 

00710 

10140 

.06380 

-.10690 

01050 

. 09920 

.06050 

-.14340 

01450 

.09700 

*05900 

-.17250 

.01620 

09630 

.05570 

-.20370 

.01780 

.00030 

-.00063 

-.01650 

00137 

2.85  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5 00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

10240 

06710 

.18940 

- 01690 

.10010 

.06730 

. 151 10 

- 01620 

.10010 

.07010 

. 12420 

-.01200 

.09980 

.07410 

.09200 

- 00880 

. 10140 

, 07630 

05680 

-.00470 

10190 

.07860 

04290 

- 00330 

.10190 

.08070 

, 02550 

- 00160 

10220 

08090 

.00850 

.00000 

,10250 

*06010 

-.00800 

.00140 

*10300 

.07870 

-.02710 

.00330 

10360 

07670 

-.04250 

,00470 

. 10390 

*07410 

- . 05840 

005B0 

10270 

07100 

- . 07490 

00770 

. 10240 

.06870 

10710 

.01130 

tooeo 

*06530 

-.14500 

01550 

.10030 

.06350 

-.17770 

.01760 

.10170 

06040 

-.20860 

.01910 

.00025 

- 00068 

- 01646 

.00151 

CSL  DIORB 

,05170  -,02060 

,0M4!0  - 01610 

.031110  - 01360 

02450  - 01010 

.01440  -.00700 

.01000  -.00550 

0C550  -.00370 

.00140  -.00230 

- 00350  000 10 

- 00820  .00180 

-.01240  .00390 

-.01720  00590 

- 02160  .00710 

- 03150  01010 

- 04110  01230 

-.05010  .01710 

-.05900  02180 

- 00443  .00180 


CSL  DIORB 

05300  -.04930 

04540  -.03490 

.03570  -.02950 

.02550  - 02130 

01550  - 01660 

.01040  - 01190 

.00580  - OOBOO 

00150  -.00470 

-.00390  .00080 

- 00880  .00450 

- 01310  00840 

- 01010  .01450 

- 02280  .01690 

-.03260  02330 

- 04260  . 02930 

-.05160  .04060 

- 05950  05320 

- 00467  ,00416 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  272 


CAB  ORB  NOZ  AT38,2  (PRES.  Kl  FO  HI 5. 6 V9.t) 


(AGM09H)  ( 20  JAU  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

ALPHA I - 

6.000 

STAB 

- 

1 000 

LREF  - 

474,0100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

RUD-U  » 

10.000 

RUO“L 

10.000 

BREF  - 

936.6G00 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-10  « 

.000 

ELV-OB 

- 

3.000 

SCALE  « 

0300 

Sl-2 

.000 

S3-4 

m 

45  000 

S5-6  • 

20  000 

I ORB 

m 

7 850 

RUN  NO.  388/  0 RN/L  - 3.20  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR8 

.601 

-12  113 

11.97100 

51250 

.11140 

.07040 

.19230 

-.01890 

05270 

- 05740 

.601 

-10.081 

1 1 .97320 

.50840 

.10860 

.07090 

.16360 

- 01810 

.04460 

- 03760 

599 

-8  077 

1 1 .97740 

49870 

.10720 

.07330 

. 12700 

- 01360 

.03600 

- 03290 

.600 

-6.041 

tt. 99020 

.49350 

.10630 

.07840 

.09240 

- 00980 

.02620 

- 02470 

.600 

-4.037 

11.99590 

.49360 

.10810 

.08120 

.05910 

-.00530 

0)560 

-.0)930 

.600 

-3.035 

12.00040 

.49130 

.10770 

.08320 

.04190 

-.00360 

.01060 

-.01430 

.601 

-2  049 

12  00340 

.48670 

.10760 

.08530 

.02530 

-.00180 

00600 

-.01030 

600 

-1.077 

12.00330 

.48640 

.10780 

.08540 

.00770 

.00010 

.00180 

-.00640 

.600 

043 

12.00100 

.4B740 

.10850 

08440 

-.00940 

.00180 

- 00380 

-.00050 

.600 

1 .036 

1 1 .99920 

.48890 

.10850 

.08330 

-.02730 

.00380 

-.00830 

.00320 

.600 

2.058 

11.99490 

.49290 

.10940 

.08060 

-.04420 

.00550 

-.01300 

. 00790 

.600 

3.081 

11  98900 

.49730 

11040 

.07750 

-.06150 

.00710 

-.01840 

01440 

.599 

4.087 

11.98380 

.49700 

10980 

07560 

-.07780 

.00900 

- 02290 

01770 

.600 

6 084 

11  97390 

.49840 

.11040 

07200 

- 11290 

.01350 

- 03210 

.02150 

.601 

8 045 

1 1 .96780 

.50150 

11060 

.06870 

-.15170 

,01040 

-.04040 

.02510 

.600 

10.135 

11.96000 

.50400 

.111)0 

.06620 

18650 

.02060 

-.04640 

.04030 

.600 

12.122 

M. 95310 

.50610 

.11360 

.06390 

-.21770 

.02240 

-.05800 

.05910 

GRADIENT 

- 00177 

. 00077 

00031 

-.00084 

-.01687 

.00176 

-.00473 

.00458 

RUN  NO.  387/  0 

RN/L  « 

3.50  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

700 

-12  126 

12  05530 

.52910 

.13380 

.06900 

.20730 

-.01840 

04280 

- 07050 

.701 

*-10.081 

12.05890 

.62620 

.13290 

.07090 

.17610 

-.01070 

.03530 

-.03810 

.699 

-8.102 

12.07190 

.51660 

.13180 

.07660 

.13560 

-.01430 

.02750 

-.03030 

.699 

-6  040 

12  08280 

.51210 

.13070 

.0^050 

.09940 

-.01040 

02060 

- 02360 

.700 

-4 . 079 

12.09190 

.51300 

.13230 

.08260 

,06460 

-.00590 

01270 

-.02010 

.700 

-3  045 

12.09200 

.50930 

.13190 

08420 

04470 

-.00360 

.00880 

- 01700 

.699 

-2  010 

12.09460 

.50250 

.13110 

.08650 

.02550 

- 00150 

.00530 

- 01390 

.700 

-1.060 

12.09490 

.50180 

.13100 

.08660 

.00800 

.00040 

.00190 

-.01020 

700 

.059 

12.09520 

.50270 

.13170 

08630 

-.01100 

.00230 

-.00200 

-.00520 

.700 

1.024 

12.09560 

.50420 

.13160 

08550 

-.02720 

.00410 

-.00540 

- 00200 

700 

2 078 

12.09010 

.50940 

.13200 

.08340 

-.04600 

.00620 

- 00900 

00100 

.700 

3.037 

12  08310 

.51310 

.13280 

08030 

- 06450 

.00820 

-.01300 

00500 

.700 

4.010 

12.07830 

.51260 

.13270 

.07870 

- 08120 

.01000 

-.01650 

00910 

.701 

6.048 

12.06550 

.51580 

.13220 

07410 

-.11930 

.01450 

-.02370 

.01360 

.700 

0.076 

12.05350 

.52090 

.13170 

.07010 

-.15970 

.01880 

- 03160 

02150 

.700 

10.045 

12.04200 

.52650 

.13280 

.06550 

-.19350 

. 02070 

-.03890 

04120 

.700 

12.106 

12.03710 

.52610 

.13390 

.06450 

-.22470 

.02040 

- 04720 

.07440 

GRADIENT 

- 00146 

.00042 

.00011 

-.00056 

-.01789 

.00194 

- 00358 

.00363 

DATE  aO  JUN  7S 


TABLfLATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  873 


SREF  - 
LREF  » 
BREF 
SCALE  * 


CAB  ORB  NOZ  AT38.a  (PRES  KIFO  Ht5  6 V9,  D 


(AGM095) 


( aO  JA^)  75  ) 


reference  data 


PARAMETRIC  DATA 


0000 

SQ.FT  XMRP 

» nos. 

,0000  m.  xo 

BETA 

000 

STAB  i 

1 OOQ 

6100 

IN  YMRP 

m 

0000  IN  YO 

RUD-U  - 

000 

RUD-L  « 

000 

6800 

IN.  2MRP 

•*  375 

0000  IN  ZO 

ELV-IB  *- 

10  000 

ELV-00  - 

13.000 

SI -2  “ 

000 

S3-4 

45  000 

0300 

55-6 

20.000 

I ORB 

7 050 

RUN  NO. 

, 394/  0 

RN/L  - 

1,90  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

1ACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

»30l 

3,078 

-.05960 

. 19290 

.05690 

,04910 

-.00720 

00050 

-.00220 

00040 

»B99 

H 070 

- 05990 

.21760 

.05880 

.05140 

- 00720 

.00070 

- 00230 

00020 

300 

4 950 

-.05990 

.24300 

.06090 

.05400 

-.00700 

00080 

- 00240 

QOOtO 

.300 

5.825 

-.05290 

.26970 

.06460 

. 05630 

-.00680 

00080 

-.00240 

.00020 

«300 

6.669 

-.06020 

.29240 

.06710 

. 05820 

-.00750 

.00110 

-.00240 

-.00020 

S99 

7 468 

-.06030 

.31500 

07080 

.06010 

-.00700 

.00110 

- 00240 

-.00030 

300 

8.403 

- 053B0 

.34350 

.07620 

06260 

- 00720 

00140 

-.00280 

- 00050 

.300 

9 324 

. 05380 

37C80 

.09250 

.06530 

-.00740 

00160 

- 00270 

- 00070 

899 

9.997 

-.05390 

.39130 

0B760 

.06760 

-.00690 

00160 

-.00270 

-.00080 

300 

10.906 

-.04720 

.41760 

. 09490 

.07120 

- 00750 

00190 

-.00280 

- 00 100 

.S99 

n.763 

-.06130 

.44310 

. 1 0260 

.07490 

-.00730 

.00210 

-.00280 

- 00130 

.299 

12.532 

-.05470 

.46630 

.niio 

.07880 

-.00710 

,00240 

-.00280 

-.00160 

,300 

13  400 

- 05480 

.49240 

12100 

.08340 

-.00770 

.00250 

-.00270 

- 00170 

300 

14.217 

- 06180 

.51550 

.13090 

08770 

-.00760 

00260 

- 00250 

- 00190 

.300 

16.185 

-.05510 

53820 

.14250 

09290 

-.00770 

' 00270 

- 00250 

- 00200 

,300 

16  096 

-.05520 

.55940 

. 15420 

09860 

- 00790 

00280 

- 00220 

- 00220 

♦ 300 

16.931 

-.06230 

57790 

16600 

. 10420 

^ 00770 

00300 

- 00220 

- 00230 

,300 

17.885 

-.06930 

.59070 

.17810 

.11120 

-.00870 

00310 

- 00200 

-.00250 

299 

16  668 

-.06950 

.59930 

.18790 

.11780 

-.00910 

.00330 

-.00180 

-.00270 

.300 

19  625 

-.07620 

60680 

.19970 

12600 

- 00950 

.00330 

- 00190 

- 00250 

.300 

20.517 

-.05540 

.61400 

21060 

13420 

- 00960 

00330 

-.00180 

- 00250 

,299 

21  351 

-.05530 

61540 

21930 

14220 

-.01020 

.00330 

- 00170 

-.00240 

GRADIENT 

-.00016 

.02672 

.00219 

00261 

.00010 

00016 

- ooon 

- 00015 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CA5 


PAGE  37H 


CAS  OR8  H02  AT38,e 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 3690.0000  SQ.FT.  XMRP  - H09.0000  IN.  XO 

LREF  •*  47^.elOO  IN.  YMRP  • .0000  IN.  YO 

BREF  “ 936.6800  IN.  ZMRP  - 375  0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0300 


(PRES.  K1  FO  HI5.6  V9.1)  (AGM095)  ( 20  JAN  75  J 

PARAMETRIC  DATA 


SETA  • 

000 

STAB 

l.OOO 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-I0  - 

10.000 

ELV-OB 

13.000 

Sl-2  • 

.000 

S3“^ 

45  000 

S5-6  « 

20  ODD 

I ORB 

7.850 

RUN  NO.  393/  0 RN/L  - 8.88  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR8 

.499 

3.170 

-.05080 

.20550 

.06010 

.05250 

-.00720 

00020 

-.00230 

.00230 

500 

4.176 

-.05800 

.23150 

.06120 

.05490 

-.00740 

.00040 

-.00240 

.00200 

.500 

5.074 

-.05140 

.25960 

.06310 

.05700 

-.00720 

,00050 

-.00250 

oono 

.500 

5.927 

-.06140 

.28610 

.06550' 

.05900 

-.00720 

.00050 

-.00260 

.oono 

.500 

6.747 

-.05190 

.31060 

.06840 

.06090 

-.00700 

.00070 

-.00260 

.00120 

.499 

7.582 

-.06600 

.33520 

.07200 

.06310 

-.00700 

.00080 

-.00270 

.00090 

500 

8.495 

-.05260 

.36200 

.07700 

.06580 

-.00720 

.00100 

-.00280 

.00050 

.501 

9.439 

-.05990 

.39200 

.08330 

.08910 

-.00690 

.00110 

-.00280 

00020 

o 

in 

10.223 

-.05320 

.41530 

.08970 

,07240 

-.00720 

.00120 

-.00290 

- 00010 

,501 

11.171 

-.06070 

.44300 

.09650 

.07600 

-.00730 

.00150 

-.00300 

- 00070 

500 

11.980 

-.06090 

.46720 

.10410 

.00000 

-.00730 

.00160 

-.00300 

- 00090 

501 

12.B33 

-.05440 

.49390 

11320 

.08540 

-.00750 

00170 

- 00300 

-.00130 

.500 

13.695 

-.04760 

,51990 

. 12290 

.09020 

-.00730 

.00180 

-.00300 

- 00140 

.499 

14.394 

- 05480 

.53910 

.13140 

.09410 

- 00760 

00200 

- 00300 

- 00170 

.500 

15  362 

- 06160 

.55990 

.14290 

.10040 

-.00760 

.00200 

-.00310 

- 00170 

.499 

16,290 

-.05520 

.57720 

.15420 

.10710 

-.00760 

.00220 

-.00280 

- . 00220 

.500 

17.083 

-.04800 

.58970 

. J6390 

.J13JO 

-.00740 

.00220 

-.00310 

- 00190 

.499 

17.997 

- 06260 

.59890 

17450 

.12080 

-.00830 

.00240 

- 00270 

- 00270 

500 

18.796 

-.05630 

.60790 

18470 

.12820 

-.00030 

.00250 

-.00240 

-.00340 

.499 

19.741 

-.05660 

.61620 

19640 

.13680 

-.00900 

.00270 

-.00210 

-.00370 

500 

20.668 

-.05700 

.62300 

.20760 

.14590 

-.00950 

.00280 

-.00190 

-.00410 

500 

21.507 

-.06430 

.62680 

21700 

.15530 

-.00990 

00300 

-.00200 

- 00460 

499 

21.709 

-.06440 

.62760 

.21920 

. 15790 

-.01030 

.00310 

-.00180 

-.00470 

GRADIENT 

-.00722 

.02606 

.00110 

,00241 

-.00020 

.00020 

-.00010 

- 00030 

DATE  £0  UUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  275 


CAS  ORB  NOZ  AT3B.2 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690,0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1109  0000 

IN.  XO 

LREF 

m 

H7‘+,B100  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

936.6600  tN 

ZMRP  - 

375  0000 

IN  ZC 

SCALE 

K 

.0300 

(PRES.  KI  FO  HI5.6  V9.1)  (AGM095)  < £0  JAN  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

l.OOO 

RUD-U 

000 

RUO-L 

.000 

ELV-IB 

10  000 

ELV-OB 

13  000 

Sl~2 

000 

45  000 

SS~6 

20  000 

10R3 

7.050 

RUM  NO. 

. 392/  0 

RN/L  - 

3.85  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

600 

3.242 

-.05710 

21790 

.00190 

,05510 

-.00710 

.00020 

-.00240 

.00300 

600 

4 234 

- 05040 

.24520 

.06320 

.05730 

-.00730 

00040 

-.00240 

00270 

.600 

5 147^ 

-.05030 

.27380 

.06510 

.05940 

-.00780 

.00050 

-.00260 

00230 

.601 

6 007 

-.04430 

30250 

.06760 

.06120 

-.00720 

00060 

-.00260 

.00190 

.600 

6.823 

-.05170 

.32730 

.07080 

.06320 

-.00710 

.00070 

-.00260 

.00150 

.601 

7.642 

-.05190 

.35370 

.07500 

,06520 

-.00690 

.00080 

-.00860 

.00130 

601 

8.558 

-.05930 

30160 

.08000 

.06820 

-.00690 

.00090 

- 00270 

00080 

.600 

9 498 

-.05320 

.41090 

08660 

.07170 

-.00710 

00180 

- 00290 

- OOOlO 

600 

10.197 

- 05300 

.43220 

.09160 

.07540 

-.00730 

.00130 

-.00890 

- 00070 

.600 

n.  147 

-.04770 

.46100 

.10010 

,08040 

-.00740 

.00160 

-.00890 

-.00160 

.800 

11.903 

-.04850 

.48600 

.10050 

.08490 

-.00750 

.00180 

-.00270 

-.00840 

699 

12.813 

- . 04900 

.51290 

.11060 

.08920 

- 00880 

00210 

-.00270 

-.00370 

.600 

13  720 

-.05730 

.54120 

13070 

09420 

-.00850 

. 00250 

- 00300 

- 00480 

.600 

14  523 

-.05590 

>55860 

. 14320 

.09860 

-.01000 

.00330 

-.00140 

- 01000 

,600 

15.492 

-.05550 

.57620 

. 15690 

.10450 

-.01040 

.00320 

-.00090 

-.00980 

.600 

16.405 

-.06030 

.56560 

.16920 

.11810 

- 00980 

,00290 

-.00170 

-.00750 

.600 

17.190 

-.05800 

.59410 

.18060 

.11860 

-,00870 

.00270 

-,00220 

-.00510 

.599 

18.135 

->05810 

60230 

.19300 

.18740 

-.00850 

.00260 

- 00210 

- 00520 

.601 

18  938 

- 071  BO 

.60920 

.20460 

13540 

-.00910 

. 00240 

- 00190 

- 00490 

601 

19.000 

-.06450 

.61760 

.21840 

. 1 4450 

- 00080 

0C240 

- 00100 

- 004BO 

.600 

20  813 

-.06510 

.68350 

.23100 

15480 

- 00880 

00250 

- 00160 

- 00540 

.600 

21.643 

-.06600 

.62770 

.24230 

.16410 

-.00870 

00270 

-.00120 

-.00640 

.600 

21.897 

-.06620 

.62800 

,24500 

.16740 

-.00890 

.00270 

-.00110 

-.00670 

GRADIENT 

00676 

.02753 

.00131 

00282 

- 00020 

00020 

00000 

- 00030 

DATE  20  JUN  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5  PAGE  276 

CAB  ORB  NOZ  AT3B.2  (PRES.  Kt  FO  H13.6  V9.U  (AGM095)  ( 20  JAN  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREr  - 

2690. OOGO 

SQ.FT. 

XMRP  - 

n 09. 0000 

IN.  XO 

BETA 

w 

.000 

STAB 

1 .000 

LREf  « 

H7^.ai00 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

RUD-U 

■ 

,000 

RUO-U 

000 

BREF  « 

936.6600 

IN. 

2MRP  «• 

375.0000 

IN.  ZO 

ELY- IB 

m 

10.000 

ELV-OB 

13  000 

SCALE  « 

A 0300 

SI -a 

■ 

.000 

S3-H 

H5.000 

S5-B 

« 

so. 000 

lORB 

7 B50 

RUM  NO 

. 391/0 

RN/L  « 

3.67  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CtN 

CSL 

01  ORB 

701 

3.315 

-.05130 

.23530 

.0B5B0 

,05870 

- 00720 

00050 

-.00250 

V 00180 

699 

H S63 

-.05170 

.26340 

.06720 

.06020 

-.00700 

.00060 

-.00250 

^00140 

.700 

5 mo 

-.05340 

.29340 

.06980 

,06170 

-.00720 

.00080 

- 00260 

00080 

.899 

5 813 

-.05300 

.31700 

, 07200 

.06310 

-.00720 

.00090 

-.00260 

.00010 

.700 

6.135 

- 05230 

,32850 

.07320 

,06350 

-.00920 

.00110 

- 00310 

.00080 

700 

6.761 

-.05400 

.34880 

.07650 

,06530 

-.00730 

00110 

- 00260 

- 00090 

,700 

7.610 

-.05540 

.37590 

.08180 

.06760 

-.00750 

.00140 

- 00260 

-.00230 

.700 

B.SSG 

- 06430 

.40480 

.08920 

.07100 

-.00780 

.00180 

- 00260 

- 00430 

.700 

-.05960 

.43050 

09830 

. 07450 

-.OOB60 

.00210 

-.00200 

- 00650 

.700 

10.305 

-.06690 

.45120 

.10730 

.07740 

- 00790 

00210 

- OOlSO 

- 00700 

.700 

M .135 

-.06770 

.47650 

.11940 

.09160 

-.00810 

.00220 

-.00130 

-.00780 

.700 

IB  033 

-.06630 

.50070 

.13090 

.00600 

-.00740 

00210 

-.00170 

-.00640 

699 

ia.939 

-.06680 

.52110 

.14160 

.09070 

-.00740 

.00220 

- 00180 

- 00690 

700 

13  751 

-.06680 

,54300 

15500 

,09660 

~ - 00740 

.00230 

- 00190 

- 00700 

.699 

m.505 

-.05920 

55610 

.16510 

. 10220 

-.00690 

.00230 

- 00250 

-.00630 

.699 

IS  487 

- 06580 

.56610 

17730 

.11150 

- 00630 

,00220 

-.00250 

- 00590 

.699 

J6.476 

-.06500 

.57360 

. 16970 

.12140 

-.00690 

00220 

- 00240 

- 00520 

,699 

17.a44 

-.05690 

.58090 

.20040 

. 12940 

-.00720 

.00220 

-.00280 

-.00380 

699 

iB.aoa 

-.06260 

.56820 

.21420 

13930 

-.00750 

.00190 

- 00230 

-.00270 

.700 

19.047 

-.07430 

,59580 

.22800 

. 14790 

-.00810 

.00160 

-.00210 

- 00040 

699 

19.999 

-.05080 

.60510 

.24300 

. 15710 

-.00910 

.00110 

-.00160 

.00250 

.699 

30.953 

-.05430 

.61640 

.25910 

. 16640 

-.01060 

.00030 

-.00050 

.00620 

700 

"31  778 

-,05090 

.62600 

27390 

. 17450 

-.01160 

-.00040 

- 00010 

00990 

700 

aa  058 

-.05070 

.62940 

27080 

, 17760 

- 01160 

- 00050 

00010 

01010 

ORADI ENT 

-.00042 

.02964 

,00148 

.00158 

.00021 

.00011 

.00000 

-.00042 

DATE  EO  JUN  75 


tabulated  source  data  “ CA5 


PAGE  877 


CAS  ORB  TC5  AT38.B  (PRES.  Kl  FO  HIS  6 V9-J)  (AGM096)  C 30  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

w 

8690,0000 

SQ  FT.  XMRP 

- 1109, 

,0000  IN  XO 

BETA  « 

COO 

STAB  “ 

i OOG 

LREF 

<i 

^7l♦  8100 

IN,  YfIRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

COO 

RUD-L  * 

000 

BREF 

m 

936.BBOO 

IN.  ZMRP 

« 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  • 

.000 

ELV-OB  - 

000 

SCALE 

M 

.0300 

SI -2  - 

.000 

S3-4  “ 

45.000 

S5-6  « 

20,000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO, 

. 398/  0 

RN/L  - 

1.92  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

299 

^ 971 

-.05910 

30120 

.03770 

.04440 

- 00370 

.00000 

- 00240 

OOlOO 

,301 

5 SS2 

-.05930 

, 33040 

,04190 

,04540 

-.00440 

.00020 

- 00240 

00080 

300 

6 B66 

-.05940 

.36090 

04700 

.04710 

-.00420 

00030 

- 00250 

00060 

301 

7,705 

- . 06620 

38850 

,05230 

04860 

-.00400 

.00020 

- 00260 

oDoeo 

.300 

8,543 

-.05970 

.41310 

.05760 

.05040 

-.00400 

.00060 

-.00270 

,00030 

300 

9 371 

-.05300 

.43880 

06380 

.05230 

- 00420 

.00080 

- ooasQ 

.00010 

,301 

10.319 

-.06010 

.46870 

.07210 

.05520 

-.00440 

00090 

- 00270 

00000 

300 

1 ! .263 

-,05350 

.49780 

.08110 

. 05890 

-.00390 

00120 

-.00260 

- 00040 

300 

J2,0J7 

-.06060 

,51080 

.08060 

.06230 

- 00410 

.00130 

- 00260 

-,00060 

300 

12.931 

-.05300 

.54590 

.09890 

.06580 

-.00400 

00140 

- 00250 

- 00070 

,299 

13.761 

-.06790 

57090 

10900 

.07000 

-.00420 

00170 

- 00260 

-.00100 

.300 

14.619 

-.06130 

.59870 

.12100 

.07410 

-.00480 

00200 

-.00260 

-.00130 

,301 

15.507 

-.06150 

.62700 

.13420 

.07810 

-.00490 

.00210 

-.00240 

-,O0J5O 

,301 

16,261 

-.06670 

.65090 

.14570 

.08130 

-.00520 

00230 

- 00240 

- 00180 

300 

17  240 

-.06880 

.67540 

16030 

.08580 

-.00590 

00250 

-.00210 

- 00200 

.299 

18.080 

-.06900 

.69760 

.17430 

.09010 

-.00620 

.00260 

- 00180 

- 00220 

.299 

IB  980 

-.06910 

.71680 

.18880 

.09580 

- 00610 

00260 

- 00150 

- 00220 

.300 

19  924 

- 06920 

.73010 

.20320 

.10290 

-.00710 

00270 

-.00110 

- 00240 

.300 

20,661 

-.06910 

.73970 

.21460 

.10950 

-.00770 

00270 

-.00090 

-.00230 

.300 

21 .594 

-.06880 

.74490 

.22770 

.11800 

-.00750 

.00240 

-,00080 

-.00200 

300 

22  440 

- 06870 

.75010 

.24020 

. 12700 

- 00760 

00230 

- 00060 

- 00190 

.299 

23.271 

-.06850 

.75140 

.25150 

.13620 

- 00780 

00210 

-,00050 

- 00160 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

DATE  20  JLfN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  278 


SREF  « 
LREF  « 
0REF  « 
SCALE  « 


CA9  ORB  TCS  AT30.2  (PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.U 


(AOM098)  < 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT  XHRP 

- 1109. 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1.000 

47H.B100 

IN.  YMRP 

«• 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

936  6GOO 

IN.  ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  20 

ELV-IB  “ 

.000 

ELV-OB  » 

.000 

.0300 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  • 

9.700 

RUN  NO, 

. 397/  0 

RN/L  - 

2.91  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

.H99 

5.066 

-.05650 

.32500 

.04140 

.04670 

-.00650 

-.00010 

- 00260 

.00360 

.500 

6.058 

-.05000 

.35530 

.04530 

.04790 

-.00630 

.00010 

-.00270 

.00310 

.500 

6 917 

-.05030 

38500 

,04950 

.04910 

-.00620 

.00020 

-.00270 

00260 

499 

7 59B 

-.04350 

40780 

.05320 

.05060 

-.00640 

00030 

- 00280 

00270 

.501 

7.839 

-.05730 

.41660 

" .05490 

.05130 

-.00650 

,00030 

-.00290 

.00270 

.500 

8. 521 

-.04410 

,43730 

.05920 

,05320 

-.00650 

.00050 

-.00300 

.00210 

♦ 499 

9.363 

-.05150 

,46290 

06530 

,05620 

- 00650 

.00070 

- 00300 

.00160 

♦ 500 

10  253 

-.04490 

.49000 

.07270 

.05960 

- 00660 

.00090 

- 00300 

00130 

.500 

11.149 

-.04530 

.51780 

.08080 

.06300 

- 00680 

.00100 

- 00300 

.00090 

.500 

11.865 

- 04570 

.54050 

.08820 

.06630 

-.00860 

.00110 

- 00300 

00050 

.500 

12.798 

-.04610 

.57030 

.09850 

07020 

-.00670 

.00130 

-.00290 

00010 

.500 

13.692 

-.04620 

.59920 

.10980 

.07410 

-.00690 

.00140 

-.00280 

.00000 

.500 

14  455 

-.06020 

.62540 

.12040 

.07750 

- 00700 

.00140 

- 00270 

-.00020 

.500 

15.314 

-.06760 

.65470 

13340 

.08090 

-,00720 

.00160 

-.00250 

- 00070 

.499 

16.127 

-.06120 

.67950 

.14600 

.09440 

-.00760 

.00170 

-.00830 

-.00120 

.500 

17.093 

-.06220 

.70480 

.16140 

.08910 

-.00860 

.00210 

-.00210 

-.00230 

.499 

18  022 

- 06290 

.72520 

. 17670 

.09450 

-.00920 

.00230 

- 00180 

-.00310 

500 

18. 810 

-.05670 

.73910 

.19040 

.10030 

-.00970 

00240 

-.00140 

-.00390 

500 

19  760 

-.05390 

.74960 

.20870 

,10700 

-.00870 

00180 

- 00200 

-.00080 

.500 

20  590 

-.06190 

.75710 

.22230 

.11480 

-.00960 

.00210 

-.00150 

-.00200 

500 

21  513 

- 06190 

.76310 

.23660 

.12440 

-.00930 

.00210 

-.00140 

- 00210 

,499 

22.465 

- 06130 

76860 

.25150 

.13490 

-.00920 

.00190 

- 00130 

-.00140 

501 

23. 122 

-.06090 

.77090 

.26200 

, 14240 

-.00860 

00170 

-.00140 

-.00090 

.500 

23.599 

-.06060 

.77030 

.26870 

.14920 

-.00890 

.00170 

00150 

-.00060 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  Sr79 


REFERENCE  DATA 


CA5  ORB  TC5  AT38.2  (PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.I) 


(A6M096)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

5Q  FT. 

XMRP  - 

IJ09.0000 

m.  xo 

BETA  “ 

000 

STAB 

l.OOD 

LREF  « 

8100 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

RUD-L 

000 

BREF  *• 

936.6600 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-I9  - 

000 

ELV-OB 

OOC 

SCALE  - 

.0300 

SI -2 

000 

S3-H 

46  000 

S5-6  “ 

20,000 

lORB 

9.700 

RUN 

NO.  396/  0 

RN/L  - 

3.27  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.6GI 

5.14B 

-.05530 

.34550 

.04440 

.04730 

-.00720 

.00000 

-.00270 

.00470 

.601 

6.109 

- 06260 

.37700 

.04850 

.04810 

- 00710 

.00020 

-.00270 

.00420 

.600 

6.952 

-.06330 

.40680 

.05280 

.04950 

-.00730 

00040 

- 00290 

00360 

.601 

7 524 

-.06390 

.42640 

.05630 

.05140 

-.00720 

.00050 

- 00290 

00310 

.600 

8.072 

-.05040 

.44520 

,05990 

.05300 

-.00720 

.00060 

-.00300 

.00270 

.601 

8 430 

-.06460 

.45730 

. 06250 

. 05430 

-.00740 

.00070 

-.00300 

.00240 

600 

9 336 

-.05150 

.48480 

.06930 

.05780 

-.00740 

.00090 

-.00300 

00170 

.601 

10  103 

- . 05930 

.50950 

.07620 

.06090 

-.00760 

.00110 

- 00300 

.00080 

1 .601 

n . 027 

-.06110 

.53970 

.08580 

.06470 

-.00840 

.00160 

-.00280 

-.00110 

.600 

11.843 

- . 06280 

. 56660 

. 09570 

.06700 

-.00900 

.00200 

-.00270 

-.00290 

600 

12  761 

-.06540 

.59620 

.10920 

.07070 

-.00980 

.00230 

-.00140 

- 00550 

600 

13.675 

-.06460 

,62420 

.12500 

. 07280 

- . 00920 

. 00200 

-.00090 

- 0D470 

.600 

14.313 

- 05550 

.64190 

.13670 

. 07520 

-.00830 

.00170 

-.00180 

-.00240 

.600 

15. 195 

-.06160 

.66760 

.15280 

.07890 

-.00830 

.00160 

-.00190 

-.00160 

.600 

16.021 

-.05480 

.69050 

. 16770 

.08280 

-.00840 

.00170 

- 00200 

- 00180 

600 

16  846 

-.06190 

.70820 

. 16220 

.08750 

-.00840 

.00190 

-.00230 

- 00190 

.600 

17.813 

-.06210 

.72430 

. I9B50 

. 09330 

-.00910 

.00200 

-.00210 

- 00210 

.600 

28.523 

-.06180 

.73310 

.20990 

.09950 

-.00830 

.00200 

- 00250 

-.00180 

.600 

19.476 

-.06920 

.74120 

.22480 

.10820 

-.00920 

.00210 

-.00210 

- 00240 

.600 

20.410 

-.07020 

.74750 

.23980 

.11800 

-.00940 

00210 

- 00130 

- 00350 

.601 

21.140 

-.07010 

.75280 

.25230 

, 12500 

-.00980 

00200 

- OOllO 

- 00340 

600 

22  103 

-.06010 

,75580 

.26850 

.13650 

-.00810 

.00160 

- 00190 

- OOOiO 

.601 

22,932 

- . 05930 

.75890 

.28230 

. 14650 

-.00760 

.00160 

-.00220 

00080 

.601 

23.774 

-.05910 

.76230 

.29590 

. 15780 

-.00720 

.00150 

-.00210 

.00100 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

QOOOO 

00000 

00000 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  880 


CAS  ORB  TCS  AT38.S 


(PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.U 


(AGM096)  t 80  JAN  75  ) 


. REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

8690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

« no9. 

,0000  IN  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

1 000 

LREF  « 

474  9100  IN. 

YMRP 

IB 

,0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.poo 

RUD-L  - 

,000 

0REF  - 

936.6BOO  IN. 

2MRP 

« 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  • 

000 

SCALE  - 

.0300 

SI -8 

.000 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 

80.000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO, 

. 395/  0 

RN/L  ■ 3 

.59  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

.701 

5.488 

-.05150 

.38030 

.05180 

.04640 

-.00680 

.00080 

-.00890 

.00170 

700 

6.345 

-.05300 

.41840 

.05780 

.04780 

-.00350 

.00110 

-.00890 

.00010 

.700 

7.175 

-.05470 

.44180 

.06350 

.05000 

- 00890 

.00140 

-.00890 

- 00160 

.700 

8.034 

-.05840 

.47080 

.07860 

♦05850 

-.00980 

.00800 

- 00800 

- 00530 

.700 

9.008 

-.06530 

<49850 

.08380 

♦05450 

-.00960 

.00800 

-♦00180 

-.00530 

700 

10.038 

-.05880 

.58900 

.09580 

.05800 

-.00940 

.00800 

-.00190 

-.00580 

.701 

10.944 

- 05550 

.55560 

.10880 

.06050 

-.00880 

.00180 

-.00840 

-.00350 

,700 

11.969 

-.05570 

.58580 

.18880 

.06390 

-.00880 

.00170 

-.00860 

-.00860 

.701 

18.960 

- 05580 

.61450 

.13870 

.06700 

-.00790 

.00180 

-.00870 

-.00280 

.700 

13,971 

-.05630 

.64080 

.15590 

.07080 

-.00800 

.00190 

-.00840 

-.00330 

.700 

14.995 

-.05590 

,66770 

. 17480 

.07450 

-.00770 

.00190 

-.00870 

-.00890 

699 

15.907 

-.05580 

.68970 

.19060 

♦07870 

-.00730 

00800 

-.00340 

- 00810 

700 

17.091 

-.06090 

70850 

.81080 

.08690 

-.00760 

00190 

-.00330 

- 00090 

700 

17  997 

- 05980 

.71980 

.88600 

.09470 

- 00810 

00170 

-.00890 

.00080 

.700 

18.985 

-.05080 

.78900 

.84880 

♦10460 

-.00890 

00140 

-.00880 

00310 

.699 

19.903 

-.05580 

.73800 

.85810 

.11380 

-.00980 

00100 

-.00880 

,00510 

.700 

80.916 

-.05040 

.74990 

.87810 

.18430 

-.01040 

00010 

- 00190 

01040 

.700 

88  008 

- 04450 

.76090 

.89910 

, 13680 

-.01180 

-.00090 

-.00150 

.01680 

700 

83.014 

-.03940 

.76990 

31870 

, 14940 

-.01190 

-.00180 

-.00150 

08850 

.700 

83.945 

-.03780 

.77650 

.33570 

.16340 

-.01180 

- 00800 

-.00160 

.08440 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  201 


CA5  ORB  TC5  AT30.2  (PRES.  K1  FO  H15.6  Vg,l) 


(AGM097)  I SO  JAN  75  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRfC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT,  XMRP 
LREF  - ^7H,0^OO  IN.  YMRP 
BREF  • 930,6800  IN,  ZMRP 
SCALE  • ,0300 


1109.0000  !N.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


ALPHAI 

m 

6,000 

STAB 

M 

1.000 

RUD-U 

m 

,000 

RUO-L 

■ 

.000 

£tV-JB 

« 

,000 

CLV-00 

■1 

.000 

91^9 

m 

,000 

53•^^ 

■ 

4B.OOO 

S5-B 

m 

20,000 

I ORB 

m 

9.700 

RUN  NO.  ‘♦02/  0 

RN/L  » 

J.9J  a«ADIENT  INTERVAL  • -8.00/  B.OO 

ACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C&L 

D1OR0 

,300 

-12,051 

13.59220 

*58050 

,10350 

,05700 

.17310 

-,00400 

,06490 

-.03950 

.299 

-10,084 

13,59640 

.56740 

,09990 

,06030 

. 14930 

-,00740 

.04940 

-.02940 

,299 

-0.073 

13,60210 

.56040 

,09910 

.06550 

, 1 1650 

-.00530 

.03940 

-.02460 

.300 

-8,009 

13.61370 

.55790 

,10030 

♦07380 

. 08960 

-.00370 

.02870 

-.01870 

,300 

-4.043 

13.61770 

.56110 

.10320 

.07260 

. 05940 

-.00210 

.01760 

- 01250 

.300 

-3.037 

13.61590 

.56040 

,10420 

.07350 

04430 

- 00120 

01200 

-.00940 

.300 

-S  003 

I3.SI640 

.5S350 

.10590 

.07230 

.02890 

- 00030 

00700 

- 00660 

,300 

-1.018 

13,61510 

,56630 

.10680 

.07010 

♦01450 

,00030 

.00240 

-.00360 

.300 

.023 

13,81430 

.56630 

.10710 

.0SB40 

-.00200 

.00120 

-.00290 

-.00040 

.300 

t.028 

13.60890 

.56900 

,10770 

.06660 

-.01820 

.00240 

-.00810 

.00210 

,300 

2,021 

13.B1070 

.57030 

. 10730 

. 06S70 

-.03240 

.00280 

-.01200 

. 00550 

.301 

3 054 

13,60930 

.57100 

,10630 

.06420 

-.04870 

.00400 

-.01860 

,00840 

301 

4,046 

13,50750 

.57050 

.10500 

.06270 

-.06410 

.00500 

-.02370 

.01090 

.300 

6,051 

13.59770 

.57130 

*10410 

. 05800 

-.09330 

.00630 

-.03450 

.01750 

300 

8.090 

13,59130 

.57070 

,10270 

.05350 

-.12420 

.00820 

-,04470 

.02320 

,301 

10.084 

13,59560 

.57700 

.10200 

.04750 

-.15300 

.00770 

-.05330 

.03170 

,300 

12.076 

13,57770 

.59220 

,10630 

.03680 

-.17770 

.00650 

-.05910 

.03930 

gradient 

-.00129 

.00141 

,00028 

-.00135 

-.01529 

.00086 

-.00506 

.00291 

RUN 

NO,  401/  0 

RN/L  • 

2.90  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5 00 

ACH 

SETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.500 

-12,095 

13.74280 

.63140 

,11130 

.06330 

.17380 

-.00720 

,05620 

-.09180 

.501 

-10.095 

13.75630 

.61660 

.10750 

.06350 

.15520 

-.01130 

04930 

- 06240 

,499 

-8  067 

13,77360 

. 59840 

.10410 

. 07470 

.11900 

-.00800 

04020 

- 05250 

.501 

-6.044 

13,78300 

.59910 

.10590 

.07020 

.09080 

-.00680 

.02910 

- 03610 

.601 

-4  068 

13.70400 

.60020 

,10770 

.07780 

.05990 

-.00400 

.01830 

-.02490 

,600 

-3.067 

13.78440 

.60040 

,10900 

.07900 

.04290 

-.00230 

.01260 

-.01950 

,500 

-2,044 

13  78010 

.59920 

.10960 

,07780 

.02590 

- 00090 

00730 

-.01340 

.500 

-1.077 

13.77770 

.60150 

.11040 

. 97450 

.01220 

-.00010 

.00280 

- 00700 

.501 

001 

13  77720 

60240 

,11120 

.07390 

-.00600 

00150 

- 00260 

-.00080 

.499 

.997 

13  77250 

60640 

11200 

.07100 

- 02180 

00270 

- 00910 

.00560 

501 

2 076 

13  77240 

61020 

.11250 

, 06980 

- 03700 

.00370 

-.01350 

01270 

,501 

3.026 

13.77170 

.61430 

,11230 

, 06720 

-.05470 

.00540 

-.01890 

.01780 

,500 

4 113 

13.76610 

.61450 

imo 

,06420 

-.07120 

00710 

-.02460 

.02310 

499 

6 056 

13  75840 

.61110 

.10920 

, 06350 

- 10050 

008BO 

- 03500 

03740 

.501 

0 127 

13.74340 

.61550 

.10950 

.05720 

13250 

.01020 

- 04500 

05370 

,501 

10  121 

13.73170 

62720 

11270 

.04790 

-.15890 

.00860 

-.05510 

.07770 

.500 

12  170 

13  71570 

64690 

1 17B0 

, 03440 

- 188B0 

00900 

- 05970 

,09350 

GRADIENT 

- 00212 

.00205 

.00050 

- 00178 

-.01593 

.00130 

- 00520 

00601 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOX  202 


CAS  ORB  TC5  AT30,a  CPRES.  K!  FO  H15,6  V9.U  (AGM097)  I 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

ALPHA!  « 

6 000 

STAB  - 

! 000 

LREF  « 

H7H.aiOO 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  - 

.000 

BREF  - 

936  6800 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-I9  - 

.000 

ELV-OB  - 

.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-H 

M5  000 

S5-6  - 

20.000 

rORS  - 

9.700 

RUN  NO.  ‘♦00/  0 RN/L  - 3.25  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

D10R8 

.600 

-12.135 

13.83080 

.64970 

.13310 

.05380 

.17990 

- 00910 

.04750 

-.10490 

601 

-10,121 

13.85200 

.63820 

.12840 

.06420 

.16490 

-.01460 

.04120 

-.06070 

.601 

-B.067 

13.87490 

.62480 

,12580 

.07560 

.12900 

- 01170 

03240 

- 04680 

.600 

-6. 119 

13.87930 

.62490 

,12630 

.07650 

.10130 

-.01030 

.02370 

->02840 

.600 

-H.O01 

13.87980 

.63170 

.12820 

.07540 

.06490 

-.00570 

.01560 

-.02310 

600 

-3  075 

13.89370 

.62990 

. 12830 

. 07720 

.04510 

-.00320 

01130 

-.02090 

.599 

-2.062 

13.87500 

.62710 

,12760 

.07640 

.02730 

-.00110 

.00720 

- 01720 

.601 

-1.045 

13.87330 

,62950 

. 12870 

.07290 

.01120 

00000 

00320 

- OlOOO 

.599 

.010 

13.87420 

.62940 

.12850 

.07330 

-.00850 

.00230 

-.00110 

-.00640 

.599 

1.053 

13.86590 

.63580 

,12980 

.06920 

-.02570 

.00390 

-.00550 

-.00030 

.600 

2.014 

13.86660 

.64030 

.13100 

.06630 

-.04160 

.00530 

-.00960 

00610 

600 

3 033 

13.86470 

.64500 

.13090 

.06550 

- 06090 

.00790 

-.01430 

.00820 

600 

4 075 

13.85510 

64240 

12950 

063B0 

-.07940 

01010 

-,01930 

.01250 

600 

6,080 

13,84820 

.63720 

.12780 

.06310 

-.11290 

.01290 

- 02800 

02600 

601 

8 121 

13.83610 

.64020 

, 12930 

.05750 

-.14300 

.01380 

-.03670 

.04790 

.601 

10  124 

15,81560 

.65210 

.13450 

.04670 

-.  16840 

.01170 

-.04330 

08D50 

.601 

12  099 

13.79240 

.66570 

.13000 

.03480 

-.19580 

.01120 

-.05050 

10580 

GRADIENT 

-.00297 

.00197 

.00034 

-.00166 

-.01740 

.00105 

00423 

,00467 

RUN 

NO.  399/  0 

RN/L  - 3, 

.55  gradient  interval  • -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

,701 

-12  203 

I3.9J790 

.67410 

.16240 

.05190 

.19310 

-.00470 

.04190 

- 16010 

.700 

-10.146 

13.95540 

.65800  ♦ 

, 15940 

♦06650 

.16250 

-.00650 

.03430 

-♦11680 

.700 

-8  079 

13.97300 

.64960 

.15820 

.07240 

. 13440 

-.00990 

02800 

-.07310 

.700 

-6.107 

13.97250 

.64670 

,15630 

, 07280 

.10460 

-.00980 

,02170 

-.04430 

.699 

-4.040 

13.975H0 

.64900 

, 15690 

.07290 

.06710 

-.00320 

,01370 

-.03)20 

699 

-3,074 

13  97580 

.64560 

.15570 

, 07430 

.04900 

-.00280 

00900 

-.02650 

699 

-2  022 

13.97140 

.64040  ' 

.15570 

.07380 

02970 

-.00110 

.00480 

-.01910 

.699 

-1.018 

13.96240 

.64170 

. 15620 

.06990 

.01290 

00000 

00120 

- 01020 

,700 

.010 

13.96350 

.64100 

, 15630 

.07C20 

-.00690 

.00220 

-.00220 

-.00640 

.700 

1.027 

13  95870 

.64780 

.15800 

, 06630 

-.02550 

400380 

-.00620 

.00130 

,699 

2 025 

13.95590 

.65210 

.15860 

06650 

- 04160 

.00490 

-.00960 

01000 

70  i 

3 049 

13.95250 

65770 

.16000 

.06460 

-.06140 

0Q7D0 

- 01400 

.01610 

.700 

4.090 

13.95230 

.65530 

,15870 

.06460 

- 08140 

.00920 

-.01870 

.02160 

.699 

6 111 

13.94040 

.65930 

.15940 

.06000 

-.11510 

.01080 

-.02550 

.04360 

.699 

8. 145 

13.92450 

.66370 

,16070 

.05430 

-.14460 

.00960 

-.03140 

08030 

.699 

10.156 

13.89660 

67940 

.16490 

.04410 

-.17380 

.00750 

- 03700 

.12100 

699 

12  166 

13.86170 

.69330 

16780 

.02840 

-.20530 

.00660 

- 04520 

, 16050 

GRADIENT 

- . 00323 

.00149 

,00040 

-,00132 

-.01808 

.00168 

-.00385 

.00670 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  2B3 


CAS  ORB  TC5  AT30  2A  (PRES 

Kt  FO 

V9. 

1) 

(AGM0S81  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690  OCOO 

SQ  FT  XMRP 

« 1109. 

.0000  IN  XO 

0ETA  « 

000 

Ruo-a  « 

.000 

LREF  - 

47H  8100 

IN  YMRP 

It 

.0000  IN.  YO 

RUD-L  * 

000 

Sl-2 

.000 

SREF  - 

936.6000 

IN.  ZMRP 

375, 

,0000  IN.  ZO 

S3-4 

45,000 

S5-6  « 

20.000 

SCALE  « 

0300 

I ORB  - 

7.650 

RUN  NO. 

. 407/  0 

RN/L  “ 

1,00  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CV 

CLN 

CSL 

DJORB 

.149 

3.021 

- 05450 

.18130 

,02420 

.05100 

.00630 

.00280 

-,00260 

-.00130 

.151 

4.021 

-.05460 

.20830 

.02790 

,05060 

.00550 

.00300 

- 00250 

- 00140 

. 151 

4 901 

- 04760 

.24070 

03500 

05120 

.00700 

.00290 

- 00250 

- 00140 

.149 

5 >762 

-.05460 

26960 

,04360 

.05030 

.00560 

.00320 

- 00260 

-.00140 

150 

6 572 

- 05470 

.29410 

.04800 

.04950 

.00710 

00320 

- 00260 

- 001  SO 

. 150 

7.433 

-.05470 

.32030 

05460 

.05080 

00570 

.00350 

- 00250 

-.00160 

150 

a 364 

-.05470 

34840 

,06270 

05230 

00580 

00360 

-.00260 

- 00160 

!50 

9 203 

- 05480 

.37600 

07240 

05370 

.00590 

00390 

- 00S50 

- 00170 

, 149 

10.067 

-.05480 

,40570 

.08100 

.05600 

.00610 

00390 

-.00260 

- oono 

149 

10  999 

-.05490 

.43050 

.09150 

.05790 

.00630 

00420 

-.00240 

- ooiao 

149 

11  827 

-.05490 

45680 

10250 

.06120 

00490 

00440 

- 00230 

- 00180 

149 

12  690 

- 05500 

.48430 

.11600 

.06570 

0051 C 

,00470 

- 00220 

-,D01SO 

.149 

13.509 

-.06200 

.50850 

.12930 

.06920 

.00360 

.00490 

- 00180 

- 00200 

. 149 

14  577 

-.05510 

.53150 

.13990 

>07340 

, 00380 

.00510 

- 00180 

-.00210 

150 

15  372 

- 04820 

.55650 

.15310 

.07850 

00400 

00510 

- 00150 

- 00210 

.150 

16  IS7 

-.05510 

.57470 

16520 

08310 

.00430 

.00490 

- 00150 

- 00200 

.150 

17  108 

-.05520 

.59220 

.18010 

.08920 

Q0450 

.00520 

- 00140 

-.00210 

150 

16.020 

-.05510 

.60310 

.19310 

,09560 

.00320 

00520 

- 00120 

- 00200 

.150 

18  731 

-.05510 

.61750 

.20580 

.10210 

.00350 

.00520 

- 00120 

-.00210 

149 

19.286 

-.04820 

.62400 

,21420 

.10660 

.00370 

00530 

- 00120 

- 00210 

ORADlZhiT 

.00359 

.03148 

.00570 

.00009 

.00088 

00006 

.00005 

- 00005 

DATE  aO  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  284 


CAS  ORB  TC5  AT30.2A  (PRES 

. K1  FO 

V9. 

n 

(AOM098)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

RUD-U  - 

.000 

LREF  - 

474.0100 

IN.  YMRP 

** 

.0000  IN.  YO 

RUD-L  •* 

000 

St-2 

.000 

BREF  - 

936.6000 

IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

S3-4  « 

45  000 

S5-6 

20.000 

SCALE  - 

.0300 

lORB  - 

7 850 

RUN  NO 

. 406/  0 

RN/L  • 

1.90  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORS 

.299 

3.065 

-.03760 

.19340 

.03490 

.04590 

-.00440 

-.00050 

- 00210 

.00170 

.30! 

4.073 

-.04480 

.22330 

.03700 

.04450 

-.00430 

-.00040 

-.00220 

.00150 

300 

4.970 

-.05180 

.25190 

.04020 

.04430 

-.00470 

-.00020 

- 00230 

.00130 

300 

5.823 

-.03790 

27950 

.04400 

.04560 

-.00450 

-.00020 

- 00240 

00140 

.301 

6.653 

-.05960 

.30260 

.04690 

.04660 

-.00440 

.00040 

-.00240 

00050 

.301 

7.488 

-.04590 

.32760 

.05110 

.04810 

-.00430 

00050 

-.00250 

.00040 

.301 

8'.  427 

-.05990 

.35690 

.05850 

.04970 

-.00420 

.00070 

-.00250 

.00020 

.299 

9.391 

-.05320 

.36620 

.05330 

.05160 

-.00400 

.00090 

-.00260 

-.00010 

300 

10.140 

-.05350 

.40940 

.06910 

.05360 

-.00430 

.00110 

- 00260 

-.0003d 

.301 

11.040 

-*06060 

.43710 

.07680 

.05680 

-.00410 

.00130 

-.00270 

-.00050 

.299 

11.844 

-.05400 

46140 

.08440 

.06010 

-.00360 

.00140 

- 00260 

-.00090 

.300 

12.700 

-.05420 

48680 

.09320 

,06350 

- 00420 

.00160 

-.00250 

-.00100 

.300 

13.574 

-.05440 

.51360 

. 10340 

.06790 

-.00400 

.00180 

- 00240 

-.00130 

.301 

14.337 

-.05440 

.53340 

.11170 

.07130 

-.00390 

.00180 

-.00230 

-.00130 

.301 

15  305 

-.06160 

.55640 

.12280 

.07620 

-.00400 

.00210 

- 00230 

-.00160 

.300 

16.161 

-.05470 

.67010 

.13420 

.08130 

-.00470 

.00210 

-.00210 

- 00170 

.301 

17.041 

-.05490 

.59480 

.14510 

.08670 

-.00450 

00220 

-.00200 

-.00180 

.300 

17.943 

- 05510 

60B40 

. 15660 

.09350 

-.00470 

00240 

-.00190 

-.00200 

.301 

18.737 

-.05530 

.61610 

. 15500 

.10000 

-.00530 

.00260 

-.00180 

-.00220 

301 

19  694 

- 05530 

62320 

.17700 

10890 

- 00550 

.00260 

-.00160 

- 00230 

300 

20  588 

- 05530 

62920 

. 18780 

.11710 

- 00560 

00270 

- 00160 

-.00230 

.301 

21  430 

- 05500 

.62970 

. 19630 

.12650 

-.00610 

. 00260 

- 00160 

- 00200 

GRADIENT 

- 00742 

. 03057 

.00276  -.00079 

-.00015 

.00016 

-.00010 

-.00021 

DATE  SO  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  S05 


CA5  ORB  TC5  AT39.2A  JPRES,  K1  FO  V9.1) 


(AOMO90)  ( SO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

S690  0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

1109  0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

if7H,B100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  - 

926  6800 
.0300 

IN 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

parametric  data 


BETA  - 

.000 

RUO-U  - 

000 

RUD-L  - 

000 

Sl-S  - 

.000 

^5  000 

B5-6  « 

20.000 

lORB 

7 850 

RUN  NO.  HOtt/  0 RN/L  - S.06 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR0 

.500 

3.799 

-.04130 

.23140 

.03910 

.04390 

-.00690 

-.00040 

-.00240 

.00490 

501 

4 717 

- . 04860 

.26170 

.04130 

.04390 

-.00600 

-.00030 

-.00250 

.00450 

.500 

5 444 

-.04880 

.28510 

.04340 

.04480 

-.00700 

“ 00020 

- 00260 

00440 

.500 

5.9S1 

-.04930 

.30100 

.04530 

.04530 

-.00710 

.00000 

-.00260 

.00390 

.500 

6 377 

-.04220 

.31500 

. 04690 

04620 

-.00720 

-.00010 

-.00260 

.00410 

.501 

7 305 

-.04260 

.34380 

.05090 

.04770 

-.00700 

.00010 

-.00270 

.00370 

.500 

8,117 

-.04980 

.36920 

.05540 

.04970 

-.00690 

.00020 

-.00270 

.00340 

.500 

9 065 

-.04330 

.39080 

06130 

.05240 

-.00670 

.00030 

- 00280 

Q0300 

.500 

g.891 

-.05070 

.42400 

.08710 

.05520 

-.00680 

,00050 

- 00290 

00250 

.501 

10.831 

-.04440 

.45290 

.07470 

.05890 

-.00710 

,00080 

-.00300 

.00190 

501 

11  737 

-.04490 

.40000 

.08280 

.06300 

-.00720 

.00100 

-.00300 

00140 

.500 

JS.375 

-.04530 

.50020 

08910 

05580 

-.00700 

.00110 

- 00300 

00100 

.500 

13.265 

-.04550 

.52800 

.09800 

.07030 

-.00720 

.00120 

-.00300 

.00070 

499 

14  064 

-.04590 

.55090 

10780 

,07420 

- 00720 

.00140 

- 00300 

00030 

.500 

14  99S 

- 03890 

.57370 

11860 

. 07930 

-.00720 

.00140 

-.00300 

00040 

.500 

15.957 

- 03870 

.59330 

.12980 

.08520 

-.00690 

.00140 

- 00310 

00070 

.499 

16  726 

- 03900 

.60500 

. 13890 

09100 

- 00700 

.00160 

-.00310 

.00030 

500 

17  673 

- 03310 

.61750 

. 14990 

. 09920 

-.00770 

.00190 

- 00280 

-.00070 

.4S9 

18  547 

-.04210 

.62650 

.16040 

. 10690 

-.00860 

00210 

- 00230 

- 00190 

.499 

19  389 

- 03500 

.63330 

17020 

.11500 

-.00910 

.00240 

- 00200 

-.00270 

.500 

SO, 343 

-.03580 

.64100 

.18160 

. 12470 

-.00980 

.00260 

- 00180 

-.00360 

501 

21.141 

- 05700 

64530 

.19080 

. 13380 

-.01040 

.00270 

- OOIHO 

- 00410 

.500 

SI  727 

- . 05690 

.64750 

.19760 

, 14140 

-,01060 

.00280 

- 00160 

- 00400 

GRADIENT 

-.00795 

.03290 

00239 

.00000 

.000)  t 

.00011 

-.coon 

-.00044 

DATE  ao  JUN  73 


TABUtATEO  SOURCE  DATA  CAS 


PAGE  266 


CA3 

i ORB  TC3  AT3B.aA  /PRES, 

. Kl  FO 

V9. 

1) 

(AOM098)  r 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

parametric  DATA 

SREF  1 

E690.QOOO  5Q. 

FT.  XMRP 

- 1109. 

0000  IN.  XO 

BETA  - 

.DOO 

RUO-U  « 

000 

LREF  - 

^7‘».8JOO  IN. 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUO-L  • 

.DOO 

St -2  « 

,000 

BREF  ■ 

936,6600  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

S3-4  • 

45,000 

S5-6  - 

20.000 

SCALE  * 

, ,0300 

lORB 

7.050 

, 

RUN  NO, 

404/  0 

RN/L  • 

3.22  GRADIENT  INTERVAL  • -8.00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

,599 

3.85H 

-.04730 

.24990 

.04150 

.04200 

-.00650 

- 00030 

- 00260 

.00580 

,599 

^,770 

-.04090 

,27970 

.04370 

.04260 

-.00680 

-.00020 

-.00270 

.00540“ 

600 

5.493 

-,04810 

30480 

.04600 

.04350 

-.00670 

- OOOlO 

- 00270 

00510 

599 

5 981 

-.04150 

.32140 

.04770 

,04410 

00670 

00000 

-.00270 

004BO 

,600 

6.420 

-.04850 

,33550 

,04950 

.04440 

-.00670 

.00010 

-.00270 

.00470 

.600 

7,3S9 

-.04230 

.36610 

,05400 

.04640 

-.00680 

.00030 

-.00270 

.00400 

,600 

8.152 

-.04280 

.39130 

.05860 

.04850 

-.00680 

.00040 

-.00280 

.00350 

,599 

9.077 

- 04360 

.41990 

,06450 

.05160 

-.00690 

.00060 

- 00290 

00260 

600 

9,930 

-.04440 

.44680 

.07110 

,05480 

-.00720 

.00090 

-.00300 

.00190 

,600 

10.8V2 

-.04550 

.47540 

.07890 

.05930 

-.00710 

.00110 

-.00300 

.00080 

,600 

1 1 . 783 

-.04710 

.50440 

,08830 

.06370 

-.00780 

00  ISO 

“ 00280 

- 00090 

599 

12,436 

-.06220 

,52540 

,09560 

.06700 

-.00840 

.00180 

-.00260 

- 00220 

.599 

13.312 

-,05030 

,55270 

.10690 

.07120 

-.00920 

.00230 

-.00240 

- 00420 

.600 

14,121 

-.06070 

.57420 

« 11870 

.07480 

-.01060 

. 00290 

-.00170 

-.00770 

,599 

14,998 

-.06150 

.59250 

. 13070 

.07960 

-.omo 

.00300 

-.OOllO 

-.00860 

,600 

15.960 

-.06020 

.60460 

, 14350 

.08670 

-.01040 

.0Q290 

-.00130 

- 00740 

.599 

16,777 

-.05870 

.612S0 

. 15440 

.09330 

-.00990 

♦00270 

-.00190 

-.00580 

,599 

17.709 

-.05860 

.62150 

. 16690 

.10140 

-.00970 

.00270 

-.00180 

-.00570 

.599 

18  596 

-.05870 

.62890 

. 17900 

.10990 

-.00930 

,00260 

- 00140 

- 00580 

.600 

19.302 

-.05900 

.63610 

. 19050 

.11790 

-.00990 

.00270 

-.00130 

-.00630 

600 

a0.3H2 

-.05220 

64300 

20320 

.12800 

- 01010 

.00270 

-.00120 

-.00630 

,600 

21,241 

-.05200 

.64770 

.21520 

,13940 

-.01000 

,00270 

-.00100 

- 00620 

,601 

21 ,87a 

-.04470 

.64930 

.22310 

, 14820 

-.00970 

.00250 

-.00080 

-.00500 

GRADIENT 

.00699 

.03254 

,00240 

.00066 

-.00011 

.0001 1 

-.00011 

- 00044 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  287 


SREF  " 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

474.0100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

936.6800 

IN 

ZMRP  " 

375.0000 

IN. 

zo 

.0300 


MACH 

700 

.700 

700 

.699 

.700 

.700 

.700 

.699 

700 

.700 

699 
.700 
.700 

700 
.700 

700 

.700 

.700 

699 

699 

.700 

.699 

.699 

.699 


RUN  NO.  H03/  0 


ALPHA 
3,913 
H.aie 
5.550 
6.007 
6.394 
7.330 
0.031 
8.965 
9.000 
10  633 
11,538 
12.342 
13,210 
14  04H 
14  833 
15.026 
16  660 
17,524 

18  471 

19  158 
20,084 
21.013 
21.783 
22,022 

GRADIENT 


BETA 

- 03570 
-.03630 
-.04390 
-.03790 
-.04460 
-.04600 
-.04710 

- 04920 
-.04260 

- 04390 
-.04400 
-.05040 
-.05700 

- 05030 

- 04350 

- 04360 

- 04260 

- 04090 

- 03940 

- 05150 
-.04660 
-.04490 
-.03580 

- 03250 

- 00066 


RN/L  - 
CL 

.27170 

.30430 

.33010 

.34940 

.36030 

.39240 

.41430 

.44230 

48630 

.48950 

.51320 

.53460 

.55870 

.57670 

58750 

59700 

60470 

.61100 

.61930 

62680 

63510 

.64450 

.64970 

.65160 

.03604 


r30.2A  (PRES. 

. K1  FO 

V9.  n 

(AGM098)  ( 20  JAN  75  1 

- 

PARAMETRIC 

DATA 

SETA  - 

.000 

RUD-U  ■ .000 

RUD-L  - 

.000 

Sl-2  - .000 

53-4  - 

45.000 

S5-6  - 20  000 

I ORB  - 

7. 850 

3.56  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL  - 

01  ORB 

.04690 

04130 

-.00790 

.00040 

-.00240 

00360 

.04960 

.04190 

- 00790 

00050 

- 00240 

00300 

.05230 

.04270 

- 00830 

.00070 

-.00250 

00240 

.05460 

.04350 

-.00820 

.00080 

- 00250 

.00140 

.05610 

.04400 

-.00850 

00080 

- 00250 

00160 

.06190 

.04600 

-.00860 

00110 

-.00250 

.00020 

.06720 

.04810 

-.00880 

.00130 

-.00250 

- 00080 

.07580 

.05120 

-.00910 

.00160 

-.00210 

- 00300 

.08530 

05400 

-.00900 

00170 

- 00180 

- 00340 

.09580 

05630 

- 00890 

00180 

- 00140 

-.00460 

10710 

05970 

-.00920 

00180 

- 00120 

-.00470 

.11820 

.06320 

- 00870 

00180 

-.00150 

- 00430 

.13010 

.06700 

-.00830 

.00190 

-.00190 

-.00400 

14150 

07220 

- 00820 

.00200 

- ooaio 

- 00420 

.15160 

.07820 

- 00830 

00210 

- 00230 

- 00440 

. 1 6320 

08720 

- 00850 

.00210 

- 00210 

- 00440 

. 17380 

09530 

- 00870 

00210 

-.00220 

- 00350 

.18490 

. 1 0430 

- 00910 

.00190 

-.00230 

- 00170 

.19670 

11400 

-.00910 

.00160 

- 00190 

- OOOlO 

.20650 

.12110 

- 00950 

00120 

- 00160 

00170 

.22390 

.13200 

-.01040 

00040 

-.00130 

00700 

.23890 

.14270 

-.01070 

.00010 

- OOllO 

00890 

25120 

.15320 

-.01100 

-.00030 

- 00090 

,01130 

.25520 

.15690 

-.01 150 

-.00090 

- 00090 

01480 

.00290 

.00066 

.00000 

00011 

00000 

- 00066 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PXOE  aes 


CA5  ORB  N02  AT38  2A  (PRES.  K1  FO 


V9  n 


(AGM099)  ( ao  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

BETA 

m 

.000 

RUO-U  - 

.000 

LREF  - 

eioo 

IN 

YMRP  « 

0000 

IN.  YO 

RUO-L 

m 

.000 

Sl-2  - 

000 

ORCr  - 

936,6000 

IN. 

ZMRP  « 

373.0000 

IN.  ro 

S3-V 

m 

V5.000 

S5-6  • 

20.000 

SCALE  » 

0300 

I ORB 

H 

7.650 

RUN  NO.  mi/  0 RN/L  - 1.91 


ORAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.301 

3.082 

- 05310 

.19330 

.05760 

.04810 

-.00570 

00060 

-.00210 

oooco. 

.899 

H,05l 

-.05320 

.81710 

.05960 

.05060 

-.OOBDO 

.00070 

-.00280 

.00000 

.301 

»*.971 

-.053M0 

.24360 

.06200 

.05880 

-.ooeao 

.00100 

-.00830 

-.00030 

.300 

5 835 

-.05310 

.86930 

.06510 

.05530 

-.00600 

.00080 

- 0024D 

OOOJO 

301 

6.638 

- . 0M6B0 

.29040 

.06780 

.05710 

-.00590 

.ooiao 

- 00840 

- 00050 

.300 

7 581 

-.06080 

.31550 

.07150 

.05930 

-.00560 

00130 

-,00240 

-.00080 

300 

8. MSI 

-.06080 

.34290 

.07690 

.06190 

-.00560 

.00130 

-.00840 

- 00070 

.301 

9 368 

-.06110 

.37040 

.08300 

.06440 

-.00580 

.00160 

-.00850 

- oono 

.300 

10.051 

-.06130 

.39070 

.00910 

.06710 

-.00610 

.00180 

-.00260 

- 00120 

300 

11.005 

-.05460 

.41730 

. 09560 

.07060 

- 00550 

.00200 

- 00860 

- 00140 

.301 

11  830 

-.06170 

.44230 

.10310 

.07430 

- 00570 

.00280 

-,00260 

- 00170 

300 

12.615 

-.05490 

.46580 

.11180 

.07800 

-.00600 

00230 

-,00250 

-.00180 

.300 

13.500 

-.06810 

.49100 

.12210 

, 08290 

-.00580 

.00250 

-.00240 

-.00210 

.300 

IH  210 

-.06220 

.51050 

,12980 

.08660 

-.00600 

.00360 

-.00230 

- 00220 

3DO 

15. 187 

-.06230 

53540 

.14150 

. 09240 

-.00620 

,00270 

-.00230 

-.00230 

,300 

16.060 

-.06250 

,55410 

.15240 

09770 

-.00640 

.00880 

-.00210 

00250 

899 

16  770 

-.06260 

,56900 

.16180 

. 10190 

-.00710 

.00300 

- 0D20Q 

- 00260 

.300 

17.693 

-.06290 

.58340 

.17410 

.10690 

-.00680 

.00320 

-.00190 

-.00300 

,299 

18  5MS 

- 06290 

.59880 

. 18440 

.11590 

-,00750 

.00330 

- 00160 

- 00300 

300 

19.MH8 

-.06300 

.60110 

1 9560 

, 18360 

-.00810 

,00340 

- 00150 

-.00320 

.300 

20,386 

-.05610 

.60710 

,20680 

. 13180 

- 00810 

,00340 

-.00150 

-.00310 

.899 

at  102 

-.05600 

.61070 

.21470 

. 1 3B40 

-.00600 

00340 

- 00140 

- 00310 

,300 

21.510 

-.05600 

,61030 

,21880 

14290 

-.00860 

.00350 

-.00140 

- 00310 

GRADIENT 

-.00016 

.08661 

. 00822 

.00249 

-.00027 

.00021 

-.00011 

-.00016 

DATE  ao 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  » 


lUN  75 

TABLA-ATEO  SOURCE  DATA  - CA3 

PAGE 

269 

CAS  ORB  NOZ  AT38.2A  (PRES- 

, KI  FO 

V9 

1 ) 

(AGM099)  ( 20  JAN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

,0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

RUO-U  - 

.000 

M74,8100 

IN.  YMRP 

M 

.0000  IN.  YO 

RUO-L  « 

000 

SI -2  - 

.000 

935  6800 

1 N ZMRP 

- 375, 

.0000  IN  20 

S3-4 

45.000 

S5-6  - 20  OOO 

.0300 

I ORB  - 

7 850 

RUN  NO 

410/  0 

RN/L  - 

2.87  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

3. 183 

- 05770 

.20620 

.06110 

05200 

- 00770 

.00030 

-.00240 

00240  ■' 

501 

4.133 

- 05700 

.23180 

.06260 

.05420 

-.00730 

00030 

-.00240 

.00230 

.500 

5.010 

-.05810 

.25850 

.06420 

.05630 

-.00740 

.00040 

-.00250 

.00200 

500 

5 666 

-.05140 

.27890 

. 06600 

.05810 

-.00740 

.00050 

-.00250 

.00170 

501 

B 000 

-.05040 

.20960 

.06700 

05860 

-.00730 

.00050 

- 00260 

00170 

.501 

6 603 

- 05190 

.30700 

.08890 

.06020 

-.00720 

00070 

- 00260 

.00120 

501 

7.498 

-.05200 

.33310 

.07280 

.06250 

-.00720 

.00070 

-.00270 

00120 

500 

B 339 

-.05240 

.35850 

. 07700 

06490 

-.00720 

.00090 

-.00270 

00080 

500 

9.263 

-.05290 

30690 

.08280 

.06810 

-.00720 

001 10 

- 00270 

00030 

.500 

10.035 

-.06010 

.40970 

.08600 

.07120 

-.00720 

.00120 

-.00280 

.00000 

500 

10.979 

-.05360 

.43710 

.09530 

.07560 

-.00710 

.00140 

- 00290 

-.00050 

.500 

n 832 

-.05400 

.46200 

.10290 

.07980 

-.00720 

00150 

- 00290 

-.OOOBO 

.501 

12  578 

-.05430 

4861 0 

11080 

06390 

- 00730 

00170 

-.00290 

- 00120 

.499 

13.480 

-.04750 

.51310 

. 12070 

.08910 

-.00740 

.00180 

-.00290 

r 00130 

.499 

14.303 

- 04780 

53590 

13030 

09370 

-.00750 

00190 

- 00290 

- 00160 

499 

15.274 

-.04790 

.55740 

. 14190 

. 09990 

-.00730 

00200 

- 00300 

- 00170 

.500 

IS  211 

- 06150 

57510 

. 15340 

.10600 

-.00690 

00200 

- 00310 

- 00140 

50 1 

IS  932 

- 04800 

58620 

.16190 

.11180 

-.00730 

.00220 

- 00310 

- 00180 

499 

17.883 

-.04900 

.59740 

. 17220 

.119B0 

- 00820 

00240 

-.00260 

- 00290 

500 

18  652 

-.04920 

60550 

. 18260 

.12660 

-.00030 

,00250 

- 00240 

- 00310 

499 

19,442 

- 04900 

61140 

19190 

.13390 

-.00890 

.00270 

- 00210 

-.00300 

499 

20  357 

- 05720 

.61930 

.20330 

. 1 4290 

-.00920 

00280 

- 00180 

-.00440 

499 

21.138 

-.05780 

.62400 

.21260 

15090 

-.01010 

00300 

-.00170 

- 00500 

501 

21  757 

-.05820 

62730 

.21990 

.15820 

-.01020 

.00310 

- 00160 

- 00550 

GRADIENT 

-.00011 

.02697 

.00158 

.00232 

.00042 

00000 

.00000 

- 0001 1 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  290 


CAS  ORB  NOZ  AT30*2A  (PRES*  K\  FO  V9*l)  (AQM099)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690*0000 

SQ.FT. 

XMRP  “ 

1109.0000 

IN. 

XO 

BETA  - 

.000 

RUO-U  - 

000 

LREF  « 

H7^.8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN, 

YO 

RUD-L  » 

.000 

S!-a  “ 

.000 

BREF  - 

936.6600 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

m. 

ZO 

S3-H  - 

H5.000 

S5-6  - 

20  000 

SCALE  - .0300  lORB  •»  7.850 


RUN 

NO.  409/  0 

RN/L  - 

3.S3  gradient  interval  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.599 

3.241 

-.04370 

.21880 

.06330 

.05480 

-.00740 

.00030 

-.00230 

.00280 

.599 

4.226 

-.04380 

.24630 

.08460 

.05690 

-.00740 

.00040 

-.00240 

.00250 

.600 

5.106 

-.04430 

.27400 

.06640 

.05890 

- 00730 

00050 

- 00250 

00200 

.600 

5.761 

-.04440 

.29500 

.06810 

.06040 

-.00740 

.00060 

-.00250 

.00180 

.599 

6 Oil 

-.04440 

.30410 

.06890 

.06080 

-.00750 

.00060 

-.00250 

.00190 

.600 

6.690 

-.03790 

.32480 

.07160 

.06240 

-.00750 

.00070 

-.00250 

00150 

.601 

7.582 

-.03830 

.35230 

.07560 

.06490 

-.00700 

.00080 

- 00250 

.00110 

601 

0.423 

-.04570 

,37070 

08020 

06750 

-.00720 

.00100 

- 00270 

00060 

.600 

9.355 

-.03970 

.40750 

.08640 

.07120 

-.00730 

.00120 

-.00280 

- 00040 

.601 

10.138 

-.04010 

.43090 

.09240 

.07400 

-.00740 

.00140 

- 002B0 

-.00080 

.600 

U.071 

-.04090 

.45880 

.10000 

.07990 

-.00760 

.00160 

-.00280 

-.00170 

.600 

11.933 

-.05580 

.48470 

.10880 

.08450 

-.00770 

.00180 

-.00260 

-.00270 

.599 

12.677 

-.05020 

.50870 

.11760 

.08850 

-.00820 

.00210 

-.00250 

-.00410 

599 

13.573 

-.05970 

,53710 

.13000 

09340 

-.00910 

002B0 

-.00240 

-.00690 

.600 

14.355 

-.06940 

.55540 

.14160 

,09760 

-.01030 

.00320 

- OOIHO 

- 00970 

.601 

15.310 

-.05560 

,57420 

.15560 

.10320 

-.01020 

.00310 

- 00100 

-.00970 

.600 

15.253 

-.06070 

.58350 

.16780 

.11070 

-.00920 

.00280 

-.00140 

-.00790 

.600 

16  9S7 

- . 05960 

.59190 

.17850 

.11680 

-.00870 

00280 

-.00190 

-.00670 

.599 

17.927 

-.05220 

.59940 

.19100 

.12500 

-.00900 

00870 

-.00170 

-.00630 

.600 

18.756 

-.05910 

.60610 

.20270 

.13280 

-.00900 

.00260 

-.00150 

-.00630 

.600 

19.578 

- . 05200 

.61340 

.21470 

.14090 

-.00860 

.00250 

-.00120 

-.00620 

601 

20.477 

-.05250 

.62020 

.22710 

.15010 

-.00890 

.00270 

- 00110 

- 00670 

599 

21  256 

- 05950 

.62420 

.23750 

.15900 

-.00860 

.00260 

-.00100 

- 00680 

.599 

21.912 

-.05270 

62710 

.24560 

.16730 

-.00880 

.00260 

- 00090 

-.00700 

GRADIENT 

-.00010 

.02707 

.00132 

.00213 

.00000 

00010 

- 00010 

-.00010 

DATE  aO  JUN  75 


TABUtATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  a9! 


CAS  ORB  N02  AT38.2A  (PRES.  Kt  FO 


V9  !) 


(A0M099)  ( 20  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ.FT 

XMRP  « 

1 109.0000 

IN.  XO 

SETA 

000 

RUD-U  - 

000 

LREF  “ 

474  8100 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YO 

RUD-L  - 

000 

SI -2 

.000 

SREF  - 

936.6800 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

S3-4  - 

45.000 

S5-6  « 

20.000 

SCALE  - 

.0300 

I ORB 

7 850 

^ RUN  NO.  408/  0 RN/L  - 3.56  ORAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.701 

3.300 

-.04510 

.23650 

.06000 

.05700 

-.00740 

.00070 

- 00240 

00120 

.700 

4.274 

-.03830 

.26500 

.06980 

.05940 

-.00740 

.00070 

- 00250 

OOlOO 

700 

5.177 

-.04590 

.29530 

.07140 

.06100 

-.00740 

. 00090 

-.00250 

00040 

701 

5.903 

-.04630 

.32140 

.07420 

.06280 

-.00760 

.00100 

- 00260 

- 00010 

.700 

6.133 

-.04670 

.32900 

.07510 

06300 

-.00750 

.00110 

- 00260 

- 00050 

.699 

6.860 

- 04760 

.35230 

07820 

,06490 

-.00750 

.00120 

- 00260 

-.00140 

701 

7.713 

-.04930 

38040 

. 08400 

. 06760 

00760 

00150 

- 00250 

- 00300 

.700 

8.553 

-.05070 

.40620 

.09060 

07040 

-.00820 

.00180 

- 00240 

-.00460 

.700 

9.476 

-.05260 

.43260 

.10020 

07420 

-.00840 

00210 

- 00190 

- 00650 

.700 

10.175 

-.05290 

.45160 

.10890 

.07680 

-.00820 

.00210 

- 00170 

-.00670 

.700 

n.in 

-.05360 

.47560 

, 12000 

.06120 

-.OOBOO 

.00210 

- 00130 

-.00750 

.700 

12  018 

-.05320 

.49990 

.13200 

.08560 

-.00790 

.00810 

-.00130 

-.00710 

.700 

12  805 

-.05320 

.52030 

14300 

.09010 

-.00750 

.00220 

-.00160 

- 00710 

.700 

13  689 

-.05360 

.54160 

.15550 

.09580 

-.00750 

00230 

-.00170 

- 00750 

700 

14  511 

-.05280 

.65570 

.16670 

10220 

-.00650 

.00230 

- OO230 

- 00660 

,700 

15.501 

-.05220 

5B540 

.17900 

.11170 

-.00660 

00220 

-.00220 

- 00620 

.699 

16.405 

-.05140 

.67110 

.18980 

.12100 

-.00660 

.00210 

- ooaoo 

- 00540 

700 

17.170 

-.05030 

.57790 

.20040 

. 12860 

-.00700 

.00200 

- 00220 

- 00420 

699 

18  122 

-.04200 

.58470 

21350 

. 13070 

-.00750 

00190 

- 00220 

-.00250 

.699 

IB  914 

-.04650 

.59310 

.22650 

.14630 

-.00800 

.00150 

-.00180 

- 00030 

.700 

19.730 

-.04470 

.60160 

.24000 

.15400 

-.00880 

.00110 

-.00120 

.00160 

.701 

20.658 

-.03360 

.61240 

.25560 

.163)0 

-.00990 

.00030 

-.00090 

.00620 

.700 

21  427 

-.03740 

.62090 

.26850 

.17070 

-.01020 

- 00020 

- 00070 

00960 

- 700 

22.065 

-.02750 

.62710 

.27940 

.17760 

-.01050 

- 00070 

-.00070 

.01280 

ORAOIENT 

.00704 

.02952 

.00124 

.00166 

.00000 

00000 

-.00010 

-.00021 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  S95 


CAS  ORB  NOZ  AT39.SA 

REFERENCE  DATA 


SHEF  - 

SB90.0000 

SQ.FT 

XMRP 

« 1109.0000  IN.  XO 

LREF  • 

H74.BIOO 

IN. 

YMRP 

- 0000  m,  Yo 

BREF  - 

936.6000 

IN. 

2MRP 

- 375.0000  IN.  20 

SCALE  « 

0300 

RUN  NO. 

ms/  0 RN/L  • 

(PRES,  to 

FO  HtS.IA 

(AOMIOO)  ( 

SO 

JAN  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

ALPHA I • 

6.000 

stab 

m 

>1.000 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-09 

m 

.000 

SI-S  - 

.000 

S3-^ 

m 

‘♦B.OOO 

S5-B  - 

so. 000 

I ORB 

- 

7 850 

ORAOIEHT 

INTERVAL  • 

>5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.301 

>12.030 

n.  75680 

.449B0 

.04510 

.06100 

.19110 

-.01510 

.05150 

- 02280 

301 

-10.033 

1 1 .75890 

.44690 

.04600 

.06110 

.16310 

-.01380 

.04390 

-^.01760 

300 

-8.045 

1 1 .76SS0 

.44610 

.04670 

.06860 

.18940 

-.01030 

.03440 

-.01480 

301 

-6  OHS 

11.76910 

443S0 

.04670 

.06570 

.09470 

-.00700 

02480 

-.01 160 

.301 

-H.OSO 

11.76980 

.44860 

.04840 

.06730 

. 06280 

-.00350 

.01510 

-.00910 

.301 

>3  035 

1 1 .77560 

.44560 

.04960 

.07030 

.04670 

-.00840 

01010 

-.00670 

.301 

>1.996 

U.77S70 

.44290 

.04940 

.07870 

.03080 

-.00060 

00570 

-.00560 

.300 

-! .033 

1 1 .77S70 

.44370 

. 04980 

.07350 

.01360 

.00000 

00170 

-.00400 

,3or 

>.ooe 

11.77S60 

.44S50 

.04980 

.07250 

-.00390 

.QOIBO 

>.00510 

-.00180 

.300 

1.006 

11.77130 

.44510 

.05050 

.07070 

-.05180 

.00340 

> 00760 

.00040 

,300 

1.990 

11,76970 

.44070 

.05130 

.06910 

-♦03770 

.00460 

>. 01170 

00830 

.300 

3.016 

11.76030 

.44970 

.05110 

.06600 

-.05250 

.00580 

> 01650 

.00430 

.301 

3.99S 

11.76590 

.45070 

.05000 

.06350 

-,06930 

.00780 

>.02100 

00580 

.301 

8,OS9 

n .76S10 

.44650 

04940 

.06050 

-.10370 

.01150 

-.03120 

.00800 

300 

8.010 

11  75690 

.44500 

04790 

. C5700 

-.13900 

.01540 

- 04070 

01030 

.300 

10.06S 

11.75190 

44220 

.04540 

.05610 

-.16840 

.01690 

-.04970 

01630 

.301 

is.ose 

n.  74960 

.44650 

♦O44S0 

♦05300 

-.19790 

.0J850 

-.05740 

.08000 

GRADIENT 

>.00075 

. 00056 

OOOS6 

> 00063 

-.01657 

.00137 

-.00446 

00183 

RUN  NO.  HI4/  0 RN/L  - S B7  GRADIENT  INTERVAL  • ^5^00/  5 00 


MAChf 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

500 

>12.078 

11.B9610 

.48820 

.08180 

.06650 

.19030 

-.01680 

, 05350 

- 05030 

501 

-10.046 

1 1 .89630 

.48150 

.08070 

.06700 

.16170 

>.01560 

.04560 

- 03790 

500 

-8,040 

11.90210 

47570 

.00090 

,06890 

,18740 

-.01210 

03630 

- 031 '0 

,500 

-6.053 

11.91050 

.47120 

.OB060 

.07300 

.09440 

-.00880 

02630 

-.02300 

.501 

-4,043 

11  91770 

.47170 

08190 

,07520 

0GO50 

-.00460 

.01620 

- 01840 

500 

-3.035 

11.92810 

.46960 

.08880 

.07750 

.04470 

- 00320 

.01090 

- 01340 

500 

-2.034 

11.92300 

.46570 

.06190 

.07990 

,0B7s40 

-.00160 

.00640 

- 00950 

500 

>1  048 

n,  92370 

,46620 

.08210 

.080  JO 

.01030 

.00020 

.00190 

- 00640 

.500 

.015 

11.92400 

.46600 

.08240 

.07930 

-.00680 

,00160 

-.00350 

- 00090 

.501 

1 029 

11.92100 

.46850 

.08290 

.07790 

-.02440 

.00330 

- 00810 

00300 

,500 

2 089 

11.91780 

.47200 

.08370 

.07560 

04160 

00490 

- 01300 

.00740 

.500 

3.017 

11.91450 

.47480 

.08440 

.07330 

-.05630 

.00600 

- 01750 

01240 

.50! 

4.030 

11.91090 

.47490 

.08330 

.07180 

-.07360 

.00800 

- 02260 

.01540 

.500 

6.007 

n. 90170 

.47460 

.08310 

.06770 

-.10630 

.01170 

-.03250 

.02130 

.499 

a 048 

1 1 .89860 

.47780 

.08140 

.06420 

-.143B0 

01570 

-.04240 

.02800 

500 

10  066 

n.  88660 

.47990 

.08070 

.osaao 

-.17540 

.01770 

-.05160 

03980 

,501 

18  057 

11  B83S0 

.48670 

.08190 

.05950 

-.20490 

01900 

-.05990 

05290 

GRADIENT 

-.00106 

.00074 

,00027 

>,00065 

-.01670 

.00155 

-.00477 

.00422 

DATE  eo  JUN  75 


TABLTLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  393 


CAS  ORB  N02  AT30.2A 

(PRES  Kl  FO  H15.1A 

(AGMIOO)  ( 

20 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP 

- 1109.0000  IN.  XO 

ALPHA 1 - 

6 000 

STAB 

-1  000 

LREF  - 

47H  0100  IN. 

YMRP 

- -0000  IN  YO 

ELV-IB  • 

000 

ELV-OG 

« 

.000 

BREF  • 

936.6800  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

SI -2  - 

.000 

S3-4 

m 

45  000 

SCALE  « 

.0300 

S5-6  - 

20.000 

lORB 

m 

7.B50 

RUN  NO. 

413/  0 RN/L  - 3.21 

GRADIENT  INTERVAL  « 

“9.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

• SCO 

-12  081 

11 -98650 

.51440 

.09710 

.07020 

.19310 

-.01860 

05310 

-*05970 

.600 

-10  OH0 

M 99740 

.51140 

.09500 

. 07020 

.16690 

- 01830 

04550 

- 03940 

6C0 

-9. 063 

1 1 .99400 

.50290 

.09400 

. 07270 

.12970 

-.01390 

03660 

-.03350 

.600 

-6.049 

12  00570 

.49720 

.09270 

.07700 

.09530 

-.01000 

.02720 

-.02610 

6Q0 

-4.024 

12  01440 

.49620 

.09420 

.08050 

.06090 

-.00540 

.01600 

- 02030 

601 

“3.064 

12  01290 

.49470 

09410 

.08210 

04470 

-.00380 

01  140 

- 01570 

6Q0 

-2.036 

12  01740 

.48870 

.09320 

.08450 

.02670 

-.00180 

.00640 

- OHIO 

601 

-1.030 

12  01900 

.46920 

09370 

.08480 

,00660 

00030 

00330 

- 00790 

601 

.007 

12  01490 

48950 

.09410 

.08370 

-.00770 

.00180 

- 00320 

- 00200 

.601 

1.014 

12.01510 

.49130 

.09450 

.08250 

-.02640 

. 00380 

-.00810 

.00230 

.601 

1.994 

12  01)60 

.49600 

.09580 

.08010 

-.04210 

.00550 

-.01240 

.00660 

,601 

3 009 

12  00390 

.49990 

09680 

. 07690 

-.05880 

.00710 

-.01750 

01200 

P p 

.601 

4.016 

11.99920 

.50010 

.09640 

.07490 

-.07720 

.00930 

-.02260 

01530 

.600 

6.047 

11  99060 

.50050 

.09690 

.07150 

-.11240 

.01390 

-.03200 

.01930 

601 

8 057 

U 98590 

.50320 

.09710 

.06830 

-.15150 

01870 

-.04030 

02350 

60  J 

10.038 

n.  97540 

.50480 

.09700 

.06550 

-.18490 

02060 

-.04830 

.03930 

.600 

12.080 

1 1 . 96880 

.50950 

.09930 

.06310 

-.21660 

,02240 

-.05590 

.05470 

GRADIENT 

-.00170 

00079 

.00036 

- 00081 

-.01712 

.00181 

- 00478 

.00452 

<€>  ^ 

c?  ip 

RUN 

NO.  412/  0 

RN/L  - 

3.52  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5 00 

MACH 

beta 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

0I0R8 

.699 

-12  089 

12.06280 

53130 

12320 

06790 

.20890 

-.01790 

.04340 

“ 07570 

^ Cq 

700 

-10. Ill 

12  07190 

52830 

. 12240 

07000 

.18070 

- 01900 

.03630 

- 04060 

.700 

-8  055 

IE  08710 

.51960 

.12180 

07610 

.13910 

- 01460 

.02820 

-.03J90 

.701 

-6  053 

12.09750 

.51490 

12050 

.07970 

.10330 

-.01100 

.021 iO 

-.02290 

699 

-4-050 

12. 10350 

51470 

12150 

-08200 

06690 

-.00630 

.01300 

- 01930 

700 

-3  037 

12  10580 

.51200 

,12170 

08330 

.04700 

- 00410 

.00910 

-.01600 

.700 

-2.010 

12.11120 

.50510 

12040 

. 085B0 

.02720 

-.00180 

.00530 

-.01310 

701 

-1  OIB 

12  11200 

50400 

.12060 

. 08590 

.00850 

.00030 

00190 

-.01040 

700 

- 010 

12  11030 

.50470 

12050 

08540 

-.00810 

00200 

- 00210 

- 00490 

700 

1 010 

12. 10680 

50680 

12060 

08440 

-.02700 

00410 

-.00560 

-.00190 

.699 

2.016 

12.10610 

,51240 

.12130 

.08260 

-.04570 

.00620 

-.00930 

.00120 

700 

3 016 

12.09640 

.51560 

.12180 

07970 

- 06400 

.00830 

- 01330 

004B0 

699 

4 037 

12.09450 

51510 

12210 

. 07770 

- 08290 

01030 

-.01720 

.00870 

700 

6.013 

12.08030 

.51820 

.12130 

.07360 

-.12010 

.01480 

- 02430 

01320 

.699 

B.006 

12.06950 

.52390 

.12090 

.06940 

-.15910 

.01900 

-.03210 

.02030 

.700 

10,091 

12.05960 

.53070 

.12220 

.06450 

-.19600 

.02070 

-.03990 

, 04430 

.700 

12.001 

12,05020 

.53010 

.12280 

.06310 

-.22600 

.02030 

-.04800 

,07760 

GRADIENT 

“ 00121 

.00049 

.00007 

- 00059 

-.01838 

.00204 

-.00371 

,00349 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOC  294 


CAS 

reference  data 


SREF  - 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1109 

LREF  - 

474.6100 

IN* 

YMRP  - 

SREF  ■ 
SCALE  - 

936. 660 Q 
.0300 

IN. 

ZMRP  * 

375 

RUN  NO?  419/  0 


ORB  TC5  AT38.SA  (PRES*  K1  FO  HI5,JA 


0000  IN*  XO 
0000  IN.  YO 
0000  IN*  ZO 


RN/L  - 1,92  ORAOrENT  INTERVAL  « 


(AOMlOl)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  - 2 000  STAB  - -I  000 

ELV-IB  « .000  ELV-08  - .000 

SI -2  ■ .000  S3-4  • H5.000 

S5-6  - 20  000  IOR0  » 7.850 

-5,00/  5,00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLN 

CY 

CLN 

CSL 

D1  ORB 

.299 

-12*047 

7.85900 

.34080 

.02700 

*04600 

. 17770 

.00620 

.04300 
* 03890 

-.04630 

.300 

-10.078 

7.66380 

.33490 

02580 

04830 

.15420 

00190 

-*03500 

.300 

-8.043 

7.86700 

33010 

.02780 

.(]4480 

.12430 

.00070 

.03140 

- 02690 

.299 

-6.044 

7.86970 

.33500 

,02970 

.04770 

.09030 

*00100 

*02290 

-*02030 

.899 

-4.052 

7 87840 

.33240 

03120 

*05330 

.05860 

.00130 

.01430 

-.01410 

.301 

-3.046 

7*87890 

.33120 

.03220 

. 05220 

*03990 

*00160 

.00940 

- oloeo 

.300 

-2.039 

7.87800 

.32900 

.03170 

.05450 

.05570 

*00120 

*00640 

-.00700 

.300 

-1.001 

7.87680 

.33200 

.03240 

.(]5150 

*01190 

>00060 

.00170 

-.00320 

*300 

- 032 

7.97550 

,33430 

.03360 

.04920 

-.00790 

.00060 

- 00260 

00080 

,300 

2.011 

7.87490 

.33430 

.03380 

*04920 

-.02260 

-.00050 

- 00690 

.00560 

.299 

2.005 

7.B75B0 

.33640 

.03410 

.04660 

-.03830 

-.00120 

- 01120 

.01020 

.300 

3.032 

7.67320 

.33790 

. 03360 

.04650 

-.05520 

- 00100 

-.01560 

01340 

300 

4 031 

7.B7040 

34260 

*03350 

.04280 

-.07090 

-.00110 

-.02000 

.01690 

.300 

6.030 

7,86400 

.34280 

.03100 

.03810 

-.10530 

- 00020 

-.02870 

.02270 

,300 

e 037 

7.BB040 

.33760 

. 02830 

.03930 

-.13660 

- 00100 

-.03670 

03040 

.299 

10.061 

7.B54I0 

33240 

.02730 

.04110 

-,tS240 

-.00470 

-.04310 

.04140 

301 

12  041 

7.84600 

.33740 

.02770 

.03510 

-.19180 

-.00630 

- . 04920 

05010 

GRADIENT 

-.00091 

.00129 

.00033 

•'.00121 

-.01590 

-.00038 

-.00418 

. 00395 

RUN  NO.  418/  0 RN/L  - 2.88  GRADIENT  INTERVAL  - -^.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-18.132 

7*96100 

.38060 

♦04460 

♦04410 

.17910 

.00630 

.04490 

-* I 1760 

.500 

-10.081 

7.9BS60 

.37260 

.G4110 

04690 

.16180 

-.00100 

.04090 

-.07990 

.501 

-8.065 

7.97080 

.36820 

.04230 

. 04660 

, 12670 

- , 00090 

03350 

- 06320 

500 

-6.056 

7.97980 

,36410 

*04360 

*05170 

*09100 

-.00060 

.02430 

- 04590 

,501 

-4.054 

7,98600 

*36080 

,04490 

*06420 

*05860 

-.00030 

01510 

-.02950 

.501 

-3.023 

7.98610 

.36010 

,04550 

.05390 

,04070 

.00040 

.01010 

- 02250 

.500 

-2.051 

7.98760 

*35730 

.04520 

.05480 

.02450 

,00000 

.00570 

- 01360 

.500 

-i  046 

7.98390 

.35960 

.04500 

. 05200 

.00890 

- 00030 

.00160 

-.00320 

500 

-.008 

7 98030 

36090 

.04670 

05100 

-.00980 

,00030 

- 00300 

* 00400 

so  1 

2 026 

7.97370 

.36710 

.04750 

.04800 

-.04230 

- 0QD40 

- 01240 

02440 

500 

3.036 

7.97510 

.36900 

.04730 

, 04630 

-.06060 

00030 

-.01720 

.03140 

501 

4 089 

7.96680 

37180 

*04690 

,04240 

-.07880 

.00030 

-.02180 

04020 

500 

6 084 

7.96100 

.37160 

.04490 

03950 

-. 1 J050 

. 00060 

-*03030 

.05670 

,500 

8.089 

7 95600 

37260 

.04340 

.03840 

-. 14340 

- 00020 

-*03950 

.07670 

.500 

10. ;o! 

7.95250 

. 37390 

.04450 

*03850 

-*16510 

->00570 

- 04350 

. 10960 

.499 

12  121 

7.93390 

. 38420 

.04610 

.02890 

-.19260 

- 00770 

- 04950 

13060 

GRADIENT 

-.00237 

.00158 

*00031 

->00143 

-.0)664 

00003 

- 00451 

00972 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALIIYi 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  29S 


SRZf  - 
UREF  - 
0REF  » 
SCALE  - 


CA5  ORB  TC5  AT30.2A  (PRES. 

, K1  FO 

H15.1A 

lAOHIOI)  ( SO  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

• 1109. 

0000  IN.  xo 

ALPHA!  - 

2.000 

STAB  ■ -l.OOO 

8 too 

IN,  YMRP 

n 

,0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-09  “ 000 

936,6600 

IN.  ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

SJ-2  - 

.000 

S3-4  - 45  000 

0300 

S5-6  - 

20.ooe>^ 

I0R8  « 7 850 

RUN  NO 

. 4J7/  0 

RN/L  - 

3.23  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

600 

-12  160 

0.02520 

40540 

05380 

04570 

.17620 

00690 

.04560 

-.16030 

.600 

-10  153 

8.02820 

.40410 

.05100 

.04550 

.16120 

- 00030 

.04100 

- 11090 

601 

-8. 

8.03350 

.39650 

.05000 

04640 

13200 

- 00240 

03440 

- OB020 

.601 

-6  081 

8.04530 

.30950 

.05020 

05200 

.09570 

-, 00^90 

□ S560 

- . 05760 

601 

-H  060 

8 04790 

38910 

.05150 

.05230 

.05090 

-.00120 

01590 

- 03640 

.601 

-3.077 

8.04900 

.38640 

.05150 

.05280 

.04220 

- 00020 

01100 

- 02850 

.601 

-2,027 

8.04940 

,38210 

,05100 

.05320 

.02490 

-.00020 

00600 

-.01610 

599 

-1.061 

6.04500 

.30250 

.05120 

,05000 

.00930 

-.00030 

,00200 

-.00440 

.600 

.001 

0.04380 

.38380 

.05200 

.05030 

-.01170 

.00050 

-.00340 

. 00550 

599 

t .023 

9.03920 

. 38740 

.05270 

.04990 

-.02700 

00040 

-.00820 

,01780 

.600 

2.079 

8.04010 

.39120 

.05320 

.04790 

-.04410 

.00040 

-.01290 

.02970 

.600 

3,077 

8.03590 

39540 

.05320 

.04530 

-.06240 

00130 

- 0J8J0 

03020 

.600 

H.  lOH 

8.G2970 

.39550 

.05260 

.04400 

-.08030 

.00170 

-.02290 

. 04850 

.600 

6.078 

8.02430 

39750 

,05170 

.04140 

-.11300 

.00170 

- 03120 

,07180 

.559 

9 126 

8.01510 

.40270 

.05170 

.03790 

- 14600 

00060 

- 03910 

lOOOO 

.600 

10.161 

8.00610 

,40570 

.05390 

.03450 

- 16450 

-.00620 

- 04380 

.14910 

.599 

12  196 

7.90320 

41770 

.05620 

02370 

- 19430 

- 00810 

- 05000 

. 17870 

GRADIENT 

- 00222 

.00124 

.00025  -.00111 

-.01715 

.00029 

- 00473 

01064 

RUN  NO. 

. 416/  0 

RN/L  • 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO. 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

700 

-12  212 

8.09540 

,42740 

. 07430 

04570 

18370 

00540 

04140 

- 19190 

.700 

-10  151 

8.09120 

43450 

.06900 

.04360 

.16360 

-.00010 

03610 

-.13690 

.700 

-8.121* 

8 10260 

43140 

.06690 

.04750 

.13870 

-.00440 

03080 

-.08780 

.700 

-6  M2 

8.11070 

,42680 

.06440 

.04990 

.10280 

-.00410 

.02460 

-.06110 

700 

-H  064 

8.11360 

.42710 

.06440 

04980 

06630 

- 00260 

.01600 

-.03960 

.700 

-3  067 

8.11640 

.42180 

. 06360 

.05130 

.04510 

-.00100 

.01090 

-.03250 

.699 

-2  018 

8.  M640 

.41550 

.06240 

.05220 

.02590 

-.00010 

.00600 

-.02110 

700 

-1  052 

8.11110 

,41560 

.08260 

.04980 

.00780 

.00040 

.00160 

-.00900 

700 

003 

8 10980 

41720 

06350 

.04930 

-.01170 

.00140 

- 00300 

.00090 

7C0 

I 067 

8 J0570 

,42110 

.06420 

.04770 

- 02990 

.00200 

- 00810 

01350 

.700 

2 082 

8.10670 

42560 

, 06500 

04680 

-.04780 

.00260 

- 01280 

02520 

.700 

3.078 

a. 10260 

.42980 

. 06550 

.04480 

- 06770 

.00410 

-.01780 

. 03250 

701 

4.064 

B 09950 

.42980 

.06560 

.04480 

- 08600 

.00490 

-.02240 

04320 

.699 

6 076 

e 0B980 

43080 

06600 

.04120 

-.11790 

, 00380 

- 02910 

07650 

699 

8.  122 

8 07220 

.43560 

.06090 

, 03560 

- 15250 

00300 

- 03480 

10950 

.699 

10,194 

8.06170 

.43350 

.07370 

. 03390 

-.17310 

-.00330 

-.03900 

.16050 

.699 

12  230 

8.03220 

.43990 

, 07640 

.02290 

-.20000 

-.00650 

- . 04520 

.21260 

gradient 

- 00198 

.00099 

.00028 

.00086 

- 01849 

00085 

-.00468 

01047 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 
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SREF  • 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


CAS 

ORB  TC5  AT39.BA  <PRES 

K1  FO 

H15.1A 

(AOMlOai  t 20  JAN  75  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  • 

6.000 

STAB  - -1.000 

H7*+.8100 

IN.  YMRP 

• 

0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  « .000 

936.6600 

IN,  ZMRP 

• 375. 

0000  IN,  ZO 

SI -2  - 

S3-4  - 45,000 

0300 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  - 7.850 

RUN  NO 

, 424/  0 

RN/L  - 

1,01  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.151 

-12.025 

11.70820 

.45520 

-.11500 

,05720 

.16550 

-.00250 

.04940 

-.00990 

\H9 

-10.031 

11.70720 

,45850 

-.11790 

.05250 

13860 

-.00250 

.04310 

- 00810 

.151 

-8  072 

1 1 .70840 

,46150 

-.11150 

.05250 

,11010 

-.00170 

.03500 

- 00680 

-6.016 

n.71400 

,45850 

-.11310 

.05260 

.07930 

,00050 

02500 

- 00550 

.149 

-4.070 

11,71630 

,46460 

-.11070 

.05730 

,05300 

.00200 

.01510 

-.00420 

150 

-3,004 

11,71650 

,46130 

-.10710 

,05740 

.03840 

.00230 

00990 

- 00330 

.149 

-2.083 

11,71670 

,46150 

-.10990 

.05870 

02610 

,00290 

.00590 

-.00270 

151 

-1.037 

11,71720 

.46560 

-.10370 

.05690 

,01150 

.00210 

00160 

- 00150 

.150 

.072 

11.71530 

.47140 

-.10440 

,05680 

-.00190 

-.00050 

-.00400 

.00060 

149 

1,027 

11,71390 

.46530 

-.10670 

,05450 

-.01790 

,00010 

-.00820 

.00140 

150 

2.018 

11.71240 

.46430 

-.10510 

,05610 

-.03320 

-.00040 

-.01280 

00260 

ISO 

3,035 

11,71210 

.46660 

-.10470 

,05160 

-.04280 

.00140 

- 01680 

.00260 

.150 

4.018 

11,71130 

,46870 

-.10520 

,05000 

-.06150 

.00310 

-.02160 

.00300 

.149 

6.011 

11,70320 

.46750 

-.10910 

.04140 

-.08950 

00510 

-.03140 

00410 

. 149 

8.040 

11.70010 

,46300 

-.11380 

.04330 

-.12140 

00570 

-.04090 

.00590 

.151 

9,994 

11,70050 

,45190 

-.11270 

.04780 

-.14650 

.00390 

-.04790 

.00640 

.151 

12.023 

11.69900 

,45650 

-,11290 

.04210 

-.17180 

.00180 

-.05470 

01090 

GRADIENT 

-.00074 

,00063 

.00059 

-.00089 

-.01399 

-.oooia 

-.0045! 

.00099 

RUN  NO 

423/  0 

RN/L  « 

1.9s  GRADIENT  INTERVAL  - -9 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.300 

-12,093 

11,74940 

.46320 

.02110 

.05280 

♦16190 

.00150 

.05020 

-.04370 

.299 

-10.054 

11.75180 

,45860 

.01990 

.05410 

. 14170 

-.00250 

.04410 

-.03200 

.299 

-8.083 

11 ,75230 

♦45960 

.02200 

.06280 

.11200 

-♦00190 

♦03560 

-.02580 

.300 

-6.071 

11.76180 

,45410 

.02350 

,05660 

,08170 

-.OOtlO 

.02590 

-.0)930 

.300 

-4  OIB 

11.76480 

45680 

,02600 

.06050 

.05230 

-.00030 

01540 

- 01250 

301 

-3.038 

n.7pS20 

,45530 

,02730 

06170 

.03790 

.00030 

01050 

-.00980 

.301 

-2,032 

11,76650 

,45550 

.02780 

.06240 

.02440 

,00070 

,00600 

-.00580 

.30! 

-1  025 

11  76610 

.45780 

.02830 

.06040 

,01060 

.00070 

.00150 

-.00320 

.300 

.079 

11,76530 

.45950 

. 02930 

.05910 

-.00730 

.00090 

- 00340 

00080 

.301 

1 .010 

11,76720 

.45980 

.02960 

,05860 

-.02060 

.00050 

-.00800 

00480 

.300 

2.031 

1 1 .76600 

.46050 

.02950 

.05830 

-.03810 

,00070 

-.01300 

.00960 

500 

3 016 

11.76380 

.46240 

.02910 

.05550 

- 05010 

00130 

-.01760 

.01 140 

300 

4.028 

11  76140 

.46360 

.02810 

05290 

-.06470 

00230 

-.02240 

01360 

300 

5.035 

11.75090 

,46280 

.02610 

,04720 

-.09270 

.00230 

-,03250 

.02120 

300 

8 061 

U 74700 

.46040 

.02280 

04550 

- 12420 

00350 

-.04190 

.02700 

.301 

to  091 

n 74570 

.45790 

02190 

.04700 

-.14700 

.00070 

- 04930 

03770 

301 

11.563 

1 1 .74390 

.46020 

.02090 

, 04420 

-.16610 

.00030 

-.05430 

.04300 

299 

12  056 

11.74300 

.46160 

, 02070 

.04300 

-.17270 

00030 

-.05570 

04400 

GRADIENT 

-.00035 

.00100 

.00031 

-.00098 

-,01461 

.00022 

-.00468 

.00342 

DATE  ao  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT30.2A  (PRES.  Kl  TO  HIS. I A 


(AGM102)  ( 20 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690  0000 

SQ  FT  XMRP  • 1)09,0000  IN.  XO 

ALPHA I * 

6 000 

STAB  - 

LREF  - 

474.8100 

IN  YMRP  - 

0000  IN.  YO 

ELV-IB  " 

000 

ELV-OB  - 

BREF  - 

936  6600 

IN  ZMRP  - 375 

0000  IN  ZO 

Sl-2  • 

.ooq^ 

53-4 

SCALE  « 

.0300 

S5-6  - 

20  000^ 

^ IOR0  « 

RUN 

NO,  422/  0 

RN/L  » 

3.00  GRADIENT  INTERVAL  « -S 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

500 

-12.100 

11.66660 

.50990 

.06070 

04790 

.16210 

.00080 

.05180 

-.10700 

500 

-10.067 

U.  67540 

49830 

05710 

05320 

.14690 

-.00540 

.04650 

- 07320 

500 

-8  054 

11.66430 

48960 

.05780 

.05740 

.11280 

-.00360 

03730 

- 05960 

499 

-6  035 

1 1 ,69930 

48120 

05750 

06490 

00380 

- 00370 

.02690 

- 03940 

500 

-4  057 

n. 90140 

48300 

.05980 

06590 

,05480 

- 00210 

.01680 

-.02650 

.500 

-3  04 1 

n 90620 

48100 

.06050 

.06790 

03890 

- OOllO 

01  !40 

-.01970 

.500 

-2.037 

11.90640 

. 47980 

.06080 

.06000 

.02310 

- 00050 

.00660 

-.01220 

.500 

-1.026 

11.90360 

.48310 

.06)50 

.06530 

.00920 

-.00020 

.00190 

-.00410 

.500 

.080 

11.89990 

.48330 

.06220 

.06440 

- 01000 

00120 

- 00400 

00230 

.500 

1.050 

11  SOOOO 

.48470 

.06270 

,06300 

- 02400 

00140 

- 00870 

01080 

.499 

8.061 

11.69600 

.48750 

. 06290 

.06230 

-.03860 

.00200 

-.01370 

.01830 

501 

3 014 

1 1 . 69320 

.49040 

.06280 

.05980 

-.05600 

.00330 

-.01680 

.02420 

,499 

4 057 

N SS880 

.49150 

.06200 

,05660 

- 07100 

00410 

-.02370 

.03030 

,499 

6.093 

1 1 . 97670 

.49310 

.06080 

.05080 

-.09850 

.00410 

-.03410 

.04950 

500 

8.121 

M.B6730 

.49700 

.05920 

.04680 

-.13140 

.00480 

-.04370 

.06740 

.50) 

10  093 

tl.eS350 

.50160 

. 06040 

.04380 

-.15200 

.00090 

-.05020 

. 09620 

,499 

12.169 

1 1 ,64640 

.51410 

.06210 

.03510 

-.17860 

-.00060 

-.05720 

, 11740 

GRADIENT 

-.00187 

,00130 

. 00035 

-.00)23 

-.01553 

.00073 

-.00500 

.00715 

RUN  NO.  421/  0 

RN/L  « 

3.32  GRADIENT  INTERVAL  ■ -B. 

00/  5.00 

o ^ 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

600 

-12.175 

11 .54220 

.53840 

.07800 

.04820 

,16440 

.00030 

,05100 

-.14240 

600 

-10. 125 

! 1 95S20 

,53050 

, 07420 

.05380 

15060 

-.00700 

04540 

- 09040 

^ 600 

-B.085 

n 96700 

,51920 

.07240 

06000 

11780 

- 00600 

03720 

- 07030 

.600 

“6,062 

11.98370 

.51040 

.07110 

.06710 

.08850 

-.00590 

02810 

- 04550 

.599 

-4,033 

11,98320 

.51250 

.07300 

. 06700 

.05750 

-.00360 

,01710 

-.02960 

599 

-3  037 

11.58930 

.50910 

.07310 

.06940 

,03900 

-.00190 

.01180 

-.02300 

.601 

“2.026 

11  98710 

.50700 

.07320 

, 08910 

.02260 

- , oooao 

00660 

-.01470 

.599 

-1.013 

11,98400 

.50850 

.07350 

.06650 

00760 

- 00030 

.00210 

-.00490 

.600 

-.004 

11.98120 

.50900 

.07420 

.06620 

-.01000 

.00160 

-.00340 

.00040 

599 

1 036 

1 1 .97970 

.51100 

07500 

.06440 

-.02600 

00230 

- 00840 

.01060 

.600 

2.013 

1 1 .57980 

.51460 

.07560 

.06340 

-.04160 

00320 

-.01340 

.01930 

.600 

3.029 

11.97070 

.5IB80 

.07570 

,05990 

-.06050 

.00520 

-.0)910 

.02490 

.600 

4 060 

ll  96530 

.51090 

.07640 

.05790 

- . 07760 

,00650 

-.02420 

.03220 

600 

6 090 

It  95770 

,51960 

. 07550 

,05450 

-.10520 

, 00650 

- 03320 

05640 

600 

6,138 

1!  94530 

.52620 

.07640 

.04780 

-.13830 

00740 

- 04140 

,07770 

.600 

10. 171 

1 1 . 92860 

.53150 

.07980 

.04110 

16040 

.00290 

-.04690 

,11870 

599 

12  156 

11  90880 

54020 

.08240 

.03260 

-.18470 

.00100 

- 0526C 

14680 

gradient 

- 00245 

00119 

.00039 

-.00129 

- 01650 

.00119 

- 005CB 

00782 

JAN  75  ) 


-KOOO 
.000 
45.000 
7 850 


DATE  aO  JUN  75 
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CAB  ORB  TC5  AT38.8A  <PRE5,  K!  FO  H15.1A 


(AGM102)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SO. 

FT.  XMRP  - n09 

0000  IN.  XO 

ALPHA I » 

6.000 

STAB  - 

LREF  - 

H74.6100 

IN. 

YHRP  - 

0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  " 

8REF  - 

936.6800 

IN. 

ZMRP  375  < 

.0000  IN.  20 

Sl-2  ■ 

.000 

S3-4  • 

SCALE  • 

.0300 

S5-6  - 

20.000 

I ORB  - 

RUN 

NO.  420/  0 

RN/L  • 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.179 

12.01620 

.55960 

.10760 

.04530 

. 17920 

.00060 

.04040 

- 17500 

.701 

-10.176 

12.02930 

.55060 

.10470 

.05200 

.16040 

- 00550 

.03420 

- 11420 

,700 

-8  131 

12.05210 

.54100 

.10230 

.06150 

. 12950 

-.00720 

.02820 

- 07450 

.700 

-6.051 

12.06270 

,53360 

.1004P 

.06490 

09830 

-.00770 

.02180 

-.04210 

.700 

-4.034 

12.06040 

.53590 

.10120 

.06410 

.06270 

-.00440 

.01380 

-.03040 

.700 

-3.040 

12.06410 

.53130 

.10100 

.06560 

.04340 

-.00230 

00980 

- 02630 

.700 

-2.065 

12.06240 

.52580 

.10030 

.06600 

.02530 

-.00070 

.00590 

-.01950 

.700 

-I .052 

12.05050 

.52730 

.10070 

.06280 

.00920 

.00000 

.00230 

- 00920 

.699 

-.078 

12.05240 

.58750 

.10130 

.06280 

-.00900 

.00190 

-.00190 

-.00400 

.699 

t.03t 

12.05120 

.53130 

.10160 

.06080 

-.02880 

,00330 

- 00620 

00540 

.699 

2 006 

12.05050 

.53490 

.10190 

♦06070 

-.04500 

.00460 

-.01000 

01210 

.699 

3.062 

12.04480 

.53860 

.10180 

.05770 

-.06620 

.00710 

-.01480 

.01630 

.700 

4.039 

12.04150 

.53780 

.10160 

.05660 

-.08340 

.00630 

- 01890 

02470 

.700 

6.059 

12.03610 

,53910 

.10190 

.05440 

-.11380 

.00820 

-.02520 

.05350 

.700 

8.104 

12.01440 

.54910 

.10330 

.04700 

-.14700 

.00800 

-.03180 

0B520 

.700 

10.171 

11.96860 

.55780 

.10770 

.03680 

-.16740 

.00270 

-.03730 

.14080 

.700 

12.206 

11.96590 

.56140 

.10890 

. 02950 

-.19750 

.00060 

- 04500 

183S0 

GRADIENT 

-.00257 

.00086 

.00014 

-.00109 

-.01795 

.00153 

-.00403 

00700 

“1  000 
000 
45»000 
7.850 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TCS  AT30,8A  (PRES.  Kl  FO  H15.1A  (AOM103)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

- 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690 

OOOO  SQ  FT 

. XMRP  - 

1109.0000 

IN  XO 

ALPHA  I - 

6 000 

STAB  « 

1 000 

LREF  - 

^7^ 

9100  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

.000 

BREF  ■ 

936 

6900  IN. 

ZMRP  •• 

375  0000 

IN.  ZO 

SI -3 

000 

S3-4 

^5.000 

SCALE  « 

0300 

S5-6  - 

20  000 

1OR0 

7 850 

RUN  NO  H29/  0 RN/L  - 1^01  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.149 

-12  012 

11  67760 

44870 

- 11920 

05690 

.17350 

- 00170 

.04330 

- 01070 

I5i 

-10  Oil 

11  67650 

45240 

-.11450 

.05380 

.15350 

- 00230 

04330 

- 00900 

.151 

-0.010 

11.67900 

.45310 

-.11210 

.05200 

.12530 

- 00120 

.03510 

-.00760 

.151 

-6.016 

11.BB440 

.45060 

-.11050 

.05440 

.09290 

.00080 

.02550 

-.00630 

. 150 

-4  071 

n.6B7B0 

.45660 

-.10000 

05900 

.06880 

.00150 

.01540 

- 00470 

. 150 

-3  on 

11.69780 

45580 

- 10640 

. 05980 

052CO 

00160 

01000 

- 00360 

. 150 

-2  035 

11.59020 

45480 

-.10700 

.06050 

,04270 

.00160 

.00590 

-.00300 

150 

-1  030 

It  68800 

.45900 

-.10560 

05900 

.02710 

.00100 

.00160 

-.00160 

150 

- 012 

11,68630 

.46150 

-.10500 

05790 

,01320 

-.00010 

-.00320 

-.00020 

.150 

1.006 

11,68640 

.45600 

10640 

.05610 

-.00250 

-.00010 

-.00790 

.00080 

.150 

2.024 

11  68590 

.45600 

-. lOBOO 

.05730 

-.01640 

-.00090 

-.01240 

.00210 

151 

2 993 

1 1 . 68470 

.45380 

-.10440 

. 05460 

-.03030 

00030 

- 01680 

00260 

149 

4 024 

II  68520 

46020 

-.30790 

05140 

-.04850 

.00250 

-.02160 

00280 

.150 

6.018 

11  67810 

.45960 

-. 10860 

♦ 044 1 0 

-.07960 

.00420 

-.03170 

00420 

. 151 

0 047 

11.67340 

.45550 

-.10910 

.04510 

-.11080 

.00460 

-.04090 

00610 

. 149 

10  049 

ll  67270 

.44410 

-.11620 

.05110 

-.13400 

.00300 

-.048>0 

.00820 

. 149 

12.009 

11.67170 

.45450 

- 11630 

. 04380 

-.16080 

00170 

- 05490 

01030 

GRADIENT 

-.00049 

.00037 

.00013 

-.00088 

- 01427 

-.0001! 

-.00453 

00101 

^3 


RUN  NO  H2S/  0 RN/L  “ 1.92  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

301 

-12.059 

11.73610 

.46450 

.02100 

300 

-10  083 

n 73960 

,45820 

02050 

301 

-8  043 

11.74220 

.45800 

.02300 

300 

-6.050 

U 75110 

45420 

02430 

.300 

-4.030 

! 1 .75590 

.45500 

.02620 

.301 

-3.052 

11.75500 

.45450 

.02760 

300 

-2.032 

U 75760 

.45380 

. 02780 

,300 

- 997 

11.75620 

45670 

02850 

299 

-.012 

11.75530 

.45830 

.02950 

300 

1 .016 

U.  75450 

.45930 

02990 

300 

2.037 

11  75430 

45970 

03000 

300 

3.043 

n.  75330 

.46180 

.02960 

299 

4.007 

11,74660 

46270 

02820 

.299 

6.049 

11.73880 

.46250 

.02630 

301 

8 040 

11  73600 

.46000 

.02340 

300 

1 0 . 0B4 

11  73320 

45710 

02200 

299 

12  042 

11,73160 

46090 

.02110 

GRADIENT 

-.00070 

• oom 

.00033 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

.05150 

16520 

.00140 

05080 

-.04440 

.05300 

14430 

- 00220 

04450 

-.03310 

.05200 

.11370 

-.00170 

.03560 

- 02650 

.05700 

08410 

- 00120 

02590 

-.01950 

,06100 

.05550 

-.00040 

.01590 

- , 0 1 300 

.06250 

.04070 

.00020 

.01070 

-.01010 

.06310 

.02660 

.00040 

00610 

- 00670 

.06110 

01260 

00030 

00160 

-.00290 

.05910 

-.00430 

.00110 

- 00290 

00000 

.05870 

-.0(840 

00070 

- 00790 

. 00440 

.05880 

-.03300 

00080 

- 01250 

.00800 

. 05550 

- 04850 

.00120 

“ 01760 

.01130 

.05330 

- 06320 

,00200 

- 02240 

.01360 

04760 

-.09170 

. 00200 

-.03300 

02160 

.04630 

- 12190 

.00330 

- 04190 

02730 

.04740 

-.14600 

00030 

- 04940 

.03810 

.04270 

- 17270 

.00000 

-.05600 

04470 

‘ 00104 

- 01473 

00023 

- 00470 

.00344 

DATE  20  JUN  75 


TAfiULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  300 


SREF  - 
LREF  - 
0REF  - 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP  • 

^74.6100  IN.  YMRP  - 

936.6000  IN,  ZMRP  - 

,0300 


CAS  ORB  TC5  AT39.2A  <PRES. 


1109.0000  m.  XO 
.0000  IN.  YO 
376.0000  IN,  ZO 


K1  FO  HIS.IA 


ALPHA  I « 
ELV-IB  « 
SI-2 
S5“B  - 


(AOHI03)  1 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  STAB  - KOOO 

.000  ELV-09  « .COO 

,000  S3-4  - 46.000 

20.000  I ORB  ■ 7.650 


RUN  NO.  ^27/  0 RN/L  - 2.90  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

cL 

CD 

CLM 

CY 

CLM 

CSL 

Of  ORB 

,50! 

-12  113 

U 85700 

51050 

.06130 

.04760 

. 16370 

00040 

05190 

-.10720 

.500 

-10.108 

11.86660 

.49770 

.05740 

.05200 

. 14780 

-.00550 

04670 

- 07330 

500 

-8.075 

11.97390 

48890 

.05010 

.05700 

.11350 

- 00370 

.03740 

-.05950 

.500 

-6.091 

n.  88920 

48130 

.05810 

.06460 

.08590 

-.00380 

02750 

-.04040 

.500 

-4.036 

11.89150 

.48290 

.08040 

.06570 

.05530 

-.00230 

.01690 

-.02610 

,501 

-3.041 

11.39660 

.40130 

.06120 

.06790 

.03920 

-.00120 

.01140 

-.01970 

.501 

-2.037 

11.89640 

.47990 

.06140 

.06760 

.02330 

-.00060 

.00660 

-.01180 

500 

-1.039 

11  89310 

48280 

06210 

.06500 

00860 

-.00030 

.00180 

-.00350 

500 

-.010 

n 89220 

.48280 

.06270 

.06400 

-.00790 

00100 

-.00350 

.00180 

.500 

1.022 

II .88940 

.40480 

.06330 

.06280 

-.02280 

.00140 

-.00850 

.01030 

.500 

2.026 

11.88610 

48770 

.06350 

.06220 

- 03770 

.00190 

-.01360 

.01820 

500 

3.042 

11.08530 

.49030 

.06330 

.05980 

-.05490 

.00510 

-.01870 

.02430 

.501 

4.065 

11.88030 

.49080 

.06250 

.05670 

-.07100 

.00420 

-.02590 

.03050 

.500 

B.056 

n 86770 

.49280 

06110 

.05080 

-.09790 

.00400 

- 03390 

.04970 

.500 

8.066 

II  65880 

.49650 

,05940 

.04670 

-.13040 

00470 

- 04360 

.06740 

.499 

10.115 

11.85060 

50170 

06060 

.04360 

-.15180 

00050 

-.05030 

. 09730 

499 

12,099 

1 1 .83850 

.51210 

.06180 

.03590 

-.17820 

-.00050 

- 05690 

11680 

GRADIENT 

- 00170 

00125 

00033 

-.00121 

- 01546 

00075 

- 00500 

.00710 

RUN 

NO.  426/  0 

1 RN/L  " 

3. as  ORAOtENT  INTERVAL  « -5.00/  S.OO 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R8 

.600 

-12.127 

n.  93430 

.53840 

.07820 

.04770 

. 16460 

.00030 

.05090 

14210 

.600 

-10.105 

11.94680 

.53050 

.07460 

C5370 

.15140 

-.00700 

.04540 

- 09080 

,600 

-B.085 

U 95750 

51840 

.07260 

.05950 

,11750 

- 0D590 

.03710 

-.07020 

.600 

-S.lll 

11.97480 

.50990 

♦07130 

.06670 

.09990 

-.00590 

.02850 

-.04650 

.600 

-4.054 

11.97480 

51170 

.07310 

.06690 

.05780 

-.00350 

.onto 

-.03000 

.601 

-3.044 

11.98110 

.50910 

.07350 

.06890 

03990 

- 00200 

.01190 

-.02320 

60! 

-2.068 

j I .98060 

.50630 

.07340 

.06900 

02340 

-.00080 

00580 

- 01510 

.601 

-1.034 

11.97600 

50030 

.07390 

.06610 

.00840 

-.00030 

.00230 

-.00550 

.600 

.009 

It  97490 

50820 

. 07440 

,06600 

-.00930 

.00160 

- 00330 

00010 

.600 

1.022 

U. 97140 

51050 

.07520 

.06410 

-.02530 

00230 

- 00S30 

.00990 

.601 

2.033 

U.  97020 

.51410 

.07590 

.06310 

-.04130 

.00330 

-.01330 

.01670 

600 

3 084 

11.96140  1 

.5IB30 

.07590 

.05950 

-.05960 

.00520 

-.01900 

02430 

.600 

4.044 

11.95850 

.51820 

.07560 

.05730 

-.07610 

.00660 

-.02380 

.03040 

.601 

5.064 

M 95460 

51670 

07520 

.05620 

-.09210 

.00750 

- 02880 

03970 

600 

6 082 

1 1 .94740 

.51850 

.07550 

05390 

-.10480 

.00660 

-.03320 

05580 

.600 

8.117 

11.93290 

.52600 

.07610 

.04680 

-.13670 

.00750 

-.04170 

07770 

.600 

10.164 

11.91570 

.53210 

.07890 

.04020 

-.15040 

00280 

- 04780 

.11900 

.600 

12. 143 

n 90060 

.54160 

08200 

.03150 

- 10380 

00110 

-.05370 

.14760 

GRADIENT 

- 00246 

♦00117 

00D39 

-.00132 

- CI634 

00119 

- 00505 

.00765 

DATE  go  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  301 


CAS  ORB  TCS  AT30  2A  <PRES.  Kt  FO  H1B*1A 


(AGH103)  { aO  JAN  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

S690  0000  SO, FT 

XMRP  - 

1109  0000 

IN,  XO 

LREF  « 

47^,0lOO  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BREF  “ 

936.5300  IN, 

2MRP  « 

375,0000 

IN  ZO 

SCALE  « 

0300 

ALPHAI  « 6,000 
ELV-IB  - .000 
Sl-g  - \000 
S5-6  « go  000 


STAS  - I QOO 
ELV-OB  - 000 
S3-^  - H5  000 
!ORB  “ 7 S50 


RUN  NO,  ^35/  0 RN/L  ~ 3.61 


ORAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5 DO 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

aw 

cy 

CLN 

C5L 

DIORB 

.700 

-Ig  181 

11,99890 

,55460 

.10690 

. 04460 

.16040 

.00070 

04060 

-.17690 

700 

-10. 155 

la  oaojo 

.54950 

.10410 

.05S00 

.16180 

-.00550 

.03430 

- 11470 

.701 

-8.  HE 

IE. 04510 

,53880 

.10220 

.06100 

.13050 

- 00700 

.08820 

-.07650 

701 

-6.C68 

18  05880 

.53310 

.10040 

,06400 

.10000 

- 00750 

,08880 

-.04480 

700 

-H.090 

IE. 05480 

53530 

.10130 

06400 

. 06500 

-.00450 

0J44C^ 

- 03130 

,693 

-3  046 

18  05630 

.53140 

.10070 

06560 

. 04330 

- 00830 

00970 

- 02570 

.700 

-g  056 

18,05850 

.58780 

.10010 

.06570 

. 0S590 

-.00100 

00540 

-.01780 

.700 

-1.057 

1S.0468D 

.52880 

. 10050 

.06850 

.01000 

-.00020 

00150 

-.00700 

,700 

-.007 

IS, 04700 

52960 

.10140 

.06830 

-.00930 

.00180 

- 00310 

-.00190 

.699 

1 03g 

18  04340 

.53380 

,10150 

.06040 

- 08770 

,00380 

- 00720 

00650 

700 

E 036 

Ig  04810 

.53670 

.10170 

06000 

-.04570 

00470 

-.01140 

.01390 

.693 

3 059 

18  0354D 

5U090 

.10190 

05S80 

-.06440 

.00690 

- 01560 

01750 

.699 

4.089 

IE.03B70 

.54010 

.10160 

, 05540 

-.08350 

,00840 

-.08020 

.02580 

699 

6 098 

18  08390 

.54030 

.10160 

05390 

-.11400 

.00810 

-.02560 

.05470 

701 

8,  131 

Ig  00480 

.54910 

.10330 

.04650 

14600 

. 00820 

- 03810 

.08450 

700 

10  509 

11  97770 

,55780 

. 1 0780 

. 03580 

- 16770 

.00260 

- 03810 

14340 

700 

18,163 

n 95940 

.56050 

. J 0870 

.0S94O 

19690 

.00100 

-.04470 

. 18180 

ORAOIENT 

-.00E83 

.001 17 

.00015 

-.OOlEi 

-.01794 

.00154 

-.00419 

00713 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  302 


CA5  ORB  TC5  AT38  3 


tPRES.  Kl  FO  H15.IA 


(AGM104)  ( 20  UAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

K 

8690,0000  SQ.FT. 

XMRP 

- nog; 0000 

IN.  XO 

LREF 

m 

' H74.8100  IN, 

YMRP 

- .0000 

IN.  YO 

BREF 

936  6800  IN, 

ZMRP 

• 375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0300 

RUN  NO. 

435/  0 RN/L  • 

PARAMETRIC  DATA  ; 


ALPHA  1 

2 000 

STAB  , - 

-2  000 

ELV-IB  « 

,OOJ? 

euv-obI » 

3,000 

SI-2  - 

ooo\ 

53-4  - 

,000 

S5-6  - 

,000  ' 

i lORB  '• 

4,000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.299 

-12,055 

4,02450 

.71410 

.05690 

.06550 

.18940 

,01020 

,03470 

-.04880 

.300 

-10.044 

4.02400 

.69740 

,05660 

,06550 

.16660 

.00510 

,03120 

-.03700 

.300 

-8.023 

4.02940 

.70690 

,05820 

.07010 

.13550 

.00300 

.02590 

-.02820 

.300 

-6.029 

4,03790 

.72850 

.06180 

.07550 

.10510 

.00120 

.01960 

-.02000 

,299 

-4.015 

4.04850 

.72270 

06390 

.00980 

.06960 

.00030 

,01200 

- 012HO 

299 

-3.037 

4.04410 

,.70240 

.06430 

.08630 

.05050 

.00030 

.00770 

-.00900 

.300 

-2,023 

4.04440 

.71160 

.05660 

.08510 

.03260 

.00020 

.00390 

-.00570 

299 

-1  010 

4.04590 

.71970 

06820 

.00640 

.01630 

-.00040 

.00100 

- 00190 

.299 

,003 

4.04610 

.72710 

06890 

'.06620 

-.00260 

-.00030 

-.00210 

.00120 

,301 

1,045 

4,03990 

.69180 

.06590 

.08110 

-.01980 

-.00100 

-.00500 

.00510 

,301 

1.996 

4.04160 

.70980 

.06590 

,06140 

-.03590 

-.00150 

-.00870 

,00890 

.299 

3 024 

4 03410 

.68590 

.05340 

,07650 

-.05420 

-.00170 

-.01290 

,0124*0 

.300 

4.037 

4.034B0 

.70710 

.06320 

. 07450 

-,07200 

-.00210 

-.01690 

01620 

.299 

6,016 

4.02500 

.69350 

,05990 

.06640 

-.10610 

-.00270 

-.02410 

,6830P 

,300 

8.057 

4,02780 

.72120 

.05910 

06480 

-.13670 

-.00430 

-.03030 

.03100 

.300 

10.068 

4,01640 

.71180 

.05750 

.05660 

-.16630 

-.00850 

-.03500 

.04290 

,300 

12.076 

4.00930 

.73790 

.06850 

.04750 

-.19570 

-.01100 

-.03910 

.05180 

GRADIENT 

» 00161 

-.00238 

-,00015 

-.00171 

-.01742 

-.00032 

-.00345 

0035*5 

RUN  NO 

. 434/  0 

RN/L  « 

8.91  ORAOIENT  INTERVAL  - "5. 

,00/  5,00 

i 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12,121 

4.06320 

.37420 

,04080 

.03950 

.16530 

.01220 

,03370 

-.18850 

,500 

-10.092 

4.06700 

.36950 

,03900 

' 04060 

.16560 

.00510 

.03150 

-.09220 

.900 

-B  105 

4.07260 

,37410 

,04030 

,04220 

,13790 

.00240 

,02640 

-.06930 

,500 

-6.063 

4.07780 

.36220 

,04160 

.04650 

,10550 

^00030 

,02020 

-.04690 

.500 

-4,037 

4,09370 

.35830  " 

.04370 

,05660 

,06930 

-.00050 

01250 

-.02760 

.500 

-3.074 

4 09380 

36280 

,04580 

.05570 

,05010 

. -.00050 

^ .00610 

-.01910 

.500 

-2  035 

4.09020 

.35240 

.04690 

.'05540 

" , 02960 

-.00040 

.00360 

-.01060 

.500 

-1.030 

4,09510 

% 36070 

,04810 

.05740 

.01310 

-.ooroo 

.00100 

-.00130 

.499 

-.006 

4.09000 

.35210 

04790 

,05540 

-.00790 

-.00050 

-.00220 

.00580 

.501 

1 028 

4,08760 

.35790 

04760 

,05270 

-.02510 

-.00110 

-.00520 

.01550 

.501 

2^025 

4.08950 

.36410 

.04650 

,05170 

-.04410 

-.00110 

-.00930 

.02390 

,501 

3.044 

4,07280 

,33850 

.04350 

.04730 

-.06470 

-.00100 

-.01390 

.03270 

.500 

4,028 

4.06980 

,34290 

,04260 

.04500 

-.08130 

-.00150 

-.01760 

,04170 

.501 

6,080 

4,05220 

34710 

.04120 

,03430 

-.11780 

-.00190 

-.02540 

.05930 

.501 

8,081 

4,04880 

,35070 

,03980 

,03290 

-.14840 

-.00430 

-.03120 

,08250 

,50J 

10.116 

4,04190 

.35710 

,04110 

. 02880 

-,16870 

-.01120 

-.03420 

. 1 1890 

,501 

12.157 

4.02730 

.37190 

,04220 

.01880 

-.20000 

-.01310 

-.03810 

.13950 

GRADIENT 

-,00277 

-.00187 

-.00021 

-.00130 

-,01B63 

-.00012 

- 00360 

.00853 

DATE  20  JUN  7S 


TAQIJLATEO  SOURCE  DATA  - CA3 


PAOE  303 


CAS  ORS  res  AT3B  3 CPRES,  Kt  FO  HI 5,1 A 


(AGMIOH)  i 20  JAN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690-0000  SQ.FT.  XMRP 

LREF  - 

474.8100 

IN.  YMRP 

BREF  - 

936  5600 

IN  ZMRP 

SCALE  - 

0300 

RUN  NO 

MACH 

BETA 

.601 

-12.179 

.600 

-10,135 

600 

-8  106 

.599 

-6,053 

.600 

-4.036 

.600 

-3.016 

600 

-1  988 

.601 

-I .050 

.600 

-.005 

.600 

1 025 

.599 

2.072 

.600 

3 071 

.699 

4.100 

600 

6 126 

.601 

8 159 

.600 

10  217 

600 

12.233 

GRADIENT 

RUN  NO 

MACH 

BETA 

.700 

-12.276 

,700 

-10.183 

700 

-8. 180 

.700 

-6.089 

.700 

-4.069 

.700 

-3.006 

.700 

-2,032 

.700 

-.996 

700 

.022 

.699 

986 

701 

2.034 

.701 

3.077 

.700 

4 061 

700 

6 135 

700 

8 227 

.701 

10.250 

.701 

12.291 

gradient 

1109,0000  IN,  XO 
.0000  IN,  YO 
375,0000  IN.  ZO 


433/  0 RN/L  - 


ALPHA 

CL 

4.07780 

.32400 

4.07630 

.30980 

4.08330 

.31440 

4,08950 

.29580 

4,09710 

.28350 

4 09770 

.28700 

4.09590 

27730 

4.10020 

.27510 

4 . 09730 

.27670 

4 09410 

,28400 

4,09020 

.28690 

4,08940 

.28980 

4 07890 

.28770 

4 06310 

.29820 

4 05850 

,29310 

4.04840 

.30090 

4.02470 

.31360 

-.00190 

.00088 

432/  0 

RN/L  ■ 

ALPHA 

CL 

4.07800 

.29580 

4.08470 

.30380 

4.09940 

.30590 

4.11620 

30100 

4 03120 

.14130 

4 03090 

. 13830 

4.02550 

, 14050 

4.03480 

. 13320 

4 026D0 

.13460 

4 02410 

13950 

4 02600 

.14040 

4,02380 

.14310 

4 01 160 

14660 

3 99460 

16620 

3 98S70 

, 16000 

3 97040 

. 16350 

3 94150 

17430 

- 00177 

00067 

gradient  interval  - -5.00/  5.00 


3.37 

CO 
.04160 
.03900 
03990 
. 04000 
,04140 
04330 
. 04420 
.04420 
. 04470 
. 04470 
. 04330 
,04210 
,04130 
.04090 
,03940 
.04180 
. 04270 
-.00009 

3.57 

CD 
.04910 
.04650 
,04540 
.04520 
03650 
. 03720 
.03980 
,03860 
.03970 
, 04000 
,03810 
.03730 
. 03730 
.03820 
. 03040 
,04160 
,04290 
,00002 


CLN 
, 03280 
03360 
03510 
,04040 
.04540 
04620 
,04610 
.04010 
. 046B0 
04410 
.04320 
,04130 
03720 
.02070 
.02810 
.02300 
.01060 
-.00094 


CLM 
,02500 
.02570 
03020 
.03750 
,03070 
,03070 
.02850 
.03280 
02960 
. 02830 
.02860 
.02750 
. 02360 
01640 
012S0 
, 00640 

- 00490 

- 00059 


CY 

,18860 

16590 

.13990 

.10870 

.07090 

.04960 

02940 

.01300 

-.00960 

- 02830 
-.04830 
-.06830 
- . 08740 
-.12210 

- 15090 
-.16870 
-.20360 

- 01940 


CY 

.16840 
. 1 6870 
14150 
.11240 
,07430 
. 05270 
.02970 
,01 120 
-.01350 

- 02900 
-.05030 
-.07240 
-.09090 

- 12480 
15560 

-.17320 

- 20650 

- 02023 


ALPHA I ■ 
ELV-I8  ■ 
SI-2  “ 
S5-6  - 


CIN 
.01200 
00620 
.00100 
-.00090 
-.00150 
-.00100 
- 00080 
-.00120 
-.00010 
-.00070 
- . 00020 
,00010 
,00000 
-.00120 
-.00440 
-*01240 
- 01320 
00018 


CLN 
01310 
00630 
00220 
- 00220 
-.00240 

- 00190 
-.00090 
-,00130 

.00050 

- 00030 
00050 

,00120 

.00080 

-.00150 

-.00480 

-.0(280 

-.01450 

00042 


2, COO 

,coo 

000 

000 


CSL 
.03230 
. 02970 
,02610 
,02010 
,01260 
,00810 
,00350 
.00080 
-.00230 

- 00540 

- 009S0 
-.01420 

- 01 860 
-.02550 
-.03070 
-.03290 
- . 03690 
- 00367 


CSL 

.03040 

.02830 

02510 

02010 

01270 

.00810 

00350 

00040 

- 00230 

- 00500 

- 00980 
-.01460 
-.01870 

- 02470 

- 029B0 
-.03120 
-.03600 

- 00369 


STAB 

ELV-08  • 
S3-4  - 
I ORB 


01  ORB 
-.17300 

- 12040 
-.09070 
-.05770 
-.03270 

- 02250 
-.01200 
-.00030 

00650 
02000 
02910 
03930 
05140 
.37770 
. 1 1210 
16460 
1Q840 
.01023 


01  ORB 
-.22220 
-.16270 
-.11670 
-.06800 
- 03710 

024  10 

-.01450 
00130 
00650 
.02250 
03300 
.04510 
.06090 
.10100 
.14530 
.21000 
.24590 
.01 171 


GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5 00 


75  ) 


■2  000 

3 OOO 
,000 

4 000 


DATE  ao  JUN  75 


tabulated  source  data  - CAS 
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CAS  ORB  TC3  AT38.3  <PRES.  K1  FO  HI5.1A  (A0MI05I  f 20  MU  75  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  » 

1109.0000 

IN.  XO 

AtPHAI  - 

6.000 

STAB  - 

-2.000 

LREF  « 

474.8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

ELV-IB- 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

BREF  • 

936.6900 

IN 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

.000 

SCALE  • 

0300 

S5-6  - 

000 

I ORB 

4.000 

RUN 

NO.  440/  0 

RN/L  • 

1.00  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

,150 

-12  016 

7 82360 

. 19820 

. 04550 

.02820 

.18060 

00100 

03880 

- 01020 

.150 

-10.009 

7. 8274 0 

. 19130 

. 04640 

. 02970 

.15460 

00060 

.03340 

- 00840 

.150 

-8.009 

7 92870 

. 19280 

04840 

.03740 

.13130 

00120 

.02730 

- 00740 

150 

-6  042 

7 83000 

.19360 

.05100 

.03820 

.10130 

00140 

.01980 

- 00580 

150 

-4  000 

7 83100 

.19270 

.05270 

.04850 

.07000 

.00190 

01200 

-.00430 

.150 

-3.004 

7.83070 

.19170 

05440 

. 04700- 

.05580 

.00210 

00790 

-.00350 

150 

-2  020 

7 82750 

. 18960 

.05590 

.04770 

.04330 

OOllO 

.00400 

- 00240 

.150 

-1  030 

7.82790 

. 18760 

.05680 

05000 

.02890 

.00120 

00090 

-.00170 

.150 

-.012 

7.82690 

.19000 

.05760 

.04960 

.01160 

.00040 

-.00230 

-.00050 

.150 

1 006 

7 82590 

19300 

.05700 

.04640 

-.00270 

- 00080 

- 00570 

oooeo 

.150 

2.079 

7.82590 

.19640 

05660 

.04320 

-.01040 

-.00140 

- 00990 

.00190 

♦ 150 

3.007 

7.025HO 

. 19920 

,05610 

.04190 

-.03120 

-.00190 

-.01360 

.00280 

.150 

4 004 

7 82400 

. 19730 

. 05440 

.03700 

- , 04560 

- 00180 

-.01770 

.00360 

.150 

6.011 

7 82190 

. 19950 

.05250 

.03280 

-.07480 

- 00020 

-.02570 

.00450 

150 

8 047 

7 81950 

.19190 

.04940 

.03030 

- 10500 

-.00180 

- 03300 

.00690 

.151 

10.021 

7.81470 

. 19630 

.04790 

.02080 

-.13210 

-.00390 

-.03950 

.00930 

.149 

12  029 

7.81340 

.20130 

.04900 

,01410 

-.15510 

-.00620 

-.04410 

.01120 

GRADIENT 

-.00081 

.00100 

. 00022 

-.00123 

-.01457 

- 00056 

-.00361 

.00103 

RUN 

NO.  439/  0 

RN/L  - 

1.91  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.300 

-12.054 

7.83490 

.21090 

.03410 

.02910 

.16870 

.00450 

.03890 

-.04150 

.301 

-10  on 

7 83740 

.20830 

,03400 

.03080 

.15000 

. .00060 

.03430 

-.03150 

299 

-8  033 

7 84150 

.20950 

. 03590 

.03360 

.11940 

.00060 

, 02020 

-^.02530 

.299 

-6.062 

7.84510 

.21260 

.03860 

.03400 

.09150 

.00030 

.02090 

- 01890 

.299 

-4  043 

7 64830 

.20750 

.04050 

.04260 

^ .06040 

.00050 

.01260 

-.01270 

.299 

-3.023 

7.84800 

.20640 

.04220 

04350 

04350 

00060 

.00800 

-.00920 

.299 

-1.982 

7.84800 

.20470 

.04540 

.04470 

.02850 

.00030  ' 

.00390 

-.00570 

.300 

-.909 

7.84900 

,20180 

.04430 

' .04650 

,01400 

.00000 

.00080 

-.00240 

.301 

.010 

7 84780 

.20310 

.04460 

,04580 

-.00310 

.00000 

- 00250 

OOllO 

.301 

1 024 

7.846S0 

.20670 

04370 

,04320 

-.01860 

- 00050 

- 0C570 

00490 

.299 

2 017 

7.84490 

.20820 

.04310 

.04130 

-.03300 

- 00100 

-.00950 

. 00870 

.299 

3.051 

7.64320 

.20990 

.04230 

.03860 

-.04920 

-.00100 

-.01410 

.01210 

.299 

4 016 

7,84040 

.21120 

OH  130 

.03390 

-.06380 

- 00130 

-.01810 

01580 

.300 

6 040 

7 03190 

.21150 

. 03840 

02710 

-.09660 

00020 

-.02630 

.02020 

.299 

B.018 

7.82940 

.20670 

.03580 

.02540 

-.12520 

-.00020 

-.03360 

02660 

.301 

10.104 

7.82580 

.21000 

.03570 

.01820 

-.14910 

-.00350 

-.03900 

.03700 

.300 

12  068 

7,81680 

.22070 

.03600 

00460 

-.17550 

-.00480 

-.04440 

04420 

GRADIENT 

-.00090 

.00061 

.00004 

00098 

-.01539 

-.00025 

-.00368 

, 00354 

DATE  ao  JUN  75 


tabulated  source  data  --  CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT30.3  (PRES  Kt  FO  H15  lA 


(AGMI05)  ( 20  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690,0000 

LREF  - 

474.8100 

BREF  • 

936.6800 

SCALE  - 

0300 

SQ.FT  XMRP  * 

IN.  YhRP  - 

IN.  ZMRP  " 


M09  0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375,0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I - 

6.000 

STAB 

-2  000 

ELV-IB  ■ 

.000 

ELV-OB  ■ 

3.000 

SI-2  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  • 

.000 

I ORB  - 

4.000 

RUN  NO,  H38/  0 RN/t  ■ 2.89 


ORAOIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


flACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

500 

-12.128 

7.89120 

.23070 

03590 

.02990 

.16640 

.00610 

03030 

- 10090 

.501 

-10.067 

7.89810 

.22690 

.03390 

.03380 

.15130 

-.00070 

.03490 

-.07420 

499 

-8.060 

7.097BO 

.22560 

.03510 

.03310 

.12150 

-.00080 

.02900 

-.05900 

.499 

-6.045 

7.90440 

.22400 

03720 

,03550 

.09140 

-.00090 

02150 

- 04310 

501 

-4  057 

7.91510 

.21930 

.03870 

04290 

.06100 

- 001 10 

01300 

- 02620 

500 

-3  059 

7.91470 

21990 

.04040 

.04320 

0H430 

-.00080 

00820 

- 01810 

.499 

-2  034 

7.91290 

.21740 

.04150 

.04450 

.02720 

-.00070 

00390 

-.00980 

500 

-1  029 

7.9)490 

.21420 

.04180 

.04630 

.01160 

-.00090 

.00070 

-.00100 

501 

028 

7,91440 

.21500 

.04220 

.04550 

-.00780 

- OOOlO 

- 00270 

00500 

501 

1 033 

7.91 170 

2 1960 

.04180 

.0H330 

- 02380 

-.00050 

- 00590 

.01440 

501 

2.037 

7 90920 

.22210 

04110 

.04150 

-.03940 

- 00020 

-.01010 

.02150 

500 

3 040 

7.90580 

22410 

.04010 

03800 

-.05660 

.00020 

- 01460 

02880 

.500 

4 059 

7.89730 

,22640 

.03960 

.03460 

-.07210 

,00000 

-.019)0 

.03830 

500 

6 050 

7.88490 

.23000 

.03840 

.02670 

- 10410 

.00090 

- 02750 

05130 

500 

8,  103 

7 B8170 

22430 

.03580 

.02630 

-.13300 

- 00020 

- 03490 

07060 

500 

10  104 

7.67790 

22500 

03530 

.02300 

-.J516D 

-.00520 

- 03930 

10020 

500 

12  121 

7 86050 

.24040 

03930 

01010 

-.17770 

- 00660 

- 04440 

.11860 

GRADIENT 

-.00178 

00092 

.00003 

-.00091 

- 01646 

00014 

- 00379 

00782 

RUN  NO.  437/  0 RN/L  - 3.25  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  b.OO 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

601 

-12.211 

7 92130 

25140 

.04220 

.02950 

. 1 6550 

00720 

03760 

- 15120 

601 

-10  no 

7 92840 

.24590 

03940 

.03330 

.15070 

.00030 

03400 

-. 10400 

600 

-8  097 

7 92700 

24380 

,03960 

03150 

.12420 

- 00170 

02910 

- 07600 

600 

-6  069 

7 93590 

.23940 

.04040 

.03580 

.09370 

-.00)90 

,02170 

-.05380 

.600 

-4,055 

7 94720 

.23430 

.04140 

.04110 

.06320 

- 00200 

.01320 

-.03120 

.600 

-3.049 

7.94180 

.83420 

.04270 

.04100 

.04510 

-.00160 

. 00030 

-.02070, 

601 

-2,050 

7 94500 

23200 

.04390 

.04210 

.02740 

-.0(JI00 

.00380 

-.01)60 

600 

-1  022 

7.94840 

22710 

04340 

.04460 

.01180 

- OOlOO 

,00060 

- 00080 

600 

.014 

7 94730 

.22700 

.04390 

,04410 

-.00890 

00030 

-.00260 

•;  00490 

599 

1.029 

7.94460 

23350 

.04430 

,041 10 

- 02520 

00000 

- 00580 

01690 

600 

2.055 

7.93990 

.23660 

.04330 

.039)0 

-.04420 

00090 

-.01060 

.02580 

.599 

3 045 

7 93380 

.23890 

.04260 

.03700 

- 06050 

00150 

-.01500 

.03410 

599 

4,045 

7.92570 

.24140 

.04250 

.03290 

- 07580 

00150 

-,01970 

.04530 

601 

6.087 

7.91490 

.24500 

.04220 

.02590 

-.10860 

.00180 

- 02010 

06690 

.60) 

B.078 

7 9)300 

.24050 

.04000 

,02750 

-.13450 

00010 

-.03460 

09380 

.599 

10  134 

7,90830 

.24140 

.04220 

.02460 

-.15090 

-.006)0 

-.03830 

13780 

601 

12. 163 

7.88170 

.26000 

.04510 

.00990 

-.17890 

-.00700 

-.04370 

. 16120 

GRADIENT 

-.00203 

D0095 

.00006 

-.00090 

- 01728 

.00046 

-,00388 

.00924 

DATE  SO  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS  PAGE  306 


CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES. 

. K1  FO 

HIS.IA 

(AOM105)  ( 20 

JAN  75  ) 

reference  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690. OOQO 

SQ.FT.  XMRP 

» 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

6.000 

STAS  - 

-2.000 

LREF  “ 

474  8100 

IN  YMRP 

M 

0000  IN.  YO 

ELV-10  - 

.000 

ELV-OB  • 

3.000 

BREF  » 

936.6800 

IN.  ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

Sl-2  « 

.000 

S3-4 

.000 

SCALE  - 

0300 

S5-6  » 

.000 

1OR0  - 

4.000 

RUN  NO, 

. 436/  0 

RN/L  - 

3,55  GRAOICNT  INTERVAL  - -5. 

>00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIOR0 

.701 

"IS. SOI 

7.96310 

.S73S0 

.05500 

,03210 

.16950 

.00720 

.03560 

18970 

.700 

-10. 147 

7.96170 

.27S60 

.05090 

.03150 

,15220 

.00110 

,03240 

-. 13450 

693 

-0.107 

7,96000 

.26690 

.04880 

,03100 

.12730 

-.00220 

02820 

-.09290 

.700 

-6.049 

7,96860 

26300 

.04000 

,03520 

.09710 

-.00310 

,02170 

-,06120 

699 

-4,064 

7 97690 

.25670 

04710 

.03940 

,06620 

-.00300 

.01320 

-.03410 

.700 

-3.035 

7.97550 

.25710 

.04820 

.03880 

04700 

-.00240 

.00810 

- 02150 

.700 

-2.018 

7.97400 

.26070 

.05090 

.03710 

.02710 

-.00090 

00340 

- 01410 

,700 

-1.058 

8.09B10 

.42580 

.07150 

, 05620 

.01280 

-.00100 

.00040 

-.00210 

.700 

.01 1 

8.06900 

.38750 

.06680 

.05190 

-.00950 

.00100 

-.00260 

.00180 

.699 

1.036 

8.06100 

.38450 

.06630 

.04850 

-.02590 

00090 

-.00580 

.01660 

.700 

S.03I 

8.08910 

.43270 

.07130 

.05100 

-.04450 

OOS20 

- 01050 

.02340 

,699 

3.024 

8.05900 

.40660 

.06710 

.04870 

-.06270 

.00310 

-.01520 

.03360 

.700 

4.060 

8.07800 

43460 

.07100 

.04740 

-.07910 

00350 

-.02030 

.04610 

.700 

6.101 

8.05210 

.41720 

.06930 

.04040 

10740 

.00190 

- 02750 

08210 

699 

8.136 

8.01030 

.36060 

.06230 

.03450 

-.13640 

.00020 

- 03370 

, 1 1740 

.700 

10  168 

8.00190 

36200 

05620 

.03200 

- 15370 

-.00590 

- 03650 

. 17170 

.700 

12  238 

7.98810 

.39880 

07240 

.02080 

-.18060 

- 00710 

- 04S00 

eosoo 

GRADIENT 

.01438 

.02397 

00308 

.00136 

-.01795 

00083 

- 00391 

00952 

DATE  2C  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  307 


CAS  ORB  TC5  AT39.3 

REFERENCE  DATA  “ 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT,  XMRP  - UQ9.QC00  (N.  KO 

LREF  - H74.01OO  IN.  YMRP  » .0000  IN.  YO 

BREF  - 93S.6BOO  IN.  ZMRP  « 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  • .0300 


(PRES.  KI  FO  H15.1A  (AGM106)  ( 80  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


e.ooo 

STAB  - 

-8.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

Sl-2  • 

.000 

S3-4 

o 

o 

o 

S5-6  - 

.000 

I ORB  - 

4.000 

RUN  NO.  0 RN/L  • 1.90  6RA0IENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.299 

-12.050 

9 79610 

.26670 

04400 

.03580 

15910 

00100 

.04150 

- 03720 

.299 

-10. 001 

9.79520 

.26750 

.04520 

.03580 

.14000 

-.00170 

.03670 

- 02870 

.299 

-8.023 

9.79830 

.26750 

.04730 

.03780 

♦11140 

-.00160 

.02990 

-.02260 

300 

-6.026 

9.80060 

.26350 

.05010 

.04050 

.08260 

- 00060 

.02160 

-.01750 

.299 

"4  041 

9.80570 

.26570 

.05150 

.04830 

.05640 

-.00080 

01290 

-.01090 

299 

-3.001 

9 60310 

.26550 

.05300 

. 04920 

.04090 

- 00040 

.00910 

- 00770 

299 

-8  008 

9 B0250 

.26390 

.05430 

.05040 

02650 

- 00040 

.00390 

- 00450 

.299 

-.982 

9.79990 

.26230 

.05550 

.05150 

.01280 

-.00030 

.00080 

-.00170 

301 

-.004 

9.60260 

.26330 

.05570 

.05080 

-.00320 

.00010 

- 00240 

.00110 

299 

1 024 

9.79870 

.26650 

.05520 

♦04350 

-.01720 

-.00020 

- 00580 

00460 

.299 

2 037 

9.80030 

.26790 

.05450 

.04590 

-.03140 

-.00030 

-.01000 

ooeoo 

300 

3.036 

9.80080 

.26900 

.05360 

.04420 

-.04530 

-.00010 

-.01450 

onoo 

.300 

4.021 

9.79640 

.26990 

.05260 

.04080 

-.05930 

.00000 

-.01880 

.01420 

.299 

6.033 

9.79110 

.26910 

.05030 

.03410 

-.08810 

.00070 

-.02750 

01990 

.300 

8.037 

9.78830 

.26360 

.04700 

.03200 

-.11610 

.00170 

- 03550 

02480 

.899 

10.045 

9.78370 

.26730 

, 04640 

.02590 

-.13790 

-.00090 

-.04160 

03370 

301 

12.035 

9.77960 

.27970 

.04790 

.01120 

16550 

-.00090 

- 04720 

04000 

GRADIENT 

-.00082 

.00065 

.0001 1 

-.00091 

-.01434 

00007 

-.00379 

.00311 

RUN 

NO  443/  0 

RN/L  • 

8.07  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

MACH 

BETA  , 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.499 

-12  097 

9.86800 

28900 

.04510 

03800 

15660 

00270 

.04150 

-.09920 

499 

-10  109 

9.86930 

.28790 

.04430 

03B70 

.14170 

- 00310 

03790 

- 06790 

500 

-8.009 

9.8G800 

.28500 

.04560 

.03080 

. 1 1320 

-.00260 

.03110 

-.05430 

501 

-6.057 

9.87570 

.28300, 

. 04760 

.04170 

.08300 

-.00140 

.02200 

-.04200 

.500 

-4  04S 

9.88250 

.28100 

.04900 

.04810 

05670 

- 00170 

.01350 

- 02410 

.500 

-3  064 

9.88530 

.28140 

.05040 

.04880 

.04180 

-.00140 

.00850 

- 01630 

.501 

-2.033 

9.08240 

.27930 

.05170 

.05030 

.02560 

-.00090 

,00400 

-.00890 

500 

- 995 

9.6B360 

.27550 

05)80 

.05230 

.01030 

-.00080 

00060 

-.00100 

50  1 

006 

9.88480 

.27680 

.05240 

.05140 

-.00690 

.00010 

-.00270 

.00410 

500 

I 010 

9.89100 

.28180 

.05230 

. 04830 

-.02190 

,00010 

-.00600 

01210 

.501 

2.033 

9.87870 

.20430 

.05170 

. 04620 

-.03740 

.00080 

-.01050 

.01840 

501 

3.023 

9.87260 

.28600 

.05090 

.04360 

-.05300 

.00130 

-.01520 

.02570 

500 

4 067 

9.07020 

,28560 

.05000 

.04100 

- 06860 

00190 

-.02010 

.03270 

501 

6 047 

9.85520 

.28830 

.04920 

. 03300 

-.09540 

.00210 

-.02920 

,04830 

.501 

8 089 

9.85230 

S8300 

.04620 

. 03220 

-.12460 

.00270 

-.03750 

.06310 

499 

10  102 

9.B4S10 

.28400 

, 04660 

.03010 

-.14160 

-.00220 

-.04240 

.09190 

.501 

12  117 

9 03280 

.29900 

.04900 

.01780 

-.16740 

-.00200 

-.04780 

. 10850 

ORADIENT 

-.00160 

,00081 

.00010 

-.00092 

-.01551 

,00044 

-.00396 

.00692 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  308 


CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES.  K1  FO  H15. lA 


(AGM106)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ  FT. 

XMRP 

LREF  - 

‘♦7^.8100 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

936.6800 

IN. 

2MRP 

SCALE  “ 

.0300 

RUN  NO. 


• 1109.0000  IN.  XO 

- .0000  IN.  YO 

- 375  0000  IN  ZO 


0 RN/L  « 3.2»i 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA!  - * 

8.000 

STAB  - 

-a  000 

ELV-IB  « 

,000 

ELV-OB  - 

3 000 

SI“2  - 

^0 

S3-4 

000 

S5-6  - 

.000 

I ORB 

M 000 

GRADIENT  INTERVAL  • “5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

01  ORB 

.600 

-12.131 

9.90660 

.31140 

.05280 

.03850 

. 15690 

.00290 

.04070 

-.13330 

.601 

-10.006 

9.90820 

.30690 

.05010 

.03970 

.14130 

-.00240 

.03690 

-.09390 

.600 

-8.070 

9.90970 

.30230 

.05040 

.03960 

.11510 

-.00350 

03140 

-.05950 

.600 

-6.067 

9.91670 

.29720 

.05080 

.043  to 

.08590 

- 00260 

02320 

- 05170 

.600 

-4  030 

9.92770 

.29390 

.05140 

.04770 

.05910 

- 00280 

.01370 

-.02790 

599 

-3.052 

9.92710 

.29400 

.05260 

.04770 

.04310 

-.00220 

.00860 

-.01010 

.601 

-2. 042 

9 92670 

.29220 

05400 

.04890 

02640 

-.00130 

.00400 

- oloeo 

.600 

-1.008 

9.93150 

.28630 

.05320 

.05230 

.01030 

-.00090 

.00030 

-.00050 

.601 

.006 

9.93210 

.28810 

.05390 

.05110 

-.00810 

00050 

-.00290 

.00420 

.600 

1.040 

9 92680 

.29450 

.05430 

.04780 

-.02350 

.00060 

-.00640 

.01460 

.600 

2.008 

9.92560 

.29700 

.05380 

.04590 

-.04020 

.00160 

-.01090 

. 02090 

600 

3.047 

9.91970 

.29900 

.05310 

04400 

-.05720 

00270 

- 01580 

.02950 

599 

4.038 

9.91000 

.29990 

.05260 

.04070 

-.07270 

.00350 

- 02070 

03790 

.600 

6. OBI 

9.09080 

.30310 

.05290 

.03410 

-.09800 

.00300 

- 03000 

06220 

.600 

8.072 

9.89620 

.29970 

.05030 

.03470 

-.12620 

.00330 

-.03770 

.08200 

.601 

10.163 

9.09220 

.30170 

.05280 

.03280 

-.14140 

-.00270 

-.04190 

.12590 

.601 

12.140 

9.66060 

.32030 

.05600 

.01850 

-.16720 

-.00310 

-.04710 

14570 

GRADIENT 

-.00164 

.00093 

.00012 

-.00082 

-.01639 

.00078 

- 00407 

00796 

RUN  NO 

. 441/  0 

RN/L  - 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12. 182 

9.94860 

.33360 

,06870 

.03670 

.16710 

.00210 

03750 

-.16460 

.700 

-10.160 

9.94850 

.33140 

.06490 

.03800  - 

.14490 

-.00170 

. 03360 

-.12030 

.700 

-8.095 

9.95390 

.32250 

.06190 

.04040 

.11920 

-.00450 

. 02960 

-.08120 

699 

-6.006 

9.96680 

.31790 

.06010 

.04510 

.09400 

- 00560 

.02300 

- 04980 

.700 

-4,058 

9.97240 

.31430 

.05910 

.04760 

.06360 

-.00430 

.0J350 

- 02810 

.700 

-3  059 

9 96920 

.31520 

.06000 

.04620 

.04550 

- 00310 

.00850 

-.01820 

.700 

-2  023 

9 96730 

.31670 

.06260 

.04430 

.02610 

- 00130 

. 00350 

-.01220 

.700 

-1.023 

9.97820' 

.30420 

.05960 

.05050 

.01090 

- 00080 

.00020 

- 00180 

.700 

-.018 

9 97500 

.30600 

.06040 

.04910 

-.00900 

00)30 

-.00280 

.00060 

.701 

1.052 

9.96920 

.31440 

.06160 

.04560 

- 02540 

00170 

-.00650 

.01270 

.700 

2.005 

9.96950 

.31480 

.06050 

.04570 

-.04340 

00350 

-.01100 

.01770 

.700 

3.050 

9.96670 

.31640 

.06010 

.04450 

-.06230 

.00500 

-.01620 

. 02530 

.700 

4 029 

9.95670 

.31880 

.06120 

.04140 

-.07730 

00500 

- 02120 

03550 

♦ 700 

6.099 

9.95550 

.31960 

.06210 

.04030 

-.10200 

00400 

-.02090 

.07240 

.700 

8.087 

9.94660 

.32340 

.06360 

.03690 

-.13100 

.00420 

-.03520 

09700 

.700 

10  150 

9 93370 

.32790 

.06790 

.03140 

-.14930 

- 00110 

- 03840 

14760 

.700 

12.192 

9.97010 

. 33350 

.07240 

.02260 

-.17860 

- 00080 

-.04290 

.17030 

GRADIENT 

-.00123 

.00046 

.0001! 

-.00053 

-.01747 

,00126 

-.00409 

,00755 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  30S 


CAS  ORB  TC5  AT38.3  <PRES.  K1  FO 


V3.M 


(AGM107)  i 20  JAN  75  ) 


reference  data  PARAMETRIC  DATA 


sref  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109, 

,0000  IN.  XO 

beta  - 

.000 

RUD-U  - 

.000 

lref  - 

H71I.8I00 

IN  YMRp 

m 

,0000  IN.  YO 

RUD-L  - 

.000 

Sl-2  ■ 

.000 

BREF  - 

936  6800 

IN.  ZMRP 

- 375, 

.0000  IN  ZO 

S3-4 

.000 

S5-B 

000 

SCALE  - 

.0300 

10R8  - 

4.000 

'V 

RUN  NO, 

. 449/  0 

RN/L  « 

,99  ORAOIENT  INTERVAL  - -S, 

,00/  5.00 

\ 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

150 

-.848 

-.06030 

-.02970 

.02210 

.02710 

01180 

-.00090 

- 00070 

- OOOlO 

.150 

.140 

-.05340 

-.00820 

.02270 

.02960 

.01030 

-.00070 

-.00070 

-.00010 

151 

1 046 

-.05340 

.01390 

.02620 

03300 

.01190 

- 00090 

-.00080 

-.00010 

149 

1.906 

-.06040 

.03990 

.03130 

. 03530 

.01230 

- 00060 

- 00130 

-.00020 

.151 

2.717 

-.05360 

.05780 

.03170 

03700 

.01210 

- 00030 

- C0130 

- 00030 

.150 

3,551 

-.06050 

.07960 

,03440 

.04000 

.01240 

-.00030 

-.00150 

- 00030 

.150 

4.468 

-.06060 

.10270 

.03760 

.04200 

.01400 

- 00020 

-.00140 

-.00040 

. 150 

5 419 

-.05360 

.12820 

.04230 

. 04370 

01270 

-.00020 

-.00160 

- 00030 

.150 

6.101 

-.04680 

.15020 

.04620 

,04540 

.01270 

00000 

-.00160 

-.00040 

.150 

7 025 

-.05370 

.17330 

.05160 

.04770 

01290 

00010 

-.00180 

-.00040 

.150 

7.846 

-.05380 

.19640 

.05760 

.05030 

.01300 

.00010 

-.00180 

- 00050 

.150 

8.632 

-.05390 

.22160 

.06480 

.05250 

.01320 

.00040 

-.00180 

-.00060 

.150 

9 528 

-.05380 

.24700 

.07390 

. 05520 

.01330 

00020 

-.00160 

-.00050 

.151 

10.314 

-.05370 

.27210 

.08020 

.05710 

01190 

.00020 

-.00180 

-.00040 

.151 

11.301 

-.05400 

.29730 

.08820 

.06000 

.01200 

.00090 

-.00170 

-.00070 

.149 

12.212 

-.06090 

.32180 

.09810 

.06160 

.01380 

.00070 

-.00160 

-.00070 

151 

13  098 

- 06100 

.34280 

10740 

.06480 

.01370 

00100 

-.00150 

- 00090 

150 

14.053 

- 06090 

.36350 

.11770 

07080 

.01260 

.00100 

- 00170 

- 00070 

149 

14  814 

- 06090 

.37540 

. 12670 

.07600 

.01290 

00080 

- 00150 

- 00070 

. 150 

15  758 

-.06090 

38450 

.13570 

.08250 

01310 

.00080 

- 00150 

- 00070 

150 

16.666 

-.05380 

.36910 

.14490 

.09000 

.01180 

.00060 

- 00140 

- 00050 

150 

17  543 

- 06070 

.38940 

.15220 

09760 

.01040 

.00050 

- 00110 

- 00050 

GRADIENT 

- 00060 

.02522 

.00308 

00234 

. 00045 

.00014 

-.00017 

- 00006 

DATE  20  JUN  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  310 


CAS  ORS  TC5  AT39,3  (PRES.  Kt  FO  V9  1 ) (AGM107)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690  COOO 

SQ.FT. 

XMRP  » 

n 09. 0000 

IN.  XO 

BETA  » 

.000 

RUD-U  ■ 

.000 

LREF  •« 

H74.8100 

m 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

RUD-L  • 

000 

SI-2 

000 

BREF  - 

936.6800 

IN 

ZMRP  « 

375.0000 

IN. 

zo 

S3-^  - 

000 

S5-6  » 

.000 

SCALE  ■ C300  . I ORB  - H 000 


RUN  NO, 

, 449/  0 

RN/L  • 

1.89  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R9 

.300 

-.826 

-.05790 

-.02180 

.03390 

.02270 

-.00260 

-.00120 

-.00130 

.00230 

.301 

,169 

- 05UO 

.00070 

.03250 

.02550 

-.00240 

-.00110 

-.00140 

.00220 

.300 

1.09t 

- 05120 

. 02450 

O32'*0 

.02880 

-.00230 

- OOUO 

-.00150 

00210 

.300 

1.913 

-.05810 

.04560 

.03240 

.03150 

-.00210 

-,00100 

-.OOJ60 

.00210 

.300 

e,75H 

-.05140 

.06670 

.03240 

.03350 

-.00200 

-,00090 

-.00160 

.00190 

.300 

3,592 

-.05160 

. 08600 

. 05300 

.03530 

- 00190 

-,00080 

-.00180 

.00170 

.300 

4.520 

-.04460 

.11260 

.03430 

.03730 

-.00210 

-.00080 

-.00190 

00180 

300 

5,491 

- 05160 

. 13960 

.03620 

.03990 

-.00160 

-.00070 

-.00190 

00170 

.299 

6,232 

-.04480 

. 16050 

.03830 

.04130 

-.00150 

- 00060 

-.00190 

00150 

.300 

7,156 

-.05190 

. 16670 

04130 

.04310 

-.00130 

- 00050 

-.00190 

.00140 

.300 

7.9B7 

- 05190 

.21060 

.04490 

.04500 

-.00120 

-,00050 

-.00200 

.00140 

.300 

e.838 

-.05910 

.23620 

04930 

.04730 

- 00100 

- 00030 

- 00200 

00120 

.299 

9.739 

-.05220 

.26370 

. 05470 

. 04970 

-.00130 

-.00020 

-.00200 

00110 

299 

10.495 

- 04540 

.20630 

.05960 

05170 

- 00120 

'-  00010 

-.00200 

OOlOO 

.299 

11,427 

-.07860 

.30580 

.06470 

.05570 

.01690 

00140 

-.00030 

- 00470 

300 

12.363 

-.05270 

.33450 

“ .07280 

.05770 

-.00090 

,00010 

-.00190 

00060 

.299 

13.250 

-.05270 

.35280 

.08010 

.06190 

-.00070 

,00020 

-.00200 

.00060 

.300 

14.102 

-.05290 

,36730 

08720 

.06780 

-.00090 

.00030 

-.00190 

00040 

300 

14.841 

- 05300 

.37470 

.09180 

.07180 

-.00120 

,00040 

- 00100 

00040 

.300 

15  783 

-.05300 

38400 

09860 

.07830 

-.00140 

.00050 

-.00180 

00030 

.299 

16.680 

- 05320 

.39020 

.10480 

.08580 

-.00120 

,00060 

-.00160 

000^0 

.301 

17,495 

-.05340 

.39330 

.10980 

.09300 

-.00180 

,00080 

-.00160 

-.00010 

(3RA01ENT 

.00160 

.02525 

.00008 

.00270 

.00011 

00008 

-.00011 

- ooon 

DATE  20  JUM  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  31) 


CAS  ORB  TCS  AT30*3  (PRES.  K1  FO 


V9.n 


MOM)  07)  { 20  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

U 09.0000 

IM.  XO 

BETA 

m 

000 

RUD-U  •« 

.000 

LREF  « 

8100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

RUD-L 

m 

000 

SI -2  • 

000 

BREF  - 

936  6800 

IN 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

S3-4 

m 

>000 

S5-6 

.000 

SCALE  - 

.0300 

lORB 

It 

4 000 

RUN  NO 

447/  0 

RN/L  - 

2.86  GRADIENT  INTERVAL  « -6, 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-.796 

-.04770 

-.01230 

.03780 

02230 

-.00B30 

- 00080 

- 00130 

00560 

.501 

.188 

-.04790 

>01030 

.03570 

02440 

-.00640 

-.00070 

- 00140 

.00540 

501 

1 .057 

-.04800 

.03230 

. 03430 

.02730 

-.00610 

-.0C070 

-.00150 

.00530 

.500 

1.718 

-.04120 

.05030 

03380 

.02900 

-.OOBOO 

- 00070 

-.00150 

.00520 

501 

1 .955 

-.04010 

.05660 

.03360 

.02970 

-.00610 

- 00070 

- 001 60 

00520 

.501 

2.659 

-.04810 

.07410 

.03340 

.03150 

-.OOBOO 

-.00060 

-.00160 

.00620 

.501 

3 5if0 

-.04860 

.09580 

.03340 

. 03350 

-.00570 

- 00050 

-.00160 

, 00470 

,500 

-.04180 

.12020 

.03390 

.03560 

-.00590 

-.00050 

-.00170 

.00460 

.500 

5.357 

-.04190 

.14570 

.03520 

,03760 

-.00570 

-.00040 

-.00180 

.00450 

.500 

6.UH 

-.04200 

.16610 

.03660 

.03950 

-.00580 

-.00040 

-.00190 

.00440 

.50E 

7.061 

-.04530 

.19320 

.03900 

.Q4180 

-.00540 

-.00030 

-.00190 

.00420 

.500 

7.924 

-.04940 

.21890 

.04210 

.04410 

-.00540 

-.00020 

-.00190 

.00390 

.500 

0.740 

-.04280 

.24400 

.04560 

,04630 

-.00330 

-.00010 

-.00190 

.00370 

.^99 

9.623 

-.04310 

.27160 

.05040 

.04900 

-.00520 

.00000 

-.00190 

.00340 

.500 

I0.3S4 

-.04320 

.29200 

.05470 

.05130 

-.00480 

.00000 

-.00200 

.00320 

.H99 

11.341 

-.05010 

.31530 

.06060 

.05530 

-.00490 

,00010 

-.00210 

00320 

500 

12.243 

- 05040 

334 DO 

.06660 

05950 

-.00490 

.00020 

- 00220 

.00300 

H99 

13  125 

-.05090 

.34930 

. 07270 

.06500 

- 00510 

00040 

- 00210 

0025C 

.500 

14  079 

-.05830 

.36200 

.07920 

07220 

-.00500 

oooso 

- 00190 

00200 

.500 

14  870 

-.05830 

.36980 

,08400 

.07900 

- 00520 

.00050 

- 00190 

00190 

.500 

15.817 

-.05870 

.37630 

.08980 

08730 

-.00520 

.00060 

- OOIBO 

00160 

500 

16  754 

- 05950 

39190 

.09520 

.09610 

-.00500 

. 0C090 

- 00160 

.00080 

.500 

17.401 

- 05270 

.30610 

.09970 

.10390 

- 00640 

OOlOO 

- 00160 

00060 

.501 

17  777 

-.06000 

.38740 

.10140 

.10780 

-.00710 

.00120 

- 6oJ60 

00020 

GRADIENT 

.00064 

02562 

-.00073 

00260 

.0001  1 

00006 

- 00007 

- 00019 

DATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CA5  ORB  TCS  AT3B.3  (PRES 

Kl  FO 

V9,n 

(AGMI07)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

26SO.OOOO 

SO  FT . XMRP 

• no9. 

,0000  IN.  XO 

BETA 

.000 

RUO-U  - 000 

LREF  « 

47L.01OO 

IN.  YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

RUD-L  - 

o 

o 

o 

SI-2  - 000 

8REF  - 

936.6800 

IN.  ZMRP 

- 375, 

OOOO  IN.  ZO 

S3-4 

000 

S5-6  « 000 

SCALE  ■ 

,0300 

lORB 

4.000 

RUN  NO. 

. 446/  0 

RN/L  - 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB  * 

.600 

-.05430 

-.00470 

.04020 

,02130 

-.00710 

-.00050 

-.00140 

00590 

,600 

.213 

-.04750 

.01660 

.03810 

,02370 

-.00720 

-.00040 

-.00150 

.00580 

.600 

1.095 

-.04770 

.04180 

,03660 

.02610 

-.00740 

-.00030 

-.00150 

.00560 

,600 

2,035 

-.05490 

.06750 

.03580 

.02870 

-.00700 

-.00030 

-.00160 

00530 

.600 

2.03H 

-.04820 

,08760 

,03510 

.03060^ 

-.00730 

-.00020 

- C0170 

00510 

.600 

3. 649 

-.05550 

.10870 

.03520 

.03250 

-.00730 

- 000 10 

-.00170 

.00480 

.600 

4,572 

-.04870 

.13300 

.03560 

.03450 

-.00720 

.00000 

-.00180 

.00470 

.600 

5,525 

-.04870 

.15690 

.03690 

.03660 

-.00720 

.00000 

-.00190 

.00470 

,601 

6.190 

-.04900 

.17800 

,03820 

.03830 

-.00710 

.00010 

-.00190 

.00430 

,601 

7. M3 

-.04910 

.20560 

.04090 

.04060 

-.00670 

.00010 

- 00190 

00420 

.601 

7.985 

-.04950 

.23140 

.04390 

.04280 

-.00670 

.00020 

-.00200 

.00380 

,600 

8,777 

-.05670 

.25620 

.04760 

.04510 

-.00650 

.00030 

-.00200 

.00350 

.599 

9.674 

-.05700 

.28260 

.05220 

.04860 

-.00620 

,00030 

- 00200 

00320 

,601 

10.399 

-.05020 

,30110 

.05640 

.05140 

-.00620 

.00040 

-.00210 

.00320 

,601 

11,385 

-.05050 

,32280 

.06260 

.05620 

-.00610 

,00050 

-.00230 

.00280 

.600 

12.319 

- 05100 

. 33950 

.06870 

.06200 

-.00610 

.00060 

-.00220 

.00240 

,600 

13.173 

-.05140 

.35210 

,07430 

.06850 

- 00660 

.00060 

-.00210 

.00190 

600 

14.135 

-.05240 

,36420 

.08080 

.07670 

-.00660 

.00090 

-.00170 

00100 

.600 

14.908 

-.05250 

.37300 

.08600 

.08440 

-.00670 

.00100 

-.00170 

.00080 

600 

15.869 

-.06050 

.38370 

.09270 

.09440 

- 00710 

.00120 

-.00140 

-.00030 

,601 

16.803 

-.05400 

39430 

.10010 

. 10360 

-.00750 

.00120 

- 00110 

- 00070 

,600 

17.575 

-,06IB0 

.40360 

.10860 

.11340 

-.00750 

.00130 

-.00070 

-.00170 

,600 

17  898 

-.06210 

,40710 

,10940 

. 1 1760 

-.00740 

,00130 

-.00060 

-.00200 

GRADIENT 

00003 

. 02592 

-,00087 

.00250 

- 00002 

00009 

-.00007 

- 00025 

DATE  SO  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT30.3  <PRES.  Kl  FO 


V9.1) 


(ACM 1 07)  t SO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 
LREF 
BREF  - 
SCALE  “ 


2890 » 0000  SQ.FT. 
H7^.01OO  IN. 
936.B0OO  IN. 
.0300 


XMRP  «»  H 09. 0000  fN.  M 

YMRP  - .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


0KTA  • 

.000 

RUO-U  ■ 

.000 

RUD-U  » 

.000 

SI -a  - 

.000 

S3-**  ■ 

.000 

S5-6  • 

.000 

ICRS  » 

4.000 

RUN  NO.  ^^5/  0 RN/L  • 3.53  GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5.00 


1ACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

.700 

-.762 

-.04710 

.00700 

,04390 

,019)0 

-.00980 

.00000 

-.00180 

, 00620 

,700 

.218 

-.04770 

.03130 

,04160 

,02110 

-.00990 

.oooto 

-.00190 

.00560 

.700 

1 . 100 

“,04780 

. 05490 

.04000 

.02340 

-.00970 

.00010 

- 00200 

,00550 

.700 

1.792 

-.04830 

.07370 

.03910 

.02520 

-.00970 

.00020 

-.00200 

.00500 

.700 

a.  045 

-.04840 

.08050 

.03890 

.02590 

-.00970 

.00030 

-.00200 

.00490 

.700 

2.755 

-.04860 

.09870 

,03840 

.02750 

- 00960 

,00030 

- 00210 

00470 

699 

3.631 

-.04920 

. 12040 

.03830 

.02890 

-.00980 

00040 

-.00210 

,00410 

,700 

4.495 

-.04250 

,14610 

.03890 

.03100 

-.00970 

.00050 

-.00220 

.00390 

.699 

5.440 

-.04960 

. 1 7340 

.04030 

.03320 

“ 00950 

.00060 

-.00230 

00380 

.700 

6,196 

-.04950 

.19560 

.04190 

.03520 

-.00950 

.00060 

- 00230 

.00390 

.700 

7,140 

- 04310 

.22370 

. 044B0 

.03780 

-.00910 

.00070 

-.00240 

.00330 

.700 

8.012 

- 05740 

.85030 

.04830 

,04040 

00870 

,00070 

-.00240 

.00280 

700 

6.855 

- 05110 

.87540 

.05240 

.04320 

- 00B50 

.00080 

- 00230 

.00220 

.700 

9 747 

-.03770 

30090 

.05820 

04690 

- 00830 

.00090 

- 00240 

.00180 

.701 

10.520 

-.05230 

.31060 

.06370 

,05120 

-,00920 

.00110 

-.00250 

.00100 

701 

n.51  1 

-.05360 

,33730 

.07120 

.05750 

- 00840 

,00140 

-.00250 

- 00030 

701 

J2.4J 1 

-.04750 

.35220 

.07910 

.06350 

-.00790 

00150 

- 00240 

-.00120 

700 

13.216 

-.04890 

.36540 

, 0B670 

.07020 

- 00800 

.00160 

- 00200 

- 00260 

.700 

14. 184 

- 05030 

.38150 

,09650 

.07870 

- 00910 

,00180 

-.00160 

- 00400 

700 

14.990 

-.05810 

.39450 

,10620 

.08540 

- 00850 

,00200 

- 00150 

- 00500 

701 

15.969 

-.05780 

,40950 

, 1 1800 

.09580 

- 00850 

00200 

-.00160 

- 00470 

.700 

16.90B 

-.05160 

,42510 

.12950 

,10750 

-.00910 

.00220 

-.00140 

-.00550 

.700 

17  729 

-.05000 

,43540 

.13390 

,11750 

-.00070 

.00190 

-.00130 

-.00380 

,700 

18.021 

-.04930 

.43810 

,14320 

12120 

-.00860 

.00170 

- 00120 

-.00300 

GRADIENT 

.00041 

.02646 

-.00097 

.00229 

,00002 

.00010 

-.00007 

- 00044 

DATE  20  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT30,3  (PRES.  Kl  FO  H15.1A  V9  1) 


(AGMI09)  ( 20  JAN  75  ) 


reference  data 


5REF  - 

2690 

0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1109. 

LREF  - 

474 

8100 

IN. 

YMRP  - 

BREF  “ 
SCALE  » 

936 

6800 

0300 

IN 

2MRP  - 

375, 

RUN  NO.  ^53/  0 


MACH  ALPHA  BETA 


.300 

-.771 

-.05130 

.300 

.215 

-.05140 

.299 

1.119 

-.05850 

301 

2.008 

-.05840 

300 

2.008 

-.05060 

299 

3.622 

-.05870 

300 

4.553 

-.05900 

.300 

5. 511 

-.06590 

.299 

6.256 

-.05910 

.300 

7.178 

-.05900 

.301 

8.027 

-.05230 

301 

8.914 

-.05920 

.300 

9.824 

-.05950 

.299 

10  643 

-.05960 

301 

11.636 

-.05900 

.300 

12.437 

-.05990 

.300 

13.394 

-.06020 

.299 

14  321 

-.06080 

300 

15.158 

-.06030 

.300 

16.095 

-.06040 

300 

16  907 

-.06060 

.299 

17  611 

-.06060 

gradient 

-.00156 

0000  IN.  XO 
0000  IN.  YO 
0000  IN.  ZO 


RN/L  • 1.90  GRAOrENT  INTERVAL  - -5 


CL 

CO 

CLM 

CY 

►.02190 

.03180 

.02240 

-.00100 

.00070 

.03050 

.02530 

-.00130 

02330 

.03010 

.02790 

-.00070 

04740 

.03040 

.03070 

-.00090 

.06660 

.03050 

03290 

-.00120 

.08750 

.03100 

.03500 

-.00110 

. 1 1220 

.03220 

. 03750 

- 00060 

.13900 

.03440 

.03910 

- 00040 

.15990 

03660 

.04080 

- 00030 

.18690 

.03970 

.04280 

-.00050 

.21180 

.04350 

.04500 

- 00080 

.23890 

.04820 

.04710 

-.00060 

.26660 

.05390 

.04930 

-.00050 

.29010 

.05910 

.05160 

-.00040 

.31650 

06590 

,05470 

- 00020 

.33750 

.07240 

.05700 

- 00010 

. 35560 

.08010 

.06220 

.00010 

.36950 

.08720 

.06780 

.00030 

.38000 

.09360 

.07340 

.00040 

.38790 

.10020 

.08030 

.00020 

39340 

.10590 

. 08560 

-.00040 

.39420 

.11030 

.09320 

-.00100 

.02529 

.00010 

.00285 

.00005 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

.000 

STAB  * 

-3  200 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  - 

3,000 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB  - 

4.000 

>/  5.00 

CLN 

C5L 

D10R8 

- 00120 

-.00120 

00200 

-.00100 

-.00130 

00190 

-.00100 

- 00140 

00 160 

- 00100 

- 00150 

00180 

-.00080 

-.00160 

00160 

-.00070 

-.00170 

.00150 

- 00060 

-.00170 

.00120 

- 00060 

- 00180 

00130 

- 00050 

- 00190 

001 10 

- 00040 

-.00190 

.00120 

- 00030 

-.00200 

00100 

-.00020 

-.00200 

.00100 

- OOOlO 

- 00190 

00080 

,00000 

-.00200 

00060 

00020 

- 00190 

.00040 

.00020 

-.00190 

00040 

.00040 

-.00180 

.00000 

.00050 

-.00190 

.00000 

.00050 

-.00170 

.00000 

.00060 

-.00160 

-.00020 

.00070 

- 00140 

-.00040 

00090 

- 00160 

-.00040 

.00011 

-.00010 

- 000(4 

DATE  20 


SREF  " 
LREF  « 
BREF  - 

scale  » 


nJN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES. 

K1  FO 

HI5.1A  V9 

1) 

(AGM108)  ( 20 

JAN  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109.0000  IN  XO 

BETA  ** 

000 

STAB  - 

-3  200 

^7H  8100 

IN.  YMRP 

0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

3.000 

956  6800 

Iiy.  ZMRP 

« 375. 

0000  IN.  20 

Sl-2  - 

000 

S3-4  * 

.000 

,0300 

S5-6 

000 

lORB 

4.000 

RUN  NO. 

, 452/  0 

RN/L  - 

2,86  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  3 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

csu 

DIORB 

.500 

-.740 

-.02670 

-.01090 

,03590 

.02130 

-.00690 

- 00080 

- 00130 

00590 

.501 

,235 

-.02690 

.01280 

.03400 

,02350 

-.00690 

-.00070 

-.00140 

.00570 

500 

1,117 

-.04080 

.03510 

03290 

.02600 

-.00670 

-.00070 

- 00160 

.00560 

,499 

2.030 

-.03410 

05970 

03220 

02900 

-.00660 

- 00070 

- 00160 

00540 

.500 

2.847 

-.04120 

.08020 

.03200 

.03090 

-.00640 

-.00060 

- 00170 

00520 

500 

3.660 

-.03450 

10150 

,03220 

.03290 

-.00650 

-.00050 

- 00170 

00500 

.500 

4.625 

-.04160 

.12690 

.03290 

.03510 

-.00630 

-.00050 

-.00180 

.00480 

.500 

5 569 

-.04170 

. 15290 

.03450 

.03730 

-.00620 

-.00040 

- 00190 

.00470 

501 

6.564 

-.04190 

.17480 

.D36t0 

,03920 

-.00600 

-.00030 

- 00190 

00450 

501 

7.293 

-.04220 

20140 

03880 

04160 

-.00590 

- 00030 

- 00190 

00420 

.499 

8 070 

-.04940 

.22450 

.04170 

.04370 

-.00580 

- 00020 

- 00200 

004C0 

.499 

8 934 

-.04960 

.25180 

.04590 

♦04610 

-.00540 

-.00010 

- 00200 

.00370 

.500 

9 834 

-.04300 

.27930 

.05100 

.04680 

-.00540 

.00000 

- 00210 

.00340 

500 

10  624 

-.05010 

.30050 

.05570 

.05150 

-.00540 

.ODOiO 

- 00210 

.00330 

.500 

11.597 

-.05020 

.32210 

,06170 

05540 

- 00520 

00020 

- 00220 

00320 

501 

12  454 

-.05080 

.33S50 

. 06770 

. 06000 

-.00530 

.00040 

- . 00220 

00250 

499 

13.33S 

-.05120 

.35370 

. 07370 

.06560 

-.00520 

.00050 

- 00210 

.00220 

501 

14.2BB 

- 05830 

. 36580 

.08020 

.07300 

-.00530 

.00050 

- 00200 

00200 

500 

15  045 

- 05870 

37250 

0B49O 

07970 

-.00530 

00060 

- 00100 

00160 

500 

16.001 

-.05930 

.37970 

.09070 

.08370 

-.00600 

.00080 

-.00170 

OOlOO 

.499 

16.819 

-.05280 

30390 

09540 

09660 

- 00650 

00100 

- 00160 

00050 

500 

17.684 

- 05330 

.36880 

. 101 10 

. 10600 

-.00720 

.00120 

-.00150 

OOOCO 

GRADIENT 

- 00247 

, 02577 

00055 

. 00264 

,00012 

,00006 

-.00009 

- 00021 

DATE  20  JUN  75 
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CAB  ORB  TC5  AT38.3  (PRES.  K1  TO  H15.1A  V9  1) 


(AGMIOB)  ( aO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  «■ 

2690  0000 

SQ. 

,FT  XMRP 

- 1109.0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB  • 

-3  200 

LREF  - 

1*74. 81 00 

IN. 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-Q0  « 

3.000 

BRET  * 

936.6800 

IN 

ZMRP 

« 375. 

.0000  IN.  20 

Sl-2  » 

.000 

S3-4  - 

.000 

SCALE  - 

.0300 

S5-6  - 

.000 

JORB 

4.000 

RUN  NO 

*f51/  0 

RN/L  - 

3.21  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

C0‘ 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D10R9 

.801 

-.727 

-.054HO 

-.00070 

.03850 

.01960 

-.00070 

- 00030 

-.00150 

.00580 

.600 

215 

-.0H760 

.02160 

.03640 

.02190 

-.00870 

- 00020 

-.00160 

.00570 

.601 

1.079 

-.04780 

.04440 

.03520 

.02440 

-.00860 

-.00020 

-.00170 

.00550 

601 

1 807 

-.0H8I0 

.08380 

. 03440 

. 02640 

-.00850 

- 000 10 

-.00170 

.00520 

.60! 

2.05! 

-.05480 

.07060 

.03420 

.02700 

-.00870 

-.00010 

-.00170 

00540 

600 

2 75H 

-.04830 

.08830 

.03390 

.02880 

-.00850 

-.00010 

-.00180 

♦00500 

.599 

3.581 

-.05530 

.10910 

. 03390 

. 03080 

-.00630 

.00000 

-.00180 

.00490 

.600 

4.t»60 

- 04850 

.13290 

,03460 

,03270 

-.00830 

.00000 

-.00190 

.00460 

601 

5.363 

-.05560 

. 15730 

.03570 

•03490 

-.00820 

.00010 

-.00190 

,00480 

.600 

B.I04 

-.05580 

. 17820 

.03720 

. 03680 

-.00790 

.00010 

-.00200 

.00450 

.600 

7.018 

-.04910 

.20490 

.03970 

.03920 

-.00700 

.00020 

-.00200 

.00420 

.60! 

7,899 

- 04940 

.23120 

.04290 

.04140 

-.00770 

.00030 

-.00200 

00400 

601 

8 625 

- 04950 

.25390 

.04620 

.04370 

-.00750 

.00030 

-.00210 

.00390 

.600 

9.511 

- 05000 

.26020 

,06090 

.04650 

-.00720 

00040 

-.00210 

,00340 

.600 

10.283 

- 04990 

.30080 

,05530 

.04990 

-.00700 

00040 

- 00220 

.00350 

.600 

11.259 

-.04330 

.32140 

.06120 

.05450 

-.00750 

.00060 

-.00230 

00310 

.599 

12.226 

-.05060 

.33960 

.06770 

.06020 

-.00720 

.00070 

-.00230 

00280 

,599 

12.976 

-.05790 

,35140 

.07280 

.06560 

-.00740 

.00080 

-.00230 

00240 

.600 

13.938 

-.05920 

.36430 

.07960 

. 07390 

-.00760 

.00100 

-.00190 

.00110 

.60! 

1^.791 

-.05240 

.37450 

.08540 

.08210 

- . 00750 

.00100 

-.00170 

00090 

.600 

15.686 

-.05320 

.38380 

,09170 

,09160 

-.00800 

.00120 

-.00160 

00020 

600 

16.629 

-.04700 

.39430 

.09880 

.10120 

-.00810 

.00130 

-.00120 

-.OCDSO 

601 

17.303 

-.04770 

402B0 

.10530 

. 10980 

-.00880 

00150 

- OOllO 

-.00140 

.60! 

17  898 

-.04850 

. 40950 

.11020 

.11630 

-.00880 

.00150 

- 00070 

- 00220 

GRADIENT 

.00006 

.02586 

- 00076 

00257 

00009 

00006 

-.00007 

-,0'0021 

DATE  BO  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT30,3  (PRES.  Kl  FO  H15.IA  V9.1) 


JAOMIOS)  i 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  “ 

U 09. 0000 

IN.  XO 

BETA  - 

.000 

STAB 

-3  200 

LREF  - 

H7H.01OO 

IN 

YNRP  - 

0000 

IN.  YO 

ELV-I0  - 

,000 

ELV-OB  - 

3 OOO 

BREF  - 

936.6000 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

si-e  - 

.000 

S3-4 

.000 

SCALE  - 

0300 

S5-6  • 

.000 

1OR0  • 

H 000 

RUN  NO 

H50/  0 

RN/L  - 

3.54  GRADIENT  INTERVAL  “ -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

701 

- J26 

- 02770 

.01330 

04250 

.01500 

-.01070 

,00030 

-.00160 

□ 0480 

S9S 

.225 

02790 

. 03590 

.04010 

.01840 

-.01040 

.00030 

- 00160 

00460 

.700 

1.108 

" 02110 

.05970 

.03860 

.02050 

-.01040 

.00030 

-.00170 

00450 

701 

1.0OH 

-.02160 

.07060 

.03810 

. 02230 

-.01040 

.00040 

-.00170 

00400 

699 

2.065 

-.02150 

.08530 

.03770 

.02270 

-.01060 

,00040 

-.C0170 

.00410 

.700 

2.737 

-.02850 

.10210 

,03740 

,02480 

-.01020 

.00040 

-.00180 

.00400 

.701 

3,572 

-.02900 

. 12570 

.03750 

.02610 

-.01060 

. 00060 

-.00180 

.00360 

.699 

‘♦.‘♦28 

-.02910 

, 14830 

.03800 

,02840 

-.01050 

.00060 

-.00190 

00340 

.700 

5.34H 

-.02950 

. 17400 

.03940 

,03070 

-.01040 

.00070 

-.00190 

.00310 

.700 

8.091 

-.02950 

. 19600 

.04100 

.03290 

-.01010 

.00070 

-.00200 

00300 

.700 

7.026 

-.02990 

.22410 

.04360 

.03530 

-.00900 

.00080 

-.00200 

00270 

.701 

7.908 

-.03070 

.25150 

.04770 

.03730 

-.009B0 

. 00090 

-.00210 

.00190 

.700 

8 641 

-.03090 

.27300 

.05120 

.04010 

-.00920 

.00090 

-.00200 

,00170 

.700 

9 543 

-.03840 

.29900 

.05670 

.04350 

-.00900 

.001 10 

- 00210 

DOl  10 

700 

10.325 

-.04620 

.31880 

.06240 

.04690 

- 00900 

.00120 

- 00220 

00020 

.700 

11  299 

- . 04690 

.33770 

.06970 

, 05270 

-.00900 

.00140 

-.00230 

- 00050 

.700 

12.562 

-.04870 

.35420 

.07830 

,05930 

-.00860 

,00160 

-.00200 

-.00240 

700 

13  074 

-.04920 

.36700 

.08580 

. 06560 

- 00860 

.00170 

-.00180 

-.00290 

699 

14  028 

-.05140 

3B380 

.09610 

07320 

-.00960 

.00200 

- 00130 

- 00520 

700 

14  856 

- . 05250 

,39710 

,10590 

.00060 

-.00970 

.00220 

- 00 no 

-.00630 

.701 

15.780 

-.05320 

,41070 

.11710 

.08980 

-.01020 

.00240 

-.00120 

- 00710 

700 

16.749 

-.05290 

.42540 

.12900 

.10160 

-.01030 

.00240 

-.00110 

-.00690 

699 

17  H52 

- 03830 

. 43490 

.13740 

. 1 1050 

-.01050 

.00230 

- 00090 

-.OOBOO 

700 

10  009 

-.04290 

.44030 

.14430 

.11730 

- 00990 

.00190 

- 00 100 

-,00360 

GRADIENT 

-.00054 

.02635 

-.00086 

00242 

.00002 

.00007 

- 00007 

- 00028 

DATE  50  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT38.3  <PRES,  K1  FO  H15.1A  V9. 1)  (AOM109)  ( 50  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5690  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

nog. 0000 

IN.  XO 

ALPHA 1 

5 000 

STAB 

■ 

-3.500 

LREF  - 

^IH  0100 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

RUD-U 

■ 

.000 

RUD-L 

m 

.000 

BREF  - 

936.6800 

IN 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB 

« 

3 000 

SCALE  • 

.0300 

(U 

1 

to 

■ 

.000 

S2i-4 

m 

.000 

S5-6 

m 

.000 

I ORB 

m 

H.OOO 

RUN  NO.  M57/  0 RN/L  - I 09  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.300 

-15.053 

3.94160 

.10510 

.05550 

.02160 

.16650 

.00800 

.03430 

-.04510 

300 

-10.050 

3.94740 

.10410 

.05570 

.02550 

.16270 

00350 

03100 

- 03370 

599 

-8  051 

3.95130 

.10550 

.02360 

.05440 

.13530 

001  BO 

.02590 

- 05570 

.300 

-6.014 

3.95490 

.10580 

.02570 

.027l0 

.10070 

.00030 

.01950 

- 01790 

.300 

-4.007 

3.96500 

.09550 

.02710 

.04150 

.06500 

-.00030 

.01190 

- 01070 

.599 

-3.007 

3.96590 

. 09550 

.05890 

.03040 

.04480 

-.00040 

.00760 

-.00700 

.300 

-5.008 

3.9BI70 

.09680 

.03090 

.03660 

.05730 

-.00070 

.00370 

- 00340 

.300 

-1.058 

3.96170 

.09770 

.03510 

.05700 

.01150 

-.00150 

00090 

.00070 

.300 

.006 

3.96140 

.09870 

.03250 

.03600 

-.00730 

-.00130 

- 00200 

.00350 

.599 

1.013 

3.95850 

.10370 

.03540 

.03240 

-.02390 

-.00220 

- 00450 

.00770 

.300 

5.047 

3.95590 

.10400 

.03100 

.03080 

-.04580 

-.00240 

- 00890 

.01130 

.300 

3 005 

3. 95110 

.10600 

.03010 

.02870 

- 060B0 

- 00260 

-.01300 

01490 

300 

4 019 

3.95000 

.10760 

.05900 

.05510 

-.07910 

- 00280 

- 01690 

01840 

.599 

6 055 

3 94180 

10900 

.05670 

.01890 

- 11600 

- 00290 

-.02430 

02480 

.599 

8.046 

3.93910 

.10670 

.05430 

.01570 

-.15040 

-.00390 

-.03080 

.03240 

.300 

10.047 

3.93380 

.10430 

.05260 

.01510 

-.17970 

-.00670 

-.03560 

.04190 

.599 

15.071 

3.95490 

.11060 

.05300 

.00410 

-.20740 

-.01050 

- 03900 

.05240 

GRADIENT 

-.00193 

.00188 

.00019 

-.00184 

-.01772 

-.00034 

-.00344 

.00365 

RUN 

NO.  456/  0 

RN/L  • 

5.86  GRADIENT  INTERVAL  > -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.501 

-15. M7 

3.9B010 

. 15040 

.02500 

.05540 

. 1S530 

.01090 

.03350 

-.12340 

.501 

-10.095 

3.98430 

.11880 

.02390 

05340 

.16640 

.00380 

.03150 

-.08720 

.499 

-8  066 

3 98590 

.11950 

.05430 

.02300 

.13690 

00140 

.02630 

- 06450 

.500 

-6.040 

3.99580 

.11550 

.05600 

.05700 

.10490 

-.00040 

. 02030 

-.04390 

500 

-4  059 

4.01040 

.10^650 

.657^0 

.03730 

.06810 

-.00100 

.01560 

-.02530 

501 

-3  059 

4.00500 

.10850 

.02960 

.03490 

.04850 

-.00100 

.00820 

-.01680 

501 

-5.050 

4.00440 

.10920 

.03130 

.03450 

.02830 

-.00080 

.00390 

- 00880 

.500 

-1 .056 

4.00470 

.10810 

.03200 

. 03490 

.01230 

- 00150 

.00120 

00000 

.500 

016 

4.00110 

.10680 

.03540 

.03400 

-.00900 

-.00070 

-.00180 

, 00660 

.500 

1 050 

3.99960 

.11480 

03270 

.03120 

- 02680 

- OOIHO 

- 00460 

.01710 

.499 

5 047 

3 99830 

.11510 

.03080 

.03010 

-.04500 

- 00140 

-.00880 

02480 

500 

3.066 

3 99570 

.11730 

.02970 

02710 

-.06580 

-.00150 

-.01340 

. 03370 

.500 

4.063 

3.98990 

.11960 

. 02900 

.02340 

-.06560 

-.00150 

-.01720 

. 04220 

.501 

8.058 

3.97450 

. 12390 

.02760 

.01560 

-.11940 

-.00160 

-.02460 

.05860 

.500 

8.086 

3 96940 

.12070 

. 02590 

.01440 

-.  15210 

-.00350 

- 03060 

08000 

501 

10.135 

3 96400 

.11850 

02630 

.01360 

- 17230 

-.01030 

- 03360 

.11620 

499 

15. 140 

3.95440 

. 12850 

.02650 

.00640 

-.20450 

-.01 190 

-.03750 

. 13530 

GRADIENT 

-.00208 

.00150 

00010 

-.00150 

-.01855 

-.00007 

- 00353 

.00829 

GATE  20  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT30.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ  FT. 

XNRP  •* 

1109.0000 

IN  XO 

LREF  - 

H74  9100 

IN 

YMRP  “ 

0000 

IN.  YO 

0REF  - 

936 » 6800 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  70 

SCALE  - 

.0300 

(PRES,  Kt  FO  H15.1A  V9.I)  <AOM109)  ( 20  JAN  75  ) 

parametric  data 


ALPHA  I 

m 

2.000 

STAB 

-3  200 

RUO-U 

•a 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

« 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

It 

.000 

S3-4 

000 

S5-B 

■t 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO. 

, 495/  0 

RN/L  ■ 

S.a3  GRADIENT  INTERVAL  « -3. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOHB 

.599 

“12  200 

3.99730 

.13990 

.02930 

.02150 

.18920 

.01080 

03210 

-.16580 

.599 

-10,137 

4.00110 

. 1 3550 

, 02790 

.02190 

.16650 

.00500 

02960 

-.12210 

.599 

“8.109 

3.99900 

.13350 

.02770 

.02150 

.14020 

.00100 

.02510 

-.08610 

.599 

-6.064 

4.01 OSO 

. 12840 

02850 

.02700 

10890 

-.00150 

02020 

- 05480 

600 

-4,034 

4.02140 

.12210 

.03000 

,03270 

.07130 

-.00190 

01270 

- D3080 

.601 

-3.070 

4.02240 

.12160 

.03150 

.03190 

05130 

- 00150 

.00330 

-.02090 

599 

-2.043 

4.01830 

.12120 

.03340 

.03140 

03020 

-.OOlOO 

.00390 

-.01120 

600 

-1.007 

4,02010 

.11810 

,03340 

.03270 

.01220 

- 00130 

00100 

00050 

.600 

001 

4 01920 

11860 

.03380 

.03210 

-.00970 

-.00010 

- 00180 

00630 

599 

1.073 

4 01580 

.12540 

.03460 

.02880 

-.02880 

-.00060 

-.00490 

.01990 

600 

2 086 

4 01 350 

.12560 

.03280 

.02870 

-.04760 

-.00030 

- 00910 

.02920 

601 

3 078 

4 00920 

.12780 

03160 

.02650 

- 06730 

00000 

- 01350 

03900 

600 

4 045 

4.00130 

.13060 

. 03090 

.02240 

-.08620 

-.00020 

- 01760 

05140 

.600 

6 063 

3. 98630 

.13730 

.03050 

.01530 

- 12160 

-.00100 

- 02460 

07610 

600 

8.120 

3 98220 

.13500 

.02960 

.01470 

-.15150 

-.00360 

- 02990 

.10750 

600 

10.179 

3 97510 

.13510 

.03130 

01190 

-.17000 

- 01150 

- 03200 

15990 

.599 

12.222 

3.95660 

.15070 

.03230 

,00130 

-.20520 

- 01230 

-.03600 

.18330 

GRADIENT 

- 00219 

.00112 

.00007 

-.00109 

-.01935 

00022 

-.00357 

.00996 

RUN  NO, 

, 454/0 

RN/L  • 

3,55  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 OD 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

-12:235 

4.01650 

.16460 

.03980 

.01920 

16B00 

01 190 

03000 

- 21350 

699 

-10.171 

4.01170 

.16520 

.03670 

.01700 

.16820 

00550 

. 02780 

-.15540 

700 

-8.131 

4.01620 

.15830 

03510 

.01920 

14200 

OOlOO 

.02480 

- 10880 

.700 

-6.080 

4,03090 

. 15040 

.03420 

. 02560 

.1 1340 

- 00270 

. 02D30 

-.06300 

.701 

-4.068 

4.04060 

14260 

,03450 

.02990 

,0’7480 

- 00250 

.01280 

-.03660 

.699 

-3.017 

4.03710 

14QI0 

.03550 

02890 

05230 

-.00200 

.00790 

- 02330 

700 

-2  054 

4.02950 

14320 

,03840 

.02560 

.03130 

- 00090 

00370 

- D1570 

.700 

-1.016 

4.03380 

.13660 

.03740 

.02820 

01310 

- OOllD 

,00080 

- 00090 

.700 

013 

4.03360 

13600 

.03770 

02830 

- 01060 

00060 

-.00190 

00380 

700 

1.017 

4.02B30 

.14280 

.03860 

. 02540 

-.02780 

00010 

-.00450 

.01890 

700 

2 051 

4 03230 

.14300 

.03680 

.02680 

-.04820 

00080 

-.00090 

02920 

.699 

3,051 

4,03170 

.14450 

.03550 

.02630 

-.06930 

.00160 

-.01350 

.03900 

.699 

4 084 

4 02170 

. 14870 

.03570 

.02220 

- 08BB0 

,00130 

-.01770 

05590 

.700 

6 120 

4 00780 

.15710 

.03670 

.01630 

-.12230 

-.00050 

- 02380 

09260 

.700 

8.174 

3,99710 

.16230 

.03740 

.01210 

-.15310 

-.00340 

-.02050 

.13340 

.700 

10.233 

3.98040 

. 16900 

.04070 

.00530 

-.17410 

-.01010 

-.03060 

.19350 

.699 

12  264 

3,95800 

.17450 

.04190 

-.00300 

-.20470 

-.01270 

- . 03480 

,23160 

GRADIENT 

-.00150 

.00071 

. 00004 

-.00064 

-.01997 

.00050 

-.00355 

01096 

DATE  aO  JUN  75 
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SREF  “ 
LREF 
BREF  ** 
SCALE  * 


CA5  ORB  TC5  AT38,3 


(PRES*  K1  FO  H15.1A  V9*l) 


(AOMMO)  ( 20  JAN 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

1 

o 

(0 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

6.000 

STAB  “ 

M74.01OO 

IN.  YMRP 

M 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  - 

936.6BOO 

IN  ZMRP 

- 375.0000  IN.  20 

ELV-IB  ■ 

,000 

ELV-OB  - 

.0300 

SI -2  * 

000 

S3-4 

S5-6  - 

,000 

IOR0  - 

RUN  NO 

. 46!/  0 

RN/L  • 

1,89  GRADIENT  INTERVAL  - “5 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.300 

-12.044 

7.83910 

.21110 

.03250 

.02740 

.16930 

,00170 

.03890 

- 03700 

.300 

-10  049 

7.03990 

.21060 

03290 

.03070 

. 14890 

-.00210 

03440 

- 02700 

.300 

-8.045 

7.84350 

.21070 

.03470 

.03300 

,11940 

-.00160 

02840 

- 02190 

300 

-6,033 

7 84530 

.21360 

.03720 

.03550 

.00740 

-.00090 

,02070 

- 01640 

299 

-4.034 

7.85060 

.20810 

.03890 

04370 

.05790 

- 00090 

01270 

- 01010 

,300 

-3.014 

7 85220 

.20880 

.04040 

.04390 

,04120 

-,00050 

00810 

- 00720 

.300 

-2.008 

7.95160 

20860 

.04190 

.04420 

.02680 

-.00090 

00400 

- 00350 

.299 

-1,049 

7.85240 

.20670 

.04310 

,04550 

,01290 

-.00150 

.00110 

.00010 

300 

040 

7 85180 

.20930 

.04370 

.04470 

-.00510 

-.00110 

-.00220 

00310 

301 

1.026 

7.B4970 

.21280 

,04340 

.04090 

-.01940 

-.00180 

- 00500 

.00700 

.300 

2.032 

7.04780 

.21500 

.04270 

.03860 

-.03600 

-.00160 

- 00950 

.01010 

.299 

3.032 

7.84690 

.21650 

.04200 

.03560 

-.05230 

-.00170 

-.01380 

.01370 

.300 

4.025 

7.84400 

.21900 

.04120 

.03250 

-.06740 

- 00170 

-.01790 

.01700 

.299 

6 021 

7.84000 

21820 

.03850 

.02310 

-.10060 

-.00040 

- 02600 

02160 

.299 

8.054 

7.83620 

.21390 

.03600 

.02510 

-. 13120 

-.00020 

-.03360 

.02770 

,300 

10.070 

7.83020 

.21250 

.03490 

.02190 

-.15630 

-.00290 

-.03880 

.03890 

,300 

12.084 

7.82410 

.22130 

.03520 

.00940 

-.18140 

-.00480 

- 04410 

. 04500 

GRADIENT 

-.00087 

.00142 

00025 

- 00136 

- 01552 

-.00014 

- 00365 

.00339 

RUN  NO 

. 460/0 

RN/L  « 

2.B5  ORAOtENT  INTERVAL  ■ -3, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

Alpha 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.500 

“12.117 

7.89580 

,22940 

.03440 

.03130 

. 16590 

.00490 

. 03820 

-.10380 

.500 

-10.064 

7.90190 

.22660 

.03260 

.03440 

.15140 

- 00180 

.03510 

-.06990 

.501 

-B  QB5 

7.90090 

.22790 

.03410 

.03280 

.12170 

-.00180 

.02910 

- 05550 

.500 

-6,050 

7.9Q290 

.22590 

,03580 

.03520 

.09080 

-.00150 

.0217Q 

-.04060 

501 

-4.035 

7.91310 

.22080 

.03720 

.04230 

.05940 

-.00140  . 

.01310 

-.02440 

.500 

-3,044 

7.91220 

.22190 

,03890 

.04250 

.04300 

-.00110 

.00840 

-.01640 

.500 

-2,026 

7.91370 

.22050 

.04030 

.04280 

.02590 

-.00090 

.00410 

-.00930 

500 

-1.036 

7,91520 

.21840 

.04070 

, 04430 

.01100 

-.00110 

.00110 

-.00020 

500 

-.020 

7.91530 

.21950 

.04130 

.04300 

-.00730 

-.00040 

-.00200 

. 00550 

.500 

1.046 

7.91140 

.22460 

.04160 

,04080 

-.02390 

-.00090 

-.00510 

.01540 

.501 

2 065 

7 90550 

.22780 

.04080 

. 03S00 

-.04020 

-.00040 

- 00960 

02910 

500 

3.048 

7.90410 

.22990 

.04000 

,03530 

-.05700 

.00000 

-.01410 

.02960 

.500 

4 031 

7.89560 

.23270 

.03960 

.03120 

-.07220 

-.00010 

-.01830 

,03810 

,501 

6 050 

7 88580 

.23510 

.03820 

.02490 

-.10560 

.00110 

-.02680 

.05070 

.501 

B 102 

7.88560 

.22300 

. 03580 

.02480 

-.13560 

.00060 

-.03410 

06830 

^99 

10.102 

7.8B290 

.22580 

.03590 

.02580 

-.15450 

-.00430 

-.03850 

09710 

.499 

18  099 

7.86920 

.23860 

.03770 

.01440 

-.18050 

-.00590 

-.04360 

,11610 

GRADIENT 

-.00188 

.00152 

.00024 

-.00130 

-.01634 

.00016 

-.00573 

.00764 

75  I 


'3  200 
.000 
3.000 
.000 
H.OOO 


date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  ORB  TC5  AT38  3 (PRES  Kl  FO  H15  lA  V9  1) 


(AjHllO)  ( 20  JAN 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


»0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109  0000  IN.  XO 

ALPHA I - 

6 000 

STAB 

8100 

IN.  YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

6800 

IN.  ZMRP 

M 375.0000  IN  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  « 

.0300 

Sl-2  » 

.000 

S3-4 

S5-6  « 

.000 

I ORB 

RUN 

NO, 

459/  0 

RN/L  “ 

3 19  ORAOIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5 00 

\ 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.601 

-12  194 

7.93050 

24780 

.04030 

03210 

16470 

.00630 

03750 

-.14610 

600 

-10. 107 

7 93320 

.24570 

.03800 

.03370 

.14990 

-.00030 

03380 

-.10000 

.600 

-8  088 

7.92790 

24490 

. 03640 

.03160 

.12360 

-.00230 

02910 

- 07240 

.601 

-6  060 

7.93550 

24200 

.03910 

03520 

09330 

-.00250 

02180 

- 0505D 

600 

-H  046 

7.94420 

23660 

.03980 

.04050 

.06240 

-.00240 

01330 

- 0290C 

600 

-3.019 

7.94200 

.23630 

.04120 

03990 

04410 

-.00180 

.00840 

- 01900 

5S9 

-2.029 

7.94330 

.23550 

.04260 

.04010 

.02690 

-.00110 

,00410 

- 01080 

600 

-1.092 

7.94600 

.23200 

.04250 

.04190 

.01230 

-.00120 

.00120 

- 00060 

.600 

007 

7.94560 

.23180 

.04300 

.04190 

-.00890 

00020 

- 00210 

.00490 

.600 

1.056 

7.93910 

.23890 

.04400 

.03860 

-.02490 

.00000 

-.00520 

.01640 

600 

2.019 

7.93870 

.24030 

.04270 

.03710 

-.04230 

.00070 

- 00990 

.02500 

.599 

3.052 

7.93470 

.24280 

.04190 

03500 

- 05930 

.00120 

-.01430 

03420 

.600 

4 059 

7 . 92470 

,24610 

04160 

. 03060 

-.07580 

.00140 

- 01880 

04510 

.600 

6 092 

7 91240 

.24980 

.04150 

.02450 

-,10760 

.00190 

-.02890 

.06480 

.801 

8 089 

7 9'300 

.24490 

03980 

02600 

-.13570 

00080 

- 03380 

.09020 

.601 

10  165 

7 90990 

.24480 

.04160 

02500 

-, 15260 

- 00520 

- 03740 

. 13350 

.600 

12  131 

7 BB950 

.25950 

.04400 

.01300 

-,18010 

- 00610 

- 04250 

. 15580 

GRADIENT 

- 00191 

.00122 

.00016 

-.00105 

-.01706 

00040 

-.00379 

00894 

RUN 

NO 

. 458/  C 

RN/L  »• 

3.53  ORAOIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5 OO 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12  215 

7 97050 

.27240 

.05340 

.03330 

, 16850 

.00600 

.03550 

-.18110 

.700 

-10  135 

7 96530 

.27290 

.04960 

. 03200 

.15140 

.00030 

03230 

-.12850 

701 

-8. 1 18 

7 95230 

.27070 

.04770 

. 03080 

,12660 

-.00280 

02610 

-.08870 

699 

-4.091 

7 99090 

25850 

. 04520 

.03060 

.06660 

-.00340 

.01350 

- 03240 

700 

-3.041 

7 97550 

.25850 

. 04620 

.03740 

,04750 

-.00270 

00850 

- 02030 

700 

-2  018 

7 96700 

.26090 

,04900 

.03460 

02700 

-.00100 

.00370 

- 013BO 

700 

-1.009 

7 97700 

.25210 

,04710 

.03900 

01160 

-.00100 

00070 

-.00100 

700 

-.009 

7.97490 

.25270 

04780 

03810 

-.01020 

00090 

- 00220 

. 00280 

.701 

1 .021 

7.97040 

,25960 

.04910 

,03540 

- 02590 

.00060 

-.00520 

.01630 

.700 

2.053 

7 97210 

26030 

04760 

03610 

-.04450 

00200 

- 00990 

02410 

.700 

3.058 

7.97000 

,26300 

04700 

.03490 

-.06250 

00300 

-.01460 

03350 

.700 

4.067 

7.96180 

.26660 

04780 

.03120 

- 08030 

,00350 

- 01940 

.04590 

.700 

6.076 

7,95150 

.27160 

,04900 

02700 

- 10720 

.00210 

- 02650 

.07900 

.699 

8.109 

7.947B0 

.27230 

. 04970 

.02580 

-, 13660 

.001 10 

-.03270 

11060 

700 

10  194 

7 93790 

.27480 

.05380 

.02250 

-, 15670 

-.00430 

-.03600 

16230 

.701 

12,220 

7 91680 

.28210 

05650 

01240 

18280 

- 00610 

- 04090 

19630 

GRADIENT 

- 00146 

, 00085 

,00020 

-.00062 

- 01797 

,00085 

-.00383 

.00929 

75  ) 


'3  200 
000 

3 000 
000 

4 000 


gate:  ao  jun  7s  tabulated  source  data  - cab  page  3sa 

CA5  ORB  TC5  AT38,3  tPRES.  Kt  FO  HIB.  lA  VQ.D  (AOMUI)  ( HO  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

3690 » 0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1109.0000 

IN 

XO 

ALPHA 1 - 

e.ooD 

STAB 

- 

-3  200 

LREF  “ 

‘f7H,eiOC 

IN 

YMRP  - 

.0000 

!N. 

YO 

RUD-U  « 

.000 

RUD-L 

- 

000 

BREF  - 

936.6800 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-I0  - 

.000 

ELV-OB 

* 

3.000 

SCALE  - 

0300 

Sl-B  " 

000 

S3-4 

- 

000 

S5-6  - 

.000 

lORB 

- 

H.OOO 

RUN  NO 

465/  0 

RN/L  - 

l.Sp  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

QIORB 

300 

-12  056 

9 79620 

25820 

.04390 

.03750 

15690 

- 00020 

.04130 

-*03500 

.300 

-10.062 

9 79500 

27060 

.04510 

.03720 

13640 

- 00300 

.03670 

- oseio 

.300 

-8  016 

9 80010 

.27)90 

.04720 

.03810 

.10860 

-.00250 

03000 

-.02100 

.299 

-6.026 

9.80240 

.27320 

.04980 

,0405Cj 

. 07820 

- 00110 

.02180 

-/prsio 

.300 

-H.047 

9.80480 

.26950 

.05090 

.04830 

.05110 

- 00150 

.01270 

- 00900 

.300 

-3.034 

9.80630 

,26970 

.05230 

.04910 

. 03700 

-.00120 

.00830 

-.00610 

.300 

-8.007 

9.80560 

.27040 

.05400 

.04930 

.02350 

-.00100 

.00420 

- 00320 

300 

-1.015 

9.80320 

.25B10 

,05500 

05080 

.00960 

-.00120 

.00090 

.00020 

.300 

.005 

9.80530 

27070 

.05590 

,04970 

-.00680 

-.00070 

-.00220 

.00280 

.300 

1.018 

9.80300 

,27600 

.05590 

.04580 

-.02040 

- 00120 

-.00520 

00640 

.300 

2.032 

9.60190 

.27800 

.05540 

.04330 

-.03650 

-.00090 

-.00990 

.00970 

.300 

3,017 

9.80060 

.27910 

,05460 

.04140 

-.05040 

-.00090 

-.01430 

.01300 

.300 

4.037 

9 79610 

,27980 

,05360 

.03800 

-.06640 

-.00030 

-.01880 

,01580 

301 

6.0*fl 

9 79480 

27810 

,05150 

. 03390 

-.09520 

00090 

-.02720 

02070 

299 

8.031 

9,78890 

.27240 

.04830 

.03160 

- 12500 

.00250 

-.03550 

02490 

.300 

10.053 

9.78670 

.27050 

.04660 

.02960 

-.14770 

-.00030 

-.041  10 

.03430 

299 

12.065 

9.77960 

.27980 

.04690 

.01720 

-.17550 

-.00010 

-.04700 

.03980 

GRADIENT 

-.00101 

00153 

.00035 

-.00134 

-.01456 

.00010 

-.00376 

.00311 

RUN  NO 

464/  0 

RN/L  - 

2. 85  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

SETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DiORB 

500 

-12.102 

9.8802Q 

.25940 

.04*f2C 

04020 

.15560 

.00190 

.04130 

-.09540 

SOI 

-10  07B 

9,80050 

.2B750 

.04310 

.04020 

. 14070 

-.00410 

.03780 

- 06380 

,500 

-B.059 

9,07920 

.28720 

.04480 

.03870 

.11210 

-.00340 

03100 

- 05070 

500 

'-6.076 

9 BB280 

.28530 

.04660 

04070 

.08240 

-.00200 

.02300 

03960 

500 

-4  032 

9.89270 

2BE50 

.04770 

04760 

.05500 

-.00210 

01370 

-.02220 

.500 

-3,028 

9.69310 

,28370 

.04920 

.04800 

.03960 

- 00170 

,00860 

-.01420 

^99 

-2,039 

9.89260 

26220 

05050 

.04860 

.02410 

-.00120 

.00430 

-.00730 

500 

-J  C03 

9 89420 

2B020 

05090 

05050 

00940 

-.001 10 

.00100 

OOOlO 

500 

000 

9,89300 

.28130 

.05160 

04930 

-.00780 

- 00010 

- 00210 

Q0500 

500 

1 016 

9 88640 

.28700 

05200 

. 04580 

-.02280  ' 

- 0D030 

-.00520 

01330 

500 

a.  0^8 

9 88560 

28920 

05120 

.04340 

- 03910 

00040 

- 00990 

01950 

.500 

3 045 

9.88140 

.29190 

05070 

.04050 

- . 05370 

.00080 

- 01460 

02730 

.501 

4,041 

9.87640 

.29310 

.05010 

.03720 

-.06960 

.00150 

-.01950 

o 

■T 

O 

501 

6.062 

9.86380 

29420 

04910 

.03090 

-.09700 

00210 

- 0284jj 

.DH940 

500 

8 074 

9.8S240 

.28800 

04620 

.03160 

-.12730 

00320 

-.03650 

05’40 

.501 

10  007 

9 . 85860 

28540 

. 04500 

.03340 

- 14500 

- 00130 

- 04160 

.08950 

.500 

12  095 

9.85020 

.29780 

04770 

.02280 

-.17050 

- 00200 

- . 04690 

10540 

GRADIENT 

-.0020! 

.00145 

00027 

-.00130 

- 0)539 

00043 

-.00390 

. 0068S 

DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  333 


CAS  ORB  TC5  AT38»3 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2090  0000 

SQ  FT 

XMRP  « 

1 109*0000 

IN 

xo 

LREF  « 

474  8 ICO 

IN 

yMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936*6800 

0300 

IN 

ZMRP  « 

375  0000 

IN 

ZO 

{PRES  Kl  FO  H15.1A  V9.1)  (AGMlIt)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

8.000 

STAB 

X 

-3  200 

RUD-U 

.000 

RUO-L 

" 

000 

ELV-I0 

000 

ELV-'OB 

X 

3 000 

SI -2 

*000 

S3-4 

■ 

,000 

S5-6 

000 

!ORB 

m 

4.000 

RUN  NO*  ^63/  0 RN/L  - 3*21  GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

600 

-I2.JI9 

9 92580 

.30760 

.05100 

04100 

15630 

00170 

.04070 

-.12710 

600 

-10  090 

9.92050 

.30560 

.04860 

.04000 

, 14080 

- 00310 

03690 

- 08990 

.601 

-8  059 

9 92120 

30280 

.04920 

.03890 

. 11410 

- 00420 

03130 

- 06520 

,600 

-6  057 

9.92750 

29950 

04970 

04200 

03550 

- 00330 

02320 

-.04770 

.599 

-4.014 

9 93590 

.29580 

.05000 

,04670 

.05770 

- 00320 

.01360 

- 02500 

.600 

-5  065 

9 93290 

.29660 

.05140 

.04640 

.04260 

- 00250 

00390 

- 01560 

.600 

-2  027 

9.93580 

.29550 

.05290 

04710 

,02560 

- 00150 

00420 

-.00910 

601 

-1.050 

9 93930 

.29090 

,05230 

04940 

,01 100 

- 00120 

.00090 

- 00020 

.600 

-.008 

9.93510 

.29200 

05310 

. 04670 

-.00810 

.00040 

- 00220 

00420 

.601 

1 047 

9.92960 

.29980 

,05450 

,04480 

-.02340 

00060 

- 00560 

01420 

.600 

g.036 

9 92670 

30060 

05320 

.04360 

-.03970 

.00170 

- 01020 

02100 

.600 

3.006 

9.92530 

.30220 

.05230 

.04170 

-.05570 

,00240 

-.01490 

. 02950 

600 

4 066 

9 91560 

.30460 

,05220 

.03790 

-.07180 

.00310 

- 01980 

03870 

601 

6.053 

9.90350 

.30710 

.05250 

.03200 

-.09790 

00300 

- 02690 

.06110 

.600 

B.070 

9.90680 

.30400 

.05040 

.03370 

-.12740 

.00390 

- 03S60 

07860 

.600 

10  159 

9.90590 

.30340 

.05190 

.03360 

-.14330 

-.00180 

- 04110 

.12110 

.601 

12.152 

9.66560 

.32210 

.05510 

. 02050 

-.15990 

-.00230 

-.04510 

14200 

GRADIENT 

- 002)8 

.00118 

.00024 

-.00101 

-.01610 

.00079 

- 00395 

00770 

RUN  NO 

462/  0 

RN/L 

3.52  GRAOIENT  INTERVAL  ■ -6  00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-12.177 

9.95630 

.33120 

,06670 

03860 

. 16620 

.00130 

.03750 

- 15840 

.700 

-10. 140 

S . 95280 

.33120 

.06390 

.03850 

. 14440 

-.00280 

.03340 

“ 1 1270 

.700 

-8  084 

S.  95430 

, 32230 

.06050 

04030 

11850 

-.00510 

. 02960 

-.07650 

.700 

-6.076 

9.95690 

.31760 

.05830 

.04520 

. 09370 

-.00610 

, 02320 

-.04630 

700 

-4  016 

9 9700C 

31530 

.05710 

. 04670 

05280 

-.00450 

01360 

- 02620 

699 

-3  079 

9 95550 

.31590 

.05790 

.04570 

.04610 

-.00340 

,00900 

- 01700 

.701 

-a  039 

9 96020 

,32040 

06170 

04200 

02590 

- 00130 

. 00380 

-.01200 

700 

-1  0)0 

9 97000 

.50920 

.05870 

.04750 

,01050 

-.00080 

00050 

- ooieo 

.700 

.017 

9.96300 

.31110 

.05980 

.04560 

-.01040 

,00120 

-.00240 

.00150 

.700 

1 038 

9 9504 C 

,31620 

.06150 

.04260 

- 02^40 

,00150 

-.00560 

.01190 

.701 

2.026 

9.96590 

.31730 

.05980 

.04390 

-.04130 

.00310 

-.01020 

01  GOO 

699 

3 092 

9 96210 

.31870 

.05890 

04260 

- , 0B080 

00470 

- 01560 

.02560 

.700 

4.049 

9 95430 

.32170 

.06000 

. 03940 

-.07620 

,00560 

-.02030 

03530 

.700 

6.102 

9 94780 

.32520 

.06210 

. 03650 

- lOlOO 

00430 

- 0201 0 

. 06860 

.700 

6.139 

9.94380 

.32730 

.06310 

. 03520 

13090 

00470 

- 03450 

.09310 

699 

10. 173 

9.93120 

.33280 

.06780 

.02860 

15020 

-.00030 

- 03760 

.14170 

700 

12  210 

9.91780 

33440 

071 10 

.02340 

- 17890 

- 00050 

- 04220 

16560 

GRADIENT 

-.001 16 

.00060 

.00022 

-.00065 

-.01717 

00124 

-.00400 

00734 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT3B,3 

REFEREP^E  DATA 

SREF  -«  2690,0000  SO  FT.  XMRP  - 1109,0000  IN.  XO 

LREF  « H74.B100  IN.  YMRP  « .0000  IN.  YO 

BREF  - 936,6800  IN.  2MRP  - 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  « .0300 


(PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.I)  (AONlia)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

-3  200 

RUD-U 

000 

RUO-L 

.000 

ELV-IB 

,000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

.000 

S3-4 

.000 

S5'6 

000 

I ORB 

4 000 

RUN  NO.  470/  0 RN/L  - l.CtO  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.150 

- 809 

-.01760 

-.02840 

,01880 

.02710 

-.00790 

-.00200 

-.00090 

.00120 

.150 

.160 

-.01050 

-.00030 

.01930 

,02970 

-.00780 

-.00220 

- 00110 

.00120 

.150 

1.072 

-.01060 

.01530 

,02320 

.03370 

-.00760 

- 00220 

- 00120 

.00120 

.150 

1.919 

- 00370 

. 03970 

.02760 

03510 

-.00910 

- 00190 

- 00160 

.00120 

.150 

2.733 

-.02460 

,05950 

.02890 

.03720 

-.00740 

-.00160 

-.00170 

.00100 

.149 

3,588 

-.01070 

.07920 

.03190 

.04110 

-.00890 

-.00170 

-.00190 

.00110 

.149 

4.536 

-.01070 

.10300 

.03490 

.04320 

-.00070 

-.00160 

- 00200 

00110 

.150 

5.483 

-.01760 

.12850 

03990 

.04510 

-.00840 

- 00150 

- 00210 

00110 

.150 

6.222 

-.00380 

.15320 

,04430 

,04670 

-♦00830 

-.00150 

- 00210 

.00110 

.150 

7.160 

-.00380 

.17820 

.05040 

.04890 

-.00820 

-.00140 

-.00240 

.00100 

.151 

7.977 

-.00380 

.19900 

.05500 

.05100 

-.00000 

-.00140 

-.00230 

.00100 

. 150 

8.839 

- 01090 

.22820 

,06490 

. 05440 

-.00950 

-.00090 

-.00230 

00090 

. 150 

9 742 

- 01090 

25300 

,07380 

05590 

-.00770 

- 00100 

- 00240 

00090 

.150 

10  491 

-.00390 

.27640 

,07980 

,05800 

-.00920 

- 00100 

- 00240 

00100 

.151 

U.457 

-.00390 

.30030 

.08800 

.05980 

-.00890 

-.00100 

-.00240 

.00100 

. 149 

12.318 

-.00390 

,32160 

.09560 

.06220 

-.00900 

-.00100 

- 00230 

00100 

.150 

13  229 

- 01100 

,34410 

.10640 

.06620 

-.00870 

-.00070 

- 00230 

00090 

.151 

14.171 

-.00410 

,36230 

.11640 

.07230 

-.00830 

- OD060 

- 00230 

oooeo 

.149 

14  967 

-.01080 

.37640 

,12610 

.07610 

-.00990 

-.00080 

- 00250 

00100 

.149 

15.926 

-.01080 

.38560 

.13610 

0B340 

- 00970 

-.00090 

-.00230 

00100 

.151 

16.759 

-.01070 

.39030 

. 14400 

.09080 

-.01070 

-.00100 

-.00230 

.00110 

.149 

17  546 

-.00360 

.39220 

. 15280 

.09850 

-.01240 

- 00140 

-.00210 

.00130 

GRADIENT 

00031 

.02501 

.00322 

.00304 

-.00018 

.00011 

- 00022 

- 00003 

DATE  20  JUN  75 


TAQULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

474.9t00  IN.  YMRP 

936.6800  IN.  ZHRP 

.0300 


CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES,  KI  FO  H15.6  V9. U 


(AGMIIE)  < 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


U 09. 0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


BETA 

a 

.000 

RUD-U 

a 

.000 

ELV-IB 

a 

.000 

cu 

t 

a 

.000 

S5-6 

M 

.000 

STAB  - -3.200 
RUD-L  - .000 
ELV-OB  - 3.000 
S3-4  ■ .000 
I ORB  - H.OOO 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 
.300 
.301 
.299 
.300 
.300 
.301 
,300 
.299 
.300 
,300 
.299 
.299 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
.300 
.299 
.300 
.300 
300 
.299 

GRADIENT 


469/  0 

RN/L  • 

BETA 

CL 

.00560 

-.02100 

-.00840 

.00160 

-.00160 

.02300 

-.00870 

.04660 

-.00880 

.06540 

-.00880 

.08640 

-.00210 

.11080 

-.00210 

.13690 

-.00910 

.15780 

-.00220 

.18560 

-.00920 

.21010 

-.00940 

.23500 

-.00250 

.26230 

-.00270 

.28270 

-.00980 

.30080 

-.00300 

.33340 

-.00330 

.35110 

-.01580 

.37920 

-.01010 

.37680 

-.01030 

.30490 

-.01030 

.39340 

-.01050 

.39700 

-.01040 

.39720 

-.00133 

02514 

1.92 

CO  CLM 

.03210  .02240 

.03060  .02510 

.03050  .02810 

.03070  .03110 

.03070  .03290 

.03130  .03510 

.03250  .03720 

.03440  .03940 

. 03650  . 04060 

.03960  .04260 

,04330  ,04460 

.04770  .04680 

.05320  04870 

.05760  .05080 

.06410  . 05330 

.07140  .05670 

.07790  .06020 

,08930  .07000 

.09120  .07020 

.09750  .07660 

.10450  .08300 

. 1 0960  . 08960 

,11130  .09210 

.00011  .00287 


CY 

CLN 

-.00660 

-.00160 

-.00640 

-.00150 

-.00630 

- 00140 

-.00610 

-.00130 

-.00640 

-.00120 

-.00620 

-.00120 

-.00610 

-.00100 

-.00560 

-.00100 

-.00590 

-.00090 

-.00570 

-,00090 

-.00560 

-.00000 

-.00550 

-.00070 

- 00570 

-,00060 

-.00570 

-,00050 

-.00550 

-.00040 

- 00530 

-.00030 

-.00560 

-.00010 

.01810 

.00080 

-.00570 

-.00010 

-.00580 

.00010 

-.00600 

.00020 

- 00630 

.00030 

-.00660 

.00040 

00008 

.00011 

CSL 

01  ORB 

-.00120 

.00350 

-.00130 

.00340 

-.00140 

00330 

-.00160 

00310 

-.00150 

00300 

- OOIBO 

.00300 

-.OOIBO 

, 00280 

-.00190 

.00280 

-.00190 

.00270 

-.00190 

.00870 

-.00200 

.00260 

-.00210 

.00240 

- 00200 

.00240 

- 00200 

.00220 

-.00200 

.00200 

-.00200 

.00190 

-.00200 

.00170 

.00040 

-.00420 

-.00190 

.00180 

- 00190 

00180 

- 00180 

00150 

- 00170 

.00140 

-.00200 

.00140 

-.00012 

-.00013 

RUN  NO. 

ALPHA 
-.781 
.207 
I 078 
1. 97 1 
2.726 
3.571 
4.477 

5 412 

6 164 

7 096 
7,930 
8.752 
9.646 

to. 335 
11.329 
12  262 
13  059 
13.943 
14.728 
15,674 
15.591 
17  340 
17.589 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  ORB  TC5  AT3B*3 


(PRES*  K1  FO  HIS. 6 V9.U 


(A6MU2)  ( 20  JAN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

>0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  “ 

LREF 

474.8100 

IN.  YMRP 

w 

0000  IN  YO 

A 

RUD-U  - 

000 

RUO-L  • 

BREF  ■ 

936.6800 

IN.  ZMRP 

- 375. 

>0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

,000 

S3-4  » 

S5-6  « 

.000 

I ORB  * 

RUN  NO, 

. 468/  0 

RN/L  - 

2.90  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

00/  5.00 

HACH 

ALPHA 

8ETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

or  ORB 

.‘f99 

- 730 

-.00520 

-.01100 

.03580 

.02140 

-.00700 

-.00090 

-.00120 

.00660 

.501 

.188 

-.00520 

.01060 

.03400 

.02360 

-.00790 

-.00090 

-.00130 

.00660 

.499 

1.089 

-.00540 

.03420 

.03280 

.02650 

-.00760 

- 00090 

-.00140 

.00640 

o 

in 

1.795 

.00140 

.05300 

.03220 

.02860 

-.00760 

-.00080 

-.00150 

.00620 

.499 

2.004 

-.00570 

.05790 

.03200 

.02920 

-.00760 

- 00080 

-.00150 

.00810 

499 

2.785 

.00130 

.07620 

.03180 

.03120 

-.00750 

-.00080 

-.00150 

00610 

.500 

3.573 

-.00580 

.09810 

.03190 

.03310 

-.00750 

-.00070 

-.00160 

.00600 

.500 

4.418 

-.00610 

.12060 

.03260 

.03520 

-.00730 

-.00060 

-.00170 

.00570 

.499 

5.329 

.00060 

,14520 

.03380 

.03720 

-.00720 

-.00050 

-.00180 

.00550 

,500 

6. M3 

-.00630 

.16660 

.03530 

,03930 

-.00710 

-.00050 

- 00180 

.00550 

.500 

7.049 

.00040 

.19320 

.03780 

.04170 

-.00710 

-.00040 

-.00180 

.00530 

501 

7,897 

-.00680 

.21830 

,04080 

.04380 

-.00680 

-.00040 

-.00180 

.00500 

.499 

8.701 

- 00010 

.24360 

.04450 

.04600 

-.00680 

-.00030 

- 00190 

00480 

.501 

9 583 

-.00040 

.27140 

.04930 

.04860 

- OOBBO 

-.00020 

-.00190 

,00450 

.500 

10.367 

-.00060 

.29360 

.05390 

.05100 

- 00650 

- 00010 

-.00190 

00430 

.500 

U 359 

-.00760 

.31750 

.06020 

.05470 

-,00640 

.00000 

-.00210 

,00430 

.500 

12,276 

-.00110 

.33560 

.06630 

.05930 

-.00650 

.00010 

-.00210 

.00390 

.500 

13.051 

-.00140 

,34930 

.07170 

.06400 

-.00650 

.00020 

-.00200 

.00360 

.500 

13.984 

-.00190 

,36300 

.07840 

.07060 

-.00680 

.00040 

-.00190 

.0030(1 

.500 

14.758 

-.00870 

.37170 

.08350 

.07720 

-.00680 

.00030 

-.00180 

.00320 

.500 

15  676 

-.00200 

.37870 

.08900 

.08550 

-.00720 

.00050 

- 00200 

00300 

.499 

16.626 

-.00270 

.38470 

.09470 

.09490 

^,00800 

.00080 

-.00200 

.00230 

.500 

17.356 

-.00310 

.38750 

.09890 

.10310 

-.00900 

.00110 

-.00210 

.00190 

.501 

17.773 

-.01040 

.38390 

.10150 

.10840 

-.00950 

.00120 

-.00200 

.00150 

GRADIENT 

.00006 

.02563 

-.00063 

.00273 

.00010 

.00006 

-.00009 

-.00010 

75  ) 


3 200 

.000 

3.000 

.000 

4.000 


DATE  HO  JUN  75 


tabulated  source  data  - CAS 
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SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT30-3  CPRES^  Kt  FO  HI5.0  V9. 1) 


iAOmiS)  ( SO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


8690.0000 

SQ, 

FT.  XMRP 

- 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA 

.000 

STAB  - 

-3  200 

^7^,0100 

IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

936.6800 

IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

ELV-10  • 

.000 

ELV-00  - 

3.000 

.0300 

St-8  « 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-6  « 

,000 

lORB 

4.000 

RUN  NO. 

, 467/  0 

RN/L  « 

3.86  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.600 

-.785 

.00170 

-.00870 

.03780 

.08000 

-.00800 

-.00050 

-.00130 

.00660 

.601 

.199 

.00150 

.01910 

.03580 

.08830 

-.00810 

-.00040 

-.00140 

.00640 

.600 

1.095 

.00110 

.04850 

,03450 

. 02500 

-.00790 

-.00030 

-.00150 

.00600 

.599 

1.770 

.00110 

.06010 

.03360 

.08710 

-.00780 

-.00030 

-.00150 

.00600 

.599 

8.042 

.00180 

.06800 

.03360 

.08770 

-.00770 

-.00040 

-.00150 

.00610 

.600 

8.674 

,00770 

.08360 

,03310 

.02940 

-.00780 

-.00080 

-.00150 

.00570 

.600 

3,545 

.00070 

.10650 

.03330 

.03130 

-.00900 

-.00080 

-.00160 

.00560 

.599 

4.388 

.00050 

. 18880 

.03360 

,03330 

-.00790 

-.00010 

-.00170 

.00540 

.599 

5.875 

.00040 

. 15840 

.03470 

♦03540 

-.00770 

-.00010 

-.00170 

.00530 

.600 

5.986 

.00080 

.17880 

,03610 

.03710 

-.00760 

.00000 

-.00170 

.00510 

.600 

6.891 

.00000 

.19880 

.03650 

♦03940 

-.00740 

.00000 

-.00180 

00490 

.600 

7.783 

-.00710 

,88540 

,04160 

.04180 

-.00740 

.00010 

-.00180 

.00480 

.599 

8 467 

-.00740 

.84710 

.04460 

.04380 

- 00730 

00010 

- 00190 

.00450 

.601 

9.368 

-.00780 

.87480 

.04980 

.04690 

-.00710 

00080 

-.00190 

.00400 

.601 

10.165 

-.00100 

.89780 

.05400 

,05000 

-.00690 

00030 

-.00200 

.00400 

601 

n 109 

-.00880 

.31730 

.05960 

.05430 

-.00700 

00040 

- 00200 

.00370 

600 

18.089 

-.00850 

.33540 

.06500 

.05990 

-.00680 

.00050 

-.00810 

00330 

.601 

12.795 

-.00910 

.34730 

.07080 

. 06460 

-.00780 

.00060 

-.00810 

.00880 

.599 

13.740 

-.01000 

.36080 

.07750 

,07840 

-.00750 

.00080 

-.00170 

00190 

.599 

14.646 

-.01040 

.37850 

.08380 

, 08070 

-.00790 

00100 

- 00180 

.00150 

.600 

15,45^+ 

-.01090 

.38160 

.08940 

♦08940 

-.00810 

00110 

-.00160 

.00100 

.599 

16.409 

-.01180 

♦39160 

.09660 

, 09900 

-.00870 

.00120 

- 00160 

.00060 

.599 

17.198 

-.00490 

.40180 

.10380 

.10760 

-.00890 

.00130 

-.00130 

-.00010 

.600 

17.693 

-.01840 

.41 160 

.11000 

,11630 

- 00860 

.00130 

- 00090 

- D0060 

GRADIENT 

.00004 

.08570 

-.00081 

.00864 

00003 

.00007 

-.00007 

- 00023 

DATE  80  JUN  75 


TASULATEO  SOURCE  DATA  - CA5 
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CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.1)  (AGM112)  ( 80  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2590.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

BETA  « 

.000 

STAB 

■ 

-3  800 

LREF 

m 

^7^.8100 

IN. 

VMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

BREF 

m 

936.6800 

IN, 

ZMRP  i» 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-ia  - 

000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

SI-8  - 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB 

« 

^.000 

rUn  no, 

, 466/  0 

RN/L  - 

3.57  GRADIENT  INTERVAL  - -6, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-.783 

.00740 

.01100 

,04190 

.01700 

-.00900 

.00000 

-.00140 

.00540 

.701 

,889  ' 

-.00010 

.03410 

.04000 

,01980 

-.00910 

.00010 

-.00150 

.00480 

.700 

1.118 

-.00040 

.05750 

.03830 

.08160 

-.00930 

00020 

- 00150 

00450 

.701 

8.058 

-.00100 

.08310 

.03730 

.08410 

-.00980 

.00030 

-.00160 

00390 

,700 

8.818 

-.00090 

.10800 

.03690 

.08600 

-.00980 

.00040 

-.00160 

.00400 

700 

3.606 

-.00130 

.18300 

.03690 

.08800 

-.00980 

.00040 

-.00170 

.00360 

700 

H.H77 

-.00140 

.14660 

.03750 

.03010 

-.00980 

.00050 

-.00170 

00350 

.701 

5.366 

-.00170 

.178^0 

03690 

.03800 

-.00980 

.00060 

-.00180 

.00320 

.700 

6.131 

.00490 

.19510 

.04060 

.03390 

-.00930 

.00070 

-.00180 

.00280 

700 

7.059 

-.00840 

,88840 

.04320 

.03650 

-.00080 

.00070 

- 00190 

.00250 

.700 

7.981 

- 00860 

.84850 

.04670 

.03910 

-.00850 

.00070 

-.00190 

00230 

.699 

B.698 

-.00970 

.87800 

.05070 

.04180 

-.00880 

.00060 

-.00190 

.00210 

.700 

9,598 

,00360 

.89810 

.05640 

.04580 

-.00810 

.00090 

- 00200 

00160 

700 

10.345 

.00300 

.31680 

.08180 

, 04870 

-.00880 

.00100 

-.00800 

00100 

.699 

11.311 

.00840 

.33560 

.06890 

.05430 

-.00800 

.001)0 

-.00810 

.00040 

.700 

18.889 

-.00590 

.35360 

.07810 

.06080 

-.00800 

.00130 

-.00190 

-.00110 

.700 

13.138 

-.00720 

.36750 

.08680 

.06660 

-.00810 

00150 

-.00160 

-.00240 

.700 

14.106 

-.00960 

.38510 

.09700 

.07430 

-.00860 

.00190 

-.00110 

-.00490 

.701 

14.981 

-.01060 

.39870 

.10710 

.08180 

-.00910 

.00810 

-.00130 

-.00590 

.700 

15.846 

-.01100 

.41150 

. 1 1740 

.09040 

-.00960 

.00830 

-.00130 

-.00630 

700 

16.819 

-.01000 

.48680 

.18980 

.10800 

-.00980 

00220 

-.00130 

-.00540 

.700 

17.578 

-.00960 

♦43890 

,13980 

.11060 

-.01060 

.ooaoo 

-.00070 

-.00500 

.700 

17.999 

-.01500 

,44850 

.14510 

,11460 

-.01000 

.00180 

-.00070 

-.00340 

GRADIENT 

-.00125 

.08615 

-.00068 

.00855 

-.00003 

.00010 

-.00006 

- 00036 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  339 


SREF  » 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS 

ORB  TC5  AT38.3  (PRES 

, K1  FO 

H15.6  V9. 

n 

(AGMllS)  ( 20 

JAN  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

1.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109.0000  IN.  XO 

ALPHA]  - 

2.000 

STAB  « 

-3.200 

kSlOO 

IN.  YMRP 

tl 

0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

000 

RUD-L  « 

.000 

i.6600 

IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-OB  » 

3 000 

.0300 

Sl-2  “ 

.000 

S3 -4 

.000 

S5-6  « 

.000 

I ORB  * 

4.000 

RLFN  NO 

475/  0 

RN/L  - 

1.00  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.149 

010 

3.93030 

.09830 

.03480 

.04110 

- 00560 

-.00180 

-.00230 

00  too 

J5J 

1. 049 

3.92970 

.09940 

,03390 

,03740 

-.02160 

-.00230 

-.00490 

.00200 

.150 

1.963 

3.93080 

.10030 

.03260 

.03630 

-.03600 

-.00310 

- 00900 

.00300 

149 

3.043 

3 92750 

.10110 

03170 

.03440 

-.05710 

-.00880 

- 01250 

.00380 

.150 

4 041 

3.92700 

.10280 

.03050 

.03350 

-.07340 

-.00420 

-.01620 

00520 

.150 

6.063 

3.92560 

,10330 

.02800 

,02690 

-.10770 

- 00490 

-.02380 

00700 

.151 

8.044 

3.92030 

.03900 

.02590 

.02120 

-.14550 

-.00580 

-.03030 

.00920 

. 149 

9.983 

3.91550 

.09890 

,02420 

.01760 

-. 17630 

- 00770 

- 03550 

.01120 

.150 

la  020 

3.91090 

.10120 

.02470 

.01370 

-.20340 

- 01170 

-.03900 

.01410 

GRADIENT 

-.00089 

.00146 

-.00107 

-.00181 

-.01703 

-.00052 

-.00352 

00101 

RUN  NO 

474/  0 

RN/L  • 

1,92  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.399 

-12.061 

3.94100 

.10320 

.02160 

02070 

. 18860 

.00820 

03440 

- 04550 

.300 

-10.069 

3,94540 

.10310 

,02200 

.02210 

. 16550 

.00360 

.03110 

-.03440 

.300 

-8.064 

3 94910 

.10420 

,02280 

.02380 

13480 

.00190 

02510 

-.08640 

.299 

-6.091 

3.95330 

.10470 

02460 

.02730 

.10380 

00030 

.02000 

-.01840 

299 

-3.987 

3.96490 

.08990 

.02620 

.04300 

06500 

- 00030 

01210 

- 01080 

.300 

-3.057 

3 96280 

09300 

.02770 

03930 

04790 

-.00040 

00300 

-.00740 

.300 

-a. 000 

3.960G0 

.09590 

.03000 

. 03640 

.02930 

-.00070 

.00400 

-.00380 

.300 

- 980 

3.96140 

.09550 

03130 

.03680 

.01280 

- 00140 

.00100 

00030 

.300 

-.018 

3.951  JO 

.09660 

.03160 

,03650 

-.00540 

- 00120 

-.00170 

00300 

.300 

.946 

3.95800 

.10130 

.03160 

.03250 

-.01880 

-.00210 

-.00390 

.00670 

.300 

1.984 

3,95670 

.10220 

.03010 

.03070 

-.03940 

-.00830 

- 00930 

.01070 

.300 

3 040 

3 95480 

. 10440 

.02910 

02810 

- 05830 

-.00580 

- 01260 

.01470 

.299 

4.047 

3 95170 

.10580 

02810 

.02520 

-.07710 

- 00890 

-.01660 

01810 

.299 

6 004 

3.94600 

. 10800 

, 02570 

.01960 

- 11280 

-.00290 

- 02380 

,08420 

.299 

8.025 

3.94140 

.10360 

.02330 

.01700 

-.14710 

-.00390 

- 03040 

,03190 

♦ 301 

10  096 

3.93650 

.10200 

.02160 

.01380 

-.17810 

-.00650 

-.03540 

.04160 

.299 

12  051 

3.92760 

.10710 

.02160 

.00610 

-.20470 

-.01060 

-.03350 

.05210 

GRADIENT 

-.00146 

.00192 

.00020  -.00200 

-.01760 

-.00036 

-.00342 

.00361 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  330 


CAS  ORB  TC5  AT30.3 


(PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.1) 


IA0MM3)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109.0000  IN.  XO 

ALPHA 1 • 

2.000 

STAB  • 

-3.200 

LREF  - 

H7H.8I00 

IN.  YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  - 

936.6600 

IN.  ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  “ 

3,000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  • 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-6  « 

000 

lORB  - 

4.000 

RUN  NO 

. 473/  0 

RN/L  - 

2,92  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.^g^ 

-12.109 

3.97190 

. 12000 

.02440 

.02190 

.18770 

.OIOSO 

.03340 

-.12060 

.^99 

-10. la^ 

3.97670 

.11770 

.02350 

.02340 

.16790 

.00380 

.03130 

-.08710 

.H99 

-8.102 

3 97860 

.11830 

.02400 

.02300 

.13020 

.00140 

.02640 

- 06490 

-6.0^7 

3.98610 

.11440 

.02560 

.0269Q 

.10550 

- 00040 

,02020 

- 04370 

.500 

-H.071 

4.00350 

.10440 

.02670 

.03050 

.06980 

-.00100 

,01260 

-.02580 

.500 

-3.074 

3.99950 

.10750 

.02090 

.03550 

.05000 

- OOlOO 

.00840 

-.01730 

.500 

-1.993 

3.99840 

.10610 

.03090 

.03470 

.02860 

-.00080 

.00400 

-.00890 

.501 

-1.03B 

3.99860 

.10760 

.03150 

.03470 

.01290 

-.00120 

.00130 

-.00040 

.501 

-.019 

3 99710 

10870 

.03200 

.03400 

-.00840 

-.00070 

- 00180 

.00630 

.501 

1.000 

3.99620 

.11380 

.03230 

.03150 

-.02450 

-.00140 

-.00420 

.01620 

.501 

2.026 

3.99090 

.11520 

.03080 

.02950 

-.04310 

-.00140 

-.00850 

,02440 

501 

2 954 

3 98700 

.11750 

.02970 

,02680 

-.06230 

-.00130 

-.01270 

.03230 

.501 

4.071 

3.98260 

.12040 

.02860 

,02290 

-.08160 

-.00160 

-.01700 

04210 

.501 

5,969 

3.96840 

.12430 

.02740 

.01580 

-.11680 

-.00160 

-.02410 

.05730 

,501 

7.954 

3.96480 

.12190 

.02580 

.01420 

-.14920 

-.00340 

-.03020 

07070 

.501 

9 083 

3.96QB0 

.11920 

,02480 

.01430 

-,16410 

-.00550 

-.03270 

09360 

.501 

10.191 

3.96060 

.11940 

.02620 

.01360 

-.17180 

-.01020 

-.03360 

.11560 

.500 

ia.ii9 

3.9^*990 

.12720 

.02630 

.00760 

-.20220 

-.01180 

-.03750 

.13410 

GRADIENT 

- 00227 

.00168 

.00019 

-.00168 

-.01850 

- 00008 

-.00351 

.00829 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  331 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  - 


CA5  ORB  TC5  AT30.3  (PRES.  Kl  FO  HIS. 6 V9. 1) 


(AGM113)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

- 1109.0000  IN.  XO 

ALPHA  I *• 

2.000 

STAB  « 

474.8100 

IN.  YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

.000 

RUD-L  « 

936.6000 

IN.  ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-10  - 

.000 

ELV-08  " 

.0300 

Sl-2  « 

.000 

S3-4  « 

S5-6  - 

000 

I ORB  - 

RUN 

NO 

. 472/  0 

RN/L 

3.20  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.600 

-12.195 

3.99410 

.14030 

.02940 

.02140 

.18950 

.01070 

.03190 

-.16560 

.600 

-1C. 166 

3 99870 

13550 

,02780 

.02180 

.16750 

00490 

02980 

-.12230 

.599 

-8.074 

3.99870 

.13290 

.02770 

.02150 

.14020 

00090 

02600 

-.08530 

.600 

-6.009 

4.00630 

. 12760 

.02030 

.02690 

.10850 

-.00160 

.02000 

-.05380 

.600 

-4.014 

4.02270 

.12140 

.02970 

.03310 

.07160 

- 00200 

.01280 

-.03040 

.600 

-3.007 

4.01810 

.12170 

.03150 

.03190 

.05070 

-.00150 

.00020 

-.02050 

.599 

-1.995 

4 01900 

.12100 

.03320 

.03130 

.03010 

-.00100 

.00380 

- 01100 

.600 

-1.043 

4.02040 

.11820 

.03320 

.03220 

.01340 

-.00130 

.00120 

- 00010 

.600 

-.027 

4.01950 

.11710 

.03340 

.03300 

-.00740 

-.00020 

-.00160 

.00550 

600 

1.016 

4.01350 

.12410 

.03430 

,02950 

-.02590 

- 00060 

- 00430 

01810 

600 

2 016 

4.01280 

.12490 

.03260 

.02900 

-.04480 

-.00040 

- 00840 

02820 

.600 

3.016 

4.00990 

.12730 

.03120 

.02650 

-.06680 

-.00010 

- 01320 

03870 

.600 

4.086 

4 00120 

.13110 

.03070 

.02200 

-.08530 

-.00030 

-.01740 

.051 10 

.599 

6.075 

3 98400 

.13720 

.03040 

.01500 

-.12040 

-.00090 

- 02430 

07490 

.600 

8.113 

3.93140 

,13510 

.02940 

.01430 

-.15090 

-.00350 

-.02980 

10640 

600 

10.256 

3.97320 

13640 

.03120 

.OHIO 

-.16390 

- OU50 

- 031S0 

15970 

.600 

12.264 

3 95660 

.15090 

.03190 

.00150 

-.20460 

-.01220 

-.03590 

18280 

GRADIENT 

-.00216 

.00115 

.00005 

-.00113 

-.01920 

00021 

- 00355 

00991 

RUN 

NO. 

. 471/  0 

RN/L  « 

3.57  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.701 

-12.255 

4.01160 

,16580 

,03970 

.01850 

. 18840 

.01160 

.02990 

-.21220 

.701 

-10.158 

4.00810 

.16490 

.03660 

.01670 

, 16790 

,00540 

02770 

-.15570 

.700 

-8.103 

4.01330 

,15850 

.03510 

.01910 

.14190 

,00080 

,02460 

-.10680 

699 

-6.099 

4.02790 

.15050 

.03390 

.02530 

.11450 

- 00310 

. 02040 

-.06090 

.700 

-4.010 

4.03790 

. 14280 

.03440 

02950 

.07380 

-.00260 

01240 

- 03510 

.701 

-2.989 

4.03570 

.14070 

.03560 

.02890 

.05200 

-.00200 

.00780 

-.02290 

.701 

-2.069 

4.02670 

.14500 

. 03850 

.02510 

.03140 

-.00080 

.00370 

- 01610 

.700 

-1.016 

4.03190 

.13700 

.03740 

.02800 

.01330 

-.00110 

00080 

-.001 10 

.699 

.020 

4.03080 

,13700 

.03770 

02760 

-.01150 

.00060 

-.00200 

00390 

.700 

1.045 

4.02610 

. 14250 

03830 

.02600 

-.02750 

.00010 

-.00420 

.01680 

.699 

1.961 

4 03210 

.14230 

.03680 

02740 

-.04600 

.00060 

- 00830 

.02880 

.700 

3.017 

4.03110 

,14480 

.03540 

02660 

-.06780 

.00140 

-.01310 

.03990 

.700 

4 021 

4.01890 

.14910 

03540 

.02250 

- 08700 

00120 

-.01730 

.05490 

.699 

6.099 

4.00280 

.15750 

.03640 

.01600 

-.12120 

-.00060 

-.02360 

.09190 

.699 

8.074 

3.99290 

.16430 

.03760 

01130 

-.15110 

-.00320 

-.02800 

.13000 

.700 

10. 156 

3.97750 

♦ 17020 

.04010 

.00510 

-.17560 

-.00870 

- 03080 

18460 

.700 

12.256 

3,95650 

.17470 

.04170 

-.00240 

-.20320 

-.01270 

-.03450 

.23030 

GRADIENT 

-.00140 

. 00062 

.00001 

-.00053 

- 01987 

.00049 

-.00349 

.01092 

-3  200 
.000 

3.000 
.000 

4.000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  332 


SREF  - 
LREF  • 
8REF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT3B.3 


(PRES*  Kt  FO  HIS. 6 V9. 1) 


(AOMHH)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

» 1109 

0000  IN.  XO 

ALPHA I « 

e.ooo 

STAB  - 

-3.200 

H7H  8100 

IN.  YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

936.6800 

IN.  ZMRP 

- 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  « 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB  • 

4.000 

RUN  NO 

484/  0 

RN/L  • 

l.Ol  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.1H9 

-12,003 

7,82470 

.20310 

.04570 

.03220 

. 17090 

-.00240 

.03790 

- 00790 

151 

-9.995 

7.82440 

.20240 

.04630 

.03360 

. 14330 

-.00340 

.03310 

-.00620 

mg 

-7.994 

7.82690 

.20310 

.04870 

.04020 

. 1 1570 

-.00810 

.02710 

- 00530 

.150 

-6.007 

7.82970 

.20420 

.05060 

.04410 

.08510 

-.00140 

.01950 

-.00400 

.ms 

-5.031 

7.83070 

.20260 

.05180 

.0472^ 

.07190 

- OOllO 

,01570 

-.00330 

.150 

-4.013 

7.83030 

.20310 

.05250 

.05170 

,05690 

-.00150 

01170 

- 00230 

150 

-2.075 

7.82880 

.20260 

.05540 

.04980 

,02840 

-.00080 

.00360 

-.00100 

.150 

-.953 

7.82870 

.19970 

.05710 

.05110 

.01120 

-.00130 

00010 

.00010 

.151 

.072 

7.88820 

.20350 

.05800 

.05060 

-.00330 

-.00120 

-.00270 

.00080 

.150 

1,028 

7.82780 

.20920 

.05810 

.04730 

-.01650 

-.00180 

-.00540 

.00170 

.149 

1.616 

7.82860 

.21140 

.05770 

.04410 

-.02840 

-.00210 

-.00830 

.00250 

.151 

1.997 

7,82640 

.21320 

.05720 

.04430 

-.03340 

-.00200 

-.00940 

,00280 

.151 

3.029 

7 82650 

.21380 

.05650 

.04110 

-.04900 

-.00220 

-.01380 

.00370 

.149 

3.950 

7.B2520 

.21570 

.05610 

.03910 

-.06290 

-.00290 

-.01760 

00470 

.151 

6.020 

7 82360 

.21200 

.05350 

.03390 

-.09600 

- 00180 

-.02630 

.00620 

.150 

7.994 

7.82190 

,20720 

.05120 

.03220 

-.12940 

-.00230 

-.03360 

00800 

,150 

10.051 

7.82040 

.20590 

.04930 

02770 

“. 15620 

- 00330 

-.03970 

00990 

.151 

12.039 

7.81720 

.21310 

.04990 

.01910 

-.18060 

-.00650 

- 04460 

01260 

GRADIENT 

-.00056 

.00201 

.00041 

-.00166 

-.01508 

-.00020 

-.00355 

.00089 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  333 


SREF  “ 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  « 


REFERENCE  DATA 

3690.0000  50  FT.  XMRP  • 

474  8100  IN.  YMRP  - 

936.6800  IN.  2MRP  « 

.0300 


CA5  ORB  TC5  AT38.3  (PRES. 


1109  0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


K\  FO  H15.6  V9.I) 


ALPHA I 
RUD-U 
ELV-I9 

si-e 

S5-6 


(AOMUH)  ( 80  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


6 000 

STAB  • 

-3,200 

.000 

RUD-L  - 

.000 

.000 

ELV-00  “ 

3 000 

.000 

S3-4 

000 

.000 

TORB 

4.D00 

RUN  NO. 

, 479/  0 

RN/L  * 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

299 

-12.047 

7.84630 

.21050 

.300 

-10.051 

7.84820 

.21110 

300 

-0.102 

7.85110 

21150 

300 

-5  971 

7.85340 

.21390 

.300 

-4.118 

7.85930 

20750 

301 

-2.907 

7.85790 

.20770 

301 

-I ,994 

7.85660 

20820 

.300 

-.980 

7.85680 

.20600 

.299 

.026 

7.85560 

.20860 

.300 

1 054 

7.85540 

21260 

.301 

2 005 

7 85460 

21440 

.300 

3.081 

7.85140 

.21610 

.301 

4.025 

7.85010 

.21880 

300 

6 071 

7.84560 

21830 

.299 

8.055 

7.04010 

.21340 

.300 

10.015 

7.83890 

.21140 

300 

12.071 

7.83100 

.22000 

GRADIENT 

-.00101 

.00146 

RUN  NO 

. 478/  0 

RN/L  - 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

.500 

-12  083 

7.90430 

.22890 

501 

-10  037 

7.90B40 

.22760 

.499 

-e  064 

7.90810 

.22760 

500 

-6.064 

7 91240 

.22560 

.500 

-4  077 

7.92310 

.22070 

.500 

-2  909 

7.92210 

.22170 

.500 

-1  999 

7 92150 

22050 

.500 

-.973 

7.92300 

.21820 

.501 

.048 

7.92260 

.21950 

.500 

1.027 

7.91050 

.22460 

.500 

2 030 

7.91340 

.22760 

.500 

2.939 

7.91 180 

.22930 

.500 

4 073 

7 90320 

.23280 

.500 

6.085 

7 89470 

,23530 

.501 

8.067 

7,89300 

.22900 

500 

10.153 

7 88900 

.22670 

.500 

12.197 

7 87800 

.23820 

GRADIENT 

- 00216 

.00153 

1.93  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

. 03200 

.02900 

. 16730 

. 00280 

.03300 

.03180 

.14560 

-.00120 

.03460 

.03300 

.11760 

-.00070 

.03690 

.03430 

.08600 

- 00000 

.03820 

.04360 

.05700 

- 00080 

.03990 

.04380 

03890 

-.00070 

.04150 

,04410 

.02510 

- 00070 

.04260 

.04530 

01050 

-.00130 

.04320 

.04400 

-.00640 

-.00100 

.04300 

.04040 

- 02200 

- 00160 

.04220 

.03840 

- 03640 

- 00160 

.04140 

.03630 

-.05350 

-.00170 

.04090 

.03240 

-.06830 

-.00180 

.03840 

.02770 

- 10270 

- 00030 

.03570 

.02590 

13280 

-.00010 

.03440 

.02350 

-.15680 

-.00280 

.03450 

.01120 

- 18350 

-.00430 

.00029 

-.00137 

-.01536 

- 00015 

93  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5 00 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

.03410 

.03220 

. 16590 

.00470 

03250 

.03300 

. 15080 

-.00180 

.03390 

.03290 

.12050 

-.00170 

.03540 

,03520 

08990 

-,00160 

. 03680 

04270 

,06030 

-.00150 

.03860 

.04240 

.04200 

- OOllO 

.03990 

04290 

,02570 

-.00100 

.04030 

.04430 

.01090 

- 00120 

.04080 

,04370 

-.00700 

-.00040 

.04130 

,04050 

- 02250 

-.00090 

.04030 

.03810 

-.03960 

-.00040 

. 03970 

.03340 

-.05500 

-.00020 

.03910 

.03110 

-,07160 

-.00020 

.03770 

02470 

-,10510 

.00100 

,03550 

.02520 

-.13380 

.00050 

.03550 

.02520 

-.15430 

-.00430 

.03730 

.01510 

-. 17970 

- 00590 

.00024 

-.00133 

- 01621 

.00016 

CSL  01 ORB 

.03870  - 03040 

.03450  -.08800 

.02860  -.02380 

,02080  - 01640 

01890  -.01030 

.00790  - C0660 

00410  -.00360 

.00090  .00040 

-.00220  .00300 

- 00530  .00710 

-.00930  .01020 

-.01390  01390 

-.01790  01720 

- 02610  .02180 

-.03350  .02760 

-.03860  .03690 

- 04390  04440 

- 00363  00338 


CSL  DIORB 

03920  -.10290 

.03480  - 06960 

02890  - 05510 

.02150  - 03990 

.01330  -.02450 

.00820  - 01590 

00410  - 00800 

.00100  00020 

-.00200  .00550 

-.00490  .01470 

-.00950  02210 

-.01360  .02910 

-.01880  .03030 

-.02670  .05080 

-.03370  .06780 

-.03040  .09700 

-.04340  .11610 

-.00370  00760 
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CA5  ORB  TC5  AT38.3 


(PRES.  K1  FO  H15.G  VB. 1) 


(AGM114)  ( 80  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

8690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

ALPHA I - 

6.000 

STAB 

at 

-3.800 

LREF 

M 

474.8100 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YO 

RUD-U  « 

000 

RUD-L 

M 

.000 

SREF 

m 

936.6600 

IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-I9  « 

.000 

ELV-00 

tt 

3.000 

SCALE 

m 

.0300 

Sl-8  - 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB 

m 

4 000 

RUN  NO 

. 477/  0 

RN/L  • 

3.31  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

600 

-18.881 

7.93980 

.84740 

03980 

.03830 

. 16440 

00610 

.03730 

- 14430 

.600 

-10  121 

7.94310 

.84580 

.03740 

.03410 

.15050 

-.00060 

.03390 

-.09860 

.600 

-6.058 

7.94070 

84400 

03790 

.03210 

.18840 

-.00840 

.08870 

- 07060 

.601 

-6.038 

7.94810 

.84150 

.03660 

.03540 

.09330 

-.00860 

08160 

-.04980 

.600 

-4.039 

7.95860 

.83540 

.03910 

.04070 

.06870 

-.00850 

.01330 

-.08870 

.601 

-8.998 

7.95480 

.83660 

040B0 

.04000 

.04480 

-.00190 

.00830 

-.01870 

.600 

-2.015 

7.95430 

.23500 

.04810 

.04040 

.08750 

-.00180 

00410 

- 01060 

.600 

-1.050 

7.95660 

,23140 

.04190 

,04180 

.01290 

-.00130 

.00180 

-.00070 

.600 

-,050 

7.95790 

.88990 

.04800 

.04290 

-.00600 

.00010 

-.00170 

.00400 

.601 

U020 

7.94930 

.83770 

.04340 

,03870 

-.08330 

.00000 

-.00480 

.01540 

.600 

8.067 

7.94950 

.83950 

.04810 

.03750 

-.04100 

.00060 

-.00940 

.08470 

.600 

3,059 

7.94580 

.84810 

.04180 

.03500 

-.05790 

.00110 

-.01390 

.03390 

.601 

4.066 

7.93750 

84560 

.04100 

.03070 

-.07430 

.00140 

-.01840 

04^30 

.600 

5 994 

7.92580  ' 

.84990 

.04100 

.08460 

-.10430 

.00170 

-.08620 

.06350 

,601 

8,109 

7.98550 

.84450 

.03910 

.08680 

-.13440 

,00080 

-.03350 

,08940 

.600 

to  108 

7 98860 

.84360 

.04090 

.08550 

-.15050 

-.00510 

-.03700 

.13140 

.601 

18.166 

7.90370 

.85960 

.04330 

.01400 

-.17840 

-.00610 

-.04830 

. 15580 

GRADIENT 

-.00808 

.00182 

.00017 

-.00106 

- 01690 

.00040 

-.00378 

00882 

RUN  NO 

, 476/  0 

RN/L  * 

3.6a  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.699 

-18.194 

7.97440 

.87160 

.05380 

.03380 

.16640 

,00590 

.03510 

-.17960 

.639 

-10,115 

7.97150 

.27190 

.04890 

.03160 

. 15090 

.00080 

.03830 

-.12740 

700 

-0.166 

7,97080 

.27000 

.04780 

.03100 

. 18790 

-.00300 

.02880 

-.08770 

.699 

-6. 158 

7.98830 

.86460 

04560 

.03500^ 

.09880 

-.00380 

.08800 

- 05940 

.700 

-4  020 

7.98780 

.25880 

.04580 

,03850 

.06590 

-.00340 

.01310 

-.03160 

.699 

-3.035 

7.98450 

.85790 

04580 

.03760 

.04810 

-.00870 

.00850 

-.08060 

.700 

-8.088 

7.97880 

.26080 

.04870 

,03510 

.08910 

-.00110 

.00410 

-.01470 

700 

-.961 

7.98600 

.25100 

.04650 

.03930 

.01200 

-.00100 

.00070 

-.00160 

,700 

-.010 

7.98630 

.85010 

.04680 

.03970 

-.00760 

.00070 

-.00190 

,00170 

.700 

.963 

7,97850 

.85870 

.04860 

.03540 

-.08300 

.00080 

-.00450 

.01330 

.700 

1 .997 

7.98160 

.85960 

.04710 

.03650 

-.04840 

.00190 

-.00940 

.02340 

.700 

3 079 

7.97930 

.26870 

.04660 

.03510 

-.06150 

.00890 

-.01430 

.03310 

.700 

4.037 

7.97170 

.86550 

.04710 

.03180 

-.07790 

.00350 

-.01870 

04370 

700 

6.118 

7.96180 

.87190 

.04870 

.08670 

-.10600 

' .00880 

-.08610 

.07750 

.699 

0.148 

7,95480 

.87300 

.04960 

08530 

13590 

.00140 

-.03860 

.10750 

.700 

10.137 

7.94780 

.87550 

.05850 

08840 

15720 

-.00880 

-.03610 

15240 

.700 

18.166 

7.98780 

.80140 

.05540 

.01360 

-.18010 

-.00560 

-.04050 

.19000 

GRADIENT 

-.00134 

.00076 

.00014 

-.00058 

-.01788 

.00066 

-.00375 

.00918 
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SREr  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT30,3  (PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.1)  (AGM1I5)  ( 2C  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690  00 00 

SQ  FT  XMRP 

- 1109 

0000  IN.  XO 

ALPHA I - 

0.000 

STAB 

-3.200 

8I0Q 

IN  YMRP 

. 

0000  IN,  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

000 

936  6800 

IN  ZMRP 

- 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  - 

3,000 

0300 

SI -2  « 

.000 

53-4 

.000 

S5-6  « 

000 

IOR0 

4.000 

RUN 

NO 

483/  0 

RN/L  “ 

t.9a  GRADIENT  INTERVAL  - -S 

00/  5 CO 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.300 

-12.002 

9.79490 

.26820 

.04350 

.03690 

,15670 

-.00040 

,04100 

-.03460 

.300 

-10.084 

9.79800 

.27060 

.04460 

.03680 

.13840 

- 003C0 

03670 

- 02660 

.300 

-0  017 

9.79790 

.27150 

.04670 

.03730 

,10990 

- 00260 

.03000 

- 02090 

30C 

-6  J03 

9.80250 

-27PB0 

.04900 

,03940 

.08170 

-.00120 

.02230 

- 01670 

300 

-4.034 

9.80600 

.26920 

05030 

,04790 

,05270 

-.00130 

01290 

- 0095C 

.300 

-3.042 

9.80740 

.27000 

.05170 

.04860 

.03800 

-.00100 

.00830 

- 00650 

.300 

-2.063 

9.80700 

.26870 

.05310 

,04900 

,02550 

-.00100 

.00430 

-.00360 

.300 

-1  029 

9 80660 

26710 

.05440 

.05010 

01120 

- 00110 

OOllO 

- 00020 

.301 

-.051 

9.00470 

.26950 

.05510 

.04970 

-.00450 

- 00060 

-.00190 

00220 

300 

.997 

9.80190 

.27470 

.05510 

.04530 

-.01920 

-.00100 

-.00520 

,00600 

.300 

2.003 

9.90070 

.27670 

05460 

,04340 

-.03430 

-.00070 

-.00950 

00900 

.300 

3.093 

9.79940 

.27780 

.05380 

.04130 

-.04980 

-.00070 

-.01440 

.01270 

.300 

4.016 

9.79990 

.27790 

.05280 

.03880 

-.06350 

-.00010 

- 01840 

01500 

299 

6 041 

9.79390 

27830 

.05090 

.03270 

-,09330 

00100 

- 02730 

02010 

.30J 

0.038 

9.78960 

.27250 

.04770 

.03130 

-,12390 

.00260 

-.03540 

.02460 

.301 

10.123 

9.78920 

,26970 

.04560 

.02940 

-,14730 

.00000 

- 04120 

.03400 

.300 

12.086 

9.78270 

.27810 

.04640 

.01760 

-.17310 

-.00020 

-.04670 

03960 

GRADIENT 

-.00108 

.00135 

.00033 

-,00123 

-.01445 

.00010 

- 00374 

00308 

RUN 

NO 

. 482/  0 

RN/L  » 

2,91  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12.130 

9.86570 

.28960 

.04390 

.03990 

,15890 

.00160 

,04130 

-.09480 

.500 

-10.079 

9.66250 

.28810 

.04290 

.03950 

,14130 

-t 00420 

.03780 

- 0632C 

.500 

-8.046 

9.86540 

.28710 

.04460 

.03880 

.11200 

-.00340 

.03070 

- 05050 

.500 

-6.070 

9.87190 

.28490 

.04600 

.04110 

.08300 

-.00200 

.02290 

- 03950 

.500 

-3.991 

9,87910 

26250 

,04730 

,04780 

,05510 

-.00210 

01340 

-.02210 

.501 

-3.022 

9.88390 

.28360 

,04880 

.04800 

,04060 

-.00170 

.00860 

-.01450 

.500 

-2.151 

9.87060 

.28240 

.05000 

,04830 

,02670 

-.00130 

.00480 

-.00840 

.500 

-1.036 

9,88270 

.27970 

. 05050 

.05030 

,01100 

-.00110 

,00120 

-.00050 

.501 

.013 

9.88390 

.28140 

.05130 

. 04930 

-,00690 

-.00010 

-.00200 

00440 

.500 

1 .052 

9,87890 

.20690 

,05190 

,04570 

-,02160 

-,00030 

-,00520 

.01200 

.499 

1.999 

9.97380 

.2BB40 

. 05080 

. 04350 

-.03620 

.00040 

-,00950 

.01880 

.501 

3.044 

9.87280 

.29100 

,05030 

.04070 

-.05220 

.00090 

-.01430 

.02650 

.500 

3.957 

9.86S20 

.29170 

, 04960 

.03800 

-.06530 

.00140 

- 01860 

03260 

.499 

6.040 

9,85810 

,29360 

.04800 

.03090 

-.09520 

. 00200 

-.02800 

, 04750 

.500 

8.052 

9.85390 

.28830 

.04620 

.03110 

-.12570 

.00330 

-.03620 

.06000 

.501 

10  065 

9 85540 

.28560 

.04580 

.03280 

-.14340 

-.00120 

- 04120 

0882C 

.500 

12  080 

9.84460 

.29680 

.04720 

.02340 

-.16900 

-.00180 

-.04670 

10360 

GRADIENT 

-.00149 

.00130 

.00028 

-.00125 

-.01528 

,00043 

-.00393 

.00678 
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CAS  ORB  TC5  AT38.3 


(PRES^  Kl  FO  H15.6  V9, I) 


<AGMU5)  « 20  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690,0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1109,0000 

IN. 

XO 

LREF 

m 

H74.8100  IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YO 

BREF 

SCALE 

m 

m 

935.6800  IN. 
0300 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

M 

0,000 

STAB 

•3.200 

RUO-U 

■1 

,000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

■* 

.000 

ELV-00 

3.000 

SI“2 

m 

,000 

S3-H 

000 

S5-B 

m 

.000 

I ORB 

‘♦.OOO 

RUN  NO,  HBt/  0 RN/L  • 


3,20  GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5,00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

Ct 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-12,127 

9.91520 

,30610 

,05070 

.04170 

.15640 

.00170 

.04060 

- 12670 

.600 

-10.083 

9.90980 

.30610 

.04830 

.03910 

.14090 

-,00330 

03690 

- 08850 

.599 

-0,032 

9.90950 

,30260 

.04900 

.03880 

.11410 

-,00420 

.03110 

-.06480 

.600 

-6.022 

9.91750 

.29920 

.04930 

.04220 

.08530 

-.00340 

.02300 

-.04700 

.601 

-4.008 

9.92570 

.29600 

.04960 

.04670 

.05870 

-.00330 

.01380 

-.02530 

.600 

-3.024 

9.92210 

.29670 

.05100 

.04640 

.04260 

-*00260 

00890 

-.01630 

.600 

-2.021 

9.92260 

.29570 

.05250 

.04700 

.02620 

-.00150 

00430 

- 00920 

,600 

-1.036 

9.92810 

.29090 

.05190 

.04940 

.01190 

-.00120 

.00110 

-.00050 

.600 

,012 

9.92470 

.29140 

.05260 

.04890 

-.00680 

.00030 

-.00200 

.00370 

.600 

1,081 

9.91840 

.29970 

.05410 

.04400 

-.02290 

.00060 

-.00540 

.01370 

.600 

1.966 

9.91700 

,30010 

.05280 

,04400 

-.03690 

.00130 

-.00950 

.02070 

.599 

4.045 

9.90460 

30470 

.05180 

,03770 

-.06980 

00290 

-.01930 

.03800 

.600 

6.046 

9.89440 

30790 

.05220 

03190 

-.09610 

.00280 

-.02830 

06040 

.600 

8.084 

9.89620 

.30390 

.05000 

.03370 

-, 12640 

.00390 

-.03640 

07780 

.599 

10.138 

9.89250 

.30400 

.05160 

.03330 

-,14170 

-.00180 

-.04060 

.11970 

.600 

11.837 

9.87810 

,31850 

,05390 

.02400 

-.16610 

-.00200 

-.04510 

13720 

.600 

12.095 

9.87610 

,32080 

.05440 

.02220 

-.16780 

-.00220 

-.04550 

.13980 

GRADIENT 

-.00220 

.00106 

,00029 

-.00098 

-.01595 

.00077 

-.00390 

00767 

RUN  NO 

. 480/  0 

RN/L  • 

3.60  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA, 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.199 

9.95400 

.33240 

.06650 

.03800 

.16610 

.00130 

.03710 

-.15790 

,699 

-10.247 

9 94B60 

.33210 

,06350 

.03760 

.14480 

-.00240 

03350 

-.11540 

.700 

-8.064 

9.95280 

.32260 

.06010 

.04010 

.11790 

-.00510 

.02960 

-.07600 

.699 

-6.077 

9.96570 

.31780 

,05810 

.04490 

.09360 

-.00610 

.02320 

-.04620 

.700 

-4.037 

9 96890 

.31570 

,05700 

.04660 

.06350 

-,00460 

01380  * 

-.02610 

.700 

-3,121 

9 96710 

.31550 

.05740 

04590 

.04760 

-.00360 

.00930 

-.01710 

,700 

-2,037 

9.95970 

,31960 

.06110 

.04240 

.02650 

-.00140 

.00390 

-.01210 

.700 

-,997 

9.97140 

.30660 

.05840 

,04760 

.01140 

-.00090 

.00060 

-.00210 

,700 

.037 

9.98910 

.30870 

♦05910 

04690 

-.00020 

.00110 

-.00210 

.00070 

.699 

1.023 

9,96140 

.31690 

.06090 

.04290 

-.02320 

.00150 

- 00520 

,01110 

,700 

2,054 

9.96480 

.31720 

.05950 

.04410 

-.04050 

.00280 

-.00980 

.01840 

,700 

3.029 

9.96290 

.31870 

.05070 

.04330 

-.05840 

,00440 

- 01470 

.02510 

.700 

4.000 

9.95480 

.32160 

.05960 

.03960 

-.07420 

00540 

-.01940 

.03400 

.699 

6 052 

9 94600 

.32510 

,06130 

.03650 

-.09080 

,00440 

-.02760 

.06630 

.700 

e 096 

9 94380 

.32790 

.06290 

.03480 

-.12910 

.00480 

-.03400 

.09060 

.699 

10.219 

9.92900 

,33390 

,06750 

.02960 

-, 15020 

.00000 

-.03730 

.13910 

.701 

12.159 

9 91980 

.33340 

.07100 

.02520 

-.17720 

-.00010 

-.04170 

.16280 

GRADIENT 

-,00112 

.00059 

.00022 

-,00059 

-.01706 

.00123 

- 00391 

.00725 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  337 


SREF  • 
LREF  • 
BREF  « 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  " 

^74.8l00  IN.  YMRP  « 

936.6800  IN.  2MRP  * 

.0300 


CAB  ORB  TC5  AT38.3  (PRES. 


U09.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


Kl  FO  HI5.6  V9.n 


BETA  “ 
RUD-U  - 
ELV-IB  - 
Sl-2  - 
S5-6  - 


(AGM116)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


000 

STAB 

1 000 

000 

RUO-L 

.000 

000 

ELV-00 

3.000 

000 

S3-4 

.000 

000 

IOR0 

4 000 

RUN  NO.  468/  0 RN/L  • 1.93 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

.300 

-.150 

-.03010 

-.00460 

.03230 

.299 

.766 

-.02990 

.01610 

.03190 

.300 

1.530 

-.03010 

.03770 

.03170 

.301 

2.000 

-.03010 

.05040 

.03200 

.300 

2.473 

-.02330 

.06160 

,03190 

.301 

3.399 

-.03040 

.08480 

.03250 

.299 

4.185 

-.03040 

.10640 

.03360 

.300 

5.109 

-.02350 

,13160 

.03530 

.300 

5.896 

-.03060 

.15380 

.03750 

.299 

6 819 

-.03060 

.17910 

. 04020 

.300 

7.739 

-.03070 

.20690 

.04400 

.300 

6 426 

-.02390 

.22750 

.04750 

299 

9.327 

-.03090 

.25520 

.05270 

.300 

10.125 

-.02420 

.27930 

, 05780 

.299 

11.093 

-.02440 

.30570 

. 06430 

.300 

12  053 

- 03140 

.33090 

.07150 

.299 

12  834 

-.03170 

.34980 

.07800 

.299 

13.780 

-.03170 

.36540 

.08540 

300 

14.629 

-.02480 

.37750 

.09200 

.300 

15  643 

- . 02490 

.30840 

.09910 

.300 

16  505 

-.02500 

.39560 

.10570 

.299 

17  245 

-.01830 

.39850 

.11070 

.300 

17  587 

-.02520 

.39050 

.11280 

GRADIENT 

.00013 

02552 

.00028 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.02360 

- 00410 

-.00180 

-.00130 

00260 

.02660 

-.00430 

-.00130 

- 00150 

.00280 

.02900 

-.00300 

-.00120 

-.00150 

. 00260 

.03050 

-.00410 

-.00110 

-.00170 

.00260 

,03210 

-.00400 

-.001 10 

-.00170 

.00240 

.03430 

-.00390 

-.00100 

-.00180 

00230 

.03600 

-.00380 

-.00090 

-.00100 

. 00230 

♦03770 

-.00360 

-.00090 

-.00190 

.00230 

.03960 

-.00350 

-.00080 

-.00190 

.00210 

.04120 

-.00340 

-.00070 

-.00200 

.00210 

.04340 

- 00360 

-.00060 

-.00210 

.00200 

.04500 

-.00350 

-.00050 

-.00210 

00190 

.04760 

-.00380 

-.00040 

-.00210 

00180 

.04960 

- 00370 

-.00030 

-.00200 

00160 

.05200 

-.00320 

-.00020 

- 00200 

.00140 

.05490 

- 00300 

- OOOlO 

-.00200 

00130 

05800 

-.00200 

.00010 

-.00200 

00110 

.06350 

-.00310 

.00020 

-.00200 

.00100 

.06910 

-.00330 

.00020 

-.00190 

.00100 

07500 

-.00300 

.00030 

-.00210 

.00090 

.08230 

- 00320 

.00040 

-.00210 

.00000 

.08840 

-.00350 

.00060 

- 00190 

.00060 

09170 

-.00410 

00070 

- ooeio 

QOOGO 

.00269 

.00008 

.00000 

- 000 12 

-.00011 

DATE  SO  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  « CAS 


PAOE  330 


CAS  OR0  TC5  AT38.3 


(PRES.  Kt  FO  HJS.B  V9.U 


(AOMltG)  ( aO  JAN 


REFERENCE  DATA 


PARAtlETRlC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

1109 

0000  IN.  XO 

BETA  • 

.000 

STAB  - 

LREF  - 

474,0100  IN 

YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 

BREF  - 

936.6B00  IN. 

ZMRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

ELV-I0  « 

.000 

ELV-08  - 

SCALE  * 

.0300 

SI -2  - 

,000 

S3-4  - 

S5-6  - 

.000 

lORB  ■ 

RUN  NO. 

, 487/  0 

RN/L  - 

2.92  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

500 

-.144 

-.01970 

.00340 

.03540 

.02300 

-.00670 

-.00090 

-.00130 

.00600 

,501 

.779 

-.02000 

.02630 

,03410 

.02560 

-.00670 

-.00080 

-.00140 

.00570 

.500 

1.573 

-.02700 

.04720 

.03330 

,02760 

-.00660 

-.00080 

-.00150 

.00570 

.499 

1.966 

-.02720 

.05740 

.03280 

.0289P 

-.00650 

-.00070 

-.00150 

.00550 

.500 

S.509 

-.02720 

.07150 

.03270 

.03050 

-.00650 

-.00070 

-.00160 

.00550 

.500 

3.442 

-.02760 

.09510 

.03260 

.03290 

-.00640 

-.00060 

-.00160 

,00510 

.500 

4.273 

-.08770 

.11720 

.03330 

.03470 

-.00650 

-.00050 

-.00170 

♦00500 

.500 

5.221 

-.02800 

.14300 

.03460 

.03670 

-.00650 

-.00040 

-.00180 

.00480 

501 

5 998 

-.02120 

. 16400 

.03600 

.03660 

-.00610 

-.00040 

- 00180 

.00460 

,500 

6.923 

-.02120 

. 19060 

.03840 

04100 

-.00620 

-.00030 

-.00180 

00460 

,501 

7.844 

-.02160 

,21800 

.04170 

.04330 

-.00630 

-.00020 

-.00190 

.00420 

501 

8 848 

-.00800 

.24310 

.04530 

.04560 

-.00600 

-.00010 

- 00190 

00400 

,499 

9.554 

- 02900 

,27150 

.05020 

.04810 

-.00590 

.00000 

-.00190 

.00370 

,500 

10.340 

-.02220 

.29390 

.05490 

.05050 

-.00590 

.00000 

-.00200 

.00360 

.499 

11,328 

-.02250 

♦31770 

.05110 

.05440 

-.00550 

.00010 

-.00200 

00330 

,500 

12.269 

-.02270 

.33600 

.06730 

.05870 

-.00590 

.00030 

-.00210 

.00310 

.500 

13.055 

-.02320 

.35020 

.07290 

.06360 

-.00580 

.00040 

-.00200 

.00260 

.500 

14,026 

-.03040 

.36500 

.07990 

.07060 

-.00590 

.00050 

-.00190 

00240 

.501 

14.851 

-.02360 

.37410 

. 08530 

.07760 

-.00600 

.00050 

-.00190 

.00220 

.500 

15.806 

-.03770 

.38160 

.09120 

.08600 

-.00620 

.00070 

- 00200 

.00190 

.501 

16  764 

-.03110 

.38650 

.09670 

.09580 

-.00710 

.00090 

- 00820 

.00170 

.499 

17.550 

-.03150 

.39020 

.10140 

.10460 

-.00820 

,00120 

- 00230 

00130 

.500 

17.758 

-.03170 

.39160 

.10300 

.10690 

-.00810 

.00120 

-.00200 

.00100 

GRADIENT 

-.00200 

.02579 

-.00048 

.00269 

00006 

.00009 

-.00009 

-.00023 

75  ) 


1.000 

.000 

3.000 
000 

4.000 


DATE  aO  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE  339 


SREF  - 
LREF  ■» 
BREF  - 
SCALE  • 


CAS  ORB  TC5  AT30*3  <PRES»  K1  FO  HIS»6  V9.1) 


(AOM1I6)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA 

.000 

STAB  - 

1 000 

47if,8I00 

IN.  YMRP 

o 

.0000  IN,  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

936.6BC0 

IN.  ZMRP 

- 375  < 

,0000  IN,  ZO 

ELV-IB  ■ 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

.0300 

SI -2  “ 

.000 

S3-4  « 

.000 

S5-6  « 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO. 

► 486/  0 

RN/L  - 

3.29  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR3 

600 

-.761 

-.02660 

- 00330 

.03880 

.02010 

-.00700 

- 00040 

- 00140 

.00610 

.600 

.213 

-.02000 

01950 

.03670 

.02260 

-.00770 

-.00030 

- 00140 

.00590 

>600 

M2l 

-.01990 

.04300 

. 03530 

.02500 

-.00770 

-.00030 

-.00150 

.00590 

.600 

2.040 

-.02030 

' .06790 

.03440 

.02740 

-.00750 

-.00020 

-.00160 

00540 

.600 

2.827 

-.02050 

08780 

.03410 

02950 

-.00750 

-.00020 

-.00160 

00530 

.600 

3.634 

-.02750 

.10860 

.03410 

.03160 

-.00750 

-.00010 

- 00170 

00520 

.600 

4 558 

- 02080 

.13270 

.03480 

.03360 

- 00760 

- OOOlO 

- 00180 

00500 

.600 

5.523 

-.02090 

.15880 

.03610 

.03610 

-.00730 

.00000 

-.00180 

.00490 

.600 

6.317 

-.02810 

,18170 

.03780 

.03800 

-.00720 

.00000 

-.00180 

.00460 

.600 

7.251 

-.02840 

.21030 

04070 

.04020 

-.00710 

00010 

- 00190 

00430 

.600 

8 084 

-.03560 

.23540 

.04390 

.04250 

-.00700 

.00020 

-.00190 

00400 

.600 

8 >963 

->02900 

.26250 

04810 

.04510 

-.00670 

.00030 

- 00190 

.00370 

.600 

9.876 

-.02250 

.28910 

05310 

.04850 

-.00650 

.00040 

-.00200 

.00330 

.600 

10  651 

-.02970 

30800 

05780 

.05170 

-.00630 

.00040 

-.00200 

00310 

.5S9 

11.660 

-.02970 

.32880 

,06420 

.05680 

-.00640 

. 00050 

-.00220 

.00310 

.599 

12  535 

-.03000 

.34480 

.07030 

.06240 

-.00670 

.00070 

-.00230 

00270 

.599 

13,472 

-.030B0 

.35820 

.07660 

.05990 

- 00710 

.00080 

- 00210 

00190 

.600 

14.426 

-.03180 

37070 

08330 

07840 

- 00720 

00100 

- 00190 

00090 

.600 

15.164 

-.03230 

.37900 

.08830 

.08590 

-.00750 

.00110 

-.00160 

.00040 

,601 

16.146 

-.03270 

.38940 

.09550 

.09620 

-.00770 

.00120 

-.00140 

00000 

60  J 

17.025 

-.03370 

.40020 

.10280 

.10600 

-.00860 

.00150 

-.00130 

- oono' 

.600 

17.849 

-.03380 

.41120 

11050 

11420 

-.00870 

00140 

- OOllO 

-.00120 

GRADIENT 

.00012 

.02575 

-.00076 

.00257 

.00005 

.00005 

-.00008 

-.00020 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  3H0 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ  FT, 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

xo 

LREF  - 

H74.8I00 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  “ 
SCALE  - 

936.6800 

.0300 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

m. 

ZO 

(PRES,  Kl  FO  HIS. 6 V9.1)  (AGM116)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

«i 

000 

STAB 

H 

I 000 

RUO-U 

91 

000 

RUO-L 

ai 

.000 

ELV-re 

m 

.000 

ELV-OB 

M 

3.000 

Sl-2 

■ 

.000 

S3-H 

■1 

.000 

S5-6 

n 

.000 

I ORB 

K 

H.OOO 

RUN  NO 

485/  0 

RN/L  • 

3.60  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

SETA 

CL 

CD 

CLH 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

-.750 

-.01330 

.00310 

,04290 

.01770 

-.00930 

.00000 

-.00140 

.00550 

.700 

.231 

-.00700 

.03270 

.04060 

.01990 

-.00920 

.00010 

-.00150 

.00500 

.700 

1.118 

- 00730 

.05620 

.03910 

.02220 

-.00920 

.00020 

- 00160 

00460 

.700 

2.043 

-.01460 

.08170 

.03010 

.02470 

-.00910 

.00030 

-.00160 

.00420 

.700 

2.818 

-.00800 

.10100 

,03770 

.02670 

-.00900 

.00030 

-.00170 

.00390 

.699 

3 685 

-.00820 

. 12390 

.03770 

.02850 

-.00910 

.00040 

-.00180 

00380 

.700 

H.629 

-.00890 

. 15070 

.03870 

.03060 

-.00930 

.00060 

-.00180 

.00310 

.700 

5.575 

-.00890 

. 17740 

.04000 

.03300 

-.00890 

.00060 

-.00180 

00310 

.700 

6.316 

-.00930 

.19900 

.04170 

.03500 

- 00890 

.00070 

-.00190 

.00260 

.700 

7.251 

-.01650 

.22730 

.04470 

,03740 

-.00870 

.00070 

-.00190 

00230 

.700 

8.086 

-.02380 

25270 

.04820 

.03980 

-.00830 

.00080 

-.00200 

00200 

.700 

8.942 

-.03790 

.27860 

.05290 

.04280 

-.00810 

.00080 

- 00190 

00170 

.700 

3.051 

-.03860 

.30360 

.05870 

.04690 

-.00790 

.00100 

-.00200 

.00110 

.701 

10  505 

-.03870 

.31930 

.06360 

.05000 

-.00790 

.00100 

-.00210 

00090 

.700 

11.505 

-.03290 

.33780 

.07100 

.05620 

- 00790 

.00120 

-.00220 

-.00030 

.700 

12,401 

-.03420 

.35480 

.07950 

.06150 

-.00770 

00140 

-.00200 

-.00150 

.700 

13.129 

-.03530 

.36700 

.08560 

.06670 

-.00790 

.00160 

-.00190 

-.00270 

.701 

m.iio 

-.03710 

.38300 

.09720 

.07500 

-.00850 

.00190 

-.00130 

-.00460 

.701 

m.925 

- 03860 

.39650 

.10690 

.08160 

-.00900 

,00210 

-.00120 

-.00610 

700 

15.690 

-.03870 

41130 

.11840 

.09100 

- 00910 

.00220 

-.00120 

-.00620 

.700 

16.878 

-.03190 

.42590 

.13050 

.10260 

-.00920 

.00220 

- 00100 

-.00640 

700 

17.673 

- 03030 

.43730 

,14080 

.11230 

-.00920 

.00200 

-.00100 

- 00480 

,700 

17.998 

-.02980 

,44180 

.14510 

.11600 

-.00920 

.00180 

-.00080 

-.00420 

GRADIENT 

00040 

.02635 

-.00091 

.00244 

00002 

.00010 

-.00008 

- 00042 

GATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 


PAGE  341 


CAS  ORB  TC3  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  " 

3690.0000  SQ  FT 

XMRP  “ 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  • 

474.8100  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  “ 

936.6800  IN. 

2MRP  - 

375  0000 

IN. 

ZO 

SCALE  - 

,0300 

(PRES*  Kt  rO  H1S*6  V9*l)  (AOMM7)  ( HO  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

w 

000 

STAB 

-2  000 

RUD-U 

m 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

M 

.000 

ELV-OS 

3.000 

St-2 

u 

.000 

S3-H 

.000 

S5-6 

m 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  MO,  493/  0 RN/L  ■ 1,01  GRADIENT  INTERVAL  " -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

.149 

-.816 

-.03850 

-.02760 

.02030 

.151 

.206 

-.02470 

-.00560 

.02120 

.149 

1.088 

-.03160 

.01680 

♦02520 

.t51 

1.926 

-.03860 

.04050 

.02920 

.15! 

2.805 

- 03860 

.08160 

.03100 

151 

3.656 

-.03870 

.08230 

♦03400 

.150 

4 620 

-.03860 

. 10890 

.03780 

.150 

5.575 

-.03870 

. 13440 

.04270 

.149 

6.357 

-.02500 

. 15600 

.04720 

.149 

7.254 

-.02490 

♦18240 

♦05320 

.150 

8.027 

-.02500 

.20340 

.05870 

.150 

8.916 

-.02490 

.23330 

♦08760 

,150 

9 819 

- 02490 

.25850 

.07670 

.150 

10  636 

-.02510 

.28300 

.08360 

.150 

H.624 

-.02510 

♦30570 

.09160 

.149 

12.436 

-.03210 

.33060 

.10160 

.150 

13.378 

-.03910 

.34840 

.11090 

.150 

14.314 

- 02520 

.37050 

12110 

.151 

15.125 

-.03200 

.38000 

. 12930 

.151 

16.062 

-.02510 

.39100 

.13930 

.150 

16.865 

-.02500 

.39560 

. 14900 

.149 

17.545 

- 02510 

.39550 

. 15510 

ORAOIENT 

-.00136 

.02527 

.00336 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

,02620 

- 00640 

- 00200 

-.00140 

.00110 

♦02910 

-.00620 

- 00190 

-.00140 

.00110 

♦03320 

-.00610 

-.00190 

-.00160 

.00110 

.03450 

-.00430 

-.00180 

-.00190 

.00100 

,03750 

-.00720 

- 00160 

- 00200 

.00100 

,04000 

-.00560 

- 00150 

- 00210 

. 00090 

.04270 

-.00700 

-.00150 

- 00230 

.00100 

,04450 

-.00540 

-.00140 

-.00240 

.00090 

.04650 

-.00530 

-.00120 

-.00250 

,00080 

♦04880 

-.00670 

-.00110 

-.00260 

♦00D90 

♦05050 

-.00500 

-.00110 

-.00250 

.00080 

♦05400 

-.00630 

-.00100 

-.00260 

.00090 

.05860 

-.00630 

-.00100 

-.00250 

00080 

.05770 

-.00620 

-.00050 

-.00230 

00070 

.06060 

-.00440 

-.00060 

-.00250 

.00070 

.06320 

-.00590 

-.00040 

-.00240 

.00060 

.06750 

- 00570 

-.00020 

- 00230 

.00050 

07210 

-.00690 

-.00010 

-.00240 

.00060 

,07760 

-.00660 

- 00030 

-.00240 

.00070 

.08500 

-.00640 

-.00050 

- 00220 

,00070 

.09180 

-.007BO 

-.00050 

-.00210 

,00080 

, 09720 

-.00780 

-.00040 

-.00200 

,00070 

♦00303 

-.00007 

.00010 

-.00018 

-.00003 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  3H2 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690  0000 

SQ.FT, 

XMRP  » 

nog. 0000 

IN, 

XO 

LREF  • 

^7^.8100 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  “ 
SCALE  - 

936  6800 
.0300 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

(PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.U  (A0MU7)  < 20  JAN  75  \ 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

-2.000 

RUO-U 

.000 

RUD-L 

- 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

- 

3.000 

Sl-2 

.000 

S3-H 

■ 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB 

■ 

H.OOO 

RUN  NO.  M92/  0 RN/L  « 1.93  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DJORB 

301 

-.789 

-.02960 

-.02020 

.03250 

.02200 

-.00580 

-.00140 

-.00130 

.00310 

.299 

.228 

-.02260 

.00330 

.03100 

.02490 

-.00600 

- 00140 

-.00140 

.00310 

.299 

1.109 

-.02270 

.02540 

.03090 

.02769 

-.00630 

- 00130 

-.00160 

00310 

.299 

1.95H 

-.02990 

.04740 

.03110 

.03060 

-.00530 

- 00120 

-.00170 

.00280 

.300 

2.644 

-.08300 

.06910 

.03130 

.03310 

-.00550 

-.00110 

-.00180 

00280 

.300 

3.719 

-.02310 

.09160 

.03200 

.03530 

-.00540 

-.00100 

-.00190 

.00270 

.299 

4.662 

-.03000 

.11670 

,03340 

.03700 

-.00530 

-.00100 

-.00190 

.00270 

,300 

5.601 

-.03010 

.14380 

.03570 

,03890 

-.00560 

-.00090 

- 00200 

.00260 

.300 

6.388 

-.03010 

.16560 

.03800 

.04060 

-.00540 

-.00090 

- 00200 

,00260 

.300 

7.326 

-.03030 

.19320 

.04150 

,04300 

-.00530 

- 00070 

-.00210 

,00240 

.300 

8.084 

-.03040 

.21500 

.04480 

.04490 

-.00520 

-.00060 

- 00220 

.00230 

.300 

8.966 

-.03050 

.24200 

♦04970 

.04710 

-.00540 

-.00050 

-.00220 

.00220 

300 

9 873 

-.02380 

.27040 

.05550 

,04940 

-.00490 

- 00040 

-.00210 

00190 

.299 

to  683 

-.03780 

.29300 

.06060 

.05160 

-.00480 

-.00030 

- 00210 

00180 

.301 

11.655 

-.03770 

.31910 

.06740 

.05400 

-.00540 

-.00030 

-.00210 

.00190 

.300 

12.475 

-.03800 

.33990 

.07400 

.05880 

-.00490 

-.00010 

-.00210 

.00160 

.299 

13.444 

-.03820 

.35840 

.00190 

.06170 

-.00470 

.00000 

-.00210 

.00150 

.300 

14.369 

-.02430 

.37270 

,08920 

.06750 

-.00530 

.00010 

-.00200 

.00150 

.300 

15.236 

- 02440 

.38310 

.09580 

.07320 

-.00510 

.00020 

-.00210 

.00150 

.299 

16.195 

-.02430 

.39200 

.10280 

.07980 

-.00520 

.00020 

-.00830 

.00150 

300 

16.963 

-.03160 

.39580 

.10790 

.08570 

-.00510 

.00040 

-.00210 

.00120 

.301 

17.610 

-.03160 

39B20 

.11220 

09200 

-.00560 

00050 

- 00210 

.00120 

GRADIENT 

-.00008 

.02517 

.00020 

.00284 

.00014 

.00009 

- 00012 

-.00009 

date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  343 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

nos.oooo 

IN.  XO 

LREF  - 

474*eiOO 

IN. 

YMRP  •• 

.0000 

IN, 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

936.6B00 

.0300 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

(PRES*  Kl  FO  HiS.6  V9. 1)  (AGM117)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

m 

-2.000 

RUD-U 

.000 

RUO-L 

M 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SI-2 

.000 

S3-4 

m 

000 

S5-6 

000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO. 

, 491/0 

RN/L  - 

2.93  ORADIENT  INTERVAL  - -S, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIOR8 

.500 

-.746 

-.03320 

-.01140 

.03590 

*02120 

-.00710 

-.00100 

-.00180 

.00640 

.499 

.227 

-*03330 

.01140 

.03410 

.02380 

-.00710 

-.00090 

-.00140 

. 00630 

.499 

I.t03 

-.03350 

.03400 

.03290 

.02650 

-.00700 

- OOOBO 

-.00140 

.00610 

*499 

1.986 

-*03380 

,05740 

*03820 

*02930 

-.00710 

-.00080 

-.00150 

0D60Q 

.500 

2*823 

-.02690 

, 07820 

,03190 

*03110 

-,00700 

-.00070 

-.00160 

.00590 

.499 

3.621 

-*02710 

*09910 

,03810 

.03330 

-,00890 

o 

CD 

O 

o 

o 

1 

-.00180 

.00560 

.500 

4,647 

-*02730 

*18380 

,03290 

*03530 

-,00700 

-,00060 

-.00170 

*00540 

.500 

6,491 

-.02740 

.14970 

,03480 

.03770 

-,00700 

-.00080 

-.00180 

*00530 

.500 

6.166 

-.02760 

*16640 

,03860 

.03980 

-,00860 

-,00040 

-.00180 

.00510 

.500 

7.105 

-.08790 

.19570 

*03630 

.04150 

-,OO0BO 

-.00040 

-.00190 

00490 

.500 

7.947 

-.08800 

.22050 

.04140 

*04370 

-.00650 

- 00030 

-.00190 

00470 

.499 

e.780 

- 02840 

S4G10 

.04610 

,04610 

- 00650 

- 00020 

-.00200 

00440 

.499 

9.662 

-.02180 

.27380 

*05000 

04870 

-.00650 

-.00010 

-.00200 

00410 

.499 

10.414 

-.02890 

.29490 

*05450 

*05100 

-.00630 

.00000 

-.00200 

00390 

499 

11.391 

-.02900 

.31790 

* 06060 

*05480 

-.00610 

♦OOOlO 

-.00210 

.00380 

.500 

12.297 

-.02920 

.33640 

.06670 

.05920 

-.00620 

.00020 

-.00220 

00350 

.500 

13. 150 

-.02960 

,35040 

.07250 

.06470 

-.00660 

.00030 

-.00200 

.00320 

.499 

14.094 

-.03670 

.36430 

*07930 

*07150 

-.00650 

.00040 

-.00200 

.00300 

.499 

14.864 

-.02310 

.37290 

.08440 

,07790 

-.00610 

,00040 

-.00210 

. 00280 

.500 

15.821 

-.03020 

.38120 

.09050 

.08640 

-.00660 

.00060 

-.00210 

00260 

500 

16.750 

-.03050 

.38390 

,09530 

.09610 

-.00710 

00080 

-.00230 

00220 

.499 

17  618 

- 02430 

.36870 

.10070 

.10570 

- 00850 

.00110 

- 00210 

00160 

GRADIENT 

.00149 

. 02563 

-.00058 

.00270 

.00003 

.00008 

-.00009 

-.00019 

DATE  aO  JUN  75 


TA0ULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  34H 


CAS  ORB  TC5  AT30*3  (PRES*  K1  FO  H15.6  V9*  1)  (AGMM7)  ( aO  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

3690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

■ 

o 

to 

>0000  IN.  XO 

0ETA  « 

.000 

STAB  " 

-3.000 

LREF  - 

47^.8100 

IN.  YMflP 

m 

>0000  IN.  YO 

RUO»U  - 

.000 

RUO-L  « 

.000 

8REF  - 

936.6000 

IN  ZMRP 

• 375, 

0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

000 

ELV-00  - 

3.000 

SCALE  - 

*0300 

Sl-3  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6  » 

.000 

lORB  - 

4.000 

RUN  NO. 

. 490/  0 

RN/L  « 

3.3a  GRADIENT  INTERVAL  • -8, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

0ETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

,60t 

-.733 

-.04010 

-.00350 

.03810 

.03010 

-.00760 

-.00050 

-.00140 

. 00640 

*600 

.aaa 

-.03350 

.01900 

.03600 

.03310 

-.00790 

-.00040 

-.00150 

.00610 

.600 

i.im 

-.03360 

.04340 

.03460 

.03510 

-.00780 

-.00040 

-.00150 

00600 

.601 

a.oiH 

-.03370 

.08690 

.03380 

.03730 

-.00780 

-.00030 

-.00160 

.00590 

.601 

a. 801 

-.03700 

.00650 

.03340 

.03950 

-.00760 

-.00030 

-.00160 

.00570 

.600 

3.59^ 

-.03400 

,10700 

.03340 

*03160 

-.00760 

-.00030 

-.00170 

.00560 

.600 

H.459 

-.03430 

.13980 

.03400 

.03350 

-.00770 

-.00010 

- 00180 

00540 

.600 

5.411 

-.03460 

.15580 

.03530 

.03570 

-.00760 

-.00010 

- 00180 

.00510 

.600 

6.159 

-.03460 

.17730 

.03660 

♦03770 

-.00770 

.00000 

-.00190 

.00510 

.600 

7.091 

-.03490 

.30480 

.03940 

.04000 

-.00730 

.00000 

- 00190 

.00470 

599 

7.967 

-.03530 

.33110 

.04350 

.04330 

-.00730 

00010 

-.00190 

.00450 

600 

8.760 

-.03550 

,35620 

.04630 

.04460 

-.00700 

.00030 

-.00190 

,00430 

600 

9.641 

-.03090 

.38310 

.05090 

.04600 

-.00680 

.00030 

-.00300 

.00300 

.600 

10.351 

-.03590 

.30170 

.05540 

.05060 

-.00670 

.00030 

-.00310 

.00380 

.600 

11.388 

-.03590 

.33180 

.06130 

.05530 

-.00670 

.00040 

-.00310 

.00300 

601 

la.asi 

-.03960 

.33980 

.06760 

06070 

-.00600 

.00060 

-.00330 

.00330 

.601 

13.058 

-.03990 

.35330 

.07300 

.06650 

-.00710 

.00070 

-.00330 

,00300 

.599 

14  Oil 

-.03100 

.36440 

.07950 

.07470 

-.00750 

.00090 

-.00190 

.00180 

.600 

i4.eaa 

-.03150 

.37430 

.08510 

.08330 

-.00760 

.00100 

-.00190 

.00130 

.600 

15  714 

-.03930 

.38400 

.09130 

.09200 

-.00790 

.00110 

-.00150 

.00040 

.599 

16.640 

-.03370 

.39370 

.09850 

.10140 

-.00840 

.00130 

-.00160 

- 00010 

.599 

17  444 

-.03900 

.40370 

.10540 

.10980 

-.00830 

.00130 

-.00160 

.00060 

599 

17,890 

-.03340 

.40960 

.10970 

. 1 1530 

-.00910 

.00150 

-.00150 

- 00070 

GRADIENT 

.00100 

.03577 

-.00079 

.00365 

.00003 

.00007 

- 00007 

-.00018 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  QOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  3H5 


CAS  ORB  TC5  AT38.3  (PRES,  Kl  TO  H1B,6  V9,U 


(AOMl 17)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690,0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

BETA  • 

,000 

STAB 

■ 

-2  000 

LREF  - 

47^  0JOO 

IN. 

YMRP  • 

,0000 

IN, 

YO 

RUD-U  • 

.000 

RUD-L 

m 

,000 

BREF  « 

936.6800 

IN, 

ZMRP  «• 

375.C000 

IN, 

ZO 

ELV-I8  • 

,000 

ELV-OB 

w 

3.000 

SCALE  - 

,0300 

Sl-2  • 

,000 

S2-H 

m 

,000 

S5-6  ** 

.000 

I ORB 

m 

H.OOO 

RUN  NO. 

, 489/  0 

RN/L  a 

3.05  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

-.732 

-.02700 

,00930 

.04230 

.01720 

-.00920 

.00000 

-.00140 

.00570 

701 

.2H2 

-.03460 

.03300 

.04020 

.01950 

- 00950 

.00020 

-.00150 

00500 

700 

I 148 

-.03530 

056B0 

03860 

.02190 

-.00950 

00030 

-.00160 

00430 

.700 

! .818 

-.02830 

.07500 

.03780 

.02380 

-.00950 

.00030 

-.00170 

.00440 

.700 

2.055 

-.03530 

.00170 

.03760 

,02420 

-.00950 

.00030 

-.00160 

.00430 

,699 

2.745 

-.03560 

.09930 

03720 

.02600 

-.00950 

.00040 

-.00170 

00400 

.700 

3,581 

-,03580 

,12180 

.03730 

.02770 

- 00940 

.00040 

- 00170 

.00380 

.699 

4.426 

-.03590 

. 14490 

.03770 

.02980 

-.00920 

.00050 

- 00180 

.00370 

.700 

5.332 

-,02940 

,moo 

.03900 

,03220 

-.00920 

.00050 

-.00180 

.00330 

.700 

6.025 

-,03640 

.19140 

.04050 

,03380 

- 00900 

.00060 

- 00190 

.00320 

,700 

6.945 

-,03000 

,21860 

04320 

.03620 

-.00880 

00070 

-.00190 

00270 

.700 

7.850 

-.03730 

.24580 

.04660 

,03910 

-.00840 

00070 

- 00200 

.00230 

,700 

0.598 

-,03080 

,26850 

.05040 

.04120 

-.00820 

.00080 

-.00200 

.00190 

,700 

9.480 

-,03120 

,29380 

,05550 

.04490 

-.00780 

.00090 

-.00200 

.00150 

.700 

10  313 

-.03160 

31530 

.06160 

.04880 

- 00810 

.00100 

- 00210 

.00110 

699 

11.887 

-.03240 

.33430 

. 06870 

. 0S430 

-.00800 

00120 

- 00220 

00030 

,700 

12,868 

-.03350 

.35170 

,07730 

.06080 

-.00770 

.00130 

-.00190 

- 00080 

.700 

12.949 

-.04120 

.36330 

.08400 

,06530 

-.00780 

.00150 

-.00190 

-.00170 

.701 

13  880 

-.03640 

.39000 

09430 

,07280 

-.00860 

00190 

-.00180 

- 00380 

70 1 

14.781 

-.04500 

. 39420 

. 1 0450 

.08030 

- 00880 

.00210 

-.00140 

- 00560 

700 

15.664 

- 04610 

40830 

.11520 

.06820 

-.00940 

,00240 

- 00140 

- 00680 

700 

16.602 

-.03160 

.42310 

, 12670 

09890 

-.01000 

.00240 

- 00170 

- 00610 

,700 

17.427 

-.04440 

.43490 

.13710 

10970 

-.00960 

00200 

-.00100 

-.00500 

,701 

18.010 

-.04390 

.4H280 

. 14300 

.11590 

-.00990 

.00190 

-.00060 

-.00450 

GRADIENT 

-.00130 

.02639 

-.00090 

00245 

.00001 

.00008 

- 00007 

- 00037 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  *•  CAS 


PAGE  3H6 


CAS  ORB  TC5  AT38«3  <PRE3,  K1  FO  HtS«6  V9. I) 


(AOHUB)  ( SO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

S690  0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

It 09  0000 

IN.  XO 

ALPHA I • 

6.000 

STAB 

« 

-s.ooo 

LREF  - 

474.8100 

IN. 

YMRP  •• 

0000 

IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

BREF  - 

936  6300 

m. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-I0  “ 

000 

ELV-08 

m 

3 000 

SCALE  “ 

0300 

Sl-S  • 

000 

S3-4 

m 

000 

S5-6  • 

.000 

lORB 

m 

4.000 

RUN  NO*  498/  0 RN/L  « l.Ol  GRADIENT  INTERVAL  « -5  00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D1OR0 

.149 

-11.982 

7.80830 

.20020 

.04540 

.02910 

. 17020 

- 00200 

.03780 

-.00800 

151 

-10.009 

7 80830 

.19760 

.04620 

.03310 

.14180 

- 00250 

.03290 

- 00660 

.151 

-8.002 

7.81350 

.19850 

.04750 

.03809 

.11450 

-.00140 

.02710 

- 00560 

.150 

-5.907 

7.81490 

80090 

.05060 

.0398^) 

.08420 

-.00050 

.01950 

-.00430 

.150 

-3.993 

7,81650 

.19770 

.05210 

.04850 

♦05710 

-.001 10 

.01160 

-.00250 

.150 

-3.141 

7 81650 

.19850 

.05350 

.04870 

.04250 

-.00060 

.00790 

-.00190 

151 

-2.109 

7.81520 

.19930 

.05490 

.04820 

.02830 

-.00100 

.00360 

-.00090 

.150 

-1.071 

7.81480 

,19540 

.05670 

.04920 

.01260 

-.00130 

.00040 

.00000 

.150 

-.Oil 

7.81300 

.19750 

.05750 

.04890 

-.00350 

-.00130 

-.00260 

.00080 

.149 

t.oae 

7.81170 

.20350 

♦05700 

.04550 

-.01680 

-.00180 

-.00560 

.00170 

.149 

2.025 

7.81440 

.20820 

.05700 

.04190 

-.03270 

-.00230 

-.00950 

.00280 

.151 

4.006 

7.81280 

.20720 

.05410 

.03880 

-.06320 

-.00330 

-.01780 

.00500 

.150 

5.993 

7.80990 

.20570 

.05220 

.03450 

-.09500 

-.00210 

-.02640 

.00620 

149 

7.9B7 

7.80680 

,20330 

.05020 

.03130 

-.  13010 

-.00200 

-.03390 

.00790 

,149 

10.016 

7.80440 

.20120 

,04870 

.02630 

15720 

-.00240 

-.04010 

.00950 

.150 

12  080 

7.80010 

.20630 

.04920 

.01780 

-.18260 

-.00590 

-.04470 

.01240 

GRADIENT 

-.00052 

.00141 

.00037 

-.00124 

-.01485 

-.00029 

-.00352 

.00092 

RUN  NO.  497/  0 RN/L  - 1.93  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.300 

-12.061 

7.83830 

.20910 

,03270 

.02860 

. 16650 

, 00290 

.03880 

-.03880 

.299 

-10.017 

7.03540 

.21000 

.03290 

.03160 

. 14770 

-.00110 

.03440 

-.02820 

.299 

-8  054 

7,83840 

.21090 

.03470 

.03240 

, 1 1780 

-.00070 

.02840 

-.02310 

.300 

-6.062 

7,84110 

.21340 

.03700 

.03360 

.08850 

-.00070 

.02110 

-.01700 

.300 

-4.021 

7.84690 

.20810 

.03840 

.04310 

.05710 

-.00070 

.01250  • 

-.01030 

,300 

-3.063 

7.84640 

.20'670 

.04000 

.04310 

.04100 

-.00050 

.00810 

-.00720 

300 

-2  015 

7.84810 

,20590 

.04150 

.04360 

,02600 

-.00060 

.00400 

-.00380 

.300 

-1 .050 

7.84600 

.20500 

.04270 

.04450 

.01210 

-.00120 

.00100 

-.00020 

.300 

.025 

7,84590 

.20660 

.04330 

.04400 

-.00520 

-,00090 

-.00220 

.00270 

.299 

1 019 

7.84230 

.21200 

,04330 

.03950 

-.01980 

-.00150 

-.00500 

00650 

.299 

2.018 

7.84240 

.21320 

.04230 

.03770 

-.03590 

-.00150 

-.00940 

.01000 

.300 

3.018 

7.04070 

.21510 

.04160 

.03560 

-.05150 

-,00160 

-.01360 

.01340 

.300 

4.011 

7.83740 

.21740 

.04090 

.03170 

-.06650 

-.00170 

-.01770 

.01680 

.299 

6.056 

7.83300 

.21710 

.03850 

.02680 

-.10160 

-.00020 

-.02610 

.02150 

.301 

0.076 

7.83180 

.21320 

.03580 

♦02450 

-.13190 

,00010 

-.03370 

.02750 

.299 

10.077 

7.82910 

.21070 

.03460 

.02200 

-.15630 

-.00270 

-.03870 

. 03650 

.300 

12.057 

7.82160 

.21850 

.03430 

.01020 

-.18200 

-.00430 

-.04380 

.04420 

GRADIENT 

-.00116 

.00152 

.00028 

-.00140 

-.01533 

-,00016 

-.00361 

.00338 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  347 


CAS  ORB  TC3  AT30.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

269D.OOOQ 

SQ.FT, 

XMRP  «* 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

474,8100 

IN, 

YMRP  « 

.0000 

IN  YO 

8REF  - 
SCALE  - 

93S.60OO 

.0300 

IN, 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

(PRES.  K1  FO  H15.6  VB.U  (AGM110)  ( 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

m 

6 000 

STAB 

B 

-2  000 

RUO-U 

u 

000 

RUD“L 

- 

000 

ELV-*1B 

M 

000 

ELV-OB 

IP 

3.000 

SI -8 

« 

000 

S3-4 

V 

000 

S5-B 

IK 

000 

lORB 

Rt 

4,000 

RUN  NO 

. 496/  0 

RN/L  • 

2.93  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12.054 

7.88910 

.22680 

.03400 

.03190 

.16700 

.00430 

.03820 

-.10160 

.500 

-10.016 

7.B9150 

.22790 

.03260 

,03290 

.15110 

-.00180 

.03480 

- 06930 

.501 

-8.093 

7.89450 

.22770 

.03390 

03230 

.12210 

- 00160 

.02910 

- 05600 

.500 

-6  OIB 

7 89690 

.22520 

.03560 

.03500 

.09020 

-.00150 

.02150 

“ 04030 

.500 

-4.021 

7.90700 

.22030 

.03700 

,04240 

.05990 

-.00140 

.01310 

-.02450 

.500 

-3  003 

7 90600 

,22110 

.03870 

.04220 

,04270 

-,00110 

.00820 

-.01620 

501 

-2.069 

7 90620 

.21950 

.03990 

.04270 

02700 

-.00090 

00420 

- OOBSO 

.500 

-I.03B 

7.90700 

.21770 

.04050 

.04390 

.01180 

-.OOllO 

,00110 

-.00050 

.500 

014 

7.90670 

.21870 

.04100 

.04360 

-.00710 

-,00030 

-.00200 

.00500 

.499 

1.06B 

7 90220 

22410 

.04150 

.04010 

- 02300 

- 00070 

-.00510 

01450 

.500 

2.043 

7.89980 

.22680 

.04030 

.03790 

-.03880 

-.00040 

-.00930 

02140 

.499 

3.040 

7 89580 

.22920 

.03970 

.03520 

- 05530 

-.00010 

-.01380 

02900 

500 

4.045 

7,89020 

.23190 

.03920 

.03110 

- 07090 

-.00020 

- 01810 

03800 

.499 

6.050 

7.87910 

.23490 

.03790 

.02460 

- 10400 

OOlOO 

-.02650 

05000 

.499 

8.087 

7.87690 

.22870 

.03540 

.02470 

-.13470 

.00080 

-.03390 

06660 

.499 

10.115 

7.87520 

.22610 

.03560 

.02480 

- 15390 

-.00410 

-.03820 

09600 

.500 

12  175 

7,86260 

,23740 

,03720 

.01480 

-.17980 

- 00570 

-.04350 

11520 

GRADIENT 

-.00190 

.00151 

.00022 

-.00131 

-.01620 

.00015 

-.00369 

.00759 

RUN  NO, 

, 495/  0 

RN/L  ■» 

3.31  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-12.15B 

7.92750 

.24650 

.03970 

, 03260 

.16500 

.00600 

.03730 

-.14360 

.599 

-10.105 

7,92880 

.24490 

.03740 

.03340 

.15140 

-.00100 

.03390 

- 09670 

.600 

-8  079 

7.92650 

.24410 

.03800 

.03150 

.12340 

- 00260 

.02880 

-.07030 

.600 

-6.025 

7.93420 

.24090 

.03880 

.03500 

.09323 

-.00260 

.02150 

-.04980 

.600 

-4.025 

7.94280 

.23540 

.03940 

.04030 

06160 

-.00240 

.01290 

-.02790 

.600 

-3  020 

7.94100 

.23520 

.04080 

,03990 

04460 

-.00180 

.00030 

~ 01900 

.600 

-2.015 

7.94060 

23440 

.04230 

.04020 

.02740 

- OOllO 

.00400 

-.01080 

.600 

-.967 

7.94290 

.23000 

.04190 

.04220 

,01180 

-.00120 

.00090 

QQOOO 

.601 

.020 

7.94310 

.23040 

.04250 

.04190 

-.00770 

,00020 

-.00200 

.00460 

.601 

1.041 

7 93790 

.23730 

.04360 

. D3B60 

-.02350 

.00000 

-.00490 

.01540 

600 

2.060 

7.93580 

.23890 

.04220 

.03740 

-.04060 

.00060 

-.00940 

02470 

.600 

3 080 

7.93130 

.24170 

04130 

.03480 

-.05820 

00!  10 

-.01410 

03400 

.599 

4.05B 

7.92350 

.24470 

.04110 

.03070 

-.07390 

.00140 

-.01840 

.04400 

599 

6.035 

7.91110 

.24960 

.04110 

.02430 

-.10470 

,00180 

- 02640 

. 06330 

.601 

8.122 

7.91170 

24440 

.03910 

.02580 

-. 13580 

OOllO 

-.03390 

.08850 

,600 

10. 143 

7.90960 

,24350 

.04100 

.02500 

-.15070 

- 00510 

-.03700 

. 13140 

.600 

12.173 

7.83900 

,25060 

.04330 

.01360 

17050 

-.00600 

-.04230 

. 15430 

GRADIENT 

-.00199 

00120 

.00016 

-.00103 

-.01681 

00047 

-.00370 

.00877 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  3H8 


CAS  ORB  TC5  AT30.3 


(PRES*  K\  FO  H15  6 V9*l) 


(AOMH0)  < 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

- 1109- 

.0000  IN.  XO 

ALPHA I - 

6.000 

STAB  - 

-2.000 

LREF  - 

^7H.8l00 

IN.  YMRP 

V 

0000  IN,  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  " 

936.6800 

IN.  2MRP 

- 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-I8  - 

000 

ELV-OB  “ 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  « 

.000 

S5-6  - 

.000 

I ORB  » 

4.000 

RUN  NO 

. 494/  0 

RN/L  - 

3.6**  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.130 

7 96780 

.27100 

.05330 

.03380 

.16820 

00570 

.03490 

-.17840 

.700 

-10.118 

7.96010 

.27290 

.04920 

.03160 

.15270 

-.00060 

03230 

-.12370 

.633 

-8.087 

7.95570 

.26980 

.04720 

.03070 

.12660 

-.00330 

.02780 

-.08480 

.700 

-6.061 

7.96860 

.26440 

.04630 

.03520 

.09590 

-.00360 

.02150 

-.057BO 

.700 

-4.021 

7.97200 

.25690 

.04550 

.03810 

.06600 

-.00340 

.01310 

-.03150 

.700 

-3.042 

7.96880 

.22800 

.04620 

.03730 

.04780 

-.00270 

.00840 

-.02040 

.700 

-2.019 

7.96290 

.26030 

.04890 

.03490 

.02770 

-.00100 

.00370 

-.01420 

.700 

-1.100 

7.97110 

.25250 

.04730 

.03830 

.01410 

-.00110 

.00100 

-.00270 

.701 

-.003 

7,97260 

.25040 

.04730 

.03920 

-.00800 

.00080 

-.00800 

.00190 

*700 

1.040 

7.96530 

.25660 

.04890 

.03540 

-.02450 

.00060 

-.00400 

.01460 

.700 

2. 060 

7.96850 

.25940 

.04740 

.03650 

-.04300 

.00190 

-.00950 

.02390 

.700 

3.016 

7.96400 

.26220 

.04680 

.03520 

-.06010 

,00280 

-.01400 

.03270 

.700 

4.030 

7.95830 

.26510 

,04720 

.03170 

-.07760 

.00350 

-.01870 

.04360 

.700 

6.056 

7.94850 

.27170 

.04690 

.02650 

-.10510 

.00220 

-.02600 

.07680 

.700 

8 140 

7.94040 

.27370 

.04960 

.02460 

-.13640 

.00160 

-.03260 

,10670 

.700 

10.177 

7.93430 

.27610 

.05270 

.02210 

-.15870 

-.00250 

-.03630 

.15170 

.701 

12.209 

7.91320 

.28200 

.05600 

.01290 

-.18130 

-.00570 

-.04050 

.19180 

GRADIENT 

-.00104 

.00069 

.00012 

-.00052 

-.01777 

.00085 

-.00373 

.00911 

DATE  20  JLfN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  3H9 


CAS  ORB  TC5  AT30*3  <PRES»  Kl  FO  HI5.6  V9,n 


(AGM119)  r 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


'S'3. 


SREF  - 

2690.0000 

SQ 

FT.  XMRP 

« IJ 09. 0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB 

-2  000 

LREF  - 

H7H.8100 

IN, 

YMRP 

■ 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  » 

.000 

RUD-L  - 

.000 

BREF  « 

936  6800 

IN 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  • 

-10  000 

ELV-OB  * 

-7.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

000 

S3-4  - 

.000 

S5-6 

.000 

I ORB  » 

4 000 

RUN  NO. 

. 502/  0 

RN/L  - 1.94  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

8ETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

301 

-.737 

-.02320 

-.02150 

.03180 

.02220 

-.00300 

-.00120 

-.00120 

.00240 

299 

-.03020 

.00090 

.03050 

,02460 

-.00290 

-.00120 

-.00130 

.00240 

299 

1.139 

-.02320 

.02360 

.03040 

, 02780 

-.00270 

-.00120 

-.00140 

.00240 

300 

2.005 

-.02340 

.04550 

.03030 

,03060 

-.00850 

-.00110 

-.00160 

.00230 

.299 

2.810 

-.02350 

.06510 

,03040 

.03310 

-.00280 

-.00100 

-.00160 

.00210 

.300 

3.610 

-.02350 

.08530 

,03100 

.03500 

-.00270 

-.00090 

-.00160 

.00210 

.300 

tf.507 

-.02360 

,10950 

.03220 

,03700 

-.00300 

-.00090 

- 00170 

.00200 

300 

5.443 

-.02370 

.13600 

.03410 

.03910 

- 00280 

-.00080 

- 00170 

.00190 

299 

6.150 

-.02380 

.15550 

.03610 

,04050 

-.00270 

-.00070 

- 00180 

.00190 

.299 

7.080 

-.03070 

.18210 

,03910 

,04250 

-.00260 

-.00070 

-.00190 

.00180 

.299 

7,919 

-.03080 

.20670 

♦ 04260 

.04460 

-.00250 

-.00060 

-.00190 

.00170 

.300 

8.745 

-.03110 

.23160 

,04690 

.04690 

-.00230 

- 00040 

-.00200 

00150 

.300 

9.635 

-.03110 

,25900 

.05220 

.04900 

-.00260 

-.00030 

-.00190 

.00140 

.300 

10.368 

- 02440 

28100 

.05700 

05070 

-,00210 

-.00020 

-.00180 

00120 

.300 

1!  350 

-.02450 

,30710 

06350 

.05360 

-.00230 

-.00020 

- 00190 

.00120 

.300 

12  274 

-.02470 

,33190 

.07070 

.05650 

-.00170 

00000 

- 00190 

00100 

.300 

13  089 

-.03160 

.34960 

.07740 

.06010 

-.00240 

.00010 

-.00200 

.00100 

299 

14  024 

-.02490 

.36590 

08500 

.06590 

-.00230 

.00020 

- 00180 

. 00080 

.299 

14.795 

-.01790 

.37530 

09070 

.07080- 

-.00200 

.00020 

-.00190 

.00080 

.299 

15.730 

-.02480 

.38470 

.09760 

. 07690 

- .00180 

.00020 

-.00190 

.00090 

.299 

16.662 

-.02500 

.39270 

.10440 

.08400 

-.00200 

.00030 

- 00180 

.00070 

299 

17.444 

-.02500 

39540 

,10980 

.09040 

-.00260 

.00040 

- 00180 

00060 

GRADIENT 

00048 

02500 

.00008 

00292 

.00001 

.00007 

-.OOOlO 

- 00009 

DATE  aO  JUN  75 


TABW.ATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  350 


CAB  ORB  TCS  AT38.3  (PRES.  Kt  FO  HIB.B  V9.1)  lAOHIlS)  ( aO  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREr  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  » 

n 09, 0000 

IN. 

XO 

BETA 

.000 

STAB 

-2.000 

LREF  - 

H74.8100  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

RUO-U 

.000 

RUO-L 

.000 

BREF  1- 

936.6800  IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

20 

ELV-IB 

-10,000 

ELV-OB 

-7.000 

SCALE  - 

0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

000 

S5-6 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN 

NO.  501/0 

RN/L  - 

2.95  GRADIENT  INTERVAL  - -5< 

.00/  S.OO 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

.499 

-.700 

-.00610 

-.01090 

.03530 

.02150 

-.00620 

- 00090 

-.00120 

.00570 

SOI 

.240 

-.01330 

.01090 

.03350 

.02390 

-.00620 

-.00080 

-.00130 

.00540 

.600 

1.121 

-.01340 

.03420 

.03230 

.02650 

-.00620 

-.00070 

-.00140 

.00530 

.499 

2.034 

-.02730 

,05840 

.03160 

.02910 

-.00590 

-.00070 

-.00150 

.00520 

.500 

2,759 

-.02750 

.07610 

.03120 

.03100 

-.00610 

- 00060 

-.00150 

.00500 

500 

3 589 

-.02080 

.09720 

.03140 

.03340 

-.00610 

-.00050 

-.00160 

.00480 

.500 

4.451 

-.02090 

.12030 

.03200 

,03540 

-.00610 

-.00050 

-.00160 

00470 

.500 

5.347 

-.02130 

.14440 

.03310 

.03760 

-.00600 

-.00040 

-.00170 

.00430 

.499 

6.00B 

-.02120 

.16250 

.03440 

.03930 

-.00600 

-.00040 

-.00170 

.00440 

499 

6.927 

-.02150 

.18840 

.03670 

.04140 

-.00590 

-.00030 

- ooiao 

.00420 

.499 

7.813 

-.02160 

.21490 

.03970 

.04380 

-.00570 

-.00020 

-.00180 

.00410 

.500 

0.249 

-.02870 

.22960 

.04180 

.04480 

-.00550 

-.00020 

- 00180 

.00390 

.500 

8.579 

-.02190 

.23840 

.04310 

,04610 

-.00560 

-.00010 

-.00180 

.00380 

.499 

9.462 

-.02240 

.26640 

.04780 

.04850 

-.00540 

.00000 

-.00180 

.00330 

.499 

10.260 

-.01560 

.28950 

.05250 

.05100 

-.00540 

.00010 

- 00190 

.00320 

,500 

11.212 

-.01570 

.31290 

.05830 

.05480 

-.00520 

.00010 

-.00200 

.00310 

.499 

12.169 

-.01570 

.33250 

.06460 

.05920 

-.00530 

.00020 

-.00210 

,00310 

.499 

12  936 

-.01620 

.34610 

.06980 

.06400 

-.00520 

.00030 

-.00200 

00250 

.499 

13.857 

-.03020 

.36010 

.07650 

.07020 

-.00530 

00040 

- 00190 

.00240 

.500 

14.677 

-.02350 

.36980 

.08190 

.07680 

-.00520 

.00050 

-.00190 

00220 

.500 

15.520 

-.03060 

.37750 

.00730 

.08430 

-.00550 

.00050 

-.00190 

.00200 

.501 

16.438 

-.03080 

.38230 

.09270 

.09300 

-.00610 

.00080 

-.00810 

.00180 

.499 

17  191 

-.02450 

.38560 

.09590 

.10160 

-.00690 

.00100 

- 00200 

.00120 

.499 

17.787 

-.02470 

.36890 

.10060 

.10870 

-.00790 

.00110 

- 00190 

.00100 

GRADIENT 

-.00315 

.02553 

-.00065 

.00274 

.00003 

.00008 

-.00008 

-.00019 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAOE  351 


CAS  ORB  TC5  AT39.3 


(PRES.  K1  FO  H15.Q  VS.l) 


(A0M119)  ( 20  JAN  73  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  " 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1109,0000 

IN.  XO 

LREF  - 

H74.8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  “ 

936.6800 

IN. 

ZMRP  « 

375  0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

■ 

.000 

STAB 

m 

-2,000 

RUD-U 

■ 

.000 

RUD-L 

m 

,000 

ELV-IB 

m 

-10.000 

ELV-00 

m 

-7  000 

Sl-2 

m 

000 

S3-H 

m 

.000 

S5-6 

m 

.000 

lORB 

m 

H 000 

RUN  NO.  500/  0 RN/L  - 3.33  GRADIENT  INTERVAL  - -*5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CUN 

CSL 

01  ORB 

600 

-.077 

-.01330 

.01280 

.03610 

.02120 

-.00690 

- 00040 

- 00140 

. 00550 

.601 

.833 

-.02730 

.03570 

.03450 

.02390 

-.00720 

-.00030 

-.00140 

00520 

,600 

1.562 

-.02750 

.05490 

.03350 

.02610 

-.00700 

-.00020 

-.00150 

.00500 

.600 

2.082 

- 02050 

.06940 

.03310 

.02720 

-.00710 

-.00020 

- 00150 

00510 

.601 

2 4H5 

-.02070 

.07780 

.03290 

.02850 

-.00700 

- 00020 

-.00150 

00490 

.600 

3 391 

-.02100 

.10230 

.03280 

.03080 

- 00700 

-.00010 

- 00160 

00470 

.601 

^.029 

-.02790 

.11870 

.03310 

.03260 

-.00700 

- OCOlO 

-.00170 

.00460 

.599 

^.936 

-.02810 

.14340 

.03380 

.03480 

-.00700 

.00000 

-.00170 

.00450 

.599 

5 350 

-.02080 

. 15560 

03440 

.03520 

- 00680 

-.00010 

- 00170 

004B0 

.600 

5.803 

-.01450 

.16750 

.03530 

03680 

-.00670 

00000 

- 00170 

00420 

.600 

6.6H6 

-.02160 

.19180 

03730 

.03910 

- 00680 

.00010 

- 00180 

00410 

.600 

7.54H 

-.01500 

.21840 

.04020 

.04140 

-.00660 

.00020 

- 00180 

.00370 

.500 

8.20^ 

-.01530 

.23850 

.04280 

.04340 

-.00640 

.00020 

-.00180 

.00350 

.601 

9.081 

- 00870 

.26550 

.04700 

04600 

-.00630 

00030 

-.00190 

.00310 

.600 

9 93H 

- 02270 

29090 

.05200 

.04920 

-.00620 

00040 

-.00200 

.00290 

.601 

10.726 

- 02290 

.31010 

.05670 

.05250 

-.00500 

00040 

-.00210 

.00270 

.599 

11.699 

- 01610 

.32980 

. 06300 

.05760 

-.00600 

.00050 

-.00220 

.00270 

.600 

12.506 

- 02360 

.34270 

.06820 

.06270 

-.00640 

00070 

-.00210 

00210 

.600 

13  3BB 

-.01720 

35630 

.07440 

06970 

-.00640 

00080 

- 00200 

00150 

.600 

m.3l5 

-.03180 

.35870 

.08100 

.07790 

-.00680 

.00100 

-.00170 

00080 

.600 

15.008 

-.03250 

.37690 

,08580 

.08450 

-,00690 

.00110 

-.00160 

.00010 

.600 

15.93*f 

- 03280 

. 3BS70 

.09250 

.09400 

- 00740 

.00120 

- 00150 

- 00020 

600 

16,882 

-.02590 

.39640 

.09990 

.10430 

- 00790 

00130 

-.00160 

-.00030 

601 

17.618 

-.02670 

.40630 

.10670 

.11250 

-.00860 

.00150 

-.00140 

-.00110 

.601 

17.897 

-.03380 

.41080 

.10980 

.11580 

-.00900 

,00160 

-.00130 

-.00140 

GRADIENT 

- 00170 

.02600 

-.00044 

.00270 

.00001 

00007 

-.00007 

-.00020 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  3Sa 


CAS  ORB  TC5  AT38  3 


(PRES.  Kl  FO  H15.6  V9.1) 


(AGMU9)  ( ao  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

asso.oooQ 

SQ  FT.  XMRP 

- 1109, 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  - 

-8.000 

LREF  - 

H74  SI 00 

IN,  YMRP 

- 

.0000  IN.  YO 

Rub-u  - 

.000 

RUO-L  - 

000 

BREF  - 

936.6600 

IN.  ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

-10.000 

ELV-OB  • 

-7.000 

SCALE 

.0300 

SI -8  • 

.000 

S3-4  - 

000 

S5-6  - 

000 

I ORB  » 

4 000 

RUN  NO, 

, 499/  0 

RN/L  - 

3.63  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

700 

-.071 

-.08030 

02720 

.03990 

.01750 

-.00000 

.00080 

- 00140 

.00420 

.700 

.610 

-.02870 

.04940 

.03810 

.02040 

-.00870 

.00030 

-.00150 

.00380 

.700 

1.570 

-.0SB80 

.07000 

.03710 

.0223(i^ 

-.00080 

.00030 

-.00160 

.00380 

.700 

a. OBI 

-.03610 

.00390 

.03670 

.02380 

-.00870 

.00040 

-.00160 

.00340 

700 

a.H77 

-.03630 

.09430 

.03650 

.08430 

-.00800 

.00040 

-.00160 

,00320 

700 

3.408 

-.03690 

.11880 

.03630 

.08670 

-.00880 

.00050 

- 00170 

.00260 

.700 

4.133 

-.05070 

.13820 

,03670 

.08860 

-.OOB80 

.00060 

-.00170 

.00260 

.700 

5.05a 

-.03oao 

.16440 

.03780 

.03080 

-.00070 

.00060 

-.00180 

.00240 

.700 

5.853 

-.03030 

. 18800 

.03930 

.03860 

-.00850 

.00070 

-.00180 

00230 

.700 

6.701 

-.03060 

.21290 

.04150 

.03510 

-.00830 

.00070 

-.00180 

,00200 

.700 

7.576 

-.03780 

.23870 

.04460 

.03780 

-.00810 

.00080 

-.00190 

.00160 

.701 

8.306 

-.03110 

.26150 

.04820 

.04080 

- 00760 

.00080 

- 00190 

,00150 

.700 

9.190 

-.03840 

.28700 

.05300 

.04340 

-.00750 

.00090 

- 00190 

.00110 

.700 

10.089 

-.03180 

,31040 

.05900 

.04700 

-.00760 

.00100 

-.00200 

.00070 

.700 

10.690 

-.03270 

.32960 

.06640 

.05130 

-.00760 

.00180 

- 00230 

-.00020 

.700 

11.665 

-.03420 

.34810 

.07370 

.05730 

-.00770 

,00150 

- 00830 

-,00170 

.699 

ie.653 

-.02730 

.35920 

.08010 

.06330 

-.00710 

.00140 

-.00800 

-.00180 

.700 

13.563 

-.0E300 

.37550 

.09020 

.07000 

-.00790 

.00180 

-.00160 

-.00440 

.700 

14  511 

- 02500 

.39230 

.10110 

.07830 

-.00850 

00880 

-.00130 

-.00650 

.700 

is.aes 

-.02540 

.40330 

.10940 

.08470 

-.00870 

.00230 

- 00130 

- 00690 

.700 

16.188 

-.03260 

,41730 

.12080 

.09410 

-.00930 

.00240 

-.00130 

-,00730 

.700 

17  064 

-.02440 

.43060 

.13180 

.10480 

-.00970 

.00230 

-.00180 

-.00600 

.700 

17  920 

-.03040 

.44100 

. 14300 

.11550 

-.00930 

.00190 

- 00070 

-.00510 

GRADIENT 

-.00482 

.02650 

-.00074 

.00857 

-.00001 

.00009 

-.00007 

-.00041 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  353 


CAB  ORB  TC5  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

a690,0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109. 0000 

IN.  XO 

LREF  « 

474.8100 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

0REF  « 

936.6000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0300 

(PRES.  K1  FO  M15.6  V9.I)  (AGMI20)  ( 80 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB  “ 

RUO-U 

,000 

RUD-L 

ELV-IB 

10.000 

ELV-OB 

SI -2 

.000 

S3-4 

S5-6 

000 

I ORB 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


RUN 

MACH 

ALPHA 

.agg 

-.012 

.300 

,189 

.299 

1.094 

.301 

1.975 

.300 

2.770 

.300 

3.632 

899 

4.596 

299 

5.553 

.300 

6 323 

.301 

7.229 

.300 

8,036 

.299 

8.919 

.300 

9.806 

.300 

10.574 

.299 

1 1 .563 

.299 

12.401 

.300 

13.361 

.300 

14  320 

.299 

15  047 

.299 

16.008 

.299 

16.818 

.299 

17.604 

GRADIENT 

506/  0 RN/L  •• 

BETA  CL 

-.oaaeo  -,oi970 

-.03000  .00300 

-.01610  .08600 

-.03300  .0H880 

-.08330  .06810 

-.08330  .090HO 

-.016H0  .II5B0 

-.02330  .1^310 

-.08350  ,16if90 

-.02350  .19090 

-.02370  .smno 

-.02370  .24870 

-.01690  .27030 

-.01700  .29220 

-.01730  .31910 

-.02420  .34100 

-.01750  .35970 

-.08450  .37390 

- 02450  .38370 

-.01760  .39240 

-.01790  .39780 

-.01790  .39930 

.00104  .02513 


1.95 

CD  CLM 

.03290  .02230 

.03140  .02500 

.03130  .08820 

.03130  .03130 

.03150  .03350 

.03830  .03540 

.03370  .03780 

.03590  .03950 

.03820  .04110 

.04140  .04310 

.04500  .04510 

♦05000  .04710 

.05550  .04940 

.06050  .05180 

.06760  .05370 

.07430  .05670 

.08210  .06150 

.08950  .06740 

.09530  .07220 

.10230  .07870 

.10790  .08490 

.11290  .09200 

.00017  .00293 


CY 

CLN 

-.00590 

-.00120 

-.00560 

-.00110 

-.00550 

-.00110 

-.00530 

-.00100 

-.00520 

-.00090 

-.00510 

-.00090 

-.00580 

-.00080 

-.00560 

-.00070 

-.00550 

- 00060 

-.00530 

- 00060 

-.00480 

- 00050 

-.00550 

-.00040 

-.00530 

-.00030 

-.00520 

-.00020 

-.00510 

.00000 

-.00490 

.00000 

-.00470 

. 00020 

-.00490 

.00080 

-.00520 

.00030 

-.00490 

.00040 

-.00520 

.00050 

- 00580 

.00070 

.00006 

.00007 

CSL 

01  ORB 

- 00120 

.00280 

- 00140 

.00260 

-.00150 

.00860 

-.00170 

.00260 

-.00170 

.00240 

-.00180 

00230 

-.00180 

.00240 

-.00190 

.00230 

-.00200 

00210 

- 00200 

00220 

-.00210 

00200 

-.00200 

00200 

-.00200 

.00180 

-.00200 

.00170 

-.00200 

.00150 

-.00200 

.00140 

-.00200 

.00120 

-.00180 

.00120 

-.00190 

.00120 

-.00210 

.00110 

-.00190 

.00090 

-.00190 

.00000 

-.00011 

-.00008 

JAN  75  ) 


-a  000 
000 
13.000 
000 
4 000 


DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  35H 


CAS  ORB  TC5  AT33.3  (PRES,  K1  FO  HJ5,6  V9  1) 


(ACM I 20)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

CD 

0 

1 

-0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  - 

-2  000 

LREF  - 

^7^  8100 

IN.  YMRP 

m 

-0000  IN  YO 

RUO-U  • 

000 

RUD-L  - 

.000 

8REF  - 

936  6600 

IN,  ZMRP 

» 375- 

-0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

to. 000 

ELV-08  - 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  - 

.000 

S5-6  - 

.000 

IOR0  - 

4 000 

RUN  NO- 

.  505/  0 

RN/L  - 

2.96  GRADIENT  INTERVAL  •»  -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CU 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.^99 

-.776 

-.01310 

-.01210 

.03620 

.02190 

-.00730 

-.00070 

-.00130 

.00570 

.500 

.205 

-.01340 

.01090 

.03450 

.02430 

-.00710 

-.00000 

-.00140 

.00530 

.H99 

1.107 

-.02730 

.03300 

.03320 

.02700 

-.00710 

-.00060 

-.00150 

.00530 

.499 

1.9B4 

-.02060 

.05660 

.03260 

.02960 

-.00700 

-.00080 

-.00150 

.00510 

499 

2.777 

-.04150 

.07650 

.03230 

.0316(i 

-.00690 

-.00050 

-.00160 

.00430 

.499 

3.577 

-.02800 

.09760 

.03240 

.03360 

-.00690 

-.00040 

-.00160 

00450 

.499 

4,510 

-.02800 

.12230“ 

.03320 

.03590 

-.00710 

- 00030 

-.00170 

00460 

.499 

5.480 

-.02120 

.14860 

.03460 

.03790 

-.00690 

-.00030 

-.00180 

00450 

.500 

6.199 

-.02140 

.16920 

.03610 

.03970 

-.00690 

- 00020 

-.00180 

00430 

.499 

7.134 

-.01460 

.19600 

.03870 

.04180 

-.00680 

-.00010 

-.00190 

.00410 

,499 

7.986 

-,0i490 

.22150 

.04190 

.04400 

-.00660 

-.00010 

-.00190 

.00380 

.500 

8.843 

-.01520 

.24830 

,04590 

.04630 

-.00650 

.00000 

-.00190 

.00350 

.500 

9.713 

-.01550 

.27630 

.05080 

.04880 

-.00650 

,00020 

-.00200 

.00320 

.501 

10.444 

-.01580 

.29630 

.05520 

.05140 

-.00630 

00020 

- 00200 

.00290 

.500 

11.418 

-.00910 

.31660 

.06140 

.05490 

-.00630 

.00030 

-.00210 

.00260 

,500 

12,374 

-.00230 

.33830 

.06770 

.05980 

-.00660 

.00040 

-.00210 

00260 

.499 

13.282 

-.00970 

,35270 

. 07390 

. 06520 

-.00680 

.00060 

-.00200 

00210 

.499 

14.232 

-.02380 

.36690 

.08080 

.07220 

-.00690 

.00070 

-.00190 

.00190 

499 

14.962 

-.03100 

.37480 

.08570 

.07840 

-.00680 

.00080 

-.00200 

.00160 

.499 

15.930 

-.03130 

.38240 

.09160 

.08740 

-.00720 

00090 

-.00200 

.00130 

.499 

16.617 

-.03180 

.36620 

.09670 

.09630 

-.00800 

.00120 

-.00220 

00080 

.499 

17.697 

-.02540 

.39020 

.10190 

.10620 

-.00940 

.00160 

-.00230 

.00020 

GRADIENT 

-.00364 

.02548 

-.00059 

.00268 

.00005 

.00007 

-.00007 

- 00022 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  35S 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


REFERENCE 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  « 

474.BIOO  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

936,6800  IN, 

ZMRP  - 

375  0000 

IN. 

ZO 

SCALE  « 

,0300 

(PRES,  KJ  FO  H15,6  V9. I)  (AGM180)  ( 20 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

RUD-U 

,000 

RUD“L 

ELV-IB 

10  000 

ELV-08 

Sl-2 

.000 

S3-4 

S5-6 

.000 

I ORB 

RUN  NO, 

, 504/  0 

RN/L  - 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

.600 

-.759 

-.00660 

-.00440 

.600 

.217 

-.01370 

.01660 

.600 

1.125 

-.01390 

.04190 

601 

1.983 

-.01410 

.06540 

.600 

2.880 

-.01440 

.08780 

.601 

3.716 

-.01460 

.10980 

.600 

4.670 

-.01490 

.13490 

.600 

5.587 

-.00020 

.16050 

600 

6.312 

-.00830 

.18170 

.601 

7.229 

-.01580 

.80850 

.600 

8.062 

-.02880 

.23480 

.601 

8.941 

-.01630 

.86160 

.600 

9.851 

-.01630 

.28850 

.600 

10.602 

-.01650 

,30740 

.600 

11.579 

-.08350 

.32760 

.601 

18.490 

-.08430 

.34320 

.599 

13.H07 

-.02470 

.35720 

599 

14.348 

- 03300 

.36910 

.600 

15.123 

-.02670 

.37020 

.600 

16.101 

-.02670 

.38780 

601 

17.008 

- 02020 

.39900 

,600 

17.362 

-.03410 

.40330 

.600 

17.892 

-.02810 

.41020 

GRADIENT 

-.00110 

.02580 

3,34  GRADIENT  INTERVAL  “ -5.00/  5.00 


CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.03840 

,02030 

-.00700 

-.00030 

- 00140 

.00520 

,03630 

.02290 

-.00790 

-.00020 

-.00150 

.00500 

,03460 

.02540 

-.00780 

-.00010 

-.00150 

00480 

.03400 

.02760 

-.00770 

-.00010 

- 00160 

00470 

.03360 

.03020 

-.00780 

.00000 

-.00160 

,00430 

.03370 

.03190 

-.00770 

.00010 

-.00170 

00410 

.03450 

,03400 

-.00800 

.00020 

-.00180 

. 00380 

.03580 

.03610 

-.00790 

.00030 

-.00180 

.00360 

.03740 

.03800 

-.00770 

.00030 

-.00180 

.00350 

.04010 

,04030 

-.00750 

.00040 

-.00190 

.00300 

.04330 

.04850 

-.00740 

.00040 

-.00190 

. 00280 

.04740 

.04520 

-.00730 

.00050 

-.00190 

.00250 

.05260 

.04830 

-.00720 

.00060 

-.00200 

.00240 

.05720 

.05140 

-.00700 

.00070 

-.00210 

.00230 

.06340 

.05630 

-.00730 

.00080 

-.00230 

,00220 

♦06940 

.06190 

-.00740 

00090 

- 00210 

,00140 

07590 

. 06890 

-.00770 

.00110 

- 00210 

00100 

,08220 

.07770 

-.00800 

.00130 

-.00170 

-.00050 

.08770 

.08510 

-.00810 

.00150 

-.00160 

-.00110 

.09430 

. 09590 

-.00870 

.00150 

-.00150 

-.00120 

.10190 

.10570 

-.00900 

.00170 

-.00150 

-.00150 

.10510 

.10950 

-.00940 

.00170 

-.00160 

-.00160 

.10990 

.11550 

-.00990 

.00190 

-.00140 

-.00270 

-.00073 

.00255 

-.00001 

.00009 

-.00007 

-.00026 

JAN  75  ) 


-2.000 

,000 

13,000 

000 

4.000 


date:  ao  jun  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  356 


CAS  ORB  TC5  AT3B.3 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 3690,0000  SQ.FT,  XMRP  • !t 09. 0000  IN.  XO 

LREF  - H7H  8100  IN.  YMRP  - ,0000  IN.  YO 

BREF  ••  936.6800  IN  7MRP  « 375.0000  IN.  20 

SCALE  •»  0300 


CPRES.  Kl  FO  H15.6  V9. 1)  UGHiaOJ  ( BO  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SETA 

.000 

STAB 

“2.000 

RUD-U 

000 

RUD-L 

,000 

ELV-*IB 

10  000 

ELV-oa 

13.000 

SI-2 

.000 

S3-4 

000 

S5-6 

.000 

lORB 

H.OOO 

RUN  NO. 

, 503/  0 

RN/L  « 

3.68  ORADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR0 

,700 

-.7^7 

-.02140 

00820 

.04280 

.01740 

-.00920 

.00020 

-.00150 

.00420 

.699 

.232 

-.01520 

.03110 

.04050 

.08000 

-.00920 

.00030 

-.00150 

.00350 

.700 

i.m2 

-.01530 

.05600 

.03900 

.02240 

-.00930 

.00040 

-.00160 

.00340 

.700 

2.037 

-,00850 

.07980 

.03800 

.02500 

-.00920 

,00040 

- 00170 

00330 

,700 

2.821 

-.01600 

.10070 

.03740 

.02640 

-.00930 

00060 

-.00170 

00270 

.700 

3.6m 

-.01630 

.12160 

.03760 

02820 

-.00930 

00060 

-.00180 

00250 

.700 

^.551 

-.00980 

, 14770 

.03830 

,03020 

-.00920 

.00070 

-.00180 

.00200 

.700 

5,517 

-.01020 

.17510 

.03970 

.03290 

-.00920 

.00080 

-.00190 

.00160 

700 

6.235 

-.01710 

. I 9640 

.04140 

.03440 

-.00890 

00080 

-.00190 

00160 

.700 

7.185 

-.01760 

,22510 

.04430 

.03690 

-.00880 

.00090 

-.00190 

00110 

.700 

e.oii 

-.01810 

.24980 

.04770 

.03970 

-.00830 

.00100 

-.00200 

00060 

.700 

8,078 

-.03250 

.27570 

.05200 

.04280 

-.00810 

.00110 

-.00190 

.00010 

,699 

9,796 

-.02630 

.30160 

.05790 

.04650 

-.00830 

,00130 

-.00200 

-.00070 

.699 

10  540 

-.02670 

.31970 

.06330 

.05020 

-.00830 

,00140 

-.00220 

-.00110 

.699 

U,536 

-.02070 

.33940 

.07110 

.05620 

-.00840 

,00160 

- 00240 

- 00210 

.699 

12,469 

-.02850 

.35430 

.07880 

.06290 

-.00800 

.00170 

-.00190 

-.00290 

.699 

13.369 

-.02910 

.36940 

.08800 

.06930 

-.00880 

.00170 

-.00170 

- 00350 

.700 

14.355 

-.03190 

.38740 

,09940 

.07700 

-.00880 

.00220 

-.00130 

-.00650 

701 

15,172 

- 03360 

.40150 

.10950 

.06390 

-.00940 

. 00250 

-.00120 

-.00830 

.700 

IB, 149 

-.03280 

41610 

,12090 

.09320 

-.00940 

,00250 

-.00150 

- 00750 

.700 

17.084 

-.03170 

,43180 

. 13290 

10450 

-.00980 

.00250 

-.00170 

-.00640 

.700 

17.920 

-.02970 

.44380 

. 14370 

.11470 

-.00900 

,00220 

-.00180 

-.00430 

GRADIENT 

00136 

,02649 

-.000B7 

,00242 

-.00001 

00009 

- 00007 

-.00038 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  357 


SREF  ■ 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


(PRES*  K1  FO  H15*B  V9. 1) 


(AOMIBI)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


1.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  « 

6.000 

STAB 

1 8100 

IN  YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

10.000 

rUO-L  - 

; 6800 

IN  2MRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  “ 

.000 

ELV-00  “ 

.0300 

Sl-2 

.000 

S3-4 

S5-6 

.000 

I ORB 

RUN  NO, 

, 609/  0 

RN/L  - 

1 96  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.299 

-12,035 

7.83330 

.20970 

.03300 

.02870 

.16950 

.00200 

03070 

-.03750 

300 

-10  020 

7.83690 

21030 

.03310 

.03190 

.14890 

- 00170 

03430 

- 02750 

.300 

-8.064 

7.84010 

.21080 

.03480 

.03300 

.11890 

-.00130 

02820 

- 02240 

,299 

-6.066 

7.84240 

.21270 

.03700 

.03440 

.08960 

-.00120 

.02100 

- 01630 

300 

-3.904 

7 84 890 

20660 

.03840 

.04340 

.05700 

-.00120 

01220 

- 00950 

300 

-3  054 

7 84830 

.20710 

. 03990 

.04320 

04180 

-.00100 

.00700 

- 0QB5G 

,299 

-2.055 

7.84780 

,20670 

.04140 

,04360 

.02740 

-.00130 

.00400 

-.00290 

.299 

-1.028 

7 84810 

.20590 

.04280 

.04510 

.01230 

-.00170 

,00080 

.00060 

.299 

-.029 

7.84770 

.20740 

.04330 

.04430 

-.00470 

- 00140 

- 00220 

00340 

.299 

.978 

7.84690 

.21300 

.04290 

.03970 

-.02080 

- 00200 

-.00540 

.00760 

300 

2.025 

7.84410 

.21480 

.04230 

.03740 

- 03700 

- 00160 

-.00970 

.01030 

300 

3 004 

7 84490 

.21680 

.04180 

.03560 

- 05350 

- 00140 

- OlHIO 

01350 

.301 

4 017 

7 84250 

.21890 

.04090 

03130 

- 06810 

- 00160 

- 01800 

01700 

.300 

5.992 

7.83790 

.21890 

.03850 

.02640 

-.10180 

00030 

-.02610 

02090 

.301 

8.053 

7 83450 

.21450 

.03550 

.02410 

- 13330 

00060 

- 03380 

02700 

301 

10.047 

7.82950 

21310 

.03450 

.02120 

-.15740 

-.00220 

- 03880 

03640 

300 

12  018 

7,82590 

.22210 

.03450 

.00900 

-.10310 

- 00340 

-.04390 

,04320 

GRADIENT 

-.00074 

.00169 

.00029 

- 00148 

-.01571 

-.00006 

-.00365 

.00330 

RUN  NO 

. 510/  0 

RN/L  • 

3.01  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

>00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

499 

-12  061 

7.89300 

.22830 

.03330 

.03190 

.16810 

.00330 

.03810 

-.09B0Q 

.499 

-10  135 

7 89600 

.22710 

.03200 

.03310 

15330 

- 00250 

03490 

- 06740 

.500 

-B.OI0 

7.89920 

.22640 

.03360 

.03360 

.11980 

-.00210 

.02840 

-.05290 

.499 

-6.069 

7.90120 

.22470 

.03520 

.03530 

.08970 

-.00170 

.02110 

-.03900 

.499 

-4.025 

7.91200 

.21950 

.03670 

.04280 

05850 

- 00170 

01240 

-.02240 

499 

-3  098 

7,91070 

.22040 

.03820 

.04260 

.04360 

-.00140 

.00810 

- 01540 

500 

-2  066 

7.91080 

.21870 

0394  0 

04320 

.02640 

-.00120 

.00400 

-.00750 

.500 

-1.007 

7.91250 

.21650 

.03990 

.04450 

.01040 

-.00120 

.00070 

.00050 

.499 

-.026 

7.91060 

.21870 

.04040 

. 04320 

-.00770 

-.00040 

-.00220 

.00580 

.499 

l.OGl 

7 90590 

.22470 

,04070 

.03950 

- 02480 

- 00050 

- 00560 

01460 

.500 

2 058 

7.90440 

.22620 

03940 

03780 

-.04090 

-.00020 

-.01000 

.oaaoc 

.499 

2.964 

7 89990 

.22910 

.03880 

. 03490 

-.05750 

.00020 

- 01430 

02900 

.499 

4 044 

7.89170 

.23170 

.03840 

.03070 

-.07290 

00020 

-.01870 

.03740 

.501 

6 048 

7.88430 

.23370 

.03690 

.02450 

-.10740 

.00160 

-.02720 

.04980 

.499 

8.050 

7.88200 

.22770 

03420 

. 02480 

-.13700 

.00130 

-.03450 

.06600 

.499 

10.134 

7.87820 

.22510 

,03470 

.02510 

-.15510 

-.00410 

-.03660 

.09640 

499 

12.110 

7.B6400 

23690 

03660 

.01390 

-.18030 

-.00580 

- 04350 

.11560 

RRArUFNT 

-.00219 

.00161 

.00016 

-.00143 

- 01643 

00025 

-.00371 

.00733 

-2.000 
10.000 
3.000 
000 
4 000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 
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SREF  - 
LREF  • 
BREF  • 
SCALE  - 


CAS  ORB  TC5  AT38.3 


(PRES.  K1  FO  HIS. 6 V9.1) 


(AGMian  ( 20  JAN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


1.0000 

SQ.FT.  XMRP 

1109 

0000  IN.  XO 

ALPHA I - 

6 000 

STAB 

.8100 

IN.  YMRP 

- 

,0000  IN,  YO 

RUO-U  - 

10.000 

RUD-L  - 

1 6800 

IN.  2MRP 

«•  375. 

,0000  IN.  20 

ELV-IB  - 

000 

ELV-00  - 

0300 

Sl-2  « 

.000 

S3-4  • 

S5-6  « 

.000 

I ORB  • 

RUN  NO 

. 508/  0 

RN/L  - 

3.37  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  5,00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.601 

-12.207 

7.93050 

.24740 

.03970 

.03270 

.16560 

00540 

.03710 

14120 

599 

-10.120 

7,93070 

.24470 

.03730 

.03380 

.15100 

-,00160 

03370 

- 09370 

600 

-B.061 

7.92890 

.24420 

.03800 

.03220 

.12300 

- 00300 

.02850 

-.06790 

.600 

-6.055 

7.93840 

.24050 

.03680 

.03580 

.09140 

- 00270 

. 02080 

-.04760 

.599 

-4.021 

7.94600 

.23610 

.03960 

.04050 

.06150 

- 00270 

.01260 

-.02620 

601 

-3.045 

7,94260 

.23560 

.04090 

.04020 

,04400 

- 00200 

.00800 

-.01770 

.600 

-1.970 

7.94400 

.23460 

.04250 

.04030 

.02530 

-.00120 

00350 

-.00900 

.601 

-1.014 

7.94640 

.22890 

,04150 

.04320 

.00890 

-,00100 

.00040 

00040 

.601 

.042 

7,94400 

.23290 

.04270 

.04060 

-.01060 

.00030 

-.00250 

.00570 

.599 

1.042 

7.93730 

.23870 

.04310 

.03780 

-.02690 

.00030 

-.00580 

,01660 

.601 

2.047 

7,93660 

.23980 

.04170 

.03700 

-.04350 

.00090 

-.01010 

.02480 

600 

3.080 

7,93300 

.24240 

.04090 

.03410 

-.06100 

.00140 

-.01490 

.03480 

.600 

4.058 

7,92330 

.24630 

.04080 

.02980 

-.07670 

00170 

-.01910 

.04420 

.600 

6.076 

7,91390 

.25010 

.04070 

.02410 

-.10030 

.00230 

-.02710 

.06320 

600 

8 099 

7,91490 

.24370 

.03830 

.02610 

-.13710 

00150 

-.03410 

.08750 

.600 

10.149 

7.91330 

.24290 

.04050 

.02550 

-.15300 

-.00500 

- 03760 

.13280 

.600 

12.185 

7,69090 

.25870 

.04310 

.01290 

-.17910 

-.00630 

-,04250 

.15640 

GRADIENT 

-,00236 

,00134 

00008 

-.00120 

-.01713 

.00055 

-.00376 

,00860 

RUN  NO 

. 507/  0 

RN/L  - 

3.72  GRADIENT  INTERVAL  - -5- 

>00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.158 

7.95850 

.27170 

.05300 

.03340 

,16670 

.00550 

, 03460 

-. 17580 

,701 

-10. 11 1 

7,96350 

,27250 

04900 

.03170 

.15120 

-.00100 

.03200 

-.11970 

.699 

-8.085 

7.96280 

.26980 

.04700 

.03120 

.12690 

-.00420 

.02770 

- 07860 

.700 

-6  047 

7.97240 

.26400 

.04610 

.03610 

.09460 

- 00400 

.02060 

-.05290 

.701 

-4.038 

7,97630 

25950 

,04570 

03820 

06450 

-.00350 

.01240 

-.02910 

.700 

-3.032 

7,97480 

.25810 

.04670 

.03730 

.04570 

-.00260 

00760 

-.01890 

.700 

-1  968 

7.96810 

.26120 

04950 

.03440 

.02440 

-.00080 

.00300 

- 01300 

.700 

-1.008 

7,98090 

.24910 

.04650 

,04060 

.00970 

-.00080 

00020 

-.00090 

.700 

.025 

7,97010 

.25510 

.04830 

.03630 

-.01230 

.00120 

-.00250 

.00240 

699 

1.013 

7 97220 

.25950 

.04880 

.03500 

-.02660 

.00110 

- 00540 

.01470 

.701 

2.044 

7.97340 

.26030 

.04730 

.03580 

-.04580 

00240 

-.01010 

.02250 

.700 

3.058 

7.97370 

.26250 

.04660 

.03480 

-.06340 

.00320 

-.01480 

.03290 

.699 

4,071 

7.96220 

.26590 

.04700 

.03100 

-.08070 

.00400 

-.01940 

.04310 

.700 

6.080 

7.95220 

.27150 

.04860 

.02650 

- 10820 

00280 

-.02650 

.07500 

.701 

8 131 

7.94810 

,27280 

.04950 

.02520 

-.13830 

.00200 

-.03290 

10620 

.699 

10.167 

7.94000 

.27500 

.05220 

.02250 

-.16050 

-.00210 

-.03650 

.15060 

.701 

12  150 

7 92060 

28060 

.05580 

.01370 

-.18130 

-.00550 

-.04050 

.19100 

GRADIENT 

-.00096 

.00070 

.00005 

-.00065 

-,01786 

.00092 

-.00372 

.00874 

75  ) 


-2.000 

10.000 

3.000 

.000 

4.000 


date:  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 
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SREF  « 
LREF  - 
BREF  ° 
SCALE  - 


CAB  ORB  TCS  AT38.3 


<PRES,  Kt  FO  H15  6 V9,l) 


(AGM122)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 1109. 

.0000  IN.  XO 

ALPHA  1 " 

2.000 

STAB 

^7^.8^00 

IN.  YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  « 

10  000 

RUO-L  « 

936  6000 

IN,  2MRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  “ 

.0300 

SI -2  - 

.000 

S3-4  « 

S5-6 

.000 

1OR0 

RUN  NO. 

, 514/  0 

RN/L  - 

1.95  ORAOIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  9.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.301 

<-12.008 

3.93370 

.10250 

.02190 

.02130 

.18970 

.00750 

.03430 

-.04490 

.299 

-10.054 

3.93700 

.10230 

.02210 

.02170 

.16690 

.00320 

.03110 

-.03380 

.299 

-0.047 

3 94040 

.10320 

.02310 

.02320 

.13520 

.00170 

.02590 

-.02590 

.299 

-6.005 

3.94460 

. 1 0230 

.02520 

.02670 

.10310 

.00010 

.01950 

- 01790 

.299 

-3.905 

3.95570 

.08830 

.02650 

.04280 

.06810 

-.00080 

.01190 

-.01030 

.299 

-3.014 

3 95380 

.09150 

.02840 

.03840 

.04740 

-.00060 

.00750 

-.00700 

.299 

-2.007 

3.95200 

.09440 

,03030 

.03590 

,03020 

-.00090 

.00380 

-.00350 

.300 

-1.058 

3.95230 

.09430 

.03140 

.03620 

.01440 

-.00150 

.00110 

00010 

.300 

012 

3 95420 

.09630 

.03180 

03540 

-.00540 

-.00140 

-.00190 

.00330 

.300 

1.033 

3.94970 

.10120 

.03120 

.03140 

-.02120 

-.00220 

-.00440 

.00720 

.300 

2 019 

3 94800 

.10090 

.02970 

.03070 

-.03940 

-.00230 

- 00660 

.01070 

.293 

3.032 

3 94650 

.10310 

,02870 

.02820 

-.05790 

-.00270 

- 01270 

,01450 

.299 

4.004 

3.94600 

.10490 

.02790 

.02500 

-.07600 

-.00260 

- 01670 

.01760 

.301 

6.053 

3 93960 

.10750 

.02550 

.01760 

-.11410 

-.00270 

- 02450 

.02450 

293 

8 057 

3 93550 

.10330 

.02310 

.01500 

-.14770 

-.00360 

-.03070 

03160 

.301 

10.038 

3.92790 

.10290 

.02160 

.01140 

-.17630 

- 00660 

- 03540 

.04150 

.300 

12.013 

3.92010 

.10680 

.02160 

00490 

-.20390 

-.01020 

-.03880 

.05190 

GRADIENT 

- 00116 

.00201 

.00008 

- 00194 

-.01771 

-.00020 

- 00341 

00351 

RUN  NO 

, 513/  0 

RN/L  « 

8.97  ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.1*99 

-12.200 

3.96630 

.11900 

. 02440 

.02190 

. 18990 

.00960 

.03340 

1 1950 

,H93 

-10. 187 

3.96930 

.11070 

♦02330 

.02180 

.17040 

.00260 

.03140 

-.08410 

.499 

-6,077 

3.97070 

. 1 1770 

.02420 

.02320 

13730 

.00110 

. 02600 

-.06340 

.500 

-6,044 

3.97990 

.11360 

.02580 

,02700 

.10460 

-.00070 

.01980 

-.04220 

.499 

-H.0I9 

3.99750 

.10260 

.02590 

.03910 

.06770 

-.00140 

.01220 

-.02350 

If- 

.500 

-3  015 

3.99260 

,10640 

.02960 

.03510 

04740 

-.00110 

.00750 

-.01550 

500 

-2  053 

3.99160 

,10730 

03120 

.03440 

02900 

-.00100 

.00370 

-.00810 

500 

-1.042 

3.99060 

. 10440 

.03140 

.03580 

01120 

-.00120 

. 00080 

00050 

.500 

.030 

3.98760 

.10760 

.03200 

.03340 

- 00960 

-.00070 

-.00200 

00690 

501 

1 000 

3.98690 

. 1 1270 

.03200 

.03070 

-.02620 

-.00120 

-.00480 

01630 

.499 

2.033 

3.98230 

,11340 

.03010 

.02990 

-.04500 

-.00120 

-.00900 

.02450 

.499 

3.058 

3.97700 

.11630 

.02910 

.02620 

-.06480 

-.00120 

-.01340 

.03280 

499 

4 041 

3.97390 

.11870 

.02830 

.02280 

-.08320 

-.00120 

-.01740 

04130 

501 

6.078 

3.95170 

. 12270 

02560 

.01550 

-.12000 

-.00140 

- 02490 

05820 

.500 

8.062 

3.95570 

.12020 

.02500 

.01360 

-.15220 

- 00290 

-.03090 

.07790 

.499 

10. 125 

3.94880 

. 1 1630 

.02570 

.01220 

-.17180 

-.00990 

-.03380 

J 1430 

.500 

12.129 

3.93790 

.12640 

.02600 

.00610 

-.20250 

-.01160 

-.03750 

, I 3380 

GRADIENT 

-.00268 

.00169 

.00004 

-.00175 

-.01855 

00000 

- 00349 

00799 

-2.000 
10  000 
3.000 
.000 
‘t.OOO 


DATE  20  JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE 

CAS  ORB  TC5  AT3B.3  tPRES, 

, Kl  FO 

H15.6  V9. 

n 

(ACMtS2l  ( 20  JAN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XHRP 

« 1109. 

o 

o 

o 

o 

z 

X 

o 

ALPHA  I •• 

2.000 

STAB  "• 

LREF  - H74.01OO 

IN.  YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

10  000 

RUD-L  • 

BREF  - 936.6800 

IN  ZMRP 

« 375 

0000  IN.  ZO 

ELV-ie  - 

000 

ELV-OB  - 

SCALE  « .0300 

SI -2  • 

000 

S3-4 

S5-8  • 

.000 

rORB  - 

RUN  NO 

512/  0 

RN/L  • 

3.36  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

600 

-12.123 

3.98B70 

.13940 

.02900 

.02060 

.18910 

.00960 

.03180 

-.15950 

.599 

-10  192 

3.99000 

13440 

.02760 

.02180 

.16850 

.00380 

.02970 

-.11690 

.601 

-0.12H 

3,99370 

.13270 

.02780 

.02190 

.13970 

.00040 

.02570 

-.0B250 

.600 

-6.050 

4.00230 

. 12740 

.02870 

♦02700 

♦10820 

-.00190 

.01970 

-.05170 

600 

-H.023 

4.01260 

.12080 

.03000 

♦03240 

♦07040 

-.00230 

.01210 

-.02790 

600 

-2.976 

4.01180 

.12010 

.03200 

.03180 

04780 

-.00170 

.00720 

-.01790 

.601 

-1.992 

4.01210 

.12090 

.03380 

.03080 

.02620 

-.00130 

.00330 

-.00870 

.601 

-.985 

4.01660 

. 1 1460 

.03280 

.03380 

,00930 

-.00120 

♦00040 

.00150 

.600 

.023 

4.00940 

.11680 

.03380 

.03100 

-.01180 

00000 

-.00220 

.00680 

.600 

1.031 

4.0059G 

.12480 

.03410 

♦02870 

-.02070 

-.00050 

- 00500 

01930 

.601 

t 98B 

4.00610 

.12450 

.03210 

.02900 

-.04690 

-.00020 

-.00910  . 

> .02860 

.600 

3.071 

4.00000 

.12710 

.03080 

.02590 

-,06840 

.00010 

-.01390 

.03940 

800 

^.G92 

3.99130 

.13090 

.03030 

.02140 

-.08810 

.00010 

-.01800 

.05080 

599 

6 07^ 

3.97700 

.13640 

.02980 

.01460 

12230 

-.00070 

-.02480 

.07500 

.600 

8.061 

3.97320 

. 13460 

.02860 

.01430 

-.15250 

-.00290 

-.03020 

10450 

.600 

10.176 

3.96240 

.13500 

.03080 

.01100 

-♦17030 

-.01130 

-.03210 

.15910 

.600 

12.163 

3.94420 

. 14920 

.03160 

.00120 

-♦20470  , 

-.01200 

-.03600 

,16170 

GRADIENT 

-.00239 

.00130 

-.00006  -.00116 

-.01933 

.00030 

-.00353 

.00956 

RUN  NO 

. 511/  0 

RN/L  » 

3.67  ORAOIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12. £48 

4.00160 

.16610 

.03920 

.01690 

♦18750 

.01130 

.02960 

-.20890^ 

.700 

-10.201 

4.00130 

.16300 

.03580 

.01740 

.16940 

.00390 

.02790 

-.14720 

.700 

-8.115 

4.00820 

.15730 

.03500 

♦01960 

.14160 

.00000 

.02440 

-.10110 

.700 

-6.107 

4.02470 

.14070 

♦03420 

.02650 

♦11130 

-.00340 

.01950 

- 05710 

.701 

-4,019 

4.03270 

.14180 

.03460 

.02970 

.07090 

-.00290 

.01150 

-.03090 

.701 

-3.055 

4.02960 

.14020 

.03610 

♦02870 

05050 

-.00220 

,00720 

-.02090 

699 

-1.982 

4.01550 

. 14530 

.03920 

.02370 

.02670 

-.00080 

.00270 

-.01280 

.700 

-1.021 

4.02760 

.13260 

.03670 

.03010 

.01040 

-.00110 

.00030 

♦00040 

.699 

.028 

4,01740 

.13950 

.03820 

.02520 

-.01470 

.00080 

- 00240 

00470 

.699 

1.047 

4.02040 

.14110 

.03700 

.02650 

-.03150 

.00020 

-.00530 

.02140 

700 

2.073 

4.02060 

. 14800 

,03610 

,02730 

-.05170 

.00100 

-.00970 

.03040 

.699 

3.074 

4.01780 

. 14490 

.03520 

,02580 

-.07260 

.00160 

-.01430 

.04180 

.700 

4.070 

4.01030 

♦ 14890 

.03510 

.02170 

-.09140 

00150 

-.01830 

.05620 

.700 

6.113 

3.99300 

.15740 

.03630 

.01550 

-.12420 

-.00050 

-.02420 

.09370 

700 

8.137 

3.98160 

.16310 

.03700 

.01120 

-.15500 

-.00300 

-.02680 

. 13250 

.700 

10. 174 

3,95700 

. 16880 

.03920 

♦00450 

-.17970 

- 00B40 

-.03150 

.18490 

. .701 

12.256 

3 94950 

.17440 

.04160 

.00340 

-.20460 

-.01280 

-.03470 

♦23270 

GRADIENT 

- 00200 

.00073 

- 00009 

.00061 

-.01998 

.00056 

- 00351 

.01057 

360 
75  ) 


-2*000 
10  000 
3 000 
.000 
M.OOO 


DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  361 


5REF  “ 
LREF  - 
8REF  - 
SCALE  - 


CA5 

ORB  TC3  AT33.3  (PRES 

, K1  FO 

H15.8  V9. 

U 

(A0M123)  ( 20 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

a69Q.OOOO 

SQ.FT.  XMRP 

« n 09. 0000  IN.  XD 

ALPHA I « 

0.000 

STAB  - 

-2  000 

^7^.Bt00 

IN.  YMRP 

- 

0000  IN,  YO 

RUO-U  » 

10.000 

RUO-L  » 

10  000 

936  6800 

IN.  ZMRP 

« 375.0000  IN,  ZO 

ELV-IB  » 

.000 

ELV-OB  « 

3.000 

0300 

Sl-2  - 

.000 

S3-4  » 

.000 

S5-6  » 

.000 

I ORB 

4 000 

RUN  NO 

. 518/  0 

RN/L  - 1 

.95  GRADIENT  INTERVAL  - -S 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.399 

-ta.OSH 

9 79270 

.26700 

.04380 

.03630 

.16050 

-.00040 

.04110 

- 03530 

301 

-10.095 

9.79870 

.27000 

.04480 

.03640 

. 14050 

-.00320 

.03660 

- 02670 

399 

-9.056 

9.79460 

.27190 

.04700 

.03720 

.11210 

-.00250 

.02990 

-.02130 

.300 

-6.004 

9.79750 

.27160 

.04930 

.03920 

.08190 

-.00110 

.02160 

-.01680 

.301 

-4.082 

9.80500 

.26760 

.05030 

.04730 

.05640 

-.00140 

.01310 

-.01010 

.300 

-3.013 

9.80460 

.26880 

.05200 

.04810 

,04040 

-.00100 

00810 

-.00680 

.899 

-2.042 

9.80190 

.26600 

.05350 

.04870 

.02680 

-.00080 

.00420 

-.00390 

.899 

-1  126 

9 80800 

.26600 

.05430 

.05010 

.01430 

-.00100 

.00130 

- 00100 

.301 

.053 

9.80350 

.26950 

05510 

.04860 

- 004C0 

-.00050 

-.00230 

.00210 

.301 

i.cn 

9.80170 

.27410 

.05490 

.04440 

-.O18C0 

-.00080 

-.00520 

00550 

.899 

2.044 

9.80010 

.27540 

. 05420 

.04260 

- 03310 

-.00050 

-.00980 

00860 

.301 

3.037 

9.80170 

.27700 

05340 

,04050 

-.04840 

- 00030 

-.01450 

01190 

.301 

4.035 

9 eoooo 

.27740 

.05250 

. 03770 

-.06280 

00020 

-.01860 

.01440 

301 

6.046 

9 79220 

.27780 

.05070 

.03150 

-.09220 

.00140 

-.02750 

.01950 

899 

B.063 

9.78970 

.27150 

.04720 

,03030 

-.12340 

00320 

-.03570 

.02350 

.301 

10.079 

9,79180 

,27010 

.04540 

, 02770 

-.14630 

.00040 

-.04120 

,03330 

.300 

12.061 

9.78200 

.27780 

.04610 

.01640 

-.17210 

.00080 

-.04880 

.03820 

GRADIENT 

-.00054 

.00143 

.00025  -.00130 

-.01470 

00015 

- 00376 

.00305 

RUN  NO 

517/  0 

RN/L  ~ 2. 

.95  (SRAOIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.H99 

-12.131 

9.87100 

.28820 

.04380 

.04070 

.15860 

.00110 

.04110 

-.09320 

.501 

-10  040 

S B63BO 

28800 

04330 

03880 

. 14160 

-.00450 

03720 

- 06230 

-^99 

-8.1B2 

9.86890 

,28610 

04460 

03870 

.11500 

-.00360 

.03090 

-.05090 

.500 

-6.054 

9.87100 

.28420 

.04640 

.04100 

.08280 

- 00200 

.02230 

- 03910 

.500 

-4.073 

9.88090 

.28210 

.04750 

04760 

05670 

-.00220 

.01330 

-.02200 

.501 

-3.118 

9.87880 

.26300 

,04890 

,04780 

.04240 

-.00180 

.00860 

-.01480 

500 

-1 .990 

9.88050 

.20180 

.05040 

.04870 

.02430 

-.00120 

.00380 

-.00720 

.500 

-.987 

9.88260 

.27850 

.05050 

.05050 

009B0 

-.00090 

.00070 

-.00050 

.500 

- 021 

9 87770 

28170 

.05130 

.04830 

-.00760 

.00010 

-.00240 

.00440 

.500 

.975 

9.87360 

.28710 

,05180 

,04510 

-.02150 

.00010 

-.00540 

,01160 

499 

2 019 

9.87100 

.28840 

.05050 

04320 

- 03740 

00080 

-.01010 

OIBIO 

,500 

3.057 

9.86740 

.29100 

.05000 

.04020 

-.05310 

.00120 

-,01480 

.02590 

.500 

4,073 

9.86250 

.29180 

04930 

.03700 

- 06900 

.00200 

-.01960 

.03200 

.500 

6.093 

9 65130 

29320 

.04820 

03060 

- 09750 

.00270 

-.02860 

04640 

.500 

7 965 

9.85040 

.28800 

.04550 

.03070 

-.12660 

00400 

- 03650 

,05790 

.501 

to  083 

9 65200 

28540 

04530 

03200 

-.14480 

-.00090 

-.04160 

OG760 

.501 

12.097 

9.84160 

.29760 

. 04720 

.02200 

-. 16880 

-.00150 

-.04660 

, 10310 

GRADIENT 

- 00222 

.00138 

.00020  - 00133 

-.01545 

00050 

-.00386 

.00656 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  36S 


CA5  ORB  TC6  AT30.3 

REFERENCE  DATA 


SREF 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1109.0000 

IN 

XO 

LREF  - 

474  8100 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 

936.6800 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZD 

SCALE  - .0300 

RUN  NO.  516/  0 RN/L  • 3.32 


(PRES.  K1  FO  H15.6  V9  1)  (AGM123)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

m 

8 000 

STAB 

H 

-2.000 

RUD-U 

m 

to  000 

RUO-L 

m 

10  000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB 

m 

3 000 

Sl-2 

it 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-B 

m 

.000 

I ORB 

m 

4 000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.600 

-12.107 

9 91460 

,30520 

.05010 

.04200 

. 15690 

.00130 

.04020 

- 12460 

.600 

-10.061 

9.90980 

.30470 

.04820 

.03910 

. 14200 

-.00420 

.03660 

-.08430 

601 

-8.003 

9.90840 

.30190 

.04300 

03910 

.11390 

-.00450 

.03080 

-.06300 

.599 

-6.060 

9.91910 

.29830 

.04950 

.04230 

.08600 

-.00360 

.02250 

-.04560 

.600 

-3.977 

9 92800 

.29620 

.04990 

.04880 

.05790 

- 00340 

.01300 

-.02350 

600 

-3.043 

9.92640 

29620 

.05130 

.04650 

.04240 

- 00260 

00020 

- 01560 

600 

-2.033 

9.92750 

.29460 

.05260 

.04730 

.02520 

-.00140 

.00380 

- 00920 

.500 

-1.043 

9.92820 

.26960 

.05180 

.04990 

.00940 

-.00080 

,00040 

-.00070 

.600 

.041 

9.92920 

.29280 

,05290 

.04760 

-.00920 

.00060 

-.00260 

.00410 

.600 

.955 

9.92440 

.29960 

.05400 

.04430 

-.02280 

.00060 

-.00560 

.01260 

.600 

2,007 

9.92050 

.30010 

.05240 

.04360 

-.03990 

.00190 

-.01030 

.01980 

.601 

2. 984 

9.91570 

.30280 

05180 

.04070 

-.05550 

00260 

- 01490 

02860 

.601 

4.016 

9.90840 

.30540 

.05160 

.03700 

-.07180 

.00550 

-.01990 

.03690 

.600 

6.021 

9.895B0 

.30730 

.05180 

.03150 

-.09820 

,00360 

- 02880 

05790 

.600 

8.100 

9.69870 

.30340 

.04920 

.03360 

-.12920 

.00480 

-.03700 

.07510 

.601 

10  114 

9.89890 

.30230 

.05120 

.03380 

14260 

- 00150 

-.04090 

.11920 

.601 

12. 149 

9.07840 

.32070 

.05460 

.02060 

-.16930 

- 00220 

- 04610 

14150 

GRADIENT 

-.00213 

.00129 

00017 

-.00116 

-.01621 

.00086 

-.00391 

.00741 

RUN  NO 

, 515/  0 

RN/L  - 

3.67  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

to 

1 

9.93430 

.33250 

.06610 

.03700 

.16470 

.00110 

.03650 

-.15560 

.700 

-10  081 

9.93550 

32900 

.06240 

03830 

.14480 

-.00410 

03340 

- 10440 

.700 

-8.106 

9 93830 

.32190 

.05990 

.04030 

.11840 

- 00570 

.02930 

-.07230 

.700 

-6  035 

9.95230 

.31720 

.05800 

.04550 

.09230 

-.00650 

.02200 

-.04140 

.700 

-3.998 

9.95340 

.31580 

.05720 

.04610 

.06150 

- 00460 

.01260 

-.02350 

.700 

-3.091 

g 95240 

.31630 

.05860 

.04500 

.04510 

-.00330 

.00610 

-.01590 

.700 

-2.057 

9.94640 

.31900 

.06150 

,04240 

.02440 

-.00110 

.00320 

-.01210 

.700 

-1.037 

9.95520 

.30620 

.05810 

.04860 

.00970 

-.00060 

.00010 

-.00190 

.701 

044 

9 94850 

.31250 

.06040 

04410 

-.01130 

.00150 

-.00270 

.00060 

.700 

1.044 

9.94430 

.31670 

.06070 

.04300 

-‘.02560 

OOIGD 

-.00600 

01 170 

.700 

1 984 

9.94660 

.31710 

,05930 

.04380 

-.04310 

.00340 

-.01060 

.01740 

.699 

3.016 

9.94260 

.31860 

.05850 

.04230 

-.06170 

.00480 

-.01580 

.02590 

.699 

4.056 

9.93390 

.32240 

.05950 

.03850 

-.07740 

.00570 

-.02060 

.03570 

.700 

6. M3 

9.92880 

.32560 

.06150 

.03580 

-.10390 

00500 

- 02870 

06680 

701 

8.052 

9.92420 

.32760 

.06280 

.03470 

-.13260 

.00540 

-.03460 

.08960 

.700 

10,147 

9.91230 

.33290 

.06680 

.02970 

-.15170 

.00040 

-.03790 

13070 

700 

12.192 

9 90430 

.33230 

.07000 

.02570 

-.17970 

.00000 

-.04260 

16460 

GRADIENT 

-.00195 

.00066 

.00012 

-.00068 

-.01724 

.00127 

-.00392 

.00716 

OAie:  EQ 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  « 


JUN  75  TABULA7ED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  363 


CAB  ORB  TC5  AT38.3  (PRES.  Kt  FO  H15,6  V9  H 


(AGMiei*)  ( aO  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

« nog. 

o 

o 

o 

o 

z 

o 

ALPHA!  - 

6 000 

STAB  - 

H74.91Q0 

IN.  YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

10  000 

RUD-L 

936.6000 

IN  2MRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

ELV^IB  - 

000 

ELV-OS  - 

.0300 

Sl-2  » 

,000 

S3-4 

55-6 

000 

JORB  « 

RUN  NO 

. sasy  0 

RN/L  • 

1.94  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

,300 

-12,068 

7 63790 

.21200 

,03010 

.02840 

, 17340 

.00E60 

.03880 

-.03950 

300 

-10.059 

7.34080 

.21180 

.03030 

.03050 

, 15300 

-.00100 

.03450 

-.02930 

300 

-9  0^17 

7.94640 

21210 

.03210 

.03180 

.12260 

-.00050 

.02830 

-.02420 

301 

-6.0H2 

7 84880 

21490 

.03440 

.03310 

.09220 

-.00030 

.02080 

- 01820 

agg 

-^.070 

7 85470 

.20820 

.03580 

.04250 

,06240 

- 00040 

.01260 

-.01160 

300 

-3.0H3 

7.95450 

20870 

.03740 

.04230 

,04580 

-.00030 

.00790 

-.00020 

299 

-2.044 

7.85370 

.20740 

.03890 

.04330 

.03130 

-.00040 

.00410 

-.00500 

300 

-1 .04^ 

7.35470 

.20620 

.04010 

.04460 

,01610 

-.00090 

.00100 

-.00120 

.301 

.073 

7.84950 

.20950 

.04070 

.04310 

- 00270 

-.00070 

-.00240 

.00210 

300 

1.066 

7 94760 

.21370 

.04030 

.03920 

-.01720 

-.00100 

-.00540 

,00540 

.299 

2.031 

7 84620 

21550 

03950 

.03720 

-.03340 

- 00120 

- 00990 

.00910 

300 

3 100 

7.84540 

.21700 

.03870 

,03520 

-,05010 

-.00100 

- 01420 

.01240 

,299 

4,092 

7.94210 

.21930 

.03790 

.03100 

-,06480 

-.00120 

-.01830 

.01580 

.293 

6 096 

7 83790 

.21840 

.03530 

.02700 

-.09930 

.00060 

-.02660 

.02000 

.299 

B.080 

7.83450 

21390 

.03260 

.02440 

-,12900 

00080 

- 03380 

.02580 

301 

10  089 

7.83110 

.21240 

.03170 

.02140 

15340 

-.00190 

-.03870 

.03520 

.30! 

12.054 

7.82210 

.22150 

.03210 

.01000 

- 17990 

- 00310 

- 04410 

.04240 

GRADIENT 

-.00163 

.00152 

.00022 

-.00130 

-.01564 

-.00011 

-.00566 

.00336 

RUN  NO 

. 524/  0 

RN/L 

2.92  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12. 131 

7 89660 

.23020 

.03310 

03140 

. 18330 

.00460 

.03800 

- 10330 

.500 

-10.071 

7.89B40 

,22950 

03180 

03200 

,15190 

- 00170 

03460 

-,07010 

M99 

-8,072 

7.90030 

.22800 

.03310 

.03230 

,12160 

-.00150 

.02850 

- 05590 

.600 

-6.030 

7.90500 

.22610 

.03500 

.03460 

.09020 

-,00120 

021  10 

- 04110 

,500 

-4.070 

7.91540 

.22120 

.03620 

.04200 

,06060 

-.00130 

.01280 

- 02480 

.500 

-3.093 

7.91440 

.22220 

.03790 

.04190 

.04360 

-.00100 

00800 

-.01710 

.501 

-2.076 

7.91510 

♦22070 

03920 

,04280 

02640 

- 00070 

00390 

-.00950 

.501 

-1 .066 

7,91870 

.21840 

,03950 

.04430 

,0J J80 

-.00080 

00090 

-.00160 

501 

020 

7.91490 

.22080 

.04020 

.04280 

-.00850 

,00000 

- 00230 

00440 

.501 

1 039 

7.91360 

22610 

♦04030 

.03980 

- 02410 

- 00020 

-.00540 

.01310 

,H99 

2.070 

7.90820 

,22790 

.03910 

.03760 

-.04030 

,00000 

-.00990 

.02060 

,501 

3.039 

7.90540 

,23050 

.03850 

.03490 

-,05720 

,00040 

-.01430 

.02810 

501 

4 044 

7 89890 

,23350 

.03800 

.03070 

- 07190 

00030 

-.OJ06D 

.03660 

.H99 

6 068 

7 88650 

.23560 

03660 

,02460 

-,10570 

00180 

- 02700 

04780 

.H99 

8,  126 

7.06910 

.22070 

,03390 

.02520 

-,13620 

00140 

- 03430 

06510 

.500 

10,162 

7.88400 

.22630 

, 03440 

.02560 

-.15470 

-.00360 

- 03860 

.09480 

.^99 

12.166 

7,86910 

.23980 

.03540 

,01400 

17990 

-.00540 

- 04350 

1 1360 

GRADIENT 

-.00182 

.00157 

.00016 

-.00132 

-.01635 

,00021 

00369 

, 00744 

-a. 000 
10.000 
3.000 
.000 
‘^.ODO 


DATE  eo  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT3e,3  (PRES.  K1  TO  H15.8  V9.D  (AGM124)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  •» 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

U09.0000 

IN. 

XO 

ALPHA I • 

6 000 

STAB 

“ 

-2.000 

LREF  - 

474.B100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

RUD-U  - 

10  000 

RUD-L 

10.000 

BREF  ^ 

936  6BOO 

IN. 

2MRP  « 

375,0000 

IN. 

ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08 

M 

3 000 

SCALE  - 

0300 

Sl-8  « 

.000 

S3-4 

■ 

.000 

S5-B  - 

000 

I ORB 

■ 

4.000 

RUN  NO.  583/  0 RN/L  • 3.89  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

C6L 

or  ORB 

.601 

-18.206 

7.93220 

.24610 

.03690 

.03160 

.16540 

.00590 

.03710 

-.14360 

.599 

-10.138 

7.93400 

.24550 

.03650 

.03260 

.15140 

-.00110 

.03360 

-.09610 

,600 

-8,107 

7,93210 

.24460 

.03720 

.03110 

. 12350 

-.00260 

.02880 

- 07050 

.600 

-6.142 

7,93970 

.24140 

.03820 

.03460 

.09260 

-.00240 

.02100 

-.05010 

600 

-4.122 

7,94870 

.23630 

.03880 

.03980 

.06350 

-.00250 

.01310 

-.02890 

.600 

-3.033 

7.94620 

.23640 

.04050 

.03910 

.04340 

-.00160 

00770 

-.01910 

.601 

-2.C50 

7.94B00 

.23940 

.04180 

.04020 

,02S20 

- 00090 

.00360 

-.01130 

.600 

-1.044 

7.95180 

.22980 

.04090 

.04290 

.01040 

-.00080 

.00070 

-.00170 

.600 

.034 

7.94B40 

.23310 

.04200 

.04090 

-.01040 

.00060 

- 00240 

.00410 

.600 

.999 

7.94470 

.23950 

.04270 

.03820 

-.02530 

,00040 

-.00540 

.01470 

.601 

2.074 

7.94170 

,24000 

.04100 

,03740 

-,04310 

.00100 

-.01010 

.02410 

.600 

3.086 

7.93620 

.24330 

.04030 

.03450 

-.06020 

.00150 

- 01480 

03370 

.601 

4.128 

7.92880 

,24730 

.04020 

.02930 

-.07730 

.00180 

-.01940 

.04440 

.600 

6.0B9 

7.91810 

.25030 

.04010 

.02390 

-,10340 

.00250 

- 02720 

.06230 

.600 

8. 113 

7 92010 

.24390 

03790 

.02630 

-.13650 

.00150 

-.03390 

. 06680 

600 

10.177 

7.91700 

.24360 

.04010 

.02520 

-.15330 

-.00460 

-.03760 

. 13080 

,599 

12.220 

7,89420 

.26000 

.04250 

.01220 

-.18050 

- 00580 

-.04270 

15460 

GRADIENT 

- 00210 

.00136 

.00008 

-.00107 

-.01701 

.00051 

- 00375 

. 00874 

RUN  NO 

. 522/  0 

RN/L  - 

3.64  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DI0R8 

.700 

-18.256 

7.96770 

.27350 

.05250 

.03170 

.16740 

.00610 

.03470 

18040 

.700 

-10. 142 

7.96600 

.27320 

.04820 

.03060 

.15150 

-.00090 

03210 

-.12060 

.700 

-8. 134 

7.965B0 

.27030 

.04660 

.03040 

.12580 

-.00330 

,02750 

- 08370 

.700 

-6.092 

7.97450 

.26450 

.04550 

,03490 

,09540 

-,Q038Q 

,02100 

- 05530 

.699 

-4.054 

7.9B220 

.25920 

.04470 

.03780 

\ 06440 

-.00340 

.01250 

-.03000 

.693 

-3.06! 

7.97920 

.25830 

.04580 

,03700 

.04530 

-.00250 

.00770 

- 01960 

699 

-2,025 

7.97120 

.26110 

.04850 

.03450 

02440 

-.00060 

.00320 

-.01440 

.699 

-1,QIQ 

7,98210 

,24900 

.04560 

.04050 

,00310 

-.00060 

.00020 

-.00130 

.699 

-.024 

7.97500 

.25420 

.04720 

.03710 

- 01240 

.00120 

-.00250 

.00200 

.699 

1.048 

7.97040 

.26020 

.04820 

.03530 

-.02720 

.00100 

-.00560 

01550 

.699 

2 079 

7.97330 

.25990 

.04630 

.03620 

-.04640 

,00250 

- 01040 

.02280 

.701 

3.107 

7.97200 

.26280 

.04600 

.03490 

-.05470 

.00320 

-.01520 

.03410 

.700 

4 002 

7.96380 

.26550 

.04620 

.03170 

-.07990 

.00390 

-.01920 

.04310 

.699 

6.130 

7.95370 

.27200 

.04790 

.02660 

-,10990 

.00280 

-.02690 

.07680 

.699 

9 133 

7.95190 

.27230 

04850 

.02550 

-.13890 

.00180 

-.03500 

.10750 

.599 

10  186 

7.94330 

.27480 

.09160 

.02280 

-.16030 

-.00270 

-.03650 

.15430 

.699 

12.196 

7.92040 

.28070 

.05490 

.01300 

-.18290 

-.00570 

-.04100 

.19310 

GRADIENT 

-.00168 

.00078 

.00008 

-.00053 

-.01779 

OOOG9 

-.00374 

.00894 

date:  po  jun  75 
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CAS  0R8  TC5  AT38.3  (PRES.  KJ  FO  HI5.1A  V9.1) 


(AGM1B5)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109.0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB 

-2,000 

LREF  - 

474.8100 

IN.  YMRP 

■ 

0000  IN.  YO 

RUO-U  « 

.000 

RUD-L  - 

.000 

BREF  - 

936.6800 

IN.  2MRP 

• 375 

.0000  IN.  ZO 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-00  - 

3.000 

SCALE  ■ 

0300 

SI -2  « 

000 

S3-4 

.000 

S5“6 

.000 

lORB 

4.000 

RUN  NO 

529/  0 

RN/L  - 

1.93  CRAOIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

299 

-.770 

-.02960 

-.01940 

03240 

.02180 

-.00700 

-.00110 

- 00150 

00280 

.300 

.197 

-.02960 

.00330 

.03130 

.02440 

-.00690 

-.00110 

-.00150 

.00280 

.299 

1.090 

-.02970 

.02600 

.03110 

.02740 

-.00670 

-.00100 

-.00160 

00270 

.300 

1.955 

-.02980 

.04790 

.03110 

.03040 

- 00650 

-.00100 

-.00170 

00260 

.300 

a.  827 

-.02980 

06940 

.03130 

.03320 

-,00680 

-.00090 

- ooieo 

,00260 

300 

3.630 

-.02300 

08990 

.03180 

.03480 

-.00670 

-.OOOBO 

-.00190 

,00240 

.300 

4,569 

-.02330 

.11490 

.03330 

.03660 

-.00610 

-.00070 

-.00190 

.00220 

.299 

5.525 

-.02320 

.14170 

.03550 

03910 

-.00640 

-.00060 

-.00200 

.00230 

.300 

6.235 

-.02330 

.16240 

.03770 

.03990 

- 00630 

-.00060 

-.00210 

.00220 

300 

7 177 

-.02330 

.18960 

.04090 

.04230 

-.00610 

-.00050 

- 00220 

00220 

.300 

7.971 

-.02340 

.21290 

04440 

.04410 

-.00640 

-.00040 

-.00220 

00220 

299 

6.830 

-.02350 

.23910 

.04920 

.04610 

-.00620 

-.00030 

-.00230 

.00200 

300 

9.717 

-.02360 

.26670 

05460 

.04850 

- 0061C 

- 00020 

-.00220 

00190 

300 

10  457 

-.01680 

.28740 

.05920 

,05030 

- 00600 

- 00010 

- 00220 

00180 

300 

11  417 

-.01700 

.31310 

,06600 

.05290 

- 00590 

.00000 

- 00220 

00160 

.300 

12  288 

-.03090 

.33590 

.07270 

.05570 

-.00570 

.00010 

-.00220 

00150 

.299 

13.185 

-.03110 

.35380 

.08000 

.06000 

-.00640 

.00030 

-.00220 

.00130 

.300 

14.109 

-.02430 

36950 

.08740 

,06550 

-.00570 

.00030 

-.00220 

.00120 

.300 

14.049 

- 03130 

,37920 

.09310 

07050 

-.00600 

C0040 

-.00220 

.00110 

.299 

15.786 

-.03140 

38860 

.09990 

07690 

- 00570 

00050 

-.00230 

.00110 

.300 

16,694 

-.02470 

,39460 

.10620 

.08400 

- 00530 

00070 

-.00220 

00080 

.299 

17.500 

-.01810 

.39780 

.11150 

.09160 

-.00660 

.00090 

-.00190 

.00050 

GRADIENT 

.00128 

.02513 

.00015 

.00291 

.00012 

.00008 

-.00009 

-.OOOtl 

DATE  20  OUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT38.3 


(PRES.  K1  FO  HtS.tA  V9.t) 


(AGM125)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

» 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109 

LREF 

M 

47^.8100 

IN. 

YMRP  - 

BREF 

« 

936  6600 

IN. 

2MRP  - 

375 

SCALE 

M 

.0300 

RUN  NO.  528/  0 


MACH 

ALPHA 

BETA 

H99 

-*743 

-.03340 

.222 

-.01970 

^99 

! 120 

- 01990 

.501 

2.004 

-.02690 

.501 

2.871 

-.02730 

^9g 

3. 678 

-.02730 

.H99 

4.613 

-.02760 

500 

5.564 

-.02770 

.500 

6.277 

-.02090 

.500 

7.210 

-.02800 

.^gg 

8.037 

-.03520 

.H99 

0.892 

-.03540 

.499 

9.748 

-.03580 

.500 

10  535 

-.03610 

499 

1 1 .504 

-.03640 

,500 

12  401 

-.03660 

.499 

13.281 

-.03000 

.499 

14.215 

- 03030 

.500 

14.969 

-.02340 

.499 

15.925 

-.03090 

.500 

16.855 

-.03160 

.500 

17.670 

-.03220 

GRADIENT 

-.00017 

0000  IN.  XO 
0000  IN.  YO 
0000  IN.  ZO 


RN/L  - 

2.9!  GRADIENT  INTERVAL  • -! 

CL 

CO 

CLM 

CY 

‘.01070 

.03590 

.02120 

-.00920 

.01180 

.03400 

.02380 

-.00940 

.03490 

.03300 

.02640 

-.00920 

.05830 

.03220 

.02870 

-.00920 

.08060 

.03200 

.03110 

-.00900 

.10120 

.03220 

.03330 

-.00090 

.12640 

.03310 

.03510 

-.00880 

.15250 

.03450 

.03730 

-.00860 

.17200 

.03600 

.03920 

-.00850 

,19870 

.03870 

.04150 

-.00860 

,22310 

.04180 

. 04390 

-.00850 

,25020 

.04590 

.04600 

-.00820 

.27760 

.05070 

.04850 

-.00830 

.29850 

.05540 

.05120 

-.00790 

,32030 

.06150 

.05510 

-.00780 

.33890 

.06760 

.05960 

-.00800 

.35360 

.07350 

.06520 

-.00790 

.36720 

.08050 

.07200 

-.00780 

.37530 

.08560 

.07870 

-,00790 

.30190 

.09120 

.08720 

- 00800 

,38550 

.09650 

.09650 

-.00920 

,39000 

.10150 

.10620 

-.01020 

. 02570 

-.00053 

.00264 

.00010 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB  - 

-2.000 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

ELV-I9  - 

.000 

ELV-00  - 

3 000 

SI-2  - 

,00G 

S3-4  - 

000 

S5-6  ■ 

.000 

lORB  - 

4.000 

)/  5 00 

CLN 

CSL 

01  ORB 

-.00060 

-.00150 

.00600 

-.00060 

-.00160 

.00580 

- 00050 

-.00170 

.00550 

-.00040 

-.00180 

.00550 

-.00030 

-.00180 

.005)0 

-.00030 

-.00190 

.00510 

-.00020 

-.00190 

00400 

-.00020 

-.00200 

.00470 

-.00010 

-.00210 

.00460 

.00000 

-.00210 

,00450 

00010 

- 00210 

.00420 

.00010 

-.00210 

.00390 

.00030 

*•.00220 

.00360 

.00040 

-.00230 

,00330 

.00050 

-,0023c 

,00300 

00060 

-.00230 

.00280 

,00070 

-,00240 

,00250 

.00080 

- 00240 

,00220 

,00090 

-.00250 

00210 

.00100 

-.00230 

00160 

.00140 

-.00230 

OOOBO 

.00170 

-.00220 

.00020 

.00008 

-,00008 

-.00022 

DATE  aO  JUN  75 
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CAS  ORB  TC5  AT38,3  (PRES,  KI  FO  HI5,IA  V9. 1) 


(AOMiaS)  < £0  JAN  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  *• 

3690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

» 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA  = 

.000 

STAB  - 

-2.000 

LREF  «• 

H74  0100 

IN,  YMRP 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

000 

RUD-L  - 

000 

BREF  “ 

936.6800 

IN.  2MRP 

» 375, 

.0000  IN  ZO 

ELV-18  « 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE 

0300 

SI -2  - 

000 

S3-4 

000 

S5-B  - 

.000 

I ORB  - 

4.000 

RUN  N0< 

327/  0 

RN/L  « 

3.29  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.599 

-.729 

-.00580 

-.00270 

03800 

.01970 

-.01010 

-.00020 

- 00160 

00590 

600 

.239 

-.00620 

.02070 

.03600 

.02160 

-.01000 

-.00010 

-.00170 

00550 

.600 

i.ms 

-.00640 

. 04300 

.03450 

.02460 

-.01000 

.00000 

-.00170 

00520 

,599 

2.016 

-.00650 

,06790 

.03370 

.02690 

-.01000 

.00000 

-.00180 

00520 

,600 

2.063 

-.00670 

.08910 

.03340 

.02900 

-.00980 

.00010 

-.00180 

.00500 

.600 

3.674 

-.01390 

.11020 

.03350 

.03090 

-.01000 

.00020 

-.00190 

.00470 

.600 

4.615 

-.01400 

.13520 

.03430 

.03320 

-.01010 

00030 

-.00200 

.00460 

.600 

5 567 

-.02090 

.16120 

.03560 

.03540 

-.01010 

.00030 

-.00200 

00460 

.601 

6.295 

- 01440 

.18210 

.03720 

.03720 

-.00990 

00040 

- 00210 

.00420 

.600 

7.192 

- 01470 

.20900 

. 03990 

.03960 

-.00960 

.00050 

-.00210 

.00390 

.600 

7.997 

-.01500 

23300 

.04290 

.04180 

-.00950 

00050 

- 00210 

.00360 

600 

8.847 

-.02920 

.25950 

.04680 

.04420 

-.00910 

.00060 

-.00210 

.00320 

.600 

9.743 

-.02950 

.28640 

.05180 

.04750 

-.00900 

.00070 

-.00220 

.00290 

.599 

10.434 

-.02280 

.30350 

.05580 

,05040 

-,00870 

.00080 

-.00230 

,00270 

599 

11.403 

-.02310 

32340 

.06170 

,05510 

-.00880 

.00090 

-.00240 

.00240 

.600 

12.295 

-.03080 

.33900 

.06770 

.06050 

- 00890 

.00100 

-.00230 

00170 

.600 

13.067 

- 03080 

. 35320 

.07330 

. Q662G 

-.00910 

00120 

- 00260 

00170 

.599 

14,020 

-.03900 

.36590 

.08000 

.07430 

-.00920 

.00140 

-.00210 

.00030 

,600 

14  828 

-.03960 

37530 

.08550 

.08190 

-.00940 

.00150 

-.00200 

-.00030 

.600 

15.747 

- 03300 

.38490 

.09190 

,09200 

-.00980 

00160 

-.00180 

- 00070 

.600 

16.710 

-.03400 

.39540 

.09940 

.10200 

-.01020 

.00180 

-.00150 

-.00160 

.601 

17,441 

-.03460 

.40400 

.10550 

.11040 

-.01050 

.00190 

-.00130 

-.00230 

600 

17  889 

-.03510 

.40960 

,10980 

. 1 1540 

-.01080 

.00200 

-.00130 

-.00290 

GRADIENT 

-.00162 

02591 

-,00071 

,00856 

.00001 

.00009 

-.00007 

-.00023 

DATE  20  JUN  75  TA9ULATE0  SOURCE  DATA  - CA5 

CAS  ORB  TC5  AT38.3 

REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690 

0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1109.0000 

IN. 

XO 

LREF  - 

474 

8100 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

936 

6900 

IN. 

ZMRP  - 

375  0000 

IN. 

ZO 

SCALE  - .0300 


PACE  36B 

(PRES.  K1  FO  HtS  lA  V9.1)  (AGM125)  ( 20  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

.000 

STAB 

m 

-2.000 

RUD-U 

m 

.000 

RUO-L 

■m 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-08 

m 

3.000 

SI -2 

w 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

■ 

.000 

I0R3 

« 

4 000 

RUN  NO.  526/  0 RN/L  - 3,62  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

,699 

-.727 

-.01410 

.01060 

.04250 

.01640 

-.01160 

00040 

-.00160 

.00440 

700 

.243 

-.00730 

.03430 

.04020 

.01860 

-.01170 

.00050 

-.00170 

.00430 

.700 

1.139 

-.01470 

.05800 

.03060 

.02110 

-.01160 

.00050 

-.00180 

.00390 

.700 

2.059 

- 01520 

.08260 

.03770 

.02360 

-.01170 

.00070 

-.00180 

.00340 

♦ 699 

2.681 

-.00870 

.10420 

.03720 

.02520 

-.01170 

.00080 

-.00190 

.00290 

.701 

3.718 

-.00900 

.12770 

.03770 

.02680 

-.01180 

.00080 

-.00200 

.00270 

.699 

4.652 

-.00960 

.15270 

.03810 

,02950 

-.01170 

.00100 

-.00200 

00210 

699 

5.600 

-.01640 

.17980 

.03970 

.03180 

-.01160 

.00100 

-.00210 

.00220 

.700 

6.265 

-.01680 

.19980 

.04140 

.03330 

-.01140 

.00100 

-.00210 

.00180 

.701 

7.182 

-.01010 

.22730 

.04420 

.03610 

-.OHIO 

.00110 

-.00210 

.00150 

.700 

8 025 

-.00360 

.25290 

.04790 

.03820 

-.01070 

.00120 

-.00220 

001 10 

.70! 

8.860 

-.00410 

.27760 

.05210 

.04150 

-.01030 

00120 

- 00210 

.00060 

.700 

9.764 

-.02540 

.30370 

.05020 

.04480 

-.01010 

.00130 

-.00280 

.00010 

.700 

10.522 

-.03280 

,32060 

,06330 

.04930 

-.01010 

.00150 

-.00230 

- 00040 

.700 

11.511 

-.02670 

.33980 

♦07100 

.05460 

-.01020 

00180 

-.00230 

-.00120 

.700 

12.421 

-.03480 

.35460 

.07890 

.06150 

-.00970 

.00180 

- 00200 

-.00850 

.700 

13.207 

-.03540 

.36750 

.08620 

.08760 

-.00970 

.00190 

-.00190 

-.00310 

700 

13.489 

-.02900 

.37350 

.08970 

.06940 

-.01010 

.00210 

-.00180 

-.00440 

GRADIENT 

00064 

.02654 

-.00080 

.00241 

-.00002 

.00011 

-.00008 

- 00045 

DATE  aO  JLTN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  369 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  0R8  NOZ  AT39.3  (PRES.  KI  FO  H15.B  V9  1)  (AGMt26)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

sq.ft. 

XMRP  » 

( 109.0000 

IN. 

XO 

BETA  - 

.ODD 

STAB 

-2  000 

474.8100 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN, 

YO 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L 

.000 

936.6800 

IN. 

2MRP  - « 

375.0000 

IN. 

ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-09 

3.00Q 

0300 

sj-a  •* 

.000 

S3~4 

.000 

- 

S5-B  •- 

.000 

10R8 

4 000 

RUN 

NO.  533/  0 

RN/L  - 

1.93  ORAOIENT  INTERVAL  - -5, 

>00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

D1OB0 

.as9 

-.757 

-.02400 

-.04260 

. 05740 

.04720 

-.00980 

- 00010 

-.00170 

.00150 

.300 

.226 

-.02410 

-.02020 

.05600 

,04890 

-.00920 

.00000 

-.00180 

00140 

.293 

1.132 

-.01700 

.00350 

.05510 

.09130 

-.00910 

-.00010 

-.00180 

.00160 

.30J 

1.973 

-.03110 

.02510 

.05490 

,05370 

-.00890 

.00010 

-.00180 

.00130 

.300 

2.774 

-.03100 

.04490 

.05440 

.05540 

-.00920 

.00010 

- 00190 

.00140 

.299 

3.641 

-.02430 

.06640 

.05470 

.05710 

-.00830 

.00010 

-.00190 

.00120 

.301 

4.606 

-.01720 

.09190 

.05520 

.05990 

-.00050 

.00010 

-.00200 

00130 

.299 

5.559 

-.02430 

.11820 

.05690 

.06160 

-.00840 

.00020 

-.00210 

.00120 

.301 

6.377 

-.03130 

. 14020 

.05840 

. 06290 

-.00820 

.00030 

-.00210 

.001 10 

.301 

7.271 

-.03140 

, 16490 

.06120 

.06530 

-.00840 

.00040 

-.00220 

.00100 

.300 

e 037 

-.02470 

.10810 

. 06420 

. 06750 

-.00790 

.00060 

- . 00220 

. OOO0O 

.301 

a 889 

-.03170 

.21270 

.06810 

.07000 

-.00820 

.00070 

- 00220 

.00080 

.300 

3 787 

-.01790 

.23970 

. 07350 

.07310 

-.00880 

.00080 

- 00210 

00070 

300 

10  574 

-.03180 

.26160 

.07790 

.07530 

-.00870 

00080 

-.00210 

. 00050 

.300 

n.546 

-.03200 

.28660 

.06410 

,07800 

-.00890 

.00110 

-.00220 

.00040 

,300 

12.394 

-.03220 

.30830 

.09030 

.06130 

-.00880 

.00120 

-.00200 

,00020 

.301 

13.313 

-.02570 

.32620 

.09750 

.08600 

-.00900 

.00150 

-.00200 

-.00020 

.300 

14.265 

-.03270 

.34220 

.10520 

.09180 

-.00920 

.00170 

- 00210 

-.00040 

.300 

14.982 

-.03280 

.35020 

.11090 

.09640 

-.00980 

.00180 

-.00810 

-.00040 

.300 

15.925 

-.03290 

.36000 

.11780 

.10260 

-.00960 

.00190 

- 00210 

- 00050 

.300 

16.772 

-.02630 

.36620 

. 12400 

.10880 

-.01020 

.00210 

-.00200 

-.00080 

301 

17.633 

- 02630 

.37080 

.13020 

. 1 1570 

-.01040 

, 00220 

- 0019(] 

- 00090 

GRADIENT 

. 00028 

.02516 

-.00041 

00226 

.00023 

00004 

-.00005 

-.00005 

DATE  20  JUN  7fl 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  370 


^SREE  - 
\ref  • 

BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 


CAS  ORB  NOZ  AT38.3  (PRES,  Kl  FO  HJS.6  V9.1> 


(AGM126)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XHRP 

• 1109. 

.0000  IN.  XO 

BETA  - 

000 

STAB  • 

-2.000 

M7H.ei00 

!N.  YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

936. 6000 

IN.  2MRP 

« 375. 

.0000  IN,  ZD 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

0300 

1 

Ol 

1 

tin 

000 

S3-4 

.000 

S5-6  - 

.000 

JOR0  • 

4.000 

RUN  NO, 

. 532/  0 

RN/L  • 

2.91  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-,702 

-.01570 

-.04000 

.06080 

.05090 

-.00960 

.00020 

-.00150 

.00290 

499 

.268 

-.02280 

-.01680 

.05830 

.05270 

-.00940 

.00020 

-.00160 

.00270 

500 

1,172 

-.02980 

.00670 

.05870 

.05450 

-.00910 

.00020 

-,00160 

.00260 

.500 

2.042 

-.01620 

.03040 

.0S530 

.05630 

-.00900 

.00030 

-.00170 

.00240 

.500 

2.813 

-.02310 

.04920 

,05480 

.05800 

-.00900 

.00030 

-.00180 

.00240 

,499 

3.652 

-.02330 

.07170 

.05450 

.05980 

-.00890 

.00040 

-.00100 

00220 

,499 

4.573 

-.02340 

.09520 

.05460 

.06170 

-.00890 

.00050 

- 00190 

00210 

,501 

5.512 

-.02360 

. 12070 

.05530 

.06420 

-.00870 

.00050 

-.00190 

00190 

.501 

6.296 

-.01690 

. 14870 

.05650 

.06610 

-.00860 

,00060 

-.00190 

00170 

.499 

7.207 

-.01720 

♦IBB40 

.05850 

.06850 

-.00870 

,00070 

-.00190 

.00140 

.501 

8.020 

-.01050 

.19210 

.06080 

.07080 

-,00840 

,00080 

-.00190 

.00110 

.500 

8,875 

-.01090 

.21740 

.06410 

.07310 

-.00830 

,00090 

-.00200 

.00080 

.493 

9.753 

-.01830 

.24550 

.06880 

.07560 

-.00870 

.00110 

-.00200 

.00030 

,493 

10.519 

-.01050 

.26590 

.07300 

,07820 

-.00870 

.00120 

- 00200 

000 10 

,500 

n,487 

-.01890 

.28780 

.07830 

.08230 

-.00880 

.00140 

-.00210 

-.00030 

.499 

12,308 

-.01230 

.30590 

.08420 

.08680 

-.00910 

00150 

-.00210 

- 00070 

.500 

13.212 

-.01260 

.32110 

.08980 

09180 

-.00950 

,00170 

-.00220 

- 00100 

.500 

o 

in 

-.03400 

.33470 

.09640 

.09070 

-.00940 

.00190 

-.00210 

- 00160 

.499 

14.885 

-.03420 

.34330 

.10130 

.10430 

-.00960 

.00200 

-.00220 

-.00180 

.500 

15.825 

-.03460 

.34960 

.10690 

JJ290 

-.00990 

.00220 

-.00220 

-.00230 

.501 

16.775 

-.03540 

.35370 

.11190 

.12280 

-.01090 

.00250 

-.00200 

-.00310 

,500 

17,535 

-.03580 

.35820 

.11670 

.13080 

-.0M50 

.00270 

-.00200 

-.00350 

,501 

17.809 

- 02210 

.35880 

.11810 

.13410 

-.01160 

.00270 

-.00180 

-.00370 

CRADtENT 

-.00074 

.02579 

-.00117 

.00207 

.00013 

.00006 

-.00007 

-.00015 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  37 t 


CAS  ORB  NOZ  AT38.3 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

S690  0000 

SQ  FT 

XMRP  « 

1109.0000 

IN,  XO 

LREF  - 

‘♦74.0100 

IN 

YMRP  “ 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

936  6000 

IN 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  » 

.0300 

CPRES.  Kl  FO  HIS.S  V9.1)  (A0M12S)  1 20  JAN  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

w 

.000 

STAB 

m 

-a. 000 

RUD-U 

m 

000 

RUD-L 

n 

.000 

ELV-IB 

■■ 

.000 

ELV-00 

■1 

3 000 

si-e 

m 

.000 

S3-4 

■ 

.000 

S5-B 

m 

.000 

I ORB 

m 

4,000 

RUN  NO.  531/  0 RN/L  « 3.29  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-.667 

-.00300 

-.03700 

.06300 

.05350 

-.00900 

,00030 

-.00150 

.00350 

.600 

.080 

-♦oaaso 

-.01430 

.059B0 

.05510 

-.00890 

.00020 

-.00180 

.00320 

.599 

1.175 

-.oaaao 

.00960 

.05750 

05690 

-.00870 

00030 

-.00160 

.00320 

599 

a.  075 

-.01540 

.03380 

.05630 

.05880 

-.00040 

.00030 

-.00160 

.00310 

599 

a.  074 

-.03070 

.05430 

.05530 

.06060 

- 00030 

.00040 

-.00170 

002B0 

.600 

3,664 

-,02970 

.07470 

.05460 

.06040 

-.00840 

.00040 

-.00180 

.00070 

.599 

4.560 

-.01610 

.09880 

.05470 

.06430 

-.00830 

.00050 

-.00180 

,00250 

.600 

5.507 

-.01640 

.10470 

.05560 

.06660 

-.00830 

.00060 

-.00190 

.00220 

,600 

6.  IBB 

-.01680 

, 14400 

.05640 

06830 

-.00810 

.00060 

-.00190 

00180 

.600 

7.119 

-.01690 

. 17080 

,05930 

.07060 

-.00780 

.00070 

-.00190 

.00160 

600 

7.994 

-.01760 

.19640 

.06060 

.07090 

-.00780 

.00080 

-.00190 

.00100 

601 

8 754 

-.01790 

.00030 

.06380 

.07500 

-.00790 

00090 

-.00190 

.00070 

.599 

9 615 

-.01630 

.04560 

.06790 

.07770 

-.00830 

001 10 

-.00300 

.00030 

600 

10  371 

-.01190 

06600 

.07170 

.08070 

- 00830 

00120 

-.00310 

-.00030 

.599 

11.340 

-.00620 

.38630 

, 07700 

.08530 

-.00850 

.00140 

- 00200 

-.00070 

.599 

la  304 

-.03360 

.30330 

.08090 

.09130 

-.00870 

.00150 

-.00210 

-.00120 

.600 

13  067 

-.04100 

.31630 

.08780 

09660 

-.00910 

00180 

-.00230 

-.00170 

.600 

14  017 

-.03500 

.30780 

.09380 

.10560 

-.00910 

00160 

-.00180 

-.00260 

.600 

14.033 

-.03570 

33750 

. 09880 

.11350 

-.00930 

00200 

-.00180 

-.00340 

,600 

15.737 

-.03650 

.34590 

. 1 0450 

.12310 

-.01010 

.00330 

-.00160 

-.00430 

599 

16.607 

-.03700 

.35660 

11160 

.13350 

- 01030 

.00330 

- 00130 

- 00480 

.601 

17.359 

- 03750 

.36430 

. 1 1740 

.14070 

-.01020 

.00340 

-.00110 

-.00530 

.599 

17,955 

-.04490 

.37370 

. 13000 

. 14680 

-.01060 

00250 

- OOllO 

-.00590 

GRADIENT 

.00014 

.03609 

-.00145 

.00310 

.00015 

.00006 

-.00006 

-.00018 

date:  eo  vAjn  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  372 


CAS  ORB  NOZ  AT38.3  (PRES*  Kl  FO  HI 5. 6 V9  U 


(AGM126)  t 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ 

FT.  XMRP 

O) 

o 

.0000  IN.  XO 

SETA  - 

.000 

STAB  - 

-2-000 

LREF  - 

^7^.elOO 

IN. 

YMRP 

0000  IN.  YO 

RUO-U  - 

.000 

RUO-L  « 

.000 

BREF  - 

936.6600 

IN. 

, ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-09  « 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

St -2  - 

.000 

S3-4 

000 

S5-6  - 

.000 

lORB 

4.000 

RUN  NO- 

.  530/  0 

RN/L  ■ 

3.62  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DfORB 

.699 

-.645 

-.02130 

-.03330 

.06560 

.05720 

-.00920 

.00020 

-.00150 

.00420 

.700 

305 

-.02150 

-.01030 

.06260 

.05880 

-.00900 

.00030 

-.00150 

00400 

.700 

1.193 

-.02160 

.01400 

.06030 

.06050 

-.00890 

.00030 

-.00150 

.00390 

.699 

2.144 

-.02160 

.04010 

.05950 

.06260 

-.00850 

.00030 

-.00160 

.00390 

.699 

2.933 

-.01430 

.059B0 

,05840 

.06570 

-.00550 

-.00110 

-.00060 

.01120 

.700 

3.753 

-.01390 

.08170 

.05810 

.06740 

-.00520 

-.00120 

-.00060 

.01160 

699 

4.666 

-.01370 

.10800 

.05810 

.06940 

-.00500 

-.00120 

-.00060 

.01180 

699 

5.608 

-.01180 

.13470 

.05890 

.07180 

-.00400 

-.00160 

-.00050 

01370 

.699 

6.266 

-.00560 

. 15320 

.05970 

.07340 

- 00420 

-.00150 

- 00050 

.01310 

.700 

7,199 

-.01340 

.16130 

.06200 

,07560 

-.00390 

-.00140 

-.00060 

.01220 

.700 

8.060 

-.03160 

.20790 

.06350 

.07620 

-.00780 

.00090 

-.00190 

.00060 

.699 

8 839 

-.02570 

.23190 

.06660 

.07860 

-.00780 

.00110 

-.00190 

- 00020 

.700 

9 729 

-.02670 

.25710 

.07150 

.08240 

-.00780 

.00130 

-.00200 

- 00120 

.700 

10.482 

-.02750 

.27450 

,07590 

.08670 

-.00820 

.00150 

-.00210 

-.00200 

.700 

11.460 

-.02880 

.29140 

.06160 

.09390 

-.00030 

.00170 

-.00810 

-.00340 

.700 

12  432 

-.03640 

.30590 

.06630 

.10190 

-.00800 

.00100 

-.00180 

-.00410 

.700 

13.200 

-.03730 

,31720 

.09480 

.10900 

-.00800 

.00190 

-.00170 

-.00500 

.700 

13.900 

-.03840 

.32830 

.10120 

.11640 

-.00830 

.00210 

-.00160 

-.00610 

.699 

14  157 

-.03850 

.33160 

.10320 

.11870 

-.00820 

.00210 

- 00150 

-.00630 

GRADIENT 

.00182 

.02661 

-.00137 

,00240 

.00095 

-.00035 

.00022 

.00182 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  373 


CAS  ORB  N07  AT30,3  (PRES.  KlFO  H15.B  V9.  U 


(AGMI27)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

t 109.0000 

IN.  XO 

LREF 

^74.8100  IN, 

YMRP  • 

. .0000 

IN.  YO 

SREF  *• 

936,6800  IN. 

2MRP  « 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  “ 

.0300 

A 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6.000 

RUO-U 

.000 

ELV-IB 

.000 

SI-2 

.000 

55-6 

000 

STAB 

-2.000 

RUD-L 

.000 

ELV-08 

3.000 

S3-4 

000 

I ORB 

H 000 

RUN  NO,  338/  0 RN/L  » 


1.92  ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.300 

-12.034 

7.84260 

.19470 

.05850 

.04450 

.19570 

-.OHIO 

.04070 

- 02100 

.299 

-10.058 

7.84680 

,19140 

.06000 

.04910 

,16470 

-.01010 

.03470 

-.01640 

.300 

-0.050 

7.85080 

.18660 

.06180 

.05230 

.13100 

-.00720 

02740 

- 01450 

.299 

-6,048 

7.65370 

.19080 

.06290 

.05570 

09850 

- 00500 

.01970 

- 01130 

300 

-4.019 

7 85690 

.19030 

.06330 

,05930 

.06570 

-.00230 

.01200 

- 00890 

.300 

-3.062 

7.65730 

.18800 

.06410 

,06150 

,04710 

-.00110 

,00770 

-.00700 

300 

-2.063 

7.85800 

,18440 

.06400 

,06380 

03210 

-.00090 

.00400 

-.00440 

239 

-1.045 

7.85840 

.18170 

06380 

.06610 

01410 

.00020 

.00090 

-.00260 

.299 

.043 

7.85B90 

,18240 

,06410 

.06630 

-.00410 

.00120 

-.00210 

- 00080 

.299 

1.054 

7,85640 

,18850 

.06590 

.06210 

-.02210 

.00250 

-.00490 

.00040 

.300 

2.018 

7.85750 

.19120 

,06630 

,05960 

-.03710 

.00260 

-.00860 

.00330 

.300 

3.079 

7,85610 

,19370 

.06630 

,05640 

-.05500 

.00370 

-.01300 

.00530 

300 

4.042 

7.85190 

.19420 

.06670 

,05390 

-.07140 

.00470 

-.01690 

00710 

.300 

6.107 

7,84750 

,19360 

.06490 

.04940 

-.10660 

.00710 

-.02500 

,01030 

.300 

6.019 

7.83950 

,19890 

.06230 

.04570 

-.13700 

.00930 

-.03280 

.01320 

.299 

10.071 

7,83670 

,19060 

,05960 

.04040 

-.17150 

.01090 

-.04000 

01750 

.300 

12  082 

7.83040 

,19340 

.05810 

.03370 

-.20170 

OHIO 

-.04640 

.02330 

GRADIENT 

-.00044 

,00087 

.00044 

-.00081 

-.01689 

00085 

-.00342 

00196 

RUN 

NO.  537/  0 

RN/L  - 

a. 91  ORAOIENT  INTERVAL  « -S. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

ngg 

-12  143 

7 91420 

.21110 

.05870 

.04950 

.19510 

-.01080 

04080 

- 05370 

.500 

-10.052 

7.92220 

,20310 

05910 

.05350 

.16350 

-.01090 

.03490 

-.03800 

.H99 

-8.117 

7.92790 

,19960 

.05990 

,05720 

. 1 3070 

-.00790 

02780 

-.03360 

.500 

-6  035 

7.93340 

.19750 

.06060 

.06030 

.09660 

-.00540 

.02020 

-.02630 

.500 

-4  049 

7 93910 

,19720 

.06070 

06400 

.06280 

-.00290 

,01210 

-.01890 

.499 

-3.049 

7 94120 

,19560 

06170 

,06600 

.04470 

-.00160 

.00750 

-.01470 

.499 

-2.102 

7 94250 

,19220 

06150 

,06800 

,02940 

-.00130 

.00390 

-.00800 

,500 

-1  053 

7 94480 

.18920 

06060 

.07010 

,01140 

- OOOlO 

00080 

-.00430 

.500 

016 

7.94490 

,18950 

,06100 

07020 

-.00700 

.00090 

-.00200 

.00040 

.500 

1 086 

7.94070 

.19580 

.06240 

.06620 

-.02620 

.00200 

-.00520 

,00490 

.500 

2 019 

7.93750 

.19890 

.06360 

.06360 

-.04010 

.00230 

- 00870 

.01100 

.500 

3 097 

7.93370 

.20230 

,06350 

,06050 

-.05840 

.00320 

- 01320 

.01650 

.500 

4 089 

7 92930 

,20380 

06380 

.05800 

- 07550 

00460 

- 01730 

.02000 

.500 

6 054 

7.92280 

.20260 

.06300 

,05410 

-.10850 

.00700 

- 02540 

.02720 

.499 

0 048 

7.91650 

.19910 

.06090 

.05120 

-.14140 

,00930 

-.03350 

.03530 

.500 

10.057 

7.91110 

.20170 

.05890 

.04770 

-.17430 

.01090 

-.04070 

.04550 

.499 

12.059 

7 90400 

.20910 

. 05830 

.04280 

-.20720 

.01220 

-.04710 

.05610 

GRADIENT 

-.00124 

00109 

. 00039 

-.00087 

-.01693 

.00088 

-.00343 

.00483 

DATE  20  JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 

PACE  374 

CAS  ORB  NOZ  AT30.3  (PRES 

. K1  FO 

H16.6  V9 

1) 

(AGM127)  ( 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  ■ U09. 

0000  IN.  XO 

ALPHA I « 

6.000 

STAB  » -2.000 

LREF  * ^7^.8100 

IN  YHRP  • 

0000  IN.  YO 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  » 000 

BREF  - 936  6800 

IN,  ZMRP  • 375. 

0000  IN.  ZO 

ELV-10  “ 

.000 

ELV-00  * 3.000 

SCALE  ■ .0300 

Sl-2  » 

.000 

S3-4  • .000 

SS-6  - 

.000 

IOR0  ■ 4.000 

RUN  NO.  536/  0 

RN/L  « 

3.26  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA  ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR0 

.600 

-12.118  7 96560 

.22750 

.06110 

.03240 

. 19470 

-.01100 

.04060 

-.07080 

.600 

-10.122  7.96960 

.22000 

♦08140 

.05540 

.16930 

-.01260 

.03580 

-.04590 

.600 

-6.106  7,97630 

.21080 

.06230 

.05050 

.13160 

-.00050 

,02840 

-.04280 

.600 

-6.0H9  7.98540 

.20920 

.06260 

.0638*& 

.09810 

-.00600 

.02020 

-.03290 

.60! 

-4.082  7.99080 

.20740 

.06200 

.06670 

,06420 

-.00330 

01230 

- 02430 

.601 

-3.010  7.99300 

.20390 

.06230 

.0B870 

.04440 

-.00100 

.00740 

- 01840 

.601 

-1.020  7.99700 

. 19630 

.06090 

.07260 

.01090 

-.00020 

,00070 

- 00510 

.600 

.016  7.99820 

.19690 

.06130 

.07270 

-.00690 

.00090 

-.00190 

.00020 

.600 

1,095  7.99290 

.20340 

.06300 

.06930 

-.02530 

.00190 

-.00500 

.00640 

.600 

2.043  7.99890 

♦20780 

.06410 

.05640 

-.04020 

00240 

-.00880 

.01400 

600 

3.061  7.98390 

.21140 

.06460 

.06370 

-.05780 

.00330 

- 01320 

.02190 

.601 

4.067  7.98000 

.21290 

.06480 

.05110 

-.07550 

.00480 

-.01740 

.02580 

.600 

6,056  7.97090 

,21270 

.06450 

,05730 

-.10940 

.00730 

-.02570 

.03570 

.599 

8.091  7,96480 

.21070 

.06270 

.05490 

-.14450 

.01030 

-.03420 

.04420 

599 

10  066  7.95BB0 

.21560 

.06140 

.05160 

-.17460 

,01070 

-.04030 

.06160 

.599 

12.145  7.95110 

.22740 

.06190 

. 04590 

-.20960 

.01290 

-.04730 

.07320 

GRADIENT  - 00139 

.00101 

.00039  -.00076 

- 0169B 

.00093 

- 00349 

.00629 

RUN  NO.  535/  0 

RN/L  - 

3.58  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA  ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.700 

-12.156  B.01570 

.25070 

.06840 

.06620 

.19790 

-.01130 

.03990 

-.08830 

.700 

-10.093  e.02S70 

.23910 

,06710 

,05050 

,17180 

-.01370 

.03590 

-.05170 

.700 

-8.112  8.03220 

.23000 

.06740 

.06440 

.13340 

-.00940 

.02820 

-.04980 

700 

-6.075  8.03700 

.22720 

♦0B670 

.06740 

.10000 

- 00670 

,02050 

- 03850 

700 

-4.032  8.04700 

.22230 

.06550 

,07140 

.06430 

-.00340 

01180 

-.02930 

699 

-3  041  8.04750 

.21910 

.06530 

,07250 

.04610 

-.00230 

00760 

-.02090 

699 

-2  030  8.04950 

.21300 

.06460 

,07450 

.02840 

-.00130 

.00350 

-.01290 

.699 

-1.097  8,05070 

.20850 

.06350 

07640 

.01240 

- 00030 

.00070 

- 00650 

.700 

,002  8.05270 

.20890 

.06370 

.07630 

-.00660 

.00100 

-.00190 

-.00060 

700 

t 012  6.04890 

.21530 

.06520 

.07360 

-.02400 

.00200 

-.00480 

.00640 

.700 

2.023  8.04450 

.22180 

06670 

07070 

-.04020 

.00290 

-.00090 

01450 

699 

3.105  8.03950 

.22620 

.06750 

.06610 

-.05840 

,00380 

-.01340 

02470 

701 

4 072  8 03610 

.22780 

.06770 

.06640 

-.07520 

.00510 

-.01750 

03030 

.700 

6.095  8.02700 

.23060 

06650 

.06280 

-.11040 

,00810 

-.02600 

04060 

701 

0.080  8.02240 

.23230 

06830 

.06080 

-.14660 

.01170 

-.03450 

.04800 

.700 

10  115  8 01090 

.24100 

.06830 

.05550 

-. 18030 

.01250 

- 04050 

.05910 

1700 

12  142  8.00020 

.24840 

.06690 

.05050 

-.21500 

.01460 

-.04730 

.08370 

GRADIENT  -.00131 

.00113 

.00035  -.00072 

-.ot7n 

,00103 

-.00345 

.00725 

DATE  ao 


SREF  - 
LREF  - 
SR£F  - 
SCALE  « 


JLfN  75 

TASU.ATED 

SOURCE  DATA  - CA5 

PAGE  375 

CA5  ORB  N20  N24 

(AGNieS)  ( 

20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000  SQ*rT, 
H74.0IOO  IN. 
936.6800  IN. 
0300 

. XMRP  -* 

YMRP  • 
7MRP  m 

1109.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 

BETA 

.000 

RUN  NO.  5^3/  0 RN/L  - 1,95 

ORAOIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

C5L 

DIORB 

,300 

-2,881 

-.04050 

.01230 

.08360 

.03170 

.00650 

.00010 

-.00050 

-.00120 

.300 

-1.920 

-.05440 

.04310 

.08190 

.03520 

.00670 

.00010 

-.00060 

-.00130 

.300 

-i.oai* 

-.05470 

.07750 

.08170 

.03690 

.00690 

.00030 

-.00080 

-.00150 

.300 

-.390 

-.05470 

, 10240 

.00120 

.04100 

.00710 

.00030 

-.00060 

-.ooteo 

.300 

-.038 

-.04770 

.12120 

.08220 

.04290 

.00830 

.00030 

-.00070 

-.00150 

.300 

,575 

-.04700 

. 14020 

.08100 

.04470 

.00690 

.00040 

-.00070 

-.00160 

.299 

1 ,522 

-.04000 

, 17600 

.08230 

.04810 

.00710 

.00040 

-.00080 

-.00180 

.299 

2 286 

-.04110 

.20250 

.03280 

.05210 

, 00730 

. 00050 

-.00090 

-.00180 

.299 

3.233 

-.05500 

.23980 

.08430 

.05530 

.00710 

.00060 

-.001 10 

-.00190 

.299 

4.05H 

-.05520 

.27020 

.08660 

.05910 

.00730 

.00070 

-.00110 

- 00200 

♦ 300 

M>.967 

-.04840 

.3061Q 

.08860 

.06190 

,00750 

.00070 

-.00120 

-.00220 

.300 

5 915 

-.05540 

.34530 

.09240 

.06510 

00770 

.00080 

-.00120 

- 00220 

,299 

6 660 

-.04350 

.38070 

.09580 

. 06650 

.00750 

.00090 

-.00120 

-.00230 

,299 

7.552 

-.04350 

.41740 

.lono 

07010 

00740 

00090 

- 00140 

-.00230 

300 

0.397 

-.05550 

.45530 

.10650 

07210 

.00900 

.00100 

-.00150 

-.00240 

,300 

9.269 

-.05550 

.49030 

.11330 

07580 

.00740 

00110 

-.00170 

- 00240 

.300 

10  2HH 

-.05570 

,52420 

.12160 

.00230 

00770 

.00120 

-.00160 

-.00260 

.299 

10  962 

-.04880 

.55350 

12890 

.08640 

.00790 

.00120 

-.00160 

- 00260 

.299 

! 1.930 

-.05590 

,59350 

.14040 

.09170 

.00770 

.00140 

-.00150 

-.00880 

299 

12.8H0 

-.05620 

.63170 

.15300 

.09690 

00710 

.00160 

-.00120 

-.00310 

.300 

13.627 

-.04920 

.66560 

.16510 

.10000 

.00690 

00160 

-.001  10 

- 00310 

.299 

IH.138 

-.04920 

.69120 

.17400 

.10180 

.00700 

00160 

-.00100 

- 00310 

GRADIENT 

-.00031 

.03764 

.00069 

00369 

.00011 

.00008 

-.00009 

-.00012 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  376 


CAS  ORB  N2B  (AOM120)  < SO  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 2690  0000  SQ.FT.  XMRP  • 1109.0000  IN.  XO  BETA  ■ .000 

LREF  - ^7^.8IOO  IN  YMRP  ■ 0000  IN.  YO 

BREF  «■  936.6000  IN.  2MRP  - 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - 0300 


RUN 

NO.  542/  0 

RN/L  - 

2.96  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

^99 

-2.8H0 

-.04700 

.07620 

.09670 

.01730 

.00030 

.00010 

-.00090 

-.00080 

.500 

-1  90^ 

-.04040 

.11070 

09560 

.01980 

.00050 

00020 

-.00090 

-.oolio 

.500 

-.961 

-.04750 

.14750 

.09420 

.02440 

.00090 

.00020 

-.00100 

-.00130 

.501 

- 242 

-.04100 

. 17860 

.09400 

.02690 

.00090 

.00030 

- 00110 

-.00160 

.H99 

.002 

-.04090 

. 18860 

.09350 

.02900 

.00070 

.00030 

- 00110 

-.00160 

.501 

762 

-.04120 

.21450 

09290 

.03210 

.00080 

.00040 

- 00110 

-.00180 

.501 

1.703 

-.05520 

.25100 

.09330 

.03550 

.00110 

.00040 

-.00120 

-.00210 

501 

2.599 

-.04860 

.28610 

.09420 

.03930 

.00110 

.00050 

-.00120 

-.00240 

.500 

3 581 

-.04890 

.32300 

.09560 

.04380 

.00180 

.00060 

- 00130 

- 00270 

.501 

4.398 

-.04900 

.35660 

.09730 

.04680 

.00140 

.00070 

-.00130 

-.00280 

.500 

5.349 

-.04920 

.39200 

.09830 

.05240 

.00120 

.00070 

-.00130 

-.00290 

.500 

6.255 

-.05650 

.42920 

.10120 

.05600 

.00120 

.00090 

-.00160 

-.00330 

.501 

7 042 

-.04970 

.46180 

10350 

.06020 

.00140 

.00090 

- 00160 

- 00350 

500 

7.954 

- 05650 

.49990 

10780 

.06530 

.00170 

.00090 

-.00150 

-.00330 

.501 

8.697 

-.04940 

.52760 

. 1 1220 

.07010 

.00190 

.00090 

-.00160 

-.00320 

.501 

9 715 

-.04320 

.56570 

.12090 

.07680 

.00190 

.00110 

-.00150 

-.00400 

.500 

10  671 

-.05050 

,60500 

. 13090 

08220 

.00170 

.00120 

-.00130 

-.00430 

.501 

11.426 

-.05740 

.63950 

.13970 

.08640 

.00160 

.00120 

-.00120 

-.00430 

,500 

12.396 

-.05710 

68430 

. 15470 

.09070 

.00170 

.00110 

-.00090 

-.00410 

.501 

13.215 

-.04770 

,72580 

.17220 

.09210 

.00320 

.00030 

-.00090 

-.00150 

501 

14.107 

-.05270 

76720 

.19510 

.09360 

.00450 

00010 

-.00260 

.00050 

.501 

14.323 

- 04580 

.77730 

.20140 

.09400 

.00480 

.00020 

-.00300 

00040 

GRADIENT 

-.00100 

.03663 

.00005 

.00418 

.00013 

.00003 

-.00006 

-.00028 

date:  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  377 


CAS  ORB  N80  N24 

(A0M128I 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

8690,0000  SQ.FT. 

XMRP  " 

1109.0000 

IN. 

XO 

BETA  - .000 

LREF  « 

474.0100  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

0REF  - 
SCALE  - 

936.6000  IN. 
.0300 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

RUN 

NO.  541/0 

RN/L  - 

3.33  GRADIENT  INTERVAL  ■ “5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

\lCRB 

600 

-2.038 

-.04690 

.10350 

.10190 

.01450 

-.00170 

.00020 

-.00110 

-.00070 

.599 

-1.816 

-.04710 

. 14030 

.10040 

.01610 

-.00160 

.00030 

-.00120 

-.00090 

600 

-,B55 

-.04070 

.18140 

.09970 

.02130 

-.00160 

.00040 

- 00120 

-.00130 

599 

.043 

-.04780 

.21760 

.09850 

. 02660 

-.00140 

.00040 

-.00130 

-.00150 

.599 

.856 

-.04120 

.24970 

.09910 

.02900 

-.00130 

.00050 

- 00130 

-.00190 

.599 

1.774 

-.05520 

.28400 

.09890 

.03310 

-.00100 

.00050 

-.00130 

-.00210 

.600 

2.715 

- 04160 

.32400 

.10090 

.03590 

-.OClOO 

.00060 

-.00140 

- 00230 

.601 

3.704 

-.04890 

.36550 

.10340 

.03900 

- 00060 

.00060 

-.00140 

-.00270 

600 

4.451 

-.04920 

.39530 

.10450 

.04220 

-.00080 

00070 

-.00150 

-.00300 

.600 

5.396 

-.05630 

.43730 

,10650 

, 04590 

-.00060 

.00080 

-.00150 

-.00310 

.600 

6.313 

-.04960 

.47410 

.10880 

.05090 

-.00050 

.00080 

- 00140 

-.00340 

600 

7.138 

-.05710 

51240 

.11270 

.05450 

- 00060 

.00100 

-.00140 

- 00400 

600 

8 061 

-.05830 

.54930 

11800 

.06180 

-.00070 

.00130 

-.00160 

-.00520 

600 

8 824 

-.04590 

.57860 

. 12450 

.06700 

-.00130 

.00160 

- 00110 

- 00670 

.601 

9.836 

-.05360 

.62320 

.13630 

.07230 

-.00100 

.00170 

-.00100 

-.00750 

600 

10.708 

-.05050 

.65780 

.15370 

.07650 

,00010 

00100 

-.00100 

-.00430 

,600 

n 614 

-.05620 

.69030 

.17080 

.08000 

.00060 

.00080 

- 00120 

- 00310 

.600 

12  589 

-.04680 

.73210 

.19270 

08270 

.00150 

.00040 

- 00180 

- 00060 

.599 

13.374 

-.05350 

,76780 

.21210 

.08490 

.00160 

, 00040 

-.00220 

-.00040 

.600 

14.277 

-.04790 

.80130 

.23590 

.08770 

.00140 

.00080 

-.00240 

-.00170 

GRADIENT 

- 00043 

.04037 

00040 

.00383 

,00015 

,00006 

- 00005 

- 00031 

DATE  20  JUN  75 


TABXATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  370 


CAS  ORB  N20  N2M  <AGMi20)  < 20  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690*0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

BETA 

m 

.000 

LREF  - 

^7^*01OO 

IN. 

YMRP  « 

*0000 

IN.  YO 

8REF  « 

936*6000 

IN* 

2MRP  « 

375.0000 

IN*  ZO 

SCALE  - 

*0300 

RUN 

NO,  B'^O/  0 

RN/L  « 

3.62  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

>00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.700 

-2,808 

-.03950 

. 12870 

.10580 

*01580 

-.00290 

.00020 

-.00120 

-.00020 

.699 

-1*793 

-.05390 

.16790 

.10470 

.01890 

-.00260 

.00030 

-.00130 

-.00080 

,700 

-.837 

-.05H00 

*20960 

.10330 

.02290 

-.00260 

.00040 

-.00130 

-.00090 

.700 

1 

o 

-.05430 

.23830 

.10260 

.02550 

-.00240 

.00040 

-.00130 

-.00120 

.701 

.128 

-.03360 

.25000 

.10300 

.02680 

-.00240 

.00040 

- 00140 

- 00120 

.700 

*830 

- 04790 

.27950 

*10320 

.02930 

- 00220 

.00050 

- 00140 

-.00170 

*700 

1.768 

-.04810 

.31740 

*10330 

.03250 

-.00210 

.00050 

-.00150 

-.00190 

*700 

2.6if3 

-.04840 

.35590 

.10540 

.03480 

- 00190 

.00060 

-.00150 

-.00220 

.700 

3.636 

-.05590 

.40030 

.10650 

.03790 

-.00200 

.00070 

-.00160 

-.00270 

.699 

^.393 

-.05610 

.43590 

.11150 

.03970 

-.00220 

.00080 

-.00160 

-.00300 

.699 

5*353 

-.05720 

.47960 

.11510 

.04350 

-.00210 

.00090 

-.00150 

-.00410 

700 

6.29if 

-*04430 

.52410 

.12200 

.04680 

-.00210 

.00110 

-.00120 

-.00500 

*700 

7.060 

-.03760 

.57330 

.13190 

.05160 

-.00190 

.00110 

- 00100 

-.00530 

.700 

7.957 

-.03730 

.58780 

.14180 

,05350 

-.00150 

.00100 

-.00110 

-.00500 

.700 

e.aol 

-.03630 

.61990 

. 15370 

.05620 

-.00110 

.00090 

-.00150 

-.00390 

,700 

9.778 

-.06250 

.65330 

. 16860 

.06320 

-.00030 

.00080 

-.00230 

- 00240 

.700 

10.775 

-.05590 

*69230 

*18730 

.06750 

-.00030 

.00090 

- 00230 

-.00280 

701 

11.530 

- 05000 

*72400 

.20410 

.07000 

-.00040 

.00110 

-*00240 

- 00380 

*701 

12.H95 

-.05070 

*76470 

.22840 

.07090 

-.00040 

.00140 

-*00300 

-.00450 

*700 

13.329 

-.04470 

.00030 

.25010 

.07180 

-.00030 

.00150 

-.00280 

- 00550 

.700 

m.i76 

-.05940 

.04000 

*27360 

.07230 

-.00040 

.00170 

-.00250 

-.00650 

.700 

m.525 

-.05350 

*85880 

2B450 

.07270 

- 00060 

00190 

-.00250 

-.00750 

GRADIENT 

-.00126 

,04256 

.00075 

.00339 

.00012 

.00008 

-.00006 

-.00038 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  379 


CAS  OR8  N28  N£H 


(AGM129)  ( aO  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARA^^ETRIC  DATA 


SREF  - 

aGSO^OOOO 

SQ.FT 

XMRP  - 

U09.0000 

IN.  XO 

BETA  « 

000 

LREF  - 

474,8100 

IN 

YKRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

936  6800 

IN. 

ZMRP  •» 

375.0000 

IN  ZO 

SCALE  - 

.0300 

RUW  NO,  545/  0 RN/L  - 3,95  OPADIEWT  INTERVAL  - -5,00/  5,00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

\ OIORB 

.500 

10.945 

-.04210 

.61040 

.13420 

.08510 

-.00140 

.00120 

-.00150 

-.00290 

.500 

n.459 

-.04910 

.64200 

.14110 

.08830 

-.00130 

.OOISO 

-.00150 

-.00290 

499 

11.866 

-.04900 

.66010 

.14700 

.09010 

-.00140 

.OOMO 

-.00140 

- 00290 

500 

IS. BIS 

-.04140 

70500 

. 16300 

.09340 

-.00080 

.00090 

- 00120 

- o'bsio 

499 

13.587 

- 04470 

.74480 

,18170 

.09390 

.00130 

-.00010 

-.00160 

00160 

500 

14.533 

-.02980 

.78790 

.208B0 

.09530 

.00210 

.00010 

-.00370 

,00270 

.500 

15.347 

-.03790 

.82230 

.23120 

.09850 

.00170 

.00030 

-.00320 

.00150 

499 

16. I5S 

-.04720 

.65810 

.25580 

.10110 

-.00010 

.00110 

-.00270 

-.00100 

.499 

17.076 

-.04830 

.69500 

.28770 

.10460 

-.00040 

,00170 

-.00350 

- 00210 

500 

17  791 

-.04800 

. 92350 

.31410 

.10510 

-.00050 

.00190 

- 00410 

- 00180 

.499 

19.493 

-.04770 

1.01160 

.30010 

.10290 

-.00140 

.00150 

-.00260 

-.00150 

.499 

81.095 

-.04710 

1,08060 

.43970 

.10850 

-.00060 

.00150 

-.00310 

-.00090 

.501 

SS.666 

-.04860 

1.13670 

.49470 

.12110 

-.00110 

.00190 

-.00250 

-.00260 

.500 

S4.347 

-.04890 

1.11560 

.52750 

.15300 

-.00050 

.00250 

-.00350 

- 0Q29D 

.499 

£6.068 

-.05170 

1.02480 

.52800 

.20290 

.00010 

,00010 

-.00110 

.00160 

.499 

£0  5t£ 

-.04790 

.99820 

.52460 

.20940 

-.00420 

.00100 

- 00010 

-.00190 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

RUN  NO, 

, 544/  0 

RN/L  - 

3.33  gradient  INTERVAL  « -5, 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

aN 

CSL 

DIORB 

.600 

11.040 

-.04150 

.66760 

.16010 

.07810 

-.00140 

.00080 

-.00140 

-.00220 

601 

n.740 

-.04710 

.69630 

,17510 

.08060 

-.00090 

.00050 

-.00170 

-.00080 

.600 

le  836 

- . 04560 

.74100 

. 19630 

,08430 

-.00010 

00040 

-.00220 

.00070 

.601 

13.6S9 

-.05SSO 

.77560 

.21930 

. 08580 

.00030 

.00040 

-.00270 

.00100 

.600 

14.535 

-.04710 

.81040 

,24360 

.08910 

-.00020 

.00090 

-.00280 

- 00090 

.600 

15  349 

-.04790 

.84400 

.26810 

.09070 

-.00060 

.00120 

-.00280 

-.bp  1 80 

.601 

16.101 

-.05590 

.88410 

.29370 

.03000 

-.00080 

.00150 

-.00310 

-.00280 

.601 

16  983 

-.05650 

.93070 

.32450 

.08970 

-.00160 

.00150 

-.00210 

-.90350 

.601 

17,740 

- . 05650 

, 97000 

, 35090 

. 09040 

-.00180 

.00140 

-.00170 

-.00360 

.600 

19  405 

-.05050 

1 . 046SO 

.40740 

.09770 

-.00160 

.00200 

-.00260 

- 00450 

.600 

SO  983 

- 05140 

1.11320 

.46280 

.10580 

-.00240 

00270 

-.00350 

- 00560 

.599 

SS.60S 

-.05360 

1.13690 

.50800 

.12800 

-.00810 

.00250 

-.00030 

-.00800 

599 

£4  366 

-.03640 

1.00520 

.49710 

. 19420 

.00250 

.00010 

- . 00220 

.''0O32O 

.599 

£5  983 

-.03190 

.96520 

.51600 

.22540 

.00070 

-.00460 

.00250 

01600 

.599 

BB  769 

-.01460 

.94400 

.52630 

.23640 

.00610 

-.00720 

.00160 

,02780 

Ot^ADlENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

.00000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PACE  3B0 


SREF  ■ 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  * 


CAS  ORB  N20  N24 


(AGM130)  ( 20  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
H7H  8100  IN 
936  6800  IN. 
0300 


XMRP  • 1109.0000  IN.  XO 

YMRP  « .0000  IN  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


ALPHA!  - 9.000 


RUN  NO 

. 549/  0 

RN/L  • 

1,94  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.300 

-12. U3 

8.02360 

.48030 

.10460 

.06870 

.22950 

-.01500 

.02910 

-.0t730 

.299 

-10.049 

8.02390 

.46000 

.10620 

. 06980 

.19300 

-.01300 

.02440 

-.01380 

.299 

-8.006 

8.02460 

.47480 

.10710 

.07090 

,15370 

-.01000 

.01930 

-.01150 

.300 

-6.053 

8.02570 

.47070 

.10750 

.07210 

.11640 

-.00730 

.01420 

-.00920 

.301 

-4,038 

0.02700 

.46800 

.10800 

.07320 

.07620 

-.00410 

00070 

-.d072p 

.300 

-3.034 

8.02400 

.46840 

.10600 

.07250 

.05690 

-.00240 

.00570 

-.006lp 

.299 

-2.008 

8.02530 

.46670 

.10820 

.07380 

.03900 

-.00160 

.00310 

-.00410 

.300 

-1.038 

8.02700 

.46530 

.10780 

.07430 

.02130 

-.00060 

.00080 

-.00250 

.300 

.008 

8.02660 

.46390 

.10770 

. 07400 

.00610 

.00080 

-.00180 

-.00110 

.299 

,999 

8.02700 

.46450 

.10820 

.07460 

-.01670 

.00190 

-.00430 

.OQ050 

.300 

1.962  < 

8,02720 

.46590 

.10800 

.07430 

-.03350 

.00280 

-.00650 

.00210 

.300 

3.Q0I 

8.02720 

.46390 

.10610 

.07440 

-.05630 

.00380 

-.00900 

.00390 

.300 

3.992 

8.02780 

,46250 

.10770 

.07470 

-.07250 

.00530 

-.01190 

.00520 

.300 

6.035 

8.02740 

.46350 

.10770 

.07340 

-.11090 

.00810 

- 01740 

.00770 

.301 

8.030 

8.02550 

.46540 

.10710 

.07140 

-.  msso 

.01080 

-.02250 

.01050 

.300 

10.073 

0.02370 

,47130 

.10590 

.06890 

-.lesio 

,01370 

- 02790 

.01300 

.299 

12  028 

0.02470 

.47580 

.10510 

.06770 

-.22660 

.01490 

-.03190 

,01690 

GRADIENT 

00024 

-.00063 

-.00001 

.00022 

-.01650 

.00112 

-.00251 

.00158 

RUN  NO 

. 548/  0 

RN/L  ■ 

2.94  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-12.032 

8 16000 

.54280 

.11000 

.06360 

.23030 

-.01620 

.03050 

-.03970 

500 

-10.05! 

8 16170 

.54480 

.'1 1 150 

.06310 

.19540 

-.01480 

.02620 

- 02970 

.50! 

-8.059 

8.16190 

.54510 

.11360 

♦06290 

.15820 

-.01210 

02120 

-.p8370 

501 

-6.061 

8 16810 

.54210 

11480 

.06320 

UB90 

-.00910 

.01640 

-.01780 

.500 

-4  017 

8 16430 

.54120 

11570 

.06340 

.07730 

-.00530 

.01040 

-.01400 

.500 

-3.012 

8,16440 

.53740 

.11490 

.06530 

.05610 

-.00330 

.00720 

-.01200 

501 

-2.034 

8.16720 

.53150 

.U260 

.06770 

.03040 

-.00200 

.00450 

-.00910 

.500 

-1.034 

8 16770 

.53050 

.11240 

.06850 

.01940 

-.00060 

.00160 

-.00590 

.499 

-.014 

8 16620 

.52760 

.11160 

.06940 

.00060 

.00080 

-.00150 

-.00260 

.500 

1.006 

8 16900 

.52740 

.11150 

.06940 

-.01940 

00230 

-.00460 

.00060 

.500 

2.006 

8.16920 

.52790 

.11160 

.06940 

-.03870 

.00370 

-.00770 

.00440 

.499 

3 026 

8.16660 

.53040 

.11290 

.06800 

-.05760 

. 00500 

-.01050 

00790 

.500 

4.065 

8 16730 

.53440 

.11400 

.06590 

-.07000 

.00690 

-.01370 

.00950 

.499 

6.020 

8 16260 

.53800 

.11420 

.06330 

-.11770 

,01050 

-.01910 

.Q1330 

.501 

8.046 

8 16210 

.53670 

.11220 

.06390 

-.15710 

.01320 

-.02410 

.02030 

.500 

10.030 

8.15920 

.53860 

.11100 

.06200 

-.  19600 

.01630 

-.02930 

.02580 

.499 

12  080 

8.15630 

.53880 

.11050 

.06180 

-.22940 

.01590 

- 03270 

04100 

GRADIENT 

00039 

-.00096 

-.00026 

.00037 

-.01900 

.00145 

- 00297 

.00309 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  301 


SREF  « 
LREF  - 
8REF  « 
SCALE  « 


CAS  ORB  N2Q  N2H  (AOM130)  ( 20  UAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ  FT.  XMRP 

1 

o 

CO 

,0000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

e.ooo 

‘♦74*8100 

IN  YMRP 

- 

,0000  IN.  YO 

936*6600 

IN,  ZMRP 

« 375, 

,0000  IN.  ZO 

*0300 

RUN  NO, 

. 547/  0 

RN/L  - 

3.32  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5*00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.600 

-12.072 

8.23510 

.50840 

.11870 

.05620 

.23230 

-.01660 

03090 

- 05230 

.600 

-10.063 

8.23490 

.57920 

,11970 

.05660 

.19870 

-.01610 

.02710 

-.03540 

601 

-8  093 

6.23160 

.58510 

. 12330 

.05420 

.15970 

-.01300 

.02190 

-.02800 

*601 

-6.023 

8.22640 

.50870 

.12790 

.05140 

.12000 

-.01020 

01690 

- 01900 

.600 

-5.045 

8.22600 

.59630 

.12770 

.05180 

.09920 

-.00800 

.01400 

- 01800 

.601 

-4.028 

8.22360 

.50330 

.12750 

.05310 

.07750 

-.00580 

.01100 

-.01670 

600 

-3.035 

8 23500 

57490 

.12470 

05740 

.05670 

-.00380 

.00700 

-.01540 

.601 

-2  037 

8 23960 

.57100 

.12190 

.06060 

.03720 

-.00200 

.00490 

-.01200 

,600 

-1.044 

8.25110 

.58190 

.12250 

.06440 

.01750 

-.00030 

.00160 

-.00850 

*600 

- 003 

8.25300 

.58050 

.12240 

.06540 

- 00180 

.00130 

- 00160 

- 00470 

.600 

1.032 

8.25360 

.57900 

.12140 

.06590 

-.02200 

00300 

- 00490 

- 00130 

*600 

2 on 

8 25100 

.58070 

.12230 

.06450 

-.04000 

.00440 

-.00770 

00270 

.600 

3.01! 

0,24410 

.58770 

.12530 

.06140 

-.06010 

.00600 

-.01070 

.00680 

600 

4 001 

8.24550 

,59330 

. 12760 

.05830 

-.08030 

.00810 

-.01390 

.00800 

*599 

5 990 

6 23460 

*50240 

.13010 

.05310 

-.12200 

01220 

- 01960 

01 140 

599 

8.043 

0*23770 

*59790 

.12560 

05510 

-.16170 

.01480 

-.02440 

02130 

.600 

10.054 

0.24270 

,59280 

.12150 

.05580 

-.20170 

01790 

-.02990 

02920 

.599 

12  053 

8.23970 

.59250 

.12160 

.05650 

-.23140 

.01650 

-.03280 

.05420 

GRADIENT 

00199 

.00157 

00003 

00070 

- 01945 

.00166 

- 00309 

00334 

RUN  NO. 

. 546/  0 

RN/L  - 

3,6a  ORAOIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5,00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.700 

-12,093 

6.41060 

.77530 

. 16460 

.06190 

*23580 

-.01700 

.02470 

-.65980 

699 

-10  083 

8.37500 

.73300 

.15970 

.05610 

.20700 

-.01860 

.02210 

-.0^2790 

699 

-8.094 

8*36080 

.71650 

.16050 

.05360 

.16580 

-.01450 

.01680 

-.02400 

.700 

-6.040 

8.31520 

.65160 

. 15470 

04690 

,12420 

-.OHIO 

.01330 

-.01690 

.701 

-4.04S 

8 31950 

.64320 

.15530 

.04920 

08120 

-.00670 

.00840 

- 6i5i6 

.700 

-3.055 

8,32380 

.63470 

.15250 

.05320 

. 05950 

^-.00440 

.00600 

-:01400 

*701 

-2.035 

8 33020 

.62990 

.15080 

.05590 

.03840 

-.00260 

.00360 

-.01070 

701 

-1.030 

8.33220 

.62560 

.14950 

*05730 

.01920 

-.00080 

.00120 

-,^00820 

.700 

-.016 

8.33370 

.52490 

* 14990 

*05720 

-.00120 

.00090 

-.00120 

-.00430 

.700 

.998 

8.33330 

.62450 

. 14900 

.05700 

-.02140 

.00260 

-.00360 

-.,bd060 

.700 

1.990 

8.33090 

.62590 

. 15040 

.05600 

-.04110 

.00440 

-.00610 

.00200 

.700 

3.032 

8.32240 

.63100 

. 15250 

.05310 

-.06290 

.00620 

-.00860 

\ 00700 

.701 

4.002 

8.31920 

.63700 

. 15490 

.05000 

-.08340 

.00830 

-.01120 

.00850 

.701 

5.9B9 

0.30730 

.64860 

.15690 

.04380 

-.12460 

.01250 

-.01550 

.01040 

700 

8 034 

0.30720 

*65360 

.15400 

.04330 

-.16730 

.01630 

- 01880 

01520 

701 

10  061 

0*30430 

.63210 

.14690 

.04550 

-.21040 

.02010 

-.02410 

02220 

,700 

12.044 

9.31780 

*64250 

.14790 

.04880 

-.23910 

.01830 

-.02690 

.05490 

GRADIENT 

-*00005 

-.00074 

-.00005 

.00005 

-.02024 

.00180 

-.00242 

.00317 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  302 


CAB  0R8  N20  N2H 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ  FT 

XMRP 

• 1109.0000  IN.  XO 

LREF  - 

H7^.8100 

IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BREF  « 

936.6800 

IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  « 

.0300 

RUN  NO. 

553/  0 RN/L  • 

<AGM131)  { 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 
ALPHAI  « 15.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

299 

-12. cm 

14.01800 

.75810 

. 18540 

.08520 

.22150 

-.01700 

.03630 

-.02090 

.300 

-10.036 

14.01840 

.74780 

. 18830 

.08550 

.19270 

- 01670 

.03080 

-.01500 

.299 

-8.070 

14.02110 

.73960 

. 18830 

.09080 

. 15440 

- 01220 

02390 

-.01350 

.299 

-6,013 

14.02320 

,73040 

.18130 

♦09B70 

.11390 

-.00810 

.01730 

-.O'llSO 

.299 

-^.0^0 

14.02670 

.78550 

.18110 

.10130 

.07810 

- 00440 

OHIO 

-.00930 

.300 

-3.007 

14.08780 

.78420 

.18150 

,10860 

.05800 

-.00290 

.00760 

-.00710 

.300 

-8.058 

14.02B40 

.78340 

.18190 

.10380 

.04100 

-.00170 

.00480 

-.00540 

,300 

-1.046 

14.02940 

.78800 

.18160 

.10510 

.08850 

-.00010 

.00170 

-.00400 

.300 

-.021 

14.08960 

.78170 

.18160 

.10550 

.00880 

.00140 

-.00180 

- 00220 

.299 

.984 

14.02830 

.78880 

.18200 

.10420 

-.01530 

.00280 

-.00440 

-.00030 

.299 

1.988 

14.02790 

.78190 

.18170 

.10370 

-.03360 

.00430 

-.00730 

.00120 

.299 

8.994 

14.02730 

.78310 

.18160 

.10270 

-.05140 

.00550 

-.01030 

.00320 

.299 

4.033 

14.08630 

.72350 

.18100 

.10070 

-.07010 

.00680 

-.01390 

00540 

.899 

8.02! 

14.02370 

.78600 

.18000 

.09670 

-.10680 

.01050 

- 02070 

00790 

.299 

8.029 

14.02180 

.73300 

.18080 

.09140 

-.14650 

.01480 

- 02710 

.00950 

299 

10  022 

14,01740 

,73950 

.18070 

.08770 

-.18650 

.01940 

- 03400 

01100 

.299 

12.087 

14.01950 

.74150 

.18180 

.08580 

-.81760 

,02040 

-.03980 

.01650 

GRADIENT 

-.00009 

-.00088 

-.00001 

-.00006 

-.01834 

,00141 

-.00305 

.00177 

RUN  NO.  552/  0 RN/L  - 2.91  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.500 

-18.005 

14.21180 

.81980 

.81310 

.07580 

.22980 

-.02140 

03150 

-.03400 

.500 

-10.048 

14.81910 

.61880 

.80030 

.08060 

.19550 

-.01880 

.02810 

-.02800 

.499 

-8,047 

14,88870 

81320 

.80800 

.08580 

.15510 

-.01380 

.02190 

-.08610 

.500 

-6.050 

14.88670 

,80960 

.80660 

.08940 

.11560 

-.00990 

.01570 

-.08090 

.500 

-4.059 

14.83510 

.80630 

.80640 

.09370 

.07930 

-.00620 

00920 

-.0l49p 

.500 

-3.010 

14.23660 

80520 

.80650 

.09480 

Q59B0 

-.00460 

.00580 

- oro4o 

.499 

-8.084 

14.23750 

,80360 

.20630 

.09590 

.04850 

-.00310 

.00290 

-.00^60 

,500 

-1.038 

14.24220 

.80870 

.80660 

.09720 

.08380 

-.00150 

.00000 

- 002BO 

.500 

.003 

14.24110 

60150 

.20690 

.09790 

.00310 

.00010 

-.00300 

00140 

.499 

1.039 

14.84000 

.80170 

.20700 

.09780 

-.01780 

.00170 

-.00610 

.00610 

.499 

1.996 

14.83880 

.80400 

.20690 

.09660 

-.03450 

.00320 

-.00860 

.00^20 

499 

3 016 

14.83700 

.80480 

.20630 

.09550 

-.05440 

.00490 

-.OHIO 

.6i240 

.501 

4 083 

14.83800 

.80290 

.20680 

.09510 

-.07310 

.00650 

-.01380 

.01610 

.500 

6.086 

14.83120 

.80760 

.20530 

.09070 

- 11200 

,01090 

-.02040 

.08020 

.499 

8.054 

14.88910 

.80680 

.80110 

.08890 

15080 

.01510 

-.08750 

.02510 

.500 

10.034 

14  88370 

.81860 

.20060 

.08410 

-.19360 

.02170 

- 03460 

.08280 

.499 

12  087 

14.21930 

81410 

.80880 

.08190 

- 22470 

02190 

-.03930 

.03910 

GRADIENT 

.00028 

-.00088 

.00004 

.00016 

-.01894 

.00157 

-.00884 

.00385 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  363 


CA5  ORB  NS0  N2H 


(AGM13I)  I 20  JAN  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

U09.0000 

IN. 

XO 

ALPHA I - 

LREF  - 

474.8100  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN 

YO 

BREF  “ 

936.6800  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN 

ZO 

SCALE  - .0300 


15.000 


RUN  NO.  551/  0 RN/L  « 


3.82  ORAOIENT  INTERVAL  • *“5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.600 

-12  069 

14  33200 

.85530 

.24200 

.07390 

.23080 

-.02150 

.02920 

-.04310 

,600 

-10  042 

14.34640 

.85370 

.24140 

.07940 

.19800 

-.02010 

02530 

-.02870 

.601 

-0.056 

14.35060 

.85230 

.24350 

.08150 

.15710 

-.01430 

.01770 

-.02820 

.601 

-6.043 

14,34620 

.04570 

.24660 

.08310 

.11610 

-.01030 

01100 

-.OBOHO 

599 

-4.032 

14,35460 

03990 

.24650 

.08650 

.08010 

-.00610 

00530 

-.015^0 

.599 

-3,004 

14.35470 

. 83800 

.24700 

.06690 

.05960 

-.00440 

00270 

-.01090 

.600 

-2.010 

14.35040 

.83510 

.24680 

.08660 

04000 

-.00270 

00090 

-.00730 

.599 

-1.040 

14,35900 

.03300 

.24580 

.08970 

.02030 

-.00090 

-.00070 

-.00450 

.599 

.022 

14.36320 

.83070 

.24570 

.09100 

-.00090 

.00100 

-.00270 

-.00090 

.600 

1.050 

14.36220 

83080 

.24520 

.09130 

-.02120 

.00270 

- 00500 

.00310 

.600 

2.035 

14.36160 

.83160 

.24450 

.09090 

-.04090 

.00450 

- 00700 

.00630 

.599 

3.049 

14.35840 

.83260 

.24400 

.08960 

-.06120 

.00630 

-.00940 

.01070 

.599 

H.02I 

14.35750 

.83510 

.24380 

.08070 

-.07960 

.00790 

-.01170 

.01450 

,600 

6 054 

14  34710 

.84060 

24360 

08370 

-.12070 

.01350 

- 01740 

01380 

.600 

8 024 

14.34320 

.84590 

.24110 

.08030 

-.15820 

.01700 

-.02100 

01890 

.599 

10  064 

14.33500 

85120 

.23880 

.07620 

-.20340 

02330 

- 02780 

.01810 

.599 

12.066 

14.33400 

.84620 

.23850 

.07850 

-.23240 

.02350 

-.03550 

.042H0 

GRADIENT 

.00047 

-.00074 

-.00041 

.00030 

-.01989 

.00175 

-.00205 

. 00362 

RUN  NO  554/  0 

RN/L  - 

3.50  GRADIENT  INTERVAL  - “5< 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-12.072 

14.45180 

.92440 

.29240 

.06300 

.23510 

-.01890 

.02980 

-.07530 

.700 

-10.045 

14.45420 

.92600 

.29340 

06400 

20010 

-.01820 

02300 

-.04620 

.700 

-8.039 

14  44130 

-89570 

28790 

06430 

.15820 

- 01370 

01680 

- 03890 

700 

8 027 

14.44290 

.89120 

.26330 

.06510 

16520 

.01870 

- 02340 

02210 

1 

.700 

10.014 

14.43920 

.89130 

.28240 

06240 

- 20570 

.02250 

- 02B40 

.05090 

.700 

12.073 

14.43790 

.89310 

.28060 

.06200 

-.24190 

.02330 

-.03350 

.05710 

GRADIENT 

1.79929 

.11103 

.03529 

.00811 

-.02058 

.00233 

-.00292 

.60275 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  304 


CAS  ORB  TC5 


(AGM13S)  < 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1109,0000 

IN.  XO 

BETA  - 

,000 

LREF 

m 

474,0100 

IN, 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

936  8800 

IN 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

•« 

.0300 

RUN  NO*  550/  0 RN/L  - 


1*89  GRADIENT  INTERVAL  - “5*00/  5,00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

,301 

“2.897 

“.0U30 

.00210 

.07290 

.03400 

-.00050 

-.00020 

-.00110 

.00040 

299 

“2  on 

- 01150 

.03320 

.07070 

.03550 

.00000 

-.00010 

-.00110 

00020 

.299 

“1  100 

-.01870 

.07100 

.07040 

.03900 

-.00020 

.00010 

-.00120 

-.00010 

301 

- 402 

-.01840 

.09680 

.07050 

.04320 

.00050 

-.00020 

-,00110 

,00020 

.300 

“.060 

-.00470 

11560 

.07100 

.04390 

.00050 

-.00010 

-.00110 

00010 

.300 

550 

-.01870 

.13490 

.07020 

.04590 

-.00020 

.00010 

-.00120 

- OOOlO 

300 

1.463 

-.01190 

.16850 

.07060 

.04950 

.00040 

.00010 

- 00130 

-.00020 

.299 

2,201 

- 01880 

.19990 

.07140 

.05190 

.00060 

.00010 

-.00140 

- 00020 

.299 

3.234 

-.01680 

.23670 

.07290 

.05590 

.00090 

.00020 

- 00150 

-.00020 

299 

4.076 

-.01220 

.27100 

♦07440 

.05790 

.00100 

.00040 

-.00160 

-.OOOBO 

300 

4.949 

-.01250 

.30780 

.07680 

.05970 

.00080 

.00060 

-.00160 

-.00080 

♦ 300 

5,895 

-.01230 

.35010 

.08070 

.05100 

.00100 

.00050 

-.00160 

-.00070 

,299 

6.669 

-.00570 

.38170 

.08390 

.06390 

.00070 

.00070 

-.00170 

-.00090 

299 

7.559 

-.01260 

,42400 

.08900 

.06430 

.00090 

.00080 

-.00190 

-,00100 

,300 

8.395 

-.01250 

.46200 

.09440 

.06530 

.00150 

.00070 

-.00190 

-.00080 

,300 

9.329 

-.01960 

.50040 

10170 

.06880 

.00140 

.00090 

-.00230 

-.00100 

.299 

10.308 

-.01960 

,53940 

.11060 

. 07330 

.00120 

.00100 

-.00210 

-.00110 

,299 

n 086 

-.01310 

.57140 

,11870 

.07620 

.00130 

,00120 

-.00200 

- 00150 

.300 

12.057 

-.01300 

.61190 

.12970 

,07960 

,00120 

.00120 

-.00190 

-.00140 

.300 

12  854 

-.01330 

.65220 

.14160 

.08050 

.00040 

.00140 

- 00160 

- 00170 

.299 

13.641 

-.01360 

.60970 

.15420 

.08190 

.00050 

.00160 

-.00140 

-.00200 

.299 

14.500 

-.02080 

.73840 

.17110 

.08260 

-.00060 

.00180 

-.00100 

-.00230 

.300 

15.296 

-.00700 

,77490 

.18490 

,08310 

-.00060 

.00180 

-.00070 

-.00240 

.300 

16  187 

-.01420 

.82880 

.20810 

.08110 

-.00080 

.00200 

-.00080 

-.00270 

299 

17.115 

-.00770 

.07750 

.22810 

.08250 

-.00100 

,00240 

-.00100 

-.00310 

.299 

17.819 

-.01480 

91110 

.24550 

.08310 

-.00200 

.00270 

-.00110 

-.00330 

.299 

19.520 

-.01500 

.99120 

30550 

.08290 

.00650 

-.00150 

-.00460 

.00380 

.299 

2!  226 

-.01060 

1.06650 

,37620 

,07770 

.00270 

00050 

- 00300 

.00110 

,301 

22.864 

-.01680 

1.12640 

.43210 

.08140 

.00610 

-.00010 

-.00440 

.00200 

.300 

24,444 

-.01720 

1.15260 

.47730 

.09230 

.00470 

.00020 

-.00370 

.00150 

.299 

26  079 

-.01230 

1.17360 

.52990 

.10060 

,00070 

,00180 

-.00270 

-,0007p 

GRADIENT 

-.00023 

,03076 

.00054 

.00348 

.00017 

.00009 

-.00008 

-.00013 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  365 


SREF  » 
LREF  » 
BREF  - 
SCALE  “ 


CAS  ORB  TC5 


(AGM13S)  ( 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


B69Q  0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

>0000  IN.  XO 

BETA  - 

.000 

H7^  8100 

IN,  YMRP 

" 

>0000  IN.  YO 

936  6800 

IN  2MRP 

« 375 

GOOD  IN  70 

,0300 

RUN  NO, 

. 557/  0 

RN/L  « 

8,86  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

>00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OlORB 

.501 

-3.449 

-.01700 

.04310 

.08390 

.02490 

-.00260 

.00000 

-.00100 

00000 

,500 

-8.659 

-.02500 

.07130 

.08250 

.02690 

-.00240 

.00010 

-.00110 

.00050 

,500 

-1.660 

-.01020 

.11170 

.08100 

.03030 

-.00220 

.00010 

-.00110 

.00030 

' ,500 

-.758 

-.01880 

. 15240 

.08050 

.03250 

-.00820 

.00030 

-.00120 

-.00030 

.500 

,023 

-.01250 

.18410 

.OBOSO 

.03800 

-.00230 

.00040 

-.00130 

-.00080 

.500 

i.oia 

- 01970 

.82070 

. 08030 

.04150 

-.00220 

,00050 

-.00130 

-.00110 

,500 

1,869 

- 01930 

.25610 

08100 

.04380 

-.00220 

.00040 

- 00140 

-.00080 

,501 

8,841 

-.01950 

.29740 

.08250 

.04680 

-.00160 

.00050 

-.00140 

-.00100 

,500 

3.833 

-.01270 

.33700 

.06430 

.05030 

-.00170 

.00050 

-.00150 

-.00110 

.501 

4.660 

- 02010 

.37060 

.08610 

,05340 

-.00160 

,00070 

-.00160 

- 00150 

.500 

5.600 

-.02060 

.41200 

.08980 

.05610 

-.00170 

.00080 

-.00170 

- 00210 

501 

6,439 

- 02090 

.45180 

.09310 

.05710 

-.00170 

.00100 

- 00190 

-.00230 

.501 

7.269 

-.02090 

.49210 

.09760 

.05900 

-.00200 

.00100 

-.00180 

- 00240 

.500 

8 195 

-.08100 

53600 

.10430 

.05150 

-.00140 

.00100 

-.00190 

- 00850 

.501 

9.111 

-.08120 

.57340 

.11180 

,06620 

-.00170 

.001 10 

-.00190 

-.00860 

.501 

10.124 

-.02180 

.61310 

.12080 

.07130 

-.00180 

.00130 

-.00170 

-.00330 

.501 

10.986 

-.08180 

65510 

.13140 

.07340 

-.00180 

.00130 

-.00160 

- 00330 

,501 

11.848 

- 02200 

.69630 

. 14330 

.07550 

-.00170 

.00130 

-.00130 

-.00350 

.500 

12.787 

- 01400 

.74480 

.15960 

.07670 

-.OOlOO 

.00100 

-.00110 

-.00840 

.500 

13.551 

-.01730 

.78740 

,17900 

.07420 

.00060 

.00000 

-.00170 

.00130 

.499 

14.491 

-.02350 

.83330 

.80650 

.07820 

00150 

.00030 

-.00360 

,00800 

,500 

15.336 

-.01860 

.07480 

.23020 

.07190 

.00070 

.00080 

-.00890 

.00000 

.499 

16.145 

-.02780 

.91580 

.25700 

.06990 

-.00070 

,00140 

-.00250 

-.00240 

,500 

17.026 

-.02810 

.95210 

.28630 

,06870 

-.00170 

.00810 

-.00310 

- 00370 

.499 

17,743 

- 02830 

.97530 

.30740 

.06510 

-.00190 

.00210 

- 00290 

-.00390 

.500 

19.474 

-.02800 

1.06720 

.37280 

.05740 

- 00220 

.00840 

-.00340 

- 00370 

501 

21.122 

-.08740 

1.15810 

,43680 

.05510 

-.00050 

.00170 

-.00280 

- 00200 

500 

22,777 

-.02850 

1.81B50 

.49330 

.06820 

-.00160 

.00250 

-.00270 

-.00430 

,501 

24.416 

-.08390 

1 21890 

.53410 

.08760 

- 00040 

.00360 

- 00420 

-.00590 

.500 

26,274 

-.02510 

1.08590 

.58370 

.14890 

.00120 

.00080 

-.00280 

.00050 

GRADIENT 

.00034 

.04060 

.00026 

.00360 

.00011 

.00008 

-.00007 

- 00027 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  306 


CAS  ORB 

TC5 

(A0H132)  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690  0000  SQ  FT 

XMRP  - 

U 09. 0000 

IN. 

XO 

BETA 

• .000 

LREF  - 

H7H  8100  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  • 

936.6800  IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN. 

ZO 

SCALE  • 

.0300 

RUN  NO. 

, 656/  0 

RN/L  • 

3.20  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

.601 

-3.H39 

-.01080 

.00360 

.08920 

.01590 

-.00350 

.00010 

-.00110 

00080 

.699 

-2,539 

-.01150 

.11540 

.08820 

.01980 

-.00340 

.00020 

-.00120 

.00010 

600 

-1.529 

- oiieo 

. 15700 

.08710 

.02320 

-.00340 

.00030 

-.00120 

-.00020 

,600 

-.632 

-.01080 

.19580 

.08650 

.02650 

-.00310 

.00030 

-.00130 

- 00030 

.600 

.05H 

-.01950 

.22670 

.08600 

.02990 

-.00290 

.00040 

-.00130 

-.00090 

.600 

.291 

-.01920 

23450 

.08630 

.03020 

-.00200 

00040 

- 00140 

-.00070 

600 

1.268 

-.01950 

27540 

.08690 

.03340 

-.00280 

.00050 

-.00140 

-.00100 

.601 

2.120 

-.01990 

.30990 

.08610 

.03630 

-.00290 

.00060 

-.00150 

-.00130 

.599 

3. M3 

-.02720 

.34810 

.08950 

.04150 

-.00290 

00070 

-.00160 

-.00180 

599 

H.026 

- 02050 

.39880 

. 09200 

.04370 

-.00290 

.00070 

- 00160 

- 00190 

.599 

4.857 

-.02110 

.42690 

.09470 

.04580 

-.00280 

.00090 

- 00170 

- 00250 

.601 

5,803 

-.02120 

.47390 

.09920 

.04660 

-.00280 

.00090 

-.00170 

-.00260 

600 

6.639 

- 02190 

51280 

.10370 

04880 

-.00280 

.001 10 

-.00170 

-.00340 

.600 

7.540 

-.01550 

55650 

.11020 

.05250 

-.00260 

,00120 

- 00180 

- 00390 

.601 

8.455 

-.02400 

.59860 

.11830 

.05650 

-.00290 

.00150 

-.00160 

-.00550 

.600 

9 330 

-.02560 

63970 

.12920 

.05920 

-.00330 

.00190 

-.00150 

- 00720 

.601 

10.325 

- 02550 

.69700 

.14780 

.05930 

-.00300 

.00170 

-.00050 

- 00700 

,600 

11.189 

-.01660 

.72090 

.16550 

.06090 

-.00250 

.00140 

-.00090 

-.00510 

.600 

12  127 

- 01920 

.76300 

.18710 

.06040 

-.00100 

.00060 

-.00190 

- 00070 

.601 

13  048 

-.01180 

.80740 

.21000 

.05990 

-.00050 

♦00070 

-.00270 

- 00010 

.601 

13.937 

-.01980 

.84750 

.23320 

.05890 

-.00080 

.00090 

-.00240 

-.00130 

600 

14.850 

-.01480 

.68730 

.25920 

05780 

-.00130 

.00150 

-.00280 

- 00320 

.600 

15  646 

- 01600 

.93300 

.28550 

.05410 

-.00140 

,00200 

-.00350 

- 00450 

.600 

16.541 

-.00930 

.98130 

.31460 

.05120 

-.00160 

.00210 

-.00330 

-.00470 

.599 

17.419 

-.01490 

1 . 02900 

.34350 

.04960 

-.00150 

.00150 

-.00210 

-.00340 

,600 

18.193 

-.00750 

1.07100 

.37050 

.04880 

-.00120 

.00130 

-.00170 

-.00290 

.600 

19.626 

- 01440 

1.15120 

.42660 

.05030 

-.00060 

.00180 

- 00310 

- 00290 

.599 

21.523 

-.01570 

1.22990 

.48980 

.05380 

.00000 

,00250 

-.00410 

-.00440 

.600 

23.114 

-.02510 

1.24560 

.53260 

.07410 

-.00080 

.00270 

-.00270 

-.00710 

.599 

24.825 

-.01020 

1.08360 

.50920 

14690 

- 00180 

-.00040 

00050 

00160 

.600 

26.576 

-.00090 

1.02040 

.52630 

.18210 

-.01150 

-.00660 

.00740 

01980 

GRADIENT 

-.00153 

.04139 

.00063 

.00365 

.00008 

.00009 

-.00007 

-.00036 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  307 


CAS  ORB  TC5 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690  0000 

SO  FT 

XMRP  • 

1109,0000 

IN.  XO 

LREF  - 

M74.8100 

IN, 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  • 

936.6B00 

,0300 

IN 

2MRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

RUN  NO,  555/  0 RM/L  - 3, MB 


MACH 

ALPHA 

SETA 

CL 

CD 

.699 

-2.B17 

-.01040 

.14970 

.09510 

,699 

-1.812 

- 01810 

.19120 

.09430 

700 

-.896 

-.01800 

.23510 

09400 

.700 

-.167 

- 01160 

.26670 

.09390 

,700 

,im 

-.01190 

.27870 

.09400 

,699 

,629 

-.01220 

.3)020 

.09460 

,700 

1.763 

- 01270 

.35010 

.09610 

.700 

2,671 

-.01310 

.39070 

.09650 

.700 

3,632 

-.01380 

.43620 

.10170 

700 

H MM7 

-.01420 

.47720 

.10580 

.700 

M.797 

-.01470 

.50270 

.10840 

699 

5.H10 

-.02940 

.52470 

.11230 

,701 

5.765 

-.00920 

.56460 

.11790 

.699 

6,561 

-.01700 

,60690 

. 12720 

701 

7 H99 

-.00980 

.64790 

.14290 

.701 

8 285 

-.00920 

.68250 

.15680 

.700 

9,096 

-.02290 

.71300 

.16990 

.700 

10.062 

-.02190 

.73490 

.18530 

.700 

10,999 

-.02190 

.79740 

.20830 

.700 

11.785 

-.02140 

.83720 

.22820 

699 

12,732 

- 02790 

.88180 

.25300 

.700 

13.5M1 

- 02370 

.91690 

.27310 

,700 

IM.M53 

-.02540 

.96700 

.30200 

.700 

15.293 

-.02640 

1.01750 

.32930 

.700 

16.088 

-.02790 

1.05780 

.35410 

,700 

16  962 

-.03510 

1.10180 

.38320 

.700 

17.739 

-.03580 

1.11700 

.40300 

.699 

18.568 

-.02070 

1.12030 

.41980 

.700 

20.0M2 

-.02980 

1.10810 

.44490 

.700 

21.81M 

-.02820 

1 09780 

.47300 

700 

23.M06 

- 00630 

1.08450 

.50130 

,700 

25.052 

.00580 

1.01120 

.51320 

.700 

26.793 

.00880 

.95050 

.52570 

GRADIENT 

-.00001 

.04560 

.00176 

(AGMI32J  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 
BETA  • ,000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5,00 


CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.00920 

-.00410 

.00010 

-.00110 

.00130 

,01200 

-.00410 

00030 

-.00120 

.00050 

.01450 

- 00300 

.00030 

- 00120 

.00060 

.01750 

- 00380 

.00030 

-.00130 

OOOOO 

.01930 

-.00400 

.00040 

-.00130 

-.00020 

.021 10 

-.00390 

,00050 

-.00140 

- 00050 

,02390 

-.00400 

,00060 

-.00150 

- OOllO 

.02710 

-.00400 

.00070 

-.00150 

-.00150 

.02900 

-.00400 

.00080 

-.00160 

-.00210 

.02990 

-.00400 

.00090 

-.00160 

-.00250 

.03080 

-.00430 

.00100 

-.00150 

-.00300 

.03170 

-.00430 

OOilO 

-.00140 

-.00400 

,03390 

-.00440 

00120 

-.00140 

-.00450 

.03410 

-.00460 

.00130 

-.00090 

-.00540 

03410 

-.00430 

.00130 

- OOllO 

-.00510 

.03590 

-.00400 

.00120 

-.00120 

- 00450 

.03760 

-.00300 

.00130 

-.00160 

-.00440 

.03760 

-.00360 

.00120 

-.00200 

-.00340 

.04080 

-.00320 

.00120 

-.00220 

- 00340 

.03920 

-.00310 

.00130 

-.00270 

-.00290 

.03660 

-.00340 

.00130 

-,00260 

- 00250 

.03790 

-.00300 

00180 

-.00290 

-.00530 

,03210 

-.00320 

.00200 

-.00240 

-.00700 

,03050 

-,00360 

.00230 

-.00260 

-.O0B20 

.03030 

-.00360 

,00270 

-.00300 

-.00970 

.02950 

-.00350 

.00280 

-.00300 

-,oio;^o 

.02990 

-.00380 

00310 

-.00330 

-.01080 

.03090 

-.00330 

.00330 

-.00370 

-.01070 

.03830 

-.00440 

.00410 

-.00480 

-.01190 

.07490 

-,00550 

.00380 

-.00400 

-.01040 

, 12870 

-.00880 

-.00270 

00330 

.01340 

.18350 

-.02300 

-.00650 

.00940 

.02700 

.20640 

.00950 

-,00350 

-.00520 

.03080 

.00292 

-.00002 

,00011 

-.00006 

-.00054 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  388 


CAB  0R8  TC5 

REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1109.0000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

w.eioo 

IN. 

YMRP 

. .0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

936.6800 

IN. 

2MRP 

- 375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0300 

RUN  NO. 

582/  0 RN/L  • 

(AGM133)  ( 20  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 
ALPHA  I “ 8..  000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5,00/  5,00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

,300 

-12.096 

6.01090 

.46080 

.08750 

.06600 

.21810 

-.00710 

.02770 

-.02780 

.300 

-10.068 

8.01350 

.45690 

.08700 

.06740 

.19180 

-.00980 

.02500 

-.oi?30 

.299 

-8,071 

8.01100 

.45620 

.00870 

.06660 

.15620 

-.00890 

.02070 

-.014^0 

.299 

-6.021 

8.01360 

.45210 

.09020 

.06670 

, 1 1480 

-,00570 

.01540 

-.01160 

.300 

-4.039 

8*01330 

.45200 

.09210 

.06630 

.07810 

-.00290 

.00960 

-.00900 

.300 

-3.049 

8.01320 

.45020 

.09200 

.06600 

.05490 

-.00160 

.00650 

-.00720 

.300 

-2.071 

8.01320 

.45040 

.09230 

.06620 

.03710 

-.00090 

.00370 

-.00500 

.300 

-l.OlO 

6.01330 

.44980 

.09230 

.06820 

.01850 

-.00030 

.00080 

-.00240 

,299 

-.019 

8.01310 

.45000 

.09270 

.06610 

-.00100 

.00060 

-.00190 

-.00070 

.299 

1.041 

8.01230 

.45200 

.09330 

.06530 

-.02130 

.00180 

-.00500 

.00150 

.299 

2.012 

8.01180 

.45230 

.09300 

.06470 

-.03890 

.00250 

-.00750 

.00350 

.300 

3.037 

8.01160 

.45340 

.09310 

.06390 

-.05900 

.00360 

-.01030 

.00530 

.300 

4.042 

8.01250 

.45230 

.09290 

.06480 

-.07800 

.00460 

-.01340 

.00740 

.300 

6.024 

8.01120 

,45520 

.09210 

.06320 

-.11660 

.00710 

-.01900 

.01060 

,299 

6.019 

8.00940 

.45450 

.09010 

.06420 

-.15700 

.00970 

-.02380 

.01360 

.300 

10.011 

8.01150 

.45700 

.06910 

,06390 

-.19000 

.00910 

-.02760 

.02050 

.299 

12.081 

8.01040 

,45670 

.08870 

.06230 

-.21070 

.00690 

-.03090 

02900 

GRADIENT 

-.00019 

.00028 

.00015 

-.00027 

-.01891 

.00091 

-.00281 

.00203 

RUN 

NO.  561/  0 

RN/L  - 

2.85  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.499 

-12,079 

8,14510 

.53430 

.09820 

<05980 

.22210 

-.00840 

.02870 

-.05540 

.500 

-10.10! 

8.15120 

.53580 

.09780 

.06170 

.20110 

-.01320 

.02680 

-.03840 

.500 

-8.029 

6.15130 

.53300 

.09920 

.06190 

.16200 

-.01150 

.02210 

-.02770 

.500 

-6.052 

6.1480Q 

.52910 

.10030 

.06160 

.12030 

-.00820 

.01740 

-.02270 

.499 

-4.048 

8. 14G70 

.52530 

.10120 

.06140 

.07900 

-.00400 

.01130 

-.01710 

^50! 

-3.027 

8.14750 

.52660 

.10210 

♦06140 

.05710 

-.00310 

,00800 

-.01360 

.500 

-1.993 

8. 14770 

.52300 

.10190 

.06230 

,03670 

-.00160 

.00460 

-.00990 

,500 

-1.007 

8 14710 

.52470 

.10210 

.06180 

.01660 

-.00060 

,00160 

-.00570 

.499 

-.021 

8.14680 

.52460 

.10230 

.06160 

-.00140 

.00090 

-.00180 

-.00210 

.500 

.985 

8.14620 

.52520 

.10240 

.06100 

-.02160 

.00240 

-.00500 

.00150 

.500 

2 034 

8.14640 

.52560 

.10270 

.08130 

-.04230 

*00390 

-.00830 

.00520 

.499 

3.054 

8.14650 

.52690 

.10270 

.06000 

-.06320 

.00550 

-.01170 

,bb870 

.500 

3.998 

8.14810 

.52650 

.10250 

.06060 

-.08300 

.00720 

-.01460 

♦orno 

.501 

6 017 

8.14430 

.53190 

.10260 

,05880 

-.12420 

.01030 

r, 02030 

.01750 

.501 

8.023 

8. 14480 

.53140 

.10060 

.05930 

-.16610 

.01310 

-.02510 

02490 

.500 

10.028 

8.14120 

.53180 

.10010 

.05870 

-.19590 

.01140 

- 02820 

,04490 

.501 

12.114 

8.13790 

.53530 

.10190 

.05450 

-.22360 

.00830 

-.03090 

.06900 

GRADIENT 

-.00002 

.00019 

.00015 

•**.00017 

s -.01996 

.00145 

-.00323 

.00359 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  309 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE 


CAS  ORB  TC5 


U0Mt33)  i 20  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


aSBO.OOOQ 

SQ.FT.  XMRP 

- 1109, 

,0000  IN,  XO 

ALPHAI  - 

8.000 

H74.eiOO 

IN.  YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

936*6800 

IN.  2MRP 

- 375, 

,0000  IN.  20 

,0300 

RUN  NO 

. 560/  0 

RN/L  « 

3,21  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLM 

CSL 

DIORB 

,600 

-la.ies 

e 21400 

,59190 

,11270 

.04960 

,22320 

-.00860 

.02870 

-.08070 

,599 

-10.070 

8.22250 

,59180 

.11170 

.05290 

,20050 

-.01350 

.02660 

-.04940 

.600 

-8,049 

8.21690 

.59450 

,11330 

,05060 

.16400 

-.01260 

.02260 

-.03320 

.599 

-6.083 

8.21960 

,58870 

.11380 

.05180 

. 12300 

-.00950 

.01790 

-.02580 

.599 

-4.070 

8,21800 

.58760 

,11500 

,05100 

.08200 

-.00600 

.01190 

- 01870 

.600 

-3.064 

8,22100 

.58360 

,11490 

.05280 

.05960 

-.00380 

.00850 

-.01620 

.600 

-a. 058 

8.22500 

.58070 

, I 1460 

,05410 

.03840 

-.00190 

.00520 

-.01320 

.601 

-1.031 

8.22410 

.57920 

.11450 

,05470 

,01770 

-.00020 

.00180 

-.00910 

.600 

-.003 

8,22310 

.57900 

.11480 

.05460 

-.00350 

.00150 

-.00180 

-.00510 

,600 

.990 

8.22270 

,57970 

.11460 

.05410 

-.02360 

.00320 

-.00510 

-.00130 

,600 

a. on 

S.22IB0 

.57880 

.11440 

. 05390 

- . 04490 

.00500 

-.00850 

00230 

,600 

4.001 

8,21820 

,58520 

.11510 

.05130 

-.08760 

,00900 

-.01510 

.00790 

,60t 

6.037 

8,21540 

,58930 

.11540 

.04930 

-.12010 

.01190 

-.02050 

.01690 

.601 

6.046 

8.21790 

,59010 

.11450 

.04930 

-.16900 

.01420 

-.02500 

,02870 

.600 

lo.oas 

8,21760 

,58830 

.11470 

.04940 

-.19690 

.01080 

-.02750 

.06300 

.600 

ta.ne 

8,20860 

.56740 

.11610 

,04540 

-.22320 

,00780 

-.03050 

,09450 

GRADIENT 

-♦00009 

-.00037 

-.00000 

.00004 

-♦02084 

.00161 

-.00335 

♦00347 

RUN  NO, 

, 559/  0 

RN/L  • 

3. SI  ORAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DI0R8 

699 

-12,188 

0.2B34O 

,65480 

,14550 

.03080 

,22650 

-.00860 

.02210 

-.10680 

.701 

-10  088 

8,25580 

.66290 

.14630 

.02940 

.20350 

-.01290 

.01930 

-.06080 

.700 

-8.042 

8,26230 

.66220 

.14660 

.02900 

,16980 

-.01330 

.01640 

-.03420 

.699 

-6.044 

0,25250 

.65570 

.14720 

.02980 

.12910 

-.01120 

.01450 

- 02090 

.700 

-4.030 

8,25430 

,64750 

.14B70 

.03090 

,08650 

-.00780 

.00940 

-.01160 

.700 

-3.018 

8,25460 

.64530 

.14890 

.03140 

,05280 

-.00520 

.00650 

-.oriao 

,699 

-2,028 

8.2S500 

.64390 

.14930 

.03180 

.04040 

-.00280 

.00390 

-.01060 

.700 

-1,009 

6.19080 

,64210 

.14920 

.03280 

.01910 

-.00070 

.00130 

-.00840 

.700 

-.031 

8.25480 

.64210 

. 15040 

,03170 

-.00240 

,00120 

-.00130 

-,0p550 

.700 

1,004 

8.25390 

.64070 

.14690 

.03180 

-.02430 

.00300 

-.00390 

-.00100 

.699 

2.025 

8,25960 

,63980 

. I4S50 

.03120 

-.04640 

.00490 

-.00670 

.00290 

.699 

3.021 

0,25780 

,64320 

,15000 

,02920 

-.07010 

,00760 

-.00960 

. 00300 

.700 

4 on 

8,25520 

.64690 

.14970 

,02750 

-.09230 

.00990 

-.01250 

.00400 

.700 

6.008 

0,25430 

,65370 

.14980 

.02530 

-.13180 

.01250 

-.01690 

.01630 

.700 

0.053 

8,25270 

,65800 

,14700 

.02620 

-.17180 

.01400 

-.01930 

.'03360 

.700 

10,054 

8.25630 

,65530 

.14760 

.02700 

-,20470 

,01290 

-.02110 

,06i340 

.700 

ia.159 

8.25490 

.64840 

.14040 

.02780 

-.22870 

.00890 

-.02360 

.10750 

GRADIENT 

.00009 

-.00030 

.00014 

-.00037 

-.02203 

.00212 

-.00269 

.00231 

DATE  80  JUM  73 

TABULATED  SOURCE  DATA  • CAS 

PAGE  390 

CAS 

i ORB  TC5 

(AGM134>  i 20  JAN  75  : 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ••  a690*0000 

SQ.FT.  XMRP  - 1109. 

0000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

15.000 

LREF  « H7H*8100 

IN.  YMRP  " 

0000  IN.  YO 

BREF  - 936^6600 

IN.  ZMRP  - 378. 

0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0300 

RUN 

NO,  566/  0 

RN/L  » 1 

.89  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

OIORB 

.301 

-12.095 

14,00510 

.75020 

.16560 

.06920 

.20920 

-.00760 

.03630 

-.03420 

.S99 

-10.036 

14.00160 

.74930 

. 16360 

.06010 

.18430 

-.01100 

.03100 

-.02270 

.300 

-8.068 

14.00390 

.74380 

.16450 

.07130 

. 1V900 

-.00860 

.02470 

-.01880 

.899 

-6.023 

14.00830 

.73420 

.16400 

.07840 

.11210 

-.00610 

.01800 

-.01470 

.B99 

-4.082 

14.01110 

.72650 

. 16300 

.08280 

.07510 

-.00360 

.01210 

-.01040 

.299 

-3.077 

14.01150 

,72610 

.16320 

.08350 

.05620 

-.00230 

.OOB50 

-.00820 

.299 

-2.009 

14.01100 

.72770 

.16410 

.08260 

.03650 

-.00120 

.00510 

-.00550 

.300 

-1.060 

14.01270 

.72580 

.16420 

.08380 

.01900 

.00000 

.00220 

-.00370 

.300 

-.020 

14.01270 

.72500 

.16420 

.08420 

-.00220 

.00160 

-.00110 

-.00170 

.299 

1.006 

14.01080 

.72730 

.16470 

.08230 

-.02120 

.00290 

-.00430 

.00040 

.299 

a.017 

14.01010 

,72770 

.16470 

.08080 

-.04210 

.00460 

-.00780 

.00220 

.299 

3.029 

14.00840 

,72970 

,16430 

.07870 

-.06040 

.00590 

-.01100 

.00420 

.299 

3.986 

14.00730 

.73330 

.16470 

.07640 

-.07750 

.00670 

-.01460 

.00690 

.299 

5.997 

14,00470 

.73600 

.16400 

.07340 

-.11290 

.00860 

-.02170 

.01200 

,300 

8.015 

14.00240 

.74200 

.16390 

.06930 

-.14800 

.01060 

-.02800 

.01650 

.299 

10  026 

13,99880 

.74990 

.16410 

.06510 

-.18650 

.01260 

-.03430 

.02160 

.301 

12.076 

13.99820 

.75120 

. 16480 

.06230 

-.21160 

.01040 

-.03940 

.03130 

GRADIENT 

-.00046 

.00065 

.00019 

-.00074 

-.01907 

.00132 

-.00325 

.00207 

RUN 

NO,  565/  0 

RN/L  <•  2< 

.86  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

.00/  5. CO 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIORB 

.H99 

-12.107 

14.17970 

.62600 

.20070 

.05490 

.21970 

-.01170 

.03120 

- 06790 

.499 

-9,980 

14.18950 

.82730 

. 19560 

.06130 

.19290 

-.01480 

.02860 

-.04330 

.500 

-0,065 

14.19520 

.82340 

• 19570 

.06520 

,15570 

-.01140 

.02300 

-.03700 

.499 

-6.067 

14.20030 

.81710 

.19420 

.06980 

. 12070 

-.00980 

.01710 

-.02420 

.500 

-5.046 

14.20270 

.81570 

.19410 

.07110 

.10020 

-.00810 

.01350 

-.01960 

.501 

-4.032 

14,20610 

.81470 

.19440 

.07290 

.08200 

-.00660 

.01010 

-.01530 

,500 

-3.045 

14,20450 

.31560 

.19520 

.07230 

.06130 

-.00470 

.00630 

-.01090 

.501 

-2.079 

14.20550 

.81460 

.19580 

.07260 

.04240 

-.00320 

.00290 

-.00640 

.500 

-.983 

14.20310 

.81260 

.19560 

.07320 

.01980 

-.00140 

-.00060 

-.00130 

.501 

-.051 

14.20440 

.61460 

.19700 

.07210 

.00180 

.00010 

-.00330 

,00210» 

,500 

.997 

14.20400 

,81470 

.19630 

.07190 

-.02030 

.00200 

-.00630 

,00610 

.500 

2,002 

14,20210 

.01770 

.19590 

.07060 

-.04190 

.00430 

-.00910 

,00790' 

.500 

3,026 

14.20170 

.81750 

« 19510 

.06920 

-.06310 

.00640 

-.01180 

-.01040 

.500 

4,013 

14.19750 

.81610 

.19500 

.06790 

-.08^0 

.00850 

-.01480 

.01300 

.500 

6,014 

14.19550 

.82190 

.19510 

.06460 

-.12120 

.01150 

-.02140 

.02200 

.500 

8.062 

14,19300 

.82210 

.19120 

,06280 

-.15540 

.01270 

-.02800 

,03670 

.500 

10.059 

14.18690 

.82710 

.19100 

.05970 

-.19230 

.01490 

-.03420 

.04850 

.499 

12.103 

14.18140 

.62630 

.19310 

.05690 

-.21810 

.01180 

-.03850 

.07400 

GRADIENT 

-.00081 

.00046 

.00004 

-.00057 

-.02053 

.00185 

-.00303 

.00352 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOL'RCE  DATA  - CA5 


PAGE  391 


CAS  ORB  TC5 


(AQM13HJ  ( eO  JAN  75  ) 


REPERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1109.0000 

IN.  XO 

ALPHA I ■ 

fS.OOQ 

LREF  - 

474.8100 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BREF  • 

936.6800 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0300 

RUN  NO.  564/  0 RN/L  - 


3.83  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CO 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

DIOR0 

.600 

-18.090 

14.87970 

.86720 

.23390 

.04860 

.21890 

-.01180 

.02830 

-,08B80 

.601 

“10  071 

14.29280 

.66520 

.23300 

.05490 

. I9B40 

-.01610 

,02620 

-,05110 

.601 

-8.068 

14.89430 

.86250 

,23660 

.05490 

.16000 

-.01300 

,02060 

-.04020 

.600 

“6.070 

14.28900 

.86130 

.24060 

.05370 

,12610 

-.01170 

.01360 

-.08050 

.600 

“5.083 

14.89010 

.85560 

.24130 

.05450 

♦10450 

-.00980 

.01160 

-.01730 

.601 

“4  084 

14,89040 

.85470 

.24210 

.05470 

.08410 

-.00760 

.00850 

-.01410 

.601 

“3.045 

14.89020 

.85320 

.24210 

.05490 

.06270 

- 00530 

.00540 

-.01090 

.600 

“8  038 

14.89270 

.84970 

.24060 

.05690 

.04150 

-.00340 

,00280 

-.00710 

599 

-1.012 

14.29090 

.85120 

.24080 

.05640 

.02010 

-.00110 

,00020 

- 00440 

♦ BOO 

-.034 

14.29330 

.65120 

.24020 

.05730 

-.00120 

.00110 

-.00230 

-.00200 

.599 

.992 

14.29430 

.05370 

.23940 

.05780 

- 02340 

,00340 

-.00470 

.00060 

.600 

2.011 

14.29400 

.85570 

,23880 

.05700 

-.04550 

.00550 

-.00680 

.00310 

.599 

3.030 

14.26940 

.86170 

,23660 

.05460 

-.06940 

.00810 

- 00880 

.00460 

.600 

3.999 

14.29110 

.86160 

,23740 

.05520 

-.08940 

.01050 

-.01140 

.00560 

.600 

6.044 

14.28500 

.86770 

.23810 

.05110 

-.13090 

.01490 

- 01630 

OlOlO 

.600 

8.041 

14.28360 

.86520 

.23450 

.05090 

-.16390 

.01570 

-.02140 

.02940 

.500 

to  077 

14.28320 

.86470 

.23300 

.04990 

-.19790 

.01590 

-.02700 

.05280 

.600 

12.099 

14.27840 

.86580 

.23270 

.04740 

-.22300 

.01380 

-,03290 

.08420 

GRADIENT 

ODOIQ 

.00116 

-.00057 

.00004 

-.02165 

.00223 

-,00242 

,00249 

RUN  NO.  563/  0 

RN/L  - 

3.52  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHA 

CL 

CD 

CLM 

CY 

CLN 

CSL 

01  ORB 

.700 

-12.149 

14.35030 

.91000 

,28250 

.02780 

.22560 

-.00980 

.02840 

-.12510 

.701 

-10.074 

14.35760 

.92050 

.28340 

.02940 

. 19550 

-.01190 

,02210 

-.08290 

.700 

“8.058 

14.35340 

.92000 

.28450 

.02910 

. 16260 

-.01220 

,01690 

-.05140 

.700 

“6.031 

14.35420 

.91860 

.28540 

.02840 

.12900 

-.01230 

.01310 

-.02300 

.700 

-4.034 

14.34570 

.91450 

.28770 

.02580 

.08560 

-.00750 

.00760 

-.01780 

.700 

-3.044 

14.34260 

.91440 

.28890 

.02560 

.06200 

-.00440 

,00410 

-.01740 

.700 

-2.010 

14.34520 

.91460 

.28670 

.02670 

,04050 

-,00230 

,00160 

-.01300 

.701 

"1.059 

14.35250 

.91870 

.28880 

.02800 

.02130 

-.00040 

-.00010 

-.01040 

.700 

-.085 

14.35910 

.91710 

.28730 

.03110 

-.00180 

.00180 

-.00230 

-.00700 

.701 

I.OOl 

14.35840 

.91820 

.28750 

,03040 

-,02420 

.00420 

-.00460 

-.00470 

.700 

2.033 

14.35180 

.91940 

,28640 

.02910 

-.04870 

.00710 

-.00730 

-.00340 

.700 

3.000 

14.35030 

.92030 

.28640 

.02800 

-.07010 

.00980 

-.00950 

-.00410 

.699 

3,997 

14.34920 

.91880 

.28480 

.02730 

-I 09300 

,01270 

-.01230 

-.00390 

.699 

6.009 

14.35560 

.91520 

.26290 

.03030 

-.13460 

.01720 

-.01830 

.00300 

.699 

8.083 

14.34910 

.91710 

.26330 

.02730 

-.16730 

.01700 

-.02270 

.03250 

.700 

10.086 

14.34620 

.91530 

.28170 

.02600 

-.20020 

.01560 

-.02660 

.06920 

.700 

12.109 

14.34370 

,31030 

.27980 

.02560 

-.22780 

.01330 

-.03090 

.10890 

GRADIENT 

.00093 

.00073 

-.00041 

.00028 

-.02210 

.00243 

-.00236 

.00199 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CA5  Kt  FBO  H15.6  V3,|  MINUS  ORB  TC5  AT3B.1  CBGM063)  i 21  JA^^  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

327  eooo 

IN 

YHRP  « 

0000 

IN 

YC 

RUO-U  " 

000 

RUD-L 

■ 

000 

BREF  - 

23H8.Q000 

IN, 

2MRP  » 

190  7500 

IN. 

2C 

ELV-IB  - 

10  000 

ELV-OB 

m 

13  000 

SCALE  • 

0300 

Sl-2  - 

45  000 

53-4 

* 

45.000 

S5-6  - 

45.000 

I ORB 

m 

9.700 

RUN  NO. 

277/  0 RN/L 

- 2 93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

OCLN 

OCSL 

500 

-2  000 

.I4IB0 

-.38070 

.17810 

-.02000 

-.00740 

.00090 

- 00040 

,500 

-J.OOD 

.14040 

-.28270 

.16040 

-.03560 

-.00660 

.00080 

- 00040 

,500 

000 

. 13740 

-.10220 

.16120 

- 05720 

-.00770 

.00120 

- oooso 

500 

I 000 

.13460 

-.08150 

.15590 

-.00410 

-.00930 

00160 

-.00090 

.500 

2.000 

.13270 

.01930 

.15210 

-.11630 

-.01060 

00200 

-.00120 

,500 

3.000 

.13060 

.12100 

.14930 

-.15000 

-.01120 

.00210 

-.00140 

.500 

4 000 

.12710 

.219B0 

.14760 

- 18150 

-.OHIO 

.00200 

- 00140 

.500 

5.000 

.12570 

.31480 

. I473C 

-.20590 

-.01060 

.OOJ90 

-.00150 

.500 

6 000 

.13000 

.40790 

.14870 

-.22610 

-.00990 

.00190 

- 00160 

.500 

7 000 

.13510 

.50050 

.15160 

-.24570 

-.00910 

.00170 

- 00170 

.500 

8.000 

.13730 

.59140 

. 15590 

-.26620 

-.00890 

.00160 

-.00190 

.500 

9 000 

. 13B30 

.67690 

.16090 

-.20690 

-.00920 

00170 

- 00210 

.500 

10.000 

.14140 

.75680 

.16670 

-.30700 

-.00960 

.00160 

-.00210 

.500 

ll.OOO 

.14300 

.83400 

. 17320 

-.32540 

-.00960 

.00130 

-.00200 

.500 

I2.C00 

.14020 

.91350 

.18060 

-.34080 

-.00970 

.00100 

-.00100 

GRADIENT 

-.oobs 

.09990 

-.00427 

-.02790 

-.00060 

.00019 

-.00018 

RUN  NO. 

278/  0 RN/L  « 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-2.000 

.13700 

-.42850 

.18000 

.01220 

-.00760 

. 00080 

-.00040 

.600 

-l.OOO 

.13970 

-.31950 

.16920 

-.00990 

-.00860 

.00090 

- 00050 

.600 

.000 

.14750 

-.21220 

.16150 

-.03410 

-.00910 

.00110 

- . 00070 

.600 

l.OOO 

.15050 

-.10790 

. 15630 

-.06200 

-.00910 

.00120 

-.00080 

.600 

2.000 

.14680 

-.00450 

.15300 

-.09440 

-.00940 

.00120 

- 00100 

.600 

3.000 

,14160 

.10070 

.15090 

- 13100 

-.00980 

.00120 

-.00110 

.600 

4.000 

.14050 

.20720 

.15100 

-.16640 

-.00880 

.00130 

-.00100 

.SCO 

5.000 

.14310 

.23550 

.14800 

-.19590 

-.00930 

.00160 

-.00110 

.600 

6.000 

,14470 

.38350 

.14750  r 

-.22080 

-.01350 

.00190 

-.00190 

.600 

7.000 

.14340 

.50650 

. 15990 

-.24480 

-.01880 

. 00230 

-.00290 

.600 

8.000 

.14200 

.58360 

.16000 

-.26760 

-.02240 

.00230 

-.00350 

600 

9.000 

.14230 

1.57180 

.13370 

- 29680 

- . 02330 

.00220 

-.00340 

.600 

10  000 

.14380 

154330 

.10170 

-.30140 

-.02360 

.00210 

-.00330 

.600 

11.000 

.14840 

.56440 

.08230 

-.31400 

-.02510 

.00220 

-.00290 

.600 

12.000 

.15260 

.70670 

.10390 

-.32310 

-.02460 

.0022D 

-.00210 

GRADIENT 

.00031 

.10409 

-.00417 

-.03050 

-.00017 

00009 

- 00010 

DATE  20  JUM  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  Kl  FBO  HIS. 6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30, I 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 5500  OOOO 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN 

XC 

LREF 

« 327.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN 

YC 

BREF 

- E340.OOOO 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN 

zc 

SCALE  - .0300 


(B0M063)  I El  JAN  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

RUD-U 

000 

ELV-IB 

10.000 

St-E 

45.000 

S5-B 

45.000 

STAB 

- 

1 000 

RUD-L 

000 

ELV-OB 

- 

13.000 

S3-4 

- 

45  000 

I ORB 

9.700 

RUN  NO. 

279/  0 RN/L 

, « 3.44 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

OCLH 

OCY 

DCLN 

DCSL 

700 

-2.000 

.13660 

-.40070 

.18430 

.04710 

-.00830 

.00080 

-.00040 

.700 

-1.000 

.13650 

-.36110 

, 17230 

.01240 

-.00870 

.00100 

-.00070 

.700 

.000 

.13640 

-.24940 

. 16380 

-.01730 

-.00930 

.00090 

-.00080 

.700 

1. 000 

.13020 

-.14210 

. 15830 

-.04720 

-.00790 

.00100 

- 00090 

700 

2.000 

.14160 

-.03610 

.15520 

-.08110 

-.00820 

.00120 

-.00110 

.700 

3.000 

14360 

.07260 

.15370 

-.12160 

-.00890 

.00150 

-.00150 

700 

4.000 

.14430 

.18120 

.15350 

- 16370 

- 00940 

.00100 

- 00170 

.700 

6.000 

.14370 

,28580 

.15480 

-.19910 

-.00910 

00190 

- 00150 

700 

6.000 

.14170 

.38700 

.15700 

-.2S390 

-.00960 

.00190 

-.00120 

.700 

7.000 

.14270 

.48750 

.16020 

-.24180 

-.00860 

.00180 

- 00120 

.700 

6 000 

.14340 

.58840 

,16470 

-.25690 

-.00920 

.00150 

- 00150 

700 

9.000 

.14320 

.68960 

.17220 

-.27830 

- 00980 

00120 

- 00220 

.700 

10.000 

. 1 4640 

.78880 

.18350 

-.29630 

- 00950 

00090 

- 002S0 

.700 

n.ooo 

.15430 

.08340 

.19780 

-.30640 

-.00900 

.00070 

-.00240 

.700 

12  000 

. 15580 

.96880 

.S1500 

-.30440 

-.00840 

.00070 

- 00210 

GRADIENT 

.00120 

.10892 

-.00397 

-.03513 

-.00013 

.00016 

- OOOIB 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K\  FBO  HIS  6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30. 1 {BGM064}  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500. 

.0000 

SQ,FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

BETA  « 

,000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

327 

6000 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN. 

YC 

RUD“U  - 

.000 

RUD-L 

GOO 

BREF  - 

2346 

0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-08 

13  000 

SCALE  « 

0300 

SI -2  - 

45.000 

S3-4 

45  000 

S5-B 

45.000 

IOR0 

9,700 

RUN  NO. 

282/  0 RN/L  - 2.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

-.00290 

-.38320 

.17030 

-.01730 

-.00450 

.00050 

- 00010 

.500 

-1.000 

-.00390 

-.28400 

.16840 

-.03230 

-.00360 

.00050 

-.00010 

.500 

.000 

-.00030 

-.  18400 

.16130 

-.05400 

-.00490 

.00080 

- 00040 

,500 

1.000 

.00300 

-.08420 

.15620 

-.08150 

-.00680 

.00130 

-.00060 

.500 

2.000 

.00190 

.01630 

.15240 

-.11380 

-.00780 

.00160 

-.00060 

.500 

3.000 

- 00080 

.11610 

.14960 

-. 14730 

-.00800 

.00160 

-.00090 

.500 

4.000 

-.00160 

.21780 

.14790 

-.17700 

- 00860 

.00180 

-.00100 

.500 

5.000 

-.00010 

.31340 

.14770 

-.20090 

-.00920 

.00200 

-.001 10 

500 

6 000 

.00320 

.40640 

.14920 

-.22100 

-.00900 

.00210 

- 00120 

.500 

7.000 

00550 

.49910 

. 15200 

-.24110 

-.00810 

.00200 

- 00120 

.500 

8.000 

00540 

.59050 

.15610 

-.26260 

-.00760 

.00190 

- 00130 

.500 

9.000 

,00520 

.67630 

.16120 

-.28370 

-.00760 

.00180 

- 00130 

.500 

10.000 

.00660 

.75600 

.16700 

-.30260 

-.00730 

.00140 

-.00130 

.500 

11  000 

.00720 

.83330 

.17380 

-.32030 

-.00670 

.00090 

-.00120 

.500 

12  000 

00710 

.91330 

.16120 

- 33650 

-.00600 

.00050 

-,00090 

GRADIENT 

^00034 

.09990 

-.00423 

-.02763 

-.00081 

.00023 

- 00016 

RUN  NO 

281/  0 RN/L  - 3.25 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

,600 

-2.000 

.00060 

-.43070 

.18050 

.01160 

-.00420 

.00060 

OOOOO 

.600 

-1.000 

.00110 

-.32170 

.16970 

-.01100 

-.00450 

.00050 

-.00010 

.600 

.000 

-.00130 

-.21490 

.16210 

-.03570 

-.00480 

.00070 

-.00020 

.600 

1.000 

-.00430 

-.11070 

15710 

-.06430 

- 00500 

,00080 

- 00030 

.600 

2.000 

-.00540 

-.00720 

.15370 

-.09640 

-.00490 

.00060 

-.00040 

.600 

3.000 

-.00500 

.09790 

.15140 

-.13130 

- 00500 

.00090 

-.00040 

.600 

4.000 

-.00450 

.20070 

.15030 

-.16400 

-.00530 

.00110 

- 00040 

.600 

5.000 

-.00510 

.29000 

. 15040 

19390 

-.00570 

.00150 

- 00050 

.600 

6.000 

-.00570 

.39440 

.15200 

-.21890 

-.00610 

.00180 

- 00060 

.600 

7.000 

-.00540 

.40970 

. 15530 

-.24220 

-.00640 

.00190 

- 00070 

.600 

8.000 

-.00150 

.56180 

. 15980 

-.26280 

-.00660 

.00160 

- 00080 

.600 

9.000 

.00460 

.66860 

. 16540 

-.27960 

-.00670 

.00140 

-.00070 

.600 

10.000 

.00720 

.75430 

.17210 

-.29310 

-.00670 

.00120 

-.00060 

.600 

n.ooo 

.00630 

.84410 

.18010 

-.30520 

-.00760 

.00130 

-.00010 

.600 

12.000 

.00540 

.93910 

.19010 

-.31290 

-.00880 

.00140 

.00050 

GRADIENT 

-.00095 

.10429 

-.00409 

-.03008 

-.00018 

.00012 

-.00007 

’TOjjrou-rn.T.Tiri 

TMseoatsaaaassSi 

■ iHC^jiiMl  ■ ■ ||■■■^^■■mJ 

u‘  1 Jiu  ilua.  vr.m 

i,»LJUA«jijj....*.nJiuiiBa 


DATE 

SO 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  395 

CA5  K1 

FSO  HIS. 6 V9. 

, 1 MINUS 

ORB  TC5 

AT38. 1 

(06MO64)  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5500*0000  SQ  FT 

XMRP 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

- 

000  STAB  - 

1 000 

LREF 

m 

3S7  8000  [N. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  •• 

000  RUD-L  « 

000 

0REF 

m 

, S348  0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

18  • 10 

000  ELV-OB  - 

13  000 

SCALE 

K 

.0300 

Sl-2 

« 45 

000  S3-4  • 

45  000 

S5-6 

- 45 

000  I ORB 

9.700 

RUN  NO  S80/  0 RN/L  - 3.47 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-a  000 

00700 

- 48200 

.18520 

04120 

- 00500 

.00040 

- 00020 

700 

-1.000 

.00800 

-.36090 

. 17330 

.00620 

-.00520 

. 00050 

- 00040 

700 

.000 

.00850 

-.24790 

. 16450 

-.02000 

-.00470 

.00050 

- 00050 

.700 

l.OOO 

00570 

-,141B0 

.15830 

- 04710 

-.00450 

.00060 

- 00060 

700 

S ooo 

00  ISO 

-.03640 

.15570 

-.08170 

- 00450 

oooeo 

*•  00070 

.700 

3.000 

.00270 

07320 

.15420 

- 12370 

-.00460 

.00100 

- 00100 

.700 

4.000 

.00600 

.18150 

.15400 

-.16530 

-.00480 

.00120 

- 00120 

700 

5 000 

.00550 

28580 

15490 

- 19860 

-.00490 

.00130 

- 00120 

.700 

6 OOO 

.00430 

.38670 

. 15700 

-.22100 

-.00470 

.00140 

- 00080 

.700 

7.000 

.00530 

,48680 

.16010 

-.23610 

-.00460 

.00140 

-.00070 

.700 

8.000 

.00740 

.58800 

. 16480 

-.25130 

-.00480 

.00120 

- 00090 

.700 

g.ooo 

.00630 

.68960 

.17250 

-.27000 

-.00520 

.OOICO 

-.00150 

700 

10.000 

00640 

.78980 

.18380 

-.28820 

-.00550 

.00070 

- 00190 

700 

n 000 

00660 

. 88430 

.19800 

- 29800 

-.00530 

00060 

- 00190 

.700 

IS. ooo 

.01100 

.96810 

.21520 

-.29610 

-.00490 

00060 

- 00170 

GRADIENT 

-.00050 

,10899  -.00408 

- 03431 

.00004 

00014 

- 00015 

DATE 

20 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE  396 

CAS  K1 

F20 

H15  6 V9. 1 

MINUS  OR0TC6AT38,l 

(8GM065)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREr 

M 

5500,0000  SQ  FT 

XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

.000 

STAB 

m 

1 000 

LREF 

M 

327,0000  IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN, 

YC 

RUD-U 

.000 

RUO-L 

m 

000 

BREF 

■ 

2348.0000  IN, 

2HRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

m 

3 000 

SCALE 

0300 

SI -2 

45  000 

S3“4 

m 

45  000 

S5-6 

45,000 

IOR0 

- 

9 700 

RUN  NO. 

284/  0 RN/L 

• 3,22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-2  000 

.02450 

-.46230 

.17890 

.14100 

-.00320 

00040 

- 00020 

,600 

-1,000 

.02620 

-.35350 

.16740 

.11940 

-,00380 

00040 

-.00020 

.600 

.000 

02500 

- 24660 

,15910 

.09700 

-.00420 

.00060 

- 00040 

.600 

1.000 

.02550 

-.14220 

.15350 

.06970 

-.00450 

.00070 

- 00050 

.600 

2.000 

.02550 

-.03820 

.14990 

.03610 

-.00470 

.00070 

-.00050 

600 

3,000 

.02170 

.06770 

,14750 

-.00280 

- 00480 

.00080 

-.00060 

600 

H.OOO 

01660 

,17180 

,14610 

-.04170 

- 00510 

00100 

- 00070 

.600 

5.000 

.01300 

.27110 

.14590 

-.07590 

-.00530 

.00130 

-.00070 

.600 

6.000 

.01450 

36730 

.14710 

-.10480 

-.00540 

.00160 

-.00070 

600 

7.000 

01590 

.46250 

.15020 

-.13030 

-.00550 

.00160 

- 00070 

.600 

0,000 

.01560 

.55530 

.15450 

-.15210 

-.00560 

.00130 

-.00080 

.600 

9,000 

.01680 

.64310 

.15970 

-.16930 

-.00580 

.00100 

-.00080 

.600 

10  ooo 

.02150 

.72860 

.16560 

-.18260 

-.00580 

00090 

-.00070 

.600 

11.000 

.02580 

.81760 

.17310 

-.19560 

-.00690 

.00100 

- 00020 

.600 

12.000 

.02730 

.91170 

.18310 

-.20540 

-.00800 

.00110 

.00030 

GRADIENT 

-.00158 

.10465 

-.00447 

-.03163 

-.00020 

.00012 

-.00008 

RUN  NO. 

263/  0 RN/L 

- 3.46 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-2.000 

.02250 

-.50960 

.18340 

, 15960 

-.00410 

.00020 

- 00040 

.700 

-1.000 

.01660 

-.39000 

,17090 

. 12630 

-.00430 

.00030 

-.00060 

.700 

.000 

.oiseo 

-.27750 

.16170 

.09890 

-.00420 

.00040 

-.00070 

.700 

1.000 

01760 

-.17020 

.15580 

.07090 

-.00400 

.00040 

- 00080 

.700 

2.000 

.02010 

-.06490 

.15230 

.03740 

-.00400 

.00050 

- 00100 

.700 

3.000 

.02220 

.04330 

.15040 

-.00310 

-.00400 

00070 

-.00130 

,700 

4.000 

.02340 

. 15220 

.15010 

-.04400 

-.00380 

.00080 

-.00140 

.700 

5.000 

.02310 

.25620 

.15050 

-.08020 

-.00350 

00090 

-.00130 

,700 

6.000 

.02110 

.35510 

.15130 

-.10620 

-.00330 

.00100 

-.00100 

.700 

7.000 

.01800 

.45380 

.15320 

-.12710 

-.00360 

.00110 

- OOOBO 

.700 

8.000 

.01690 

.55790 

,15810 

-.14600 

-.00410 

00100 

-.00090 

.700 

9.000 

.02160 

.66490 

.16700 

-.16690 

-.00450 

.00070 

-.00130 

.700 

10.000 

.03000 

.76620 

.17840 

-.18460 

-.00450 

00050 

-.00180 

.700 

11.000 

.03610 

.85640 

.19140 

-.19370 

-.00440 

.00040 

-.00200 

.700 

12.000 

.03510 

.94200 

.20750 

-.19120 

-.00420 

.00040 

-.00190 

GRADIENT 

00071 

.10880 

-.00442 

-.03421 

,00009 

OODiO 

-.00015 

DATE  BO,  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  397 


CAS  Kl 

F20  H15  6 V9< 

,1  MINUS 

ORB  TC5 

AT38. 1 

(BGM06B1  ( 

21 

JAN  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREE  - 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  •• 

1339  9100 

IN  XC 

BETA 

« 

000  STAB 

m 

1 000 

LREE  « 

3S7*BOOQ  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

RUOH 

J « 

000  RUD-L 

m 

.000 

BREF  - 

23^8.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  2C 

ELV- 

10  - 

.000  ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

SI-2 

» 45.000  S3-4 

m 

45.000 

S5-6 

- 45 

.000  I ORB 

9.700 

RUN  NO.  285/  0 RN/L  •«  2.89 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

.02050 

-.42060 

. 17680 

.12100 

-.00370 

.00040 

-.00030 

.500 

-1.000 

.02mo 

-.32220 

♦ 16620 

.10860 

-.00350 

.00050 

-.00040 

.500 

.000 

01790 

-.22200 

, 15840 

.09790 

-.00470 

OOOBO 

-.00080 

.500 

l.OOO 

.01^90 

-.12190 

.15290 

.05930 

-.00590 

.00120 

-.00080 

500 

2.000 

01770 

-.02090 

. 14900 

.02440 

-.00670 

.00130 

-.00100 

.500 

3.000 

.02390 

.08270 

. 14620 

-.01360 

-.00750 

.00140 

-.00110 

.500 

^.000 

.02220 

. 18480 

. 14460 

-.04920 

-.00870 

.00150 

-.00120 

500 

5 000 

.01470 

.26200 

♦14430 

- C7850 

-.00930 

00170 

- 00130 

.500 

6.000 

.01250 

.37570 

.14510 

-.10260 

-.00870 

,00180 

-.00140 

.500 

7 000 

.01440 

.46940 

.14740 

-.12610 

- 00750 

.00180 

-.00140 

500 

8.000 

.01380 

♦56200 

.15120 

-.15010 

- 00680 

.00180 

- 00150 

.500 

9.000 

.01120 

.64850 

♦15590 

-.17240 

-.00550 

.00160 

-.00150 

.500 

10.000 

01310 

.72830 

♦16130 

-.19190 

- 00640 

.00120 

- 00150 

500 

n.ooo 

.01790 

♦00530 

.16740 

- 20960 

-.00600 

.00070 

-.00130 

♦ 500 

12.000 

.02040 

.68520 

.17430 

-.22520 

-.00600 

.00040 

-.00110 

GRADIENT 

- 00019 

.10091  -.00448 

-.03006 

-.00099 

.00019 

-.00015 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  390 


SREF  « 
LREF  » 
BREF  - 
SCALE  « 


CAS  K1  FEO  HIS, 6 V9.1 


HINUS  ORB  TC5  AT38.1 


(0GMO67J  t 21  J/^N  75  ) 


REFEREf^E  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000  SQ.FT, 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

327,0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YC 

23^6.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7300 

IN.  ZC 

.0300 

ALPHA 1 

B 000 

STAB 

1.000 

RUD-U 

,000 

RUD-L 

o 

o 

o 

ELV-IB 

.000 

ELV-00 

3.000 

SI-2 

‘♦5  000 

53-1 

^5  000 

S5-6 

1*5  000 

!ORB 

9.700 

RUN  NO. 

288/  0 RN/L 

• 2,86 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

OCSL 

.500 

-IS. 000 

5,76060 

.34230 

.12980 

-.11590 

.21670 

-.02630 

,01000 

.500 

-10.000 

5.76900 

,34660 

,13310 

-.11390 

. 17420 

-.01960 

00830 

.500 

-0.000 

5.77390 

,34390 

,13640 

-.09510 

.13450 

-.01440 

.00620 

.500 

-6.000 

5.77830 

,34040 

.13930 

-.07830 

,09520 

-.00940 

00430 

.500 

-4.000 

5.77930 

.33950 

.14160 

--.07290 

.05640 

-.00440 

00230 

.500 

-3.000 

5.77BB0 

.34110 

. 14240 

-.07590 

.03790 

-.00230 

.00130 

.500 

-2  000 

5,77730 

.34340 

.14310 

-.08150 

.02090 

-.00060 

00050 

.500 

-1.000 

5.77730 

.34480 

.14360 

-.08650 

.00600 

.00050 

-.00030 

.500 

.000 

5,77730 

,34410 

.14410 

-.08900 

-.00740 

.00150 

-.00090 

.500 

1.000 

5.77780 

.34240 

.14450 

-.08830 

-.02080 

.00240 

-.00160 

500 

a 000 

5.77880 

.33990 

.14470 

-.08300 

-.03490 

00330 

- 00220 

.500 

3,000 

5.77930 

.33760 

,144S0 

-.07510 

-.05010 

.00440 

-.00280 

.500 

4,000 

5 77830 

.33650 

. 14340 

-.06990 

-.06700 

.00600 

-.00360 

.500 

6.000 

5.776H0 

.33720 

.14080 

-.07270 

-.10510 

,01040 

-.00560 

.500 

8.000 

5 77540 

.34090 

.13740 

-.08630 

- 14690 

01590 

- 00790 

.500 

10.000 

5.77490 

.34280 

,13390 

-.10020 

-.16960 

.02190 

-.01030 

.500 

12,000 

5,76900 

33510 

.13090 

-.09390 

-.22950 

02740 

-,01260 

GRADIENT 

,00002 

-.00052 

.00028 

.00016 

-.01493 

00119 

- 00071 

RUN  NO, 

207/  0 RN/L 

« 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12  000 

5.77000 

. 33480 

.13370 

-.11960 

,21930 

- 02690 

,00980 

.600 

-10.000 

5.77440 

.33800 

.13570 

-.11190 

,17800 

-.02120 

.00760 

600 

-8.000 

5,77730 

.33460 

.13910 

-.C8970 

13690 

-.01560 

.00560 

.600 

-6  000 

5.77980 

.33130 

.14230 

- 07340 

.09570 

- 00990 

00370 

.600 

-4,000 

5,78170 

.33110 

.14460 

-.07210 

.05590 

-.00440 

.00200 

600 

-3  000 

5.78220 

.33340 

.14530 

-.07680 

.03790 

-.00230 

.00130 

600 

-2,000 

5 78120 

.33700 

,14600 

-,08350 

,02220 

- 00100 

.00070 

.600 

-1.000 

5,77980 

,33930 

.14640 

-.09030 

,00810 

00000 

.00000 

.600 

,000 

5.77890 

,33870 

.14690 

-.09440 

-.00580 

.00110 

-.00060 

.600 

1.000 

5.77880 

,33550 

,14730 

-,09270 

- 02060 

00830 

-.00130 

.600 

2.000 

5.77980 

.33160 

.14750 

-.08590 

-.03570 

,00330 

- 00190 

.600 

3.000 

5.78030 

.32860 

.14730  ' 

-.07710 

-.05120 

.00430 

-.00240 

.600 

4.000 

5 78080 

.32680 

.14650 

-.07000 

-.06760 

.00580 

-.00300 

.600 

6.000 

5,78120 

,32770 

, 14400 

-.06770 

-.10540 

.01040 

- 00480 

.600 

8.000 

5,78030 

.33210 

.14070 

-.07980 

-.14930 

.01670 

-.00710 

.600 

10.000 

5.77830 

,33410 

,13730 

-.09620 

19470 

.02330 

-.00960 

.600 

12,000 

5 77540 

,32390 

,13440 

-.09430 

-,23120 

02720 

-.01150 

GRADIENT 

-.00022  -.00077 

,00029 

,00000 

-.01510 

00119 

- 00063 

DATE 

20 

<_ 

i 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  399 

CAS  Kl 

F20  H15  6 V9 

. 1 MINUS 

ORB  TC5 

AT38.! 

(BGM067)  t 21 

JAN  75  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5500.0000  SQ.FT 

XHRP  - 

1339.9*00 

IN  XC 

ALPHA 1 « 6 

000  STAB 

1 OOO 

LREF 

m 

327.6000  IN. 

YMRP  •» 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

000  RUD-L  - 

000 

aREF 

m 

2348  0000  IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN  ZC 

ELV- 

10  - 

.000  ELV-OB  - 

3.000 

SCALE 

A 

0300 

Sl-2 

- 45 

000  S3-4 

45  000 

S5-6 

- 45 

000  IOR0 

9 700 

RUN  NO.  266/  0 RN/L  • 3.49 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

700 

*18.000 

5.70170 

.32500 

.13380 

-.11360 

.28800 

-'.02090 

.01 150 

.700 

*10,000 

5.7B320 

.32940 

,13600 

-.10360 

.10690 

-.02420 

.00930 

.700 

-0.000 

5.70370 

.32460 

.14090 

-.09540 

.14140 

-.01660 

.00590 

700 

*6  000 

5.70470 

.32100 

.14550 

-.07480 

.09000 

- 00990 

.00300 

700 

-4.000 

5 70560 

.32880 

.14860 

-.07760 

,06030 

- 00550 

00140 

700 

-3.000 

5 78520 

.32590 

.14950 

- 09320 

. 04330 

- 00390 

00090 

.700 

-2.000 

5 78470 

.32930 

.15010 

-.08920 

.02730 

- 00230 

00040 

.700 

-l.OOO 

5 78420 

.33130 

.15000 

- 09340 

.01220 

- 00100 

-.00010 

.700 

.000 

5 78470 

.33050 

.15160 

-.09410 

-.00250 

00030 

-.00050 

.700 

l.OOO 

5.70560 

.32750 

.15220 

-.09050 

-.01870 

00170 

-.001 10 

.700 

2,000 

5.78610 

.32390 

.15210 

-.08510 

-.03640 

.00350 

- 00160 

.700 

3,000 

5.78650 

.32140 

.15150 

-.07960 

-.05460 

.00540 

-.00210 

.700 

4 000 

5.70560 

.32010 

. 15030 

-.07370 

-.07200 

,00710 

-.00260 

.700 

6.000 

5 78270 

.32010 

.14700 

-.06600 

-.11160 

.01120 

- 00420 

.700 

8 COO 

5.78030 

.32280 

.14250 

-.07070 

-.15430 

.01740 

- 00700 

.700 

10  000 

5 77830 

.32530 

.13820 

-.08520 

-.19870 

02440 

-.01030 

.700 

18  000 

5.77290 

.32390 

.13570 

-.09730 

-.23910 

.02890 

-.01260 

GRADIENT 

.00014 

-.00065 

.00030 

.00063 

-.01640 

00154 

-.00050 

DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  400 

CAS  K1 

F20  H15.6 

V9.1  MINUS 

ORB  TC5 

AT38.1 

(BGMO60)  ( 

21 

JAN  75  J 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP 

» 1339,9100 

IN.  XC 

BETA 

.000  STAB 

-2.000 

327  8000  IN. 

YMRP 

- .0000 

IN.  YC 

RUD-l 

U • 

.000  RUD-L 

000 

2348,0000  IN 

2MRP 

« 190  7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

000  ELV-OB 

3 000 

.0300 

Sl-2 

••  45 

000  53-4 

45  000 

Sb-6 

• 45 

.000  I ORB 

9 700 

RUN  NO. 

291/  0 RN/L  - 2,91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-2.000 

- 01370 

-.45210 

. 17880 

.24090 

-.00440 

,00040 

- 00050 

.500 

-1.000 

-.01440 

-.35370 

,16710 

.22660 

-.00340 

,00040 

-.00050 

500 

000 

-.01270 

-.25280 

.15810 

.20500 

-.00440 

.00060 

-.00070 

.500 

1.000 

-.01270 

-.15230 

.15180 

.17730 

-.00600 

OOlOO 

-.00100 

500 

2.000 

-.01180 

-.05220 

,14770 

.14340 

- 00700 

.00120 

- 00120 

.500 

3,000 

-.00720 

,04940 

4 14470 

.10570 

-.00740 

.00130 

- 00120 

.500 

4 000 

-.00330 

.15030 

.14260 

.06910 

-.00760 

.00140 

- 00120 

.500 

5.000 

-.00190 

.24880 

.14190 

.03730 

-.00810 

00160 

-.00130 

.500 

6.000 

-.00400 

.34510 

,14260 

.00990 

-.OOBIO 

.00180 

- 00140 

.500 

7.000 

-.00870 

.44020 

, 14460 

-.01700 

-.00770 

.00180 

- 00150 

,500 

8.000 

-.01240 

.53310 

,14780 

-.04380 

-.00730 

.00180 

- 00170 

,500 

9.000 

-.01380 

.62020 

.15220 

-.06780 

-.00710 

.00170 

- 00180 

.500 

10.000 

-.01270 

.70040 

.15720 

-.08780 

-.00650 

.00120 

-.00170 

.500 

11.000 

-.00790 

'.77730 

.16290 

-.10560 

-.00590 

.00050 

-.00170 

,500 

12.000 

-.00160 

.85750 

.16940 

-.12210 

-.00600 

.00010 

- 00150 

GRADIENT 

.00185 

. 10039 

-.00506 

-.03029 

-.00058 

.00019 

-.00013 

RUN  NO 

290/  0 RN/L  « 3.19 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/  5. 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-2.000 

-.00210 

-.49310 

.18200 

.25590 

-.00410 

.00040 

-.00010 

.600 

-1  000 

- 00190 

-.38330 

.16960 

,23260 

- 00430 

.00040 

- 00030 

600 

000 

00040 

-.27510 

.16030 

.20960 

-.00440 

00050 

- 00060 

.600 

1,000 

.00380 

-.17250 

.15310 

18290 

- 00450 

.00060 

- 00070 

.600 

2.000 

00490 

-.06800 

.14960 

. 14960 

-.00460 

.00060 

-.00070 

600 

3.000 

.00370 

.04300 

.14930 

10950 

-.00480 

00070 

- 00070 

600 

4 000 

00530 

.15010 

.14870 

.06840 

- 00520 

.00090 

- 00070 

.600 

5.000 

.00780 

.24670 

.14660 

.03860 

-.00580 

00130 

-.00080 

600 

6 000 

.00610 

33770 

.14510 

.00350 

- 00610 

00160 

-.00090 

600 

7,000 

.00100 

,43250 

.14720 

-.02240 

-.00610 

00160 

-.00100 

.600 

8.000 

-.00110 

.52770 

.15190 

-.04550 

-.00590 

.00130 

- 00100 

.600 

9.000 

.00330 

.61600 

.15690 

-.06460 

- 00600 

.00100 

- 00100 

.600 

10.000 

.00810 

.70180 

.16250 

-.08120 

- 00610 

.00090 

- 00100 

.600 

11.000 

.01020 

.79210 

.16980 

- 09710 

-.00720 

.00100 

-.00060 

.600 

12.000 

.00860 

.BB790 

.17990 

-.10820 

-.00830 

.00110 

-.00010 

GRADIENT 

.00138 

10600 

-.00463 

-.03235 

-.00021 

ooon 

- 00009 

date:  90 


SREF  • 
LREF 
BREF  - 
SCALE  - 


JUN  73 

TABULATED 

SOURCE  DATA  CAS 

PAGE  401 

CAS  KI 

F20  H15.6  V9 

. 1 MINUS 

ORB  TC5 

AT3S. 1 

(0OMO6B)  C 

21 

JAN  75  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

IV 

.000  STAB 

-2  000 

327  8000  IN 

YMRP  - 

0000 

IN  YC 

RUO-U  - 

.000  RUO-L 

m 

000 

23H8.0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN  2C 

ELV- 

18  “ 

000  ELV-08 

M 

3.000 

.0300 

SI-9 

- 45 

000  S3-4 

m 

45  000 

S5-6 

45 

000  lORB 

K 

9.700 

Rl^  NO.  289/  0 RN/L  “ 3.M7 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.00200 

-.53530 

.18830 

.26390 

-.00350 

QQOtO 

-.00030 

.700 

-I. 000 

-.00130 

-.41670 

.17470 

.22910 

-.00360 

00010 

-.00060 

.700 

.000 

.00250 

-.30690 

.16420 

.20010 

-.00330 

.00010 

-.00070 

.700 

uooo 

00320 

-.19850 

.15720 

. 17200 

-.00320 

.00020 

-.00080 

.700 

2 000 

- 00030 

-.08930 

.15310 

. 14060 

-.00340 

00040 

-.00100 

.700 

3 000 

- 00400 

02040  . 

. 15100 

.10250 

-.00340 

.00060 

-.00130 

.700 

4.000 

-.00490 

12580 

.15010 

.06250 

-.00330 

.00070 

-.00140 

700 

5.000 

-.00510 

.22670 

.15030 

02770 

-.00320 

00080 

-.00140 

.700 

6.000 

-.00460 

32880 

.15160 

- 00070 

-.00320 

.00090 

-.00100 

.700 

7,000 

- 00120 

.43300 

.15410 

- 02570 

- 00340 

001 10 

- 00080 

700 

8.000 

.00420 

53720 

.15830 

- 05020 

-.00380 

00100 

- 00090 

.700 

9 000 

.00360 

63980 

. 1 6550 

- 07230 

- 00420 

00D70 

-.00130 

.700 

lO.OQO 

.00200 

.73990 

. 17590 

-.09020 

-.00440 

.00050 

- ooiao 

.700 

n.ooo 

.00440 

83360 

.18890 

- 09950 

-.00410 

00030 

- 00190 

700 

12  000 

.00860 

.91710 

.20510 

-.09740 

-.00380 

.00040 

-.00180 

GRADIENT 

-.00075 

.10878  -.00515 

-.03346 

.00004 

0001  1 

-.00016 

date:  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  M02 


CA5  K1 

F20 

HIS. 6 V9.I 

MINUS  ORB  TC5  AT3B. 1 

(BOM069)  ( 

21 

JAN  75  . ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA 1 

6 000 

STAB 

m 

1 000 

LREF  • 

327  BOOO  IN 

YMRP  • 

0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

10  000 

RUO-L 

m 

10.000 

BREF  - 

2348  0000  IN 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

.000 

ELV-00 

m 

3 000 

SCALE  « 

.0300 

SI-2 

45  000 

S3-4 

M 

45  000 

S5“6 

45  000 

I ORB 

K 

9 700 

RUN  NO. 

296/  0 RN/L 

- 2.68 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

ocy 

DCLN 

OCSL 

500 

“12  000 

5.76420 

34320 

,13140 

-.11270 

.24800 

- 04430 

.01260 

.600 

-10  000 

5.76460 

.34750 

.13380 

-.11440 

.20660 

-.03660 

.01050 

.500 

-8  000 

5.76950 

.34460 

.13660 

-.09830 

16550 

-.03280 

00830 

.500 

“6  000 

5 77250 

.34190 

.13950 

-.08020 

.12530 

-.02750 

OOBIO 

,500 

“4  000 

5.77290 

.34260 

.14220 

-.07610 

.08780 

-.02320 

00430 

.500 

-3.000 

5.77250 

,34450 

.14320 

-.07910 

.07050 

-.02150 

.00350 

500 

“2.000 

5.77200 

34640 

14400 

-.08390 

.05450 

-.02010 

00280 

500 

“l.OOO 

5.77200 

.34710 

,14460 

-.08760 

.04000 

-.01890 

.00210 

.500 

.000 

5,77200 

34620 

14510 

-.08860 

.02630 

- 01780 

.00140 

.500 

l.OOO 

5,77200 

.34460 

.14580 

-.08660 

.01250 

- 01680 

.00070 

.500 

8.000 

5.77250 

.34230 

.14600 

-.08070 

-.OOlSO 

-.01600 

.00010 

.500 

3.000 

5,77290 

34000 

. 14560 

-.07310 

-.01730 

-.01480 

-.00060 

500 

4,000 

5,77250 

.33900 

. 14490 

- 06920 

-.03430 

- 01310 

- 00140 

.500 

6.000 

5 77050 

.34080 

.14270 

-.07580 

- 07190 

-.00870 

-.00350 

.500 

8.000 

5.76760 

.34410 

.13940 

-.08700 

-.11330 

-.00370 

-.00570 

.500 

10.000 

5 76460 

.34450 

.13570 

-.09910 

-.156S0 

.00190 

-.00800 

.500 

ta  000 

5.76270 

.33620 

.13250 

-.09400 

-.19800 

.00910 

- 01100 

GRADIENT 

,00001  -.00064 

.00039 

.00088 

- 01487 

.001  18 

- 00070 

RUN  NO. 

235/  0 RN/L 

« 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5.76660 

.33340 

.13540 

-.11340 

.24950 

-.04430 

.01160 

.600 

-10.000 

5.76910 

.33800 

.13630 

-.11090 

.21280 

-.04130 

.01000 

.600 

“8.000 

5.77100 

.33510 

.13950 

-.09100 

.17030 

-.03500 

.00790 

.600 

“6.000 

5.77340 

.33220 

.14300 

-.07610 

12770 

-.02850 

00590 

.600 

-4,000 

5,77590 

.33280 

.14570 

-.07520 

08870 

-.02360 

00420 

.600 

-3.000 

5.77390 

.33510 

.14650 

-.07910 

.07170 

-.02200 

.00360 

.600 

-2.000 

5.77390 

.33bo 

14710 

- 08420 

.05650 

- 02090 

.00300 

.600 

-l.OOO 

5.77290 

.33980 

. 14760 

-.08920 

.04230 

-.01980 

00230 

.600 

.000 

5.77200 

.33790 

.14600 

-.09140 

.02810 

-.01850 

.00160 

.600 

1.000 

5.77250 

.33420 

.14020 

-.08790 

.01350 

-.01730 

.00090 

600 

2.000 

S 77290 

.33060 

.14840 

-.08000 

-.00150 

-.01650 

,00040 

.600 

3.000 

5.77390 

.32790 

.14(920 

-.07090 

-.01710 

-.01550 

-.00020 

.600 

4.000 

S. 77440 

.32520 

. 14740 

-.06430 

-.03430 

-.01390 

-.00080 

.600 

6.000 

5.77340 

.32390 

.14480 

-.06360 

-.07300 

- 00900 

-.00270 

600 

8 000 

5 77200 

.32930 

.14220 

- 07620 

- 11550 

-.00320 

-.00480 

.600 

10.000 

5.77000 

.33440 

.13960 

-.09270 

-.15890 

00290 

-.00710 

.600 

12.000 

5.76760 

.32420 

.13630 

-.09440 

-.19960 

.00890 

-.00960 

GRADIENT 

-.00001  -.00120 

. 00025 

.00130 

-.01505 

.00116 

-.00063 

ORIGINAL  PAGE  El 
OP  POOR  QUALir:^ 


mi  .1  jf 


DATE 

20 

JUKI  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE  403 

CAS  Kl 

F20 

H15  6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT38  1 

(BGM069J  ( 

21 

JAN^  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

M 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I 

6.000 

STAB 

m 

1.000 

LREF 

- 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

10.000 

RUD-L 

■ 

10,000 

BREF 

B 

23^8.0000  IN. 

ZMRP  “ 

190  7500 

IN 

zc 

ELV-IB 

000 

ELV-08 

« 

3.000 

SCALE 

B 

.0300 

Sl-S 

H5  000 

S3-4 

m 

45  000 

S5"6 

45.000 

I ORB 

m 

9.700 

RUN  NO. 

294/  0 RN/L 

- 3.48 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

0C5L 

.700 

-12.000 

5 77730 

.32340 

.13510 

10330 

.25630 

-.04540 

01300 

.700 

-10.000 

5 . 77640 

. 32730 

.13670 

-.10200 

.22200 

-.04430 

OllSO 

700 

-8.000 

5,77700 

32090 

. 14080 

-.06750 

.17620 

-.03680 

00830 

.700 

-6.000 

5.77980 

.31750 

.14570 

-.07810 

.13150 

-.02960 

.00540 

700 

-4  000 

5.78080 

.32160 

. 14980 

-.08000 

.09410 

-.02530 

.00380 

700 

-3.000 

5.78030 

32540 

15110 

-.08450 

.07810 

-.02410 

00330 

700 

-2  000 

5.77980 

.32850 

15170 

-.08920 

06300 

-.02290 

00280 

.700 

-1.000 

5.77980 

.32970 

.15220 

-.09140 

.04790 

-.02150 

.00210 

700 

000 

5.78080 

.32810 

15280 

-.08980 

032B0 

- 02000 

.00160 

700 

t.ooo 

5.78080 

.32490 

15360 

- 08500 

01 680 

-.01840 

00120 

.700 

2.000 

5 77980 

.32180 

. 15370 

-.07950 

-.00050 

-.01680 

oooeo 

.700 

3.000 

5 77880 

‘.32000 

. 15320 

-.07390 

-.01900 

-.01490 

00030 

.700 

4.000 

5.77980 

.31930 

.15210 

- . 066B0 

-.03800 

-.01300 

- 00020 

.700 

6.000 

5.78080 

.31990 

.14900 

-.05B60 

-.07730 

— 00860 

- 00190 

.700 

8.000 

5.77690 

.32150 

. 14480 

-.06310 

-.11880 

-.00280 

- 00450 

700 

10.000 

5.77050 

.32250 

. 14060 

-.08210 

-.  16240 

.00420 

- 00770 

.700 

12.000 

5.76900 

.32210 

.13710 

-.09490 

- 20770 

.01130 

- 01060 

GRADIENT 

-.00012  -.00073 

.00035 

.00184 

-.01630 

.00154 

- 00050 

DATE  eo  JUN  75 


TABUUATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  404 
(B6M070)  < ai  JAN  75  ) 


SREF 
LREF  ■ 
BREF  - 
SCALE  - 


CAB  Kt  FSO  H15  6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT39  I 


REFERENCE  DATA 


5500  0000  sq.ft.  XMRP 

327.8000  IN.  YMRP 

2348.0000  IN.  ZMRP 

.0300 


1339  9100  IN  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7300  IN.  2C 


RUN  NO.  299/  0 RN/L  ■ 2.92 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

- 

.000 

STA8 

m 

1. 000 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

m 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

Sl-2 

- 

000 

S3“4 

m 

45  000 

S5-6 

M 

20.000 

JORB 

- 

9.700 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

.500 

-2.000 

-.01270 

-.21200 

.SCO 

-1.000 

-.01290 

-.10650 

.5C0 

.000 

-.01310 

-.00020 

.500 

1.000 

-.01300 

.10300 

.500 

2.000 

-.01340 

.20610 

500 

3.000 

- 01390 

.30810 

.500 

4.000 

- 01340 

.40730 

.500 

5.000 

-.00960 

.50320 

.500 

6.000 

-.00530 

.59810 

.500 

7.000 

-.00550 

.69370 

.500 

8.000 

-.01180 

.78670 

.500 

9.000 

- 01730 

87390 

.500 

10.000 

-.01580 

.95610 

.500 

n.ooo 

- OlOBO 

1.03690 

.500 

12.000 

-.00830 

1.11890 

GRADIENT 

.00020 

.10248 

RUN  NO.  298/  0 RN/L 

« 3.29 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

.600 

-2.000 

-.01050  -.26270 

.600 

-l.OOO 

-.01080  -.14510 

.600 

.000 

-.01090  -.03240 

600 

1.000 

-.OHIO 

.07530 

.600 

2.000 

-.01200 

.18360 

.600 

3.000 

-.00340 

.29030 

.600 

4 OOQ 

- 00690 

.39250 

.600 

5.000 

- 00690 

.49060 

.600 

6.000 

-.00710 

.58860 

.600 

7,000 

-.00610 

,68730 

.600 

8.000 

-.00760 

.78250 

.600 

9.000 

- 01040 

.87130 

.600 

10  000 

-.01100 

.95590 

.600 

11.000 

-.00840  1 

.04080 

600 

12  000 

-.00740  1 

.12130 

GRADIENT 

.00057 

. 10759 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

. 14090 

♦05440 

-.00320 

.00040 

,13190 

,03730 

-,00240 

.00030 

.12570 

.01530 

-.00330 

.00050 

.12170 

-.01260 

-.00510 

.00090 

.11920 

-.04510 

-.00630 

.00120 

.11770 

-.07780 

-.00630 

.00130 

. 1 1780 

-.10610 

-.00610 

.00130 

. t i960 

-.13070 

-.00620 

.00150 

♦ 12300 

-.15420 

-.00640 

.00170 

.12780 

-.17760 

-.00620 

.00180 

.13350 

-.19870 

- 00600 

.00180 

14020 

-.21710 

-.00600 

.00180 

.14770 

-.23610 

- 005BO 

.00160 

.15640 

-.25720 

-.00490 

.00120 

.16610 

-.27700 

-.00490 

. 00070 

-.00293 

-.02767 

-.00059 

.00019 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

DCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

14390 

.07010 

-.00290 

.00040 

.13300 

.04540 

-.00300 

,00030 

.12690 

.02140 

-.00350 

♦00040 

.12300 

-.00730 

-.00440 

.00070 

.12070 

-.04070 

-.00420 

.00070 

.11970 

-.07470 

-.00420 

.00070 

. tsooo 

-.  10400 

-.00440 

oooao 

.12190 

-.12890 

- 00420 

.00090 

. 12560 

-.15450 

-.00410 

.00120 

.13100 

-.18240 

-.00470 

.00150 

,13780 

-.20890 

-.00550 

.00170 

. 14580 

- 23030 

- 00530 

.00160 

.15540 

-.24560 

-.00530 

00140 

. 16710 

-.25380 

-.00640 

.00130 

.18110 

-.25030 

-.00690 

00140 

-.00294 

-.02931 

-.00021 

.00008 

0C5L 

- 00070 
-.00090 
-.00140 
-.00180 
-.00190 

- 00190 

- 00190 
-.00210 
-.00240 
-.00240 

- 00230 
-.00230 

- 00210 
-.00160 
-.00090 
-.00020 


OCSL 
-.00050 
- 00080 
-.00110 
-.00150 

- D0170 
-.00170 
-.00170 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00160 
-.00150 

- 00120 
-.00070 
- OOOlO 
-.00017 


DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  H05 


CA5  K\  FaO  HI5*6  V9* I 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

5500,0000  SQ.FT. 

- 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

387.0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

bref  - 

2348.0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN. 

ZC 

SCALE  - 0300 


MINUS  ORB  TC5  AT38.I  (BGM070)  ( 21  JAN  75  ) 

parametric  data 


BETA 

000 

STAB 

1 ooo 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

000 

ELV-00 

3 000 

Sl-B 

,000 

S3-4 

45.000 

S5-G 

20  000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO.  297/  0 RN/L  - 3.83  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

.700 

-2.000 

-.00070 

-.32070 

.700 

-1.000 

- 00100 

-.19100 

.700 

.000 

- 00110 

-.07260 

.700 

1.000 

-.00110 

.03810 

.700 

a.  000 

-.00110 

. 14590 

.700 

3 000 

-.00040 

25580 

,700 

4.000 

.00080 

.36550 

.700 

5.000 

-.00040 

.47090 

.700 

6.000 

-.00240 

.57330 

.700 

7.000 

- 00080 

.67680 

.700 

B.OOD 

00240 

.78080 

.700 

9.000 

.00180 

.88050 

.700 

10  000 

.00300 

,96940 

.700 

11.000 

.00090 

1.04090 

.700 

12.000 

-.01700 

1.0924Q 

GRADIENT 

00016 

.11210 

OCO 

OCLM 

, 14790 

.08740 

.13650 

05020 

.12880 

.02050 

.12440 

-.00930 

.12230 

-.04110 

.12190 

-.07680 

.12310 

-.11130 

. 12590 

-.14050 

.13040 

-.16610 

.13670 

-.18910 

, 14550 

-.20860 

.15780 

-.28330 

,17380 

-.22980 

.19180 

-.22260 

.21030 

-.20080 

-.00290 

-.03246 

OCY 

DCLN 

-.00270 

.00010 

-.00860 

.00000 

- 00270 

00000 

-,00290 

.00010 

-.00290 

.00020 

-.00270 

00040 

-.00260 

.00050 

-.00230 

.00060 

-.00220 

.00070 

-.00260 

.00090 

-.00350 

.00110 

-.00440 

.oono 

- 00440 

00090 

-.00360 

00060 

-.00220 

00040 

.00005 

00009 

DCSL 
-.00050 
“ 00100 
-.00130 
-.00160 
-.00180 
- 00800 
- 00200 
-.00200 
-.00180 

- 00170 

- 00160 

-.00210 

- 00230 

- 00200 

- oomo 

- 00021 


DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  406 


CAS  Ki  reo  ms. 6 vs.i 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  « 

S348  OOOO 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  « 

.0300 

, 

MmUS  ORB  TC5  AT3B  I (BGMOTl^  ( 81  JAN  75  \ 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

.000 

STAB  " 

l.OOO 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08  “ 

3.000 

si-s  - 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

.000 

lORB 

9.700 

RUN  NO. 

302/  0 RN/L 

- 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

-.01440 

.10470 

.09830 

-.03010 

-.00630 

.00050 

-.00170 

.500 

-l.OOO 

-.01510 

.22200 

.09060 

-.04710 

-.00560 

.00040 

- 00180 

.500 

.000 

-.01680 

.33590 

.08760 

-.07080 

-.00650 

00070 

-.00200 

.500 

1 000 

-.01490 

.44230 

.08670 

-.09680 

-.00770 

.00100 

-.00220 

.500 

8.000 

-.OOBBO 

.54540 

.08780 

-.12190 

-.00890 

.00130 

-.00230 

.500 

3.000 

-.00800 

.64830 

.08040 

-.14800 

-.00930 

.00150 

-.00240 

.500 

4.000 

-.01200 

.74930 

.09450 

-.17700 

-.00980 

.00150 

-.00270 

.500 

5.000 

-.01420 

.84770 

.09900 

-.20440 

-.00920 

,00150 

-.00290 

.500 

6.000 

-.01340 

.94560 

.10640 

-.22970 

-.00900 

.00140 

-.00290 

.500 

7.000 

-.01280 

1 .04270 

.11460 

-.25170 

-.00810 

00130 

-.00290 

.500 

8.000 

-.01250 

I.I35I0 

.12370 

-.27000 

-.00740 

.00120 

- 00310 

.500 

9.000 

-.01080 

1.22000 

.13380 

-.28630 

- 00730 

00130 

-.00340 

.500 

10.000 

-.00890 

1 .29660 

. 14490 

- 30150 

-.00700 

.00130 

- 00290 

.500 

11.000 

-.01040 

1.36710 

. 15700 

-.31290 

-.00690 

.00130 

- 00200 

.500 

12.000 

-.01460 

1.42310 

. 16960 

-.31380 

-.00730 

.00130 

-.00160 

GRADIENT 

,00059 

. 10569 

.00064 

-.02534 

-.00057 

.00018 

-.00017 

RUN  NO. 

301/0  RN/L 

. - 3.28 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2.000 

-.00650 

.07540 

.09970 

- 03180 

- 00520 

00030 

- 00160 

.600 

-1 .000 

-.00560 

.20460 

.09340 

-.05640 

-.00550 

,00020 

-.00190 

,600 

.000 

-.00380 

.32670 

.09000 

-.08260 

-.00610 

.00030 

-.00200 

.600 

1.000 

-.00240 

.43910 

. 08940 

-.10910 

-.00650 

.00050 

-.00210 

.600 

2 000 

-.00530 

.54850 

.09130 

-.13580 

-.00650 

.00070 

-.00220 

600 

3.000 

-.00570 

.65690 

.09470 

-.16560 

-.00650 

.00070 

-.00240 

.600 

4.000 

-.00560 

.76290 

,09930 

19480 

-.00640 

00070 

- 00260 

.600 

5.000 

-.00360 

.86540 

.10520 

-.21980 

-.00610 

.00070 

- 00270 

.600 

6.000 

-.00050 

.96550 

.11300 

-.24090 

-.00590 

00070 

- 00270 

.600 

7.000 

-.00260 

\ .06050 

.12290 

-.25790 

-.00590 

.00070 

- 00270 

.600 

8.000 

-.00900 

1.14590 

.13440 

-.27010 

-.00590 

00050 

- 00260 

.600 

9.000 

-.01090 

1.21840 

.14720 

-.27710 

-.00590 

.00050 

-.00230 

.600 

10.000 

-.01010 

1.27580 

.16190 

-.27600 

-.00690 

.00090 

-.00110 

600 

U.QQO 

-.00790 

1.31880 

. 17800 

-.26660 

-.00820 

00130 

.00000 

600 

12.000 

-.00480 

1.35210 

.19630 

-.25210 

-.00040 

00130 

00020 

GRADIENT 

.00014 

.11216 

.00100 

-.02719 

-.00014 

.00008 

- 00015 

DATt  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  H07 


SREF  ^ 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  “ 


“ CA5 


CA5  K\  F20  H16,6  V9,l  MINUS  ORB  TC5  AT3B  1 


(BGM07!)  ( 21  JAN  75  ) 


RerERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YC 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

.03D0 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

DOO 

STAB 

l 000 

RUD-U 

000 

RUO-L 

til 

000 

ELV-IB 

.DOO 

ELV-OB 

Ot 

3.000 

SI-2 

000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

000 

I ORB 

- 

9 700 

MACH 

700 

700 

,700 

,700 

.700 

700 

700 

,700 

,700 

.700 

.700 

.700 

,700 

,700 

,700 


RUN  NO,  300/  0 RN/L  « 3.6!  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5,00 


ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

-2  000 

-.00930 

.00610 

.10660 

-1  OOO 

-.01030 

.14550 

.09920 

000 

- 00980 

27300 

. 09490 

l.OOO 

-.00990 

.38970 

.09360 

2.000 

-.00970 

.50180 

, 09530 

3.000 

-.00920 

.61320 

.09940 

4 OOO 

- OOBHO 

72H20 

.10540 

5.000 

-.00760 

.83290 

.11300 

6.000 

-.00640 

,93930 

.12320 

7.000 

-.00480 

1.02990 

.13660 

a OOO 

- 00320 

1 .09560 

15250 

9 000 

-.00160 

1.14430 

.17020 

10.000 

.00010 

1,19200 

.18900 

11.000 

.00210 

1.23960 

20640 

12,000 

,00470 

1 20100 

,22860 

GRADIENT 

.00D2B 

.11683 

,00108 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

- 02540 

-.00360 

-.00050 

- 

.00130 

-.05970 

-.0C410 

- 00040 

- 

00160 

-.09130 

- 00430 

- 00030 

- 

00170 

- 12090 

- 00440 

- 00030 

- 

00180 

- 14800 

- 00460 

OOOOO 

- 

00190 

-.17870 

-.00440 

*00030 

“ 

00220 

- 21000 

-.00420 

.00030 

- 

.00250 

-.24050 

- 00380 

00030 

- 

00200 

-.26390 

-.00290 

.00010 

. 00280 

-.26920 

-.00210 

-.00010 

.00260 

-.25650 

- 00220 

-.oooso 

- 

00220 

-.24050 

-.00270 

- 00020 

- 

00220 

- 23230 

-.00260 

-.00030 

- 

00240 

- 22240 

- 00210 

-.00050 

- 

00210 

- 19840 

-.00100 

-.00090 

- 

00090 

- 03033 

-.00003 

.00013 

- 

.00020 

DATE  50  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  M08 


CAS  K1  FPO  H15.6  V9.1 

REFERENCE  DATA 

5REF  • 5500^0000  SQ^FT.  XMRP  • 1339,9100  IN*  XC 

LREF  » 357.800C  IN.  YHRP  • ,0000  In‘  YC 

BREF  « S3H8.000Q  IN.  ZMRP  « 190.7500  IN  2C 

SCALE  - ,0300 


MINUS  ORB  TC5  AT38  1 (BGM072)  ( 21  JAN  75  J 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

e.OOD 

STAB 

1 000 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3 000 

51-2 

.000 

S3-H 

.000 

55-6 

.000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO.  305/  0 RN/L  • B.B8  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

oco 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12,000 

7.54050 

.99680 

.10320 

-.23610 

.23070 

- 03060 

02970 

*500 

-10.000 

7.56100 

1.01600 

.10450 

-.24210 

.18210 

-.02320 

. 02520 

500 

-8.000 

7.49800 

1.03170 

.10870 

-.23520 

.13840 

-,01680 

.01990 

.500 

-6  000 

7,47020 

1 04640 

.11320 

-.23130 

09620 

-.01060 

01430 

.500 

-4  000 

7.51270 

I. 06070 

.11620 

-.23680 

.05530 

-.00480 

.00880 

.500 

-3,000 

7,53610 

1,06750 

. 1 1680 

-.24200 

.03670 

-.00250 

.00800 

.500 

-2.000 

7.53810 

1.07390 

.11700 

-.24690 

.02050 

-.00100 

.00330 

.500 

-1,000 

7.53220 

1.07710 

.11720 

-.25090 

.00640 

-.00010 

00040 

.500 

,000 

7.53370 

1.07B40 

. 1 1740 

-.25220 

-.00700 

.00080 

- 00270 

.500 

1.000 

7.53470 

1*07250 

* 1 1750 

-.24860 

-.02100 

.00190 

-.00570 

.500 

2,000 

7.53610 

1.06760 

.11750 

-.24190 

-.03620 

.00290 

-.00840 

.500 

3.000 

7.53860 

1.06250 

♦11710 

-.23410 

-.05300 

.00440 

-.01090 

.500 

H.OOO 

7.54050 

1 05700 

.11610 

-.22740 

-.07120 

.00640 

-.01350 

.500 

6.000 

7.54300 

1.04330 

.11290 

-.21970 

-.11060 

.01160 

-.01890 

.500 

8.000 

7.54390 

1*02540 

.10900 

-.21780 

-.15340 

.01800 

-.02450 

.500 

10,000 

7.54590 

1.00420 

.10550 

-.21850 

-. 19870 

,02510 

- 03000 

.500 

12  000 

7.55180 

93390 

.10430 

-.21530 

-.24660 

,03250 

- Q3500 

ORAOIENT 

.00195 

-.00078 

.00003 

.00123 

-.01526 

.00125 

-.00282 

RUN  NO. 

304  / 0 RN/L  - 3,24 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12  000 

7.54740 

1 .00090 

.11130 

-.23350 

.23700 

-.03160 

.02760 

.600 

-10.000 

7.54250 

1.01900 

.11230 

-.23210 

.18940 

-.02500 

02560 

.600 

-8.000 

7.53BI0 

1.03360 

.11620 

-.22410 

.14360 

-.01860 

.01890 

.600 

-6,000 

7.53420 

1.04940 

.12080 

-.22350 

.09980 

-.01250 

01370 

.600 

-H.OOO 

7.53120 

1.0675*0 

.12470 

-.23270 

.05910 

-,00700^ 

0DB30 

.600 

-3,000 

7.52930 

l.077fo 

. 12590 

-.23970 

.04050 

-,00450 

.00560 

.600 

-2.000 

7 52830 

1.08620 

.12650 

-.24SB0 

.02370 

-.00250 

.00300 

.600 

-1.000 

7.52730 

1*09230 

.12700 

-.25380 

.00900 

-.00120 

.00030 

.600 

.000 

7.52780 

1,09270 

. 12750 

-.25720 

-.00460 

-.00030 

-.00240 

.600 

1 .000 

7.528S0 

1 . 08700 

.12740 

-.25210 

-.01890 

,00080 

- 00530 

.600 

2.000 

7.53030 

1.07890 

. 12680 

-.24300 

-.03510 

. 00220 

-.00790 

.600 

3.0QQ 

7,53270 

t .07060 

.12620 

-.23440 

-.05300 

00430 

- 01030 

.600 

4.000 

7.53470 

1.06290 

.12530 

-.22750 

-.07150 

.00680 

-.01270 

.600 

6.000 

7,53760 

1.04660 

.12240 

-.21980 

-.11100 

.01190 

-.01700 

600 

8.000 

7.54100 

1.02780 

.11850 

-.21620 

15640 

.01910 

-.02340 

.600 

10.000 

7.54640 

1 . 00620 

.11480 

-.21890 

-.20520 

.02700 

-.02880 

.600 

12,000 

7*55220 

.98520 

.11390 

-.22660 

-.25080 

.03300 

-.03270 

GRADIENT 

.00049 

-.00096 

.00007 

.00077 

-.01581 

.00154 

- 00265 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  ‘*09 


CAS 

CAS  K1  F20  H15.6  V9.1  HINUS  ORB  TC5  AT30  I (BGH072)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

M 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP 

1339  9100 

IN.  XC 

ALPHA!  - 8 

000  STAB 

1.000 

LREF 

b 

327.8000  IN. 

YMRP  « 

o 

o 

o 

o 

IN.  YC 

RUO-U  - 

.000  RUD-L  ■ 

000 

SREF 

n 

2348  0000  IN 

2MRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

.000  ELV-OB  « 

3,000 

SCALE 

m 

.0300 

SI' 

-2  •« 

.000  S3-4 

.000 

S5' 

-6  • 

000  I0R8  - 

9.700 

RUN  NO. 

303/  0 RN/L  “ 3.53 

ORAOIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLH 

DCY 

OCLN 

OCSL 

,700 

-12.000 

7,56450 

.96230 

.12360 

-.22710 

.24940 

-.03500 

.01910 

700 

-lO.OCiO 

7,56100 

.97880 

.12670 

-.21370 

,20170 

-.02910 

.01560 

.700 

-8  000 

7,55810 

.99090 

.13120 

-.21100 

.15190 

-.02100 

.01120 

.700 

-B.OOO 

7,55370 

1.00440 

.13580 

-.21580 

.10640 

-.01460 

,00690 

.700 

-4.000 

7.54830 

1.02120 

.13980 

-.22600 

.06790 

-.01050 

00340 

,700 

-3.000 

7,54690 

1.03090 

.14150 

-.23290 

. 05040 

-.00840 

,00170 

.700 

-2.000 

7.54640 

1.04060 

.14310 

-.24080 

.03300 

-.00500 

.00000 

.700 

-l.OOO 

7.54590 

1.047S0 

. 14460 

-.24860 

.01590 

- 00330 

-.00130 

.700 

,000 

7.54490 

1.049)0 

. 14550 

-.25180 

-.00060 

-.00120 

-.00220 

.700 

1.000 

7.54540 

1.04350 

.14510 

-.24690 

-.01750 

.00100 

-.00300 

.700 

2 000 

7.54590 

1.03540 

. 14430 

-.23900 

-.03640 

00360 

-.00400 

,700 

3.000 

7.54740 

1.02730 

.14300 

-.23180 

-.05720 

.00680 

-.00540 

.700 

4.000 

7.54930 

1.01930 

.14140 

-.22500 

-.07850 

.01010 

-.00710 

.700 

6.000 

7.55370 

1,00200 

.13730 

-.21450 

-.12120 

.01610 

-.01090 

.700 

8.000 

7.55860 

.98660 

.13280 

-.20980 

-.  16560 

.02240 

-.01510 

.700 

10.000 

7.56350 

.96910 

.12930 

-.20900 

-.21180 

.02900 

-.01910 

.700 

12.000 

7.56880 

.94810 

.12840 

-.20790 

-.26030 

.03630 

- 02280 

GRADIENT 

00007 

-.00055 

.00023 

,00021 

-.01801 

.00252 

- 00122 

-DATE 

20 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

CA5  K1 

F20 

H15.6 

REFERENCE  DATA 

SREF 

■ 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF 

- 

327,8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

8REF 

• 

2348.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN. 

ZC 

SCALE 

■ 

.0300 

PAQP  mo 

MINUS  ORB  TC5  AT38, t CBGM073)  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

6.000 

STAB 

m 

1 000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-00 

m 

3.000 

Sl-2 

m 

.000 

S3-4 

m 

000 

S5-6 

m 

.000 

I ORB 

n 

9.700 

RUN  NO 

309/  0 RN/L 

- 2.69 

ORADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-12.000 

5.60640 

.82840 

.08760 

-.19060 

.22670 

-.03040 

02730 

.500 

-10.000 

5.60640 

.84330 

.09000 

-.20630 

.17770 

-.02870 

.02290 

.500 

-B.OOO 

5.60500 

.85530 

.09410 

-f.  19B60 

.13320 

- 01540 

.01770 

.500 

-6.000 

5.60400 

.87000 

,09840 

-.19030 

.09120 

-.00690 

01230 

.500 

-4.000 

5.60300 

.88410 

.10160 

-.19540 

.05190 

-.00350 

.00720 

.500 

-3.000 

5.60210 

.69110 

.10250 

-.20170 

.03410 

-.00160 

.00480 

.500 

-2.000 

5.60110 

.89710 

.10290 

-.80840 

.01040 

-.00050 

00250 

.500 

-l.OOO 

5.60160 

.90030 

.10310 

-.21330 

.00440 

.00030 

.00000 

.500 

.000 

5.60210 

.89960 

.10340 

-.21460 

-.00880 

.00110 

- 00260 

.500 

1 000 

5.59810 

.69580 

.10360 

-.21170 

-.02190 

.00190 

- 00510 

.500 

2.000 

5 59060 

.89090 

.10360 

-.20410 

-.03570 

.00260 

- 00740 

.500 

3.000 

5.58640 

.88570 

.10310 

-.19490 

-.05080 

.00360 

-.00970 

.500 

4.000 

5.58940 

.88070 

.10200 

-.18950 

-.06790 

.00520 

-.01200 

.500 

6.000 

5.60450 

.86680 

.09860 

-.18780 

-.10680 

.01030 

- 01690 

.600 

8.000 

5.61130 

.85210 

09460 

-.16730 

-.14980 

.01720 

-.02230 

500 

10  000 

5.60790 

.83250 

.09120 

-.18470 

-. 19490 

.02480 

- 02780 

.500 

12.000 

5.61180 

.81450 

.08960 

-.17940 

-.24010 

.,03120 

- 03240 

ORADIENT 

-.00209  -.00078 

.00009 

.00090 

-.01447 

.00097 

-.00242 

RUN  NO. 

308/  0 RN/L 

« 3,26 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5.60300 

.83420 

.09210 

-.19620 

23180 

-.03180 

02740 

600 

-10  GOO 

5 60060 

.84800 

.09350 

-.19100 

18260 

-.02390 

02310 

.600 

-8.000 

5.59910 

.85130 

.09740 

-.16510 

.13710 

-.01700 

.01650 

.600 

-6.000 

5.59720 

,87780 

.10230 

-.18930 

. 09430 

-.01080 

.01340 

.600 

-4.000 

5 53420  ^ 

.89700 

.10660 

-.20480 

.05500 

- 00540 

.0D7B0 

.600 

-3.000 

5T59330 

.90690 

.10800 

-.21440 

.03730 

-.003307;^ 

.00510 

.600 

-2.000 

5 59330 

.91530 

.10070 

-.22280 

02140 

-.00180 

.00250 

.600 

-l.OOO 

5.59230 

.92040 

.10920 

-.22880 

.00720 

-.00080 

.00000 

.600 

.000 

5 59180 

.92050 

.10950 

-.23120 

- 00640 

.00030 

-.00250 

.600 

1.000 

5.59280 

.91550 

.10960 

-.22720 

-.02060 

.00150 

- 00510 

.600 

2.000 

5.59420 

.90740 

.10910 

-.21690 

- 03610 

.00280 

-.00770 

.600 

3.000 

5 59520 

89330 

10840 

-.20370 

- 05230 

.00420 

-.01010 

.600 

4.000 

5.59670 

.88970 

.10710 

-.19320 

-.06920 

.00570 

- 01250 

.600 

6.000 

5 60060 

.87330 

.10350 

-.18260 

- 10700 

.01040 

-.01760 

.600 

8.000 

5.60350 

.85580 

.09930 

18070 

-.15230 

.01800 

- 02320 

.600 

10.000 

5.60640 

.83810 

.09580 

-. 18500 

-.20130 

. 02680 

- 02870 

600 

12.000 

5,60090 

.82310 

.09470 

-.19120 

- 24590 

.03240 

-.03250 

GRADIENT 

.00030 

.00126 

.00007 

.00153 

-.01514 

00131 

-.00254 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  411 


SREr  • 
LREF 
BREF  « 
SCALE  - 


“ CAS 


CA5  K1 

F20 

HI5  6 V9.I  MINUS  0R8TC5AT3B.1 

(BGM073J  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA! 

6.000 

STAB 

m 

1.000 

337  0000  IN. 

YMRP  " 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

000 

RUD“L 

m 

000 

2348.0000  IN. 

ZMRP  " 

190.7500 

IN 

zc 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

w 

3 000 

.0300 

SI  “2 

.000 

53-4 

m 

000 

S5-6 

000 

I0R8 

m 

9.700 

RUN  NO, 

307/  0 RN/L 

- 3.56 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-12.000 

5.61430 

.62090 

.09900 

-.22070 

.24150 

-.03460 

.02560 

.700 

-10.000 

5.60990 

.83260 

.10050 

-.20430 

.19320 

-.02720 

02200 

700 

-8.000 

5.60600 

.84140 

. 10490 

-.20060 

.14300 

-.01850 

01720 

.700 

-6.000 

5.60250 

.85250 

.10970 

-.20630 

.09670 

-.01220 

01250 

700 

-4.000 

5.59960 

.86730 

.11370 

-.21900 

. 06250 

-.00890 

00810 

700 

-3.000 

5 59860 

.87650 

.11530 

-.22870 

,04600 

- 00720 

00580 

700 

-2.000 

5.59770 

.68600 

.11670 

- 24020 

02940 

-.00490 

C0320 

.700 

-l.OOO 

5 59720 

.89260 

.11810 

-.24980 

.01270 

-.00250 

00040 

.700 

.000 

5.59720 

.69320 

.11900 

-.25240 

-.00330 

-.00060 

-.00240 

.700 

l.OOO 

5,59810 

.68730 

. 1 1870 

-.24500 

-.01910 

.00110 

-.00500 

.700 

2.000 

5.60010 

.87910 

. 1 1780 

-.23430 

-.03670 

.00310 

-.00730 

.700 

3.000 

5 60210 

.87080 

.11650 

-.22400 

-.05610 

,00570 

-.00950 

.700 

4.000 

5.60350 

.86270 

.11400 

-.21420 

-.07580 

. 00B30 

- 01180 

700 

6.000 

6.60550 

.84740 

.11070 

-.20060 

-.11620 

.01360 

-.01650 

.700 

8.000 

5.60740 

.83460 

.10660 

-.19990 

-.16030 

.02020 

-.02110 

.700 

10.000 

5.610S0 

82300 

10340 

-.20810 

-.20740 

02810 

-.02560 

.700 

12  000 

5 61330 

.80940 

.10260 

-.21400 

- 25620 

. 03590 

-.02970 

GRADIENT 

.00053  -.00091 

.00010 

. 00083 

-.01706 

00212 

-.00255 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  •+I2 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENfCE  DATA 

5500.0000  SQ  FT  XMRP 

327.8000  IN,  YMRP 

2348, COOO  IN  ZMRP 

0300 


CAS  K1  FBO  mS.lA  V9.1  MINUS  ORB  7C5  AT3B.1  IBOM07H)  I HI  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1339,9100 

IN.  XC 

BETA 

.000 

STAB 

1 000 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  “ 

,000 

RUD-L 

000 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00 

3 QDO 

SI -2 

000 

S3-4 

000 

S5-6  • 

.000 

lORB 

9.700 

RUN  NO. 

313/  0 RN/L 

, « 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-2.000 

-.02020 

.10430 

09480 

-.03780 

-.00380 

-.00010 

-.00100 

.500 

-1.000 

- 01570 

21950 

.08920 

-.05100 

-.00300 

-.00030 

- 00120 

.500 

.000 

- 01460 

.33160 

.00610 

- 058B0 

-.00400 

00000 

- 00150 

,500 

l.OOO 

-.01500 

.43810 

,08530 

-.69030 

-.00550 

00030 

- 00100 

.500 

2.000 

-.01620 

.54030 

.08650 

-.11400 

-.00650 

.00050 

-.00200 

.500 

3 000 

-.01850 

.64200 

.08910 

-.13930 

-.00670 

,00050 

-.00210 

.500 

H.OOO 

-.02110 

,74190 

.09310 

-,16540 

-.00670 

.00050 

- 00230 

.500 

5.000 

-.02360 

.84060 

,09850 

-,19150 

-.00670 

.00060 

-.00240 

.500 

6.000 

-.02380 

.93070 

.10540 

-.21600 

-.00630 

.00050 

-.00250 

.500 

7.000 

-.01950 

1.03600 

.11350 

-.23820 

-.00540 

,00040 

-.00260 

.500 

8.  ODD 

-.01450 

1.12930 

.12260 

-.25750 

-.00470 

.00030 

- 00290 

.500 

9.000 

-.01420 

1.21570 

.13310 

-,27650 

-.00470 

.00030 

-.00310 

.500 

10  000 

- 01750 

1 .29380 

. 14420 

-.29600 

-.00400 

.00040 

-.00270 

.500 

n.ooo 

-.02170 

1.36510 

.15620 

-.31270 

-.00470 

00040 

- 00200 

.500 

12.000 

-.02300 

1.42050 

.16870 

-.31530 

-.00470 

00030 

- 00170 

GRADIENT 

-.00076 

.10476 

.00066 

- 02242 

-.00057 

.00013 

- 00021 

RUN  NO 

312/  0 RN/L 

« 3,24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.02320 

,07520 

.09740 

-.03910 

-.00300 

-.00030 

-.00120 

600 

-l.OOO 

- 02190 

.20250 

.09110 

- 0B080 

-.00420 

-.00040 

-.00150 

.600 

.000 

-.01910 

32380 

.08780 

- 08230 

-.00470 

-.00030 

-.00170 

.600 

1.000 

-.01850 

.43650 

.08730 

10400 

* -.00500 

-.OOOlO 

-.00180 

.600 

2.000 

-.01790 

.54350 

.08930 

-.12850 

-.00510 

-.00010 

-.00200 

.600 

3 000 

-.01750 

65110 

.09290 

-.15760 

-.00500 

-.00010 

-.00230 

.600 

4.000 

-.02100 

j767I0 

,09760 

-.18620 

- 00470 

-.00020 

- 00250 

.600 

5.000 

-.02660 

,85960 

.10350 

-.21040 

-.00460 

-.00020 

- . 00250 

600 

6.000 

-.02930 

,95890 

11140 

-.22980 

- 00440 

-.00010 

-.00250 

.600 

7.000 

-.02680 

! . 05370 

.12140 

-.24650 

-.00430 

-.00020 

-.00260 

.600 

8.000 

-.02030 

1.14030 

,13300 

-.26160 

-.00430 

-.00020 

-.00260 

.600 

9 000 

-.01610 

1 21310 

,14600 

-.27210 

- 00440 

- OOOlO 

-.00220 

.600 

10.000 

-.01650 

1.27230 

.16050 

-.27520 

-.00480 

.00000 

-.00110 

.600 

U.OOO 

-.01840 

1.31590 

.17590 

-.26730 

-.00530 

.00010 

- OOOlO 

.600 

12.000 

-.01830 

1.34700 

.19410 

-.24960 

-.00530 

.OOOlO 

.00020 

GRADIENT 

-.00017 

,11136 

.00110 

-.02480 

-.00011 

.00003 

-.00019 

DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE 


CAS  Kl  F20  H15.1A  V9.I  MINUS  ORB  TC5  AT3B.I 


(BOM07H)  < 21  JAN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  •• 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  » 

000  STAB 

LREF  •» 

327  8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  - 

000  RUD-L 

BREF  « 

2340.0000 

IN. 

2MRP  « 

190  7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

000  ELV-OB 

SCALE  - 

.0300 

S)“2 

.000  S3-4 

S5-6  - 

000  I ORB 

RUN  NO.  31 

\t  0 RN/L  « 3. S'* 

GRADIENT 

INTERVAL 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY  DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.03280 

.00630 

.10450 

-.02640 

-.00190  -.00100 

-.00100 

.700 

-1 .000 

-.02750 

14410 

.09720 

-.05970 

-00230  -.00110 

-.00150 

.700 

.000 

- 01750 

.27040 

.09320 

- 08900 

-.00260  - 00100 

- 00170 

.700 

1.000 

-.01570 

.38730 

.09220 

-.11740 

-.00270  -.00090 

-.00160 

700 

8.000 

-.02050 

.49820 

.09390 

-.14440 

-.00270  -.00070 

-.00170 

700 

3 000 

-.02220 

.60940 

09790 

-.17270 

-.00270  -.00050 

- 00200 

.700 

4.000 

-.02090 

.72030 

.10400 

-.20290 

-.00260  -.00040 

-.00240 

.700 

5 000 

-.01750 

.83160 

.11170 

-.23530 

-.00200  -.00060 

- 00280 

700 

6.000 

-.01300 

.93680 

.12180 

-.26010 

-.00110  -.00080 

- 00290 

.700 

7 000 

-.01020 

1 . 02660 

.13490 

- 26S40 

- 00040  - 00100 

-.00240 

.700 

8.000 

-.00920 

1.09350 

.15050 

-.25500 

-.00040  r. 00120 

-.00800 

.700 

9.000 

-.00040 

1 14450 

.16780 

-.23380 

- 00050  - 00140 

-.00200 

700 

10.000 

-.00760 

1 . 19190 

18640 

-.22680 

-.00030  -.00150 

- 00220 

.700 

11.000 

- 00780 

1 23910 

,20600 

-.21500 

00000  -.00150 

-.00220 

.700 

12.000 

-.00650 

1 .28000 

.22780 

-.19600 

.00010  -.00110 

- 00190 

GRADIENT 

.00144 

.11650 

.00119 

-.02924 

-.00003  .00010 

-.00022 

m3 

79  I 


1.000 
000 
3 000 
.000 
9 700 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


HAUL  41H 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  *« 
SCALE  » 


CA5  Kl 

FSO  HtS.IA  V9 

.1  MINUS 

ORB  TC5  AT38.1 

(8GM075)  ( 1 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

55tl0.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

^ 1339.9100 

m.  XC 

BETA  « 

.000  STAB 

m 

l.OOO 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

- .0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

.000  RUD-L 

m 

000 

2310.0000  IN. 

2MRP  ■ 

' 190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

,000  ELV-OB 

m 

3.000 

.0300 

Sl- 

•2  - 45 

.000  S3-4 

m 

45.000 

S5- 

•6  - 45 

000  lORB 

m 

9.700 

RUN  NO. 

318/  0 RN/L  • 2,00 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

Dcy 

DCLN 

DCSL 

500 

-2  000 

-.01920 

-.41900 

. 17520 

.12280 

-.00320 

-.00030 

- OOOlO 

.500 

-1  000 

-.02270 

-.32060 

.16470 

.10910 

-.00240 

-.00030 

- 00010 

.500 

.000 

-.02340 

-.22010 

.15690 

.08730 

-.00360 

.00000 

- 00040 

.500 

l.OOO 

-.02010 

-.11990 

.15140 

.05950 

-.00520 

.00030 

-.00070 

,500 

2 000 

-.01790 

-.01930 

.14760 

^02610 

-.00600 

.00040 

-.00100 

♦500 

3 000 

-.02100 

.09310 

. 14450 

-.01060 

-.00620 

.00030 

-.oono 

.500 

4 000 

-.02430 

. 18350 

.14250 

-.04520 

-.00630 

.00040 

- 00110 

.500 

5.000 

-.02290 

.26050 

. 14200 

-.07530 

-.00630 

00060 

- 00120 

.500 

6.000 

-.01B4O 

.37540 

.14330 

-.10260 

-.00800 

.00060 

-.00140 

.500 

7 000 

-.01700 

.47030 

. 14620 

-.12960 

-.00530 

.00040 

-.00150 

.500 

e 000 

-.02010 

56360 

. 15030 

-.15630 

-.00470 

.00020 

- 00170 

.500 

9.000 

-.02260 

.65060 

. 15520 

-.18010 

-.00490 

.00010 

-.00180 

.500 

10.000 

-.02120 

.73060 

. 16060 

19960 

-.00500 

,00000 

-.00180 

.500 

11  000 

-.01670 

.90650 

.16670 

-.21510 

-.00500 

- 00020 

-.00180 

.500 

12.000 

-.01000 

.8B490 

.17340 

-.22680 

-.00520 

- 00030 

- 00150 

ORAOIENT 

-.00029 

.10032 

-.00458 

-.02959 

-.00059 

.00013 

-.00018 

RUN  NO. 

315/  0 RN/L  - 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.600 

-2  000 

-.01700 

-.46450 

.17810 

.14520 

- 00320 

- 00020 

-.00010 

.600 

-l.OOO 

-.01740 

-.35540 

. 16660 

.12160 

-.00330 

-.00040 

-.00030 

.600 

.000 

-.01860 

-.24800 

.15810 

.09780 

-.00360 

-.00030 

-.00040 

.600 

l.OOO 

-.01860 

-.14460 

.15850 

.07140 

-.00390 

-.00010 

-.00050 

.600 

2.000 

-.01490 

-.04030 

.14890 

.03810 

-.00420 

ooooo 

- 00070 

.600 

3.000 

-.01630 

.06570 

.14660 

-.00180 

-.00430 

.00010 

-.00080 

.600 

4.000 

-.02000 

17010 

.14530 

-.04170 

-.00430 

OQQIO 

-.00070 

.600 

5.000 

-.02070 

.^69^60 

.14520 

-.07680 

-.00400 

.OObEO 

-.00070 

.600 

6.000 

-.01830 

.36680 

.14670 

-.10780 

-.00360 

.00010 

-.00080 

.600 

7.000 

-.01440 

46350 

.14970 

-.13560 

-.00350 

.00010 

-.00100 

.600 

8.000 

-.01020 

.55620 

. 15390 

-.15870 

- 00390 

.00010 

-.00120 

600 

9.000 

- 00980 

.64300 

.15900 

-.17420 

- 00460 

.00010 

-.00120 

.600 

10.000 

- 01270 

.72890 

.16490 

-.18470 

- 00500 

00010 

-.00100 

.600 

n.ooo 

-.01000 

.81810 

. 17240 

-.19380 

- 00570 

.00020 

-.00060 

.600 

12.000 

-.00540 

.91030 

.18210 

-.19890 

-.00670 

.00030 

-.00010 

GRADIENT 

- C0034 

.10490 

-.00446 

-.03217 

-.00015 

.00003 

- 00009 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  HI  5 


CAS  Kl  F20  H15*1A  V9. I MINUS  ORB  TCS  AT38  I 


(BOM075)  < 21  JAN  7S  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

1339. 9iOO 

IN 

XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

SREF  « 
SCALE  « 

23H6.0000 

.0300 

IN. 

ZMRP  • 

190.7SOO 

IN. 

zc 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

n 

000 

STAB 

a 

1.000 

RUD-U 

,000 

RUD-L 

■ 

.000 

ELV-IB 

■ 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SI-2 

m 

45.000 

S3-4 

II 

H5.000 

S5-6 

m 

45  000 

10R8 

■ 

9.700 

RUN  NO,  3m/  0 RN/L  - 3.52  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.00700 

-.51600 

.18280 

.16750 

-.00310 

-.00030 

-.00020 

.700 

-l.OOO 

-.01230 

-.39410 

.17030 

.13330 

-.00320 

-.00030 

- 00050 

,700 

.000 

-.01420 

-.28090 

.16110 

.10430 

-.00290 

-.00040 

-.00060 

.700 

l.OOO 

-.01160 

-.17560 

.15530 

.07570 

-.00270 

-.00040 

-.00070 

.700 

2.000 

-.01180 

-.07030 

.15200 

.04030 

-.00250 

-.00030 

-.00090 

.700 

3. coo 

-.OHIO 

. 03960 

.15030 

-.00260 

-.00210 

-.00030 

-.00110 

700 

4 000 

-.01070 

.15010 

.14940 

-.04650 

-.00100 

-.00040 

-.00120 

.700 

5.000 

-.01330 

25510 

.14970 

- 00230 

-.00150 

-.00040 

- 00110 

.700 

6.000 

-.01620 

.35550 

.15120 

-.10710 

-.00140 

-.00030 

-.00100 

.700 

7.000 

-.01710 

.45700 

.15420 

-.12640 

-.00150 

- 00020 

- 00090 

.700 

e 000 

-.01570 

.56120 

.15890 

-.14560 

-.00210 

-.00010 

- 00100 

.700 

g 000 

-.01170 

66380 

.16670 

16440 

-.00310 

.00000 

- 00120 

.700 

10.000 

-.00640 

.76100 

.17760 

-.17890 

-.00360 

.00000 

- 00170 

700 

n 000 

-.00560 

.85480 

.19100 

- 18490 

- 003B0 

00000 

-.00190 

.700 

12  000 

- . 00790 

93910 

.20730 

- 18090 

-.00370 

.00010 

- 00170 

GRADIENT 

-.00025 

.10935 

-.00443 

-.03576 

.00025 

-.00001 

-.00014 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ^16 


CA5  K1  FBO  H15*1A  V9.1 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 5500,0000  SQ.FT,  XHRP  1339. 00  IN.  XC 

LREF  - 327  BOOO  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YC 

BREF  - 23H0.OOOO  IN.  2MRP  « 190.7500  IN  ZC 

SCALE  ^ .0300 


MINUS  ORB  TC5  AT3B.1  (BGM076)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

6 000 

STAB 

1 .000 

RUD-U 

000 

RUD-L 

000 

ELY- 18 

000 

ELV-OB 

3 000 

si-e 

M5.000 

S3-H 

ifS.OOO 

S5-B 

*♦5  000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO 

319/  0 RN/L 

- 8.B7 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-12  000 

5.77440 

,33980 

♦12950 

-.11210 

.20320 

- 01730 

OtGOO 

.500 

-10.000 

5.77690 

.34420 

.13230 

-.11040 

,15970 

- OlOlO 

00750 

500 

-8.000 

5.78220 

.34180 

.13540 

“ .09240 

.12000 

-.00490 

00550 

.500 

-6  000 

5.78510 

.33900 

♦13830 

-.07730 

.06210 

-.00100 

.00350 

.500 

-if.OOO 

5.70660 

33880 

.14060 

-.07380 

.04640 

.00180 

.00160 

.500 

, -3  000 

5.79560 

.34070 

, 14140 

- . 07680 

.03000 

.00250 

.00080 

500 

-2  000 

5.78470 

34320 

♦ 14200 

-.08170 

.01560 

00240 

00020 

500 

-l.OOO 

5.78370 

♦34450 

♦14240 

-.08600 

♦00380 

00160 

-.00040 

.500 

.000 

5 78370 

.34320 

.143QQ 

-.08820 

- .00640 

00060 

-.00100 

500 

I 000 

5.78420 

,34160 

. 14360 

-.08760 

-.01670 

- 00050 

- 00150 

500 

2.000 

5.78470 

,33970 

.14380 

-.08280 

-.02790 

- 00160 

- 00200 

,500 

3 000 

5.78420 

.33770 

. 14340 

-.07570 

-.04060 

-.00210 

-.00240 

.500 

4.000 

5.78370 

.33550 

.14260 

-.07090 

-.05510 

- 00180 

-.00310 

.500 

6.000 

5.78370 

.33710 

.13990 

-.07180 

-.09020 

00110 

- 00500 

.600 

8.000 

5.78220 

,33990 

♦13630 

-.08160 

-.13180 

.00620 

-.00720 

.500 

!0  000 

5 77930 

.34120 

♦13270 

-.09360 

-.17550 

01220 

- 00950 

500 

\2  000 

5.77490 

.33420 

.13050 

- 09350 

-.21360 

.01760 

-.01190 

GRADIENT 

-.00026 

-.00047 

.00031 

.00018 

-.01209 

-.00064 

- 00056 

RUN  NO. 

318/  0 RN/L 

- 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAH 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

dcln 

DCSL 

.600 

-12  000 

5.77700 

. 33370 

. 1 3330 

12050 

.20470 

-.01750 

00990 

600 

-10  000 

5.78120 

.33730 

.13510 

-.tmo 

. 16340 

-.01160 

006BO 

.600 

-8.000 

5,78370 

♦33460 

.13850 

-.09130 

.12250 

-.00580 

.00480 

.600 

-6.000 

S. 78520 

.33150 

14170 

- 07800 

.08230 

- 00090 

.00300 

.600 

-H  000 

5.78660 

.33110 

.14400 

-.07810 

.04530 

. 00230 

00140 

.600 

-3.000 

5 78710 

.33340 

. 14470 » 

-.08230 

.02960 

00270 

.00070 

.600 

-2.000 

5.78710 

.33680 

♦ 14530 

-.06760 

.01610 

.00210 

.00010 

.600 

-1.000 

5 78560 

.33900 

145B0 

-.09340 

.00580 

00100 

-.00040 

.600 

.000 

5.78470 

.33040 

.14630 

-.09710 

-.00470 

.00010 

- 00090 

♦600 

i 000 

5,78520 

.33540 

.14660 

-.09540 

-.01610 

- 00070 

-.00130 

.600 

2.000 

5,78520 

♦33210 

♦ 14690 

-.08880 

-.02830 

-.00150 

-.00180 

.600 

3.000 

5.78560 

.32950 

^4660 

-.08050 

- 04130 

-.00220 

- 00220 

.600 

4.000 

5 78660 

♦32780 

. 14590 

-.07330 

-.05590 

- 00210 

- 00280 

. 600 

6.000 

5.7B660 

,32760 

♦14330 

-.06940 

- 09120 

.00070 

- 00430 

.600 

8 000 

5.78320 

.33140 

. 14020 

-.07920 

-.13390 

.00660 

-.00640 

.600 

10.000 

5.77030 

*33340 

♦13710 

-.09480 

-.17860 

01350 

-.00670 

.600 

12,000 

5 77880 

.32360 

.13410 

-.09670 

-.21630 

oneo 

- 01050 

GRADIENT 

-.00015 

♦00063 

.00029 

. 00034 

-.01216 

- 00069 

- 00050 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  H!7 


CAS  K1 

F20 

H15.1A  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30.1 

(BGM076)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500,0000  SQ.FT 

XNRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I 

6 000 

STAB 

IB 

1 000 

LREF  - 

527  8000  IN. 

YNRP  - 

0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

,000 

RUO-L 

It 

.000 

BREF  - 

2340  0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN 

2C 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

■ 

3 000 

SCALE  « 

.0500 

Sl-2 

45  000 

S3"4 

m 

45  000 

S5-6 

45  000 

I ORB 

m 

9 700 

RUN  NO.  317/  0 RN/L  “ 3.52  ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

700 

-12.000 

5.78660 

.32690 

.13360 

12380 

.21310 

-.01920 

01030 

700 

-10.000 

5,78010 

,33000 

,13610 

-.11000 

. 17200 

-.01410 

00820 

.700 

-8.000 

5.78910 

32440 

.14080 

-.09140 

.12600 

-.00650 

00490 

700 

-6.000 

5.79050 

31960 

.14510 

- C8090 

08330 

-.00050 

00220 

.700 

-4.000 

5.79150 

31990 

.14790 

-.08240 

04030 

.00180 

00070 

.700 

-3.000 

5 79200 

.32250 

.14870 

-.08710 

.03400 

00170 

.00030 

.700 

-2.000 

5.79150 

.32550 

.14930 

-.09220 

.02120 

.00120 

-.00010 

700 

-1.000 

5.79100 

.32750 

. 14990 

- 09540 

00960 

.00040 

- 00050 

700 

000 

5.79050 

32680 

. 15050 

-.09490 

- 00180 

-.00060 

- 00080 

700 

1.000 

5.79050 

.32390 

.15100 

- 09100 

-.01480 

-.00120 

- 00120 

700 

2.000 

5 79100 

.32030 

.15120 

-.08610 

-.08940 

- 00130 

- 00150 

,700 

3 000 

5.79200 

,31800 

15080 

- 09150 

-.04500 

- 00110 

- 00190 

70C 

4.000 

5.79200 

.31690 

. 14980 

- 07570 

-.06140 

-.00070 

- 00220 

.700 

6.000 

5.78960 

.31750 

. 14650 

-.06770 

-.09770 

00180 

- 00360 

.700 

8 000 

5 78520 

.31980 

.14240 

-.07330 

15870 

00720 

-.00610 

.700 

10.000 

6 78080 

.32180 

.13840 

-.09010 

-.18230 

,01430 

-.00940 

.700 

12  000 

5.77930 

.32130 

.13570 

-.10480 

- 22440 

01970 

-.01190 

GRADIENT 

00001 

-.00066 

.00031 

.00100 

- 01336 

-.00042 

- 00036 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  418 


CAS  K1  F20  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT38*l 


(BQHQ77J  ( 81  JAN  75  \ 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

5500.0000  SQ  FT 

XMRP  ■ 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

.000 

RUD-U  • 

.000 

LREF  - 

387.8000  IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YC 

RUD-L 

m 

000 

SI  “2  - 

45  000 

BREF  - 

S340.OOOO  IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  2C 

S3-4 

• 

45  OOO 

S5“6  - 

45.000 

SCALE  - 

.0300 

lORB 

«■ 

9 700 

RUN  NO. 

323/  0 RN/L 

- 1.89 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

oco 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

300 

-2.000 

.01370 

-.31340 

.17620 

-.09400 

-.00640 

00010 

.00030 

.300 

-1  000 

.00930 

-.22410 

.16640 

-.09150 

-.00560 

.00010 

.00030 

300 

.000 

.00510 

-.13130 

.15880 

-.08950 

- 00680 

.00030 

- 00020 

.300 

1.000 

.00770 

-.04150 

.15330 

-.09100 

-.00860 

.00050 

-.00090 

.300 

2 000 

01180 

.04560 

.14950 

-,09450 

- 01010 

.0C070 

- 0014Q 

300 

3 000 

.01200 

.13370 

. 14630 

-.10130 

-.01100 

.00090 

-.00160 

.300 

4.000 

.01190 

.22210 

.14380 

-.10770 

-.01080 

.00090 

-.00160 

.300 

5.000 

.01400 

.30750 

.14290 

-.10840 

-.01000 

.00080 

-.00160 

.300 

8 000 

.01480 

.39090 

.14320 

-.10460 

-.00930 

.00070 

-.00170 

300 

7 000 

.01300 

. 47450 

14430 

-.10190 

-.00890 

00060 

-.00190 

300 

e.ooo 

.01210 

.55540 

.14620 

-.09970 

-.00870 

00060 

- 00200 

.300 

9.000 

.01250 

.63170 

.14900 

-.09680 

- 00890 

.00080 

- 00190 

.300 

10.000 

.01180 

.70450 

.15250 

-.09330 

-.00930 

.00100 

-.00200 

.300 

11.000 

.01300 

.77420 

.15600 

-.09080 

-.00950 

.00110 

-.00220 

.300 

12  000 

.01690 

.84080 

.16190 

-.08910 

-.00910 

00100 

- 00230 

GRADIENT 

.00040 

.09380 

-.00461 

-.00263 

- 00078 

.00013 

- 00033 

RUN  NO. 

322/  0 RN/L 

- 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.499 

-2.000 

00990 

-.35940 

.17890 

-.09400 

-.00390 

- 00040 

.00030 

.499 

-l.OOO 

.00900 

-.26270 

.16850 

-.09250 

-.00400 

-.00030 

00020 

499 

.000 

.00970 

-. 16760 

.16080 

- 09110 

-.00500 

- 00010 

-.00010 

.499 

1 .000 

.00960 

-.07490 

.15540 

- . 09250 

-.00610 

.00030 

- 00050 

.499 

2.000 

.00960 

.01720 

*15160 

-.09740 

-.00650 

.00050 

- 00090 

499 

3.000 

00970 

11140 

.14860 

-.10530 

-.00640 

.00040 

- 00110 

.499 

4.000 

.00970 

.20430 

. 14640 

-.11210 

- 00630 

.00040 

-.001 10 

499 

5.000 

00980 

.29350 

. 14540 

-.11300 

-.00620 

00050 

- 00120 

.499 

6.000 

.01010 

.38060 

.14610 

-.10900 

-.00610 

.00050 

- 00150 

499 

7.000 

.00930 

.46070 

.14810 

-.10520 

-.00580 

.00030 

- 00160 

.499 

e.ooo 

.01080 

.55410 

.15090 

-.10300 

- 00600 

.00030 

- 00160 

.499 

9.000 

.01350 

63190 

.15440 

- 10030 

-.00670 

.00060 

-.00150 

.499 

10.000 

.01390 

.70470 

.15860 

-.09740 

-.00720 

.00080 

- 00140 

.499 

11.000 

.01350 

.77710 

.16400 

-.09570 

-.00670 

.00070 

-.00160 

.499 

12.000 

.01740 

.85100 

.17050 

-.09760 

-.00650 

.00060 

-.00170 

GRADIENT 

- 0000 1 

093S7 

-.00459 

- 00332 

-.00038 

.00014 

- 00024 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  419 


CAS  K1  F20 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 5500 

0000 

SQ.FT 

XMRP  » 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF 

- 337 

8000 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF 

* 3348 

0000 

IN 

2MRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

SCALE  - .0300 


RUN  NO,  3B1/  0 RN/L  « 3.34 


MACH 

ALPHAW 

beta 

DCL 

,500 

-3.000 

,01470 

-.39470 

.600 

-!  000 

01560 

-.29190 

600 

.000 

.01390 

-.19120 

600 

1.000 

.01190 

-.09430 

.600 

3.000 

.01610 

.00220 

.500 

3,000 

.01600 

,10010 

BOO 

4 000 

,01390 

,19600 

.600 

5.000 

,01700 

,28740 

.600 

6.000 

,02060 

,37700 

600 

7.000 

.01810 

.46790 

,600 

8,000 

.01850 

.55500 

.600 

3,000 

,02740 

,63950 

.600 

10.000 

,03090 

.72350 

,500 

II. 000 

. 03340 

.60810 

.600 

12.000 

.01850 

.89650 

GRADIENT 

,00022 

,09744 

RUN  NO. 

330/  0 RN/L  - 3,55 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

700 

-3,000 

.03010 

-.44800 

,700 

-1,000 

,02970 

-,33350 

700 

.000 

.02950 

-,22650 

700 

1.000 

,02990 

-.12770 

700 

3 000 

,03010 

-.02800 

.700 

3.000 

.03050 

.07450 

.700 

4.000 

.03070 

. 17550 

.700 

5.000 

02940 

27350 

.700 

6 000 

.02960 

36740 

.700 

7 000 

.03330 

.46580 

700 

8.000 

.03360 

.56840 

700 

9 000 

03330 

67040 

.700 

10,000 

. 03570 

.76640 

700 

11,000 

03660 

85800 

,700 

13.000 

.03330 

.94100 

GRADIENT 

.00004 

.10322 

V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT3B.I  {BGM077)  ( 31 

parametric  data 


BETA  - 

000 

RUD-U 

RUO-L  •“ 

000 

Sl-2 

S3-4 

45  000 

S5-B 

I ORB  - 

9 700 

GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5 00 


DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

,10170 

-.08730 

-.00470 

-.00050 

.00020 

.17130 

-.09160 

-.00510 

-.00050 

.00000 

16320 

- 092S0 

-.00550 

- 00040 

-.00020 

, 15740 

-.09380 

- 00650 

00000 

- 00050 

.15340 

-.09950 

-.00640 

00000 

- 00070 

,15060 

-.10850 

-.00500 

,00010 

-.00070 

.14900 

-.11470 

-.00580 

.00020 

-.00080 

.14880 

-.11650 

-.00550 

.00030 

-.00100 

. 14990 

-.11630 

- 00500 

.00030 

- 00120 

. 15240 

-.11650 

-.00490 

.00010 

- 00130 

.15600 

-.11710 

-.00550 

.00030 

-.00130 

.16060 

-.11750 

-.00660 

.00040 

-.00120 

.16630 

-.11930 

- 00S90 

00050 

-.00110 

.17340 

-.12230 

- 00740 

.00060 

-.00080 

,18250 

-.12590 

-.00930 

.00100 

- 00020 

-.00457 

-.00444 

- 00012 

.00013 

- 000  n 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.18580 

-.07680 

-.00340 

-.00080 

.00040 

.17410 

-.00930 

-.00390 

-,00060 

-,00010 

. 16510 

-.09490 

-.00430 

-.00050 

“ 00030 

.15910 

-.09840 

-.00330 

-.00060 

-.00050 

. 15550 

10490 

-.00370 

- 00040 

- oooeo 

. 15340 

-.11550 

-.00350 

-.00030 

-.00110 

. 15330 

-.12550 

-.00290 

-.00050 

-.00130 

. 15250 

-.13200 

-.00230 

- 00080 

- 00120 

,15410 

-.13510 

-.00200 

- 00080 

-.00100 

.15700 

-.I3B40 

-.00250 

-.00040 

-.00090 

.16140 

-.  14570 

-.00860 

-.00060 

- 00090 

. 16860 

- 15570 

-.00150 

- 00180 

-.00100 

. 17960 

16060 

-.00150 

-.00230 

-.00130 

. 19360 

-.15690 

-.00350 

-.00130 

-.00110 

.21040 

-.15110 

-.00510 

-.00060 

-.00060 

-.00453 

-.00754 

.00016 

.00002 

-.00034 

JAN  75  ) 


.000 
^5  000 
HS  000 


DATE  ao  JUN  75 


TABLfLATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ^^0 


SREF  » 
LREF  • 
BREF  >• 
SCALE  • 


RUN  NO. 

326/  0 RN/U 

• 2.00 

GRADIENT 

interval  • 

-5.00/ 

6.00 

MACH 

BETA 

alphAw 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-12.000 

6.76900 

.34400 

.131B0 

-.06710 

.13820 

.01650 

.00450 

.500 

-10.000 

5.77290 

.34390 

.13410 

-.05080 

.mao 

.01470 

.00310 

.500 

-8.000 

5.77640 

.34550 

.13810 

-.05390 

,08400 

.01300 

.00210 

.500 

“6.000 

5.77930 

.34550 

,13740 

-.04980 

.05710 

.01120 

.00100 

.500 

-4.000 

5.70080 

.34400 

.13820 

-.04880 

.03170 

.00880 

-.00020 

.500 

-3.000 

5.78030 

.34460 

.13850 

-.04930 

.01990 

.00720 

-.00060 

.500 

-2.000 

5.77880 

.34710 

.13890 

-.05590 

.00930 

.00540 

-.00080 

.500 

-1,000 

5.77730 

.34910 

.13930 

-.06270 

.00080 

.00300 

- OOllO 

.500 

.000 

5.77690 

.34940 

.13980 

-.06630 

-.00660 

.00040 

-.00130 

.500 

l.OOO 

5.77730 

.34820 

. 14040 

-.06610 

-.01430 

-.00230 

-.00160 

.500 

2 000 

5.77730 

.34590 

.14050 

-.06030 

-.02300 

-.00480 

-.00190 

.500 

3 000 

5,77640 

.34360 

. 14040 

-.05200 

-.03270 

-.00700 

-.00220 

.500 

4.000 

5.77640 

.34H50 

.14020 

-.04650 

-.04380 

-.00870 

-.00260 

500 

6 000 

5 77690 

.34260 

.13910 

-.04250 

- 06920 

- OllOO 

-.00360 

.500 

e 000 

5,77440 

.34350 

.13710 

-.04050 

- 09720 

-.01270 

-.00450 

.500 

10.000 

5.77000 

.34200 

.13440 

-.04160 

-.12480 

-.01470 

- 00530 

.500 

12.000 

5 7B660 

.33360 

.13170 

-.04990 

-.14810 

-.01710 

- 00650 

gradient 

-.00054 

-.00020 

,00030 

-.00032 

-.00899 

-.00230 

-.00028 

RUN  NO. 

326/  0 RN/L 

- 3,27 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5,77390 

.33120 

.13560 

-.07120 

.13070 

.01720 

.00330 

.600 

-10.000 

5.77730 

.33850 

.13740 

-.06100 

.11390 

.01460 

.00240 

.600 

-0.000 

5 77960 

.33650 

.13910 

-.04730 

. 08720 

.01260 

.00150 

.600 

-6.000 

5.78120 

.33360 

. 14030 

-.04090 

,05930 

,01090 

.00070 

,600 

-4.000 

5.70270 

.33400 

.14120 

0^^550 

.03250 

.00890 

.00000 

.600 

-3  000 

5.78270 

.33660 

,14150 

-.05130 

.02050 

00730 

-.00020 

,600 

-2.000 

5.78170 

.34020 

.14180 

-,05830 

.01040 

.00520 

-.00040 

.600 

-1.000 

S 78030 

.34270 

.14230 

-.0SS70 

.00200 

.00290 

-.00060 

.600 

.000 

5.77930 

.34220 

,14290 

-,07060 

-.00590 

,00040 

-.00090 

.600 

1.000 

5.77980 

.33930 

.14330 

-.06950 

-.01480 

-.00180 

-.00120 

.600 

2.000 

5.78030 

.33640 

.14340 

-.06350 

-.02430 

-.00440 

-.00150 

.600 

3.000 

5.78030 

.33450 

.14320 

-.05470 

-.03410 

-.00690 

-.00170 

.600 

4.000 

5.78030 

.33310 

.14310 

-.04570 

-.04540 

-.00870 

-.00190 

.600 

6.000 

5.77880 

.33130 

,14250 

- 03410 

-.07130 

-.01080 

-.00250 

.600 

6.000 

5.77490 

.33060 

. 14090 

-.03400 

-.09840 

-.01280 

-.00310 

.600 

10.000 

5.77100 

.32950 

.13680 

-.04380 

-.12470 

- 01520 

-.00380 

.500 

12.000 

5,77100 

.32530 

.13670 

-.05410 

-.14830 

-.01820 

-.00480 

GRADIENT 

-.00033 

-.00035 

.OCOHB 

-.00042 

-.00936 

-.00228 

-.00025 

REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

327.0000  IN.  THRP 

^3^0.oooo  IN.  zmp 

.0300 


CAS  Kl  F0O  HlS.tA 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


MINUS  ORB  TC5  AT30.I 


ALPHA 1 
ELV-IB 
si-a 
S5-6 


IBGM078)  ( HI  JAN  75  I 

parametric  data 


6.000  STAB 
.000  ELV-OB 
M5.000  53-t 

43.000  lORB 


1.000 

3.000 

45.000 

9.700 


3.  so 


PACE  451 


MINUS  ORB  TC5  AT3B.1  (BGM078)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  - 6*000  STAB  ■ l.DOO 

ELV-IB  .000  ELV-OB  » 3 000 

SI -2  - 45  000  S3-4  « 45  000 

S5-6  « 45.000  I ORB  - 9.700 


GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 


DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

13720 

- 07760 

.14480 

.01770 

00440 

.13850 

-.06240 

.11810 

01490 

.00320 

.14060 

-.04670 

.09010 

01260 

.00170 

.14280 

-.04160 

.06170 

.01060 

00040 

.14460 

- 04940 

.03490 

00830 

- 00050 

.14530 

-.05720 

.02350 

00660 

-.00070 

.14600 

- 06560 

.01410 

,00440 

-.00080 

.14650 

-.07170 

.00570 

00210 

-.00090 

.14710 

- 07250 

-.00310 

.00000 

-.00110 

.14770 

-.06790 

-.01380 

-.00210 

-.00140 

.14790 

-.06220 

-.02550 

-.00410 

- 00140 

. 14750 

-.05670 

-.03740 

-.00610 

-.00130 

. 14650 

-.04880 

-.05020 

- 00760 

-.00120 

. 14440 

-.03330 

-.07720 

-.00990 

- 00160 

.14280 

- 03120 

- 10290 

- 01270 

-.00270 

.14190 

-.04500 

- 12760 

- 01610 

-.00420 

14020 

- 06870 

- 15370 

-.01950 

-.00500 

.00032 

00024 

-.01036 

-.00205 

-.0001 1 

DATE  20  JUN 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  ^22 


SREE  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


- CAS 


CAS  K1  FHO  H16.8  V9.1 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  KC 

337.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

3348  0000 

IN, 

ZMRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

,0300 


MINUS  ORB  TC5  AT38.£  tB0M0T9)  ( 31 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

6.000 

STAB 

RUD-U 

000 

RUD-L 

ELV-18 

.000 

ELV-OB 

SI -3 

45  000 

S3-4 

SS-B 

45  000 

I ORB 

JAN  75  > 


1.000 
.000 
3 000 
^5  000 
7 850 


RUN  NO.  330/  0 RN/L  - 3.87  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

“13.000 

5.76860 

.37700 

,13050 

18530 

.31330 

-.03410 

008B0 

.500 

“10.000 

5,77050 

.38060 

,13380 

“,17760 

.17190 

-.01850 

00680 

.500 

-0.000 

5,77340 

.37630 

.13690 

“.15970 

.13330 

-.01360 

00510 

.500 

-6  000 

5.77590 

.37150 

,14000 

“.14000 

.09400 

-.00960 

00360 

.500 

-4  000 

5.77780 

.35980 

,14140 

-.13520 

.05760 

-.00600 

00300 

.500 

“3.000 

5.77880 

,37070 

,14160 

“.13260 

.03960 

-.00400 

.00130 

.500 

“3.000 

5.77980 

.37180 

,14190 

“.13380 

.03190 

-.00180 

00030 

.500 

“1  000 

5.77960 

.37330 

.14330 

“.  13600 

. 00540 

.00030 

- 00060 

.500 

.000 

5.77830 

.37140 

. 14390 

“.13650 

“.01060 

.00230 

- 00150 

.500 

1.000 

5.77780 

.37000 

.14340 

-.12490 

-,03650 

.00430 

- 00340 

.500 

3.000 

5.77880 

.36850 

. 14360 

-.13360 

“,04330 

.00610 

- 00310 

,500 

3 000 

5.779B0 

.36780 

14340 

-.13190 

-.05840 

00750 

-.00370 

.500 

4.000 

5.77980 

.36830 

.14370 

-.13450 

-.07510 

. 00890 

- 00430 

.500 

6 000 

5,77690 

.37330 

,14050 

-.13860 

-.11110 

.01190 

- 00570 

,500 

8.000 

5,77390 

,37740 

,13760 

“,15810 

15040 

.01610 

-,00730 

,500 

10.000 

5.77050 

,37950 

.13470 

“,17340 

-.19110 

.03100 

-.00910 

.500 

13  OOO 

5.77390 

.37380 

.13350 

-.16500 

-.33920 

.03450 

-.01080 

GRADIENT 

.00013  “.00039 

.00035 

.00014 

-.01643 

.00190 

- 00081 

RUN  NO. 

339/  0 RN/L 

^ 3.33 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLH 

DCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-13  000 

5.76760 

,37070 

.13350 

18400 

.21680 

-.02480 

.00820 

.600 

-10.000 

5.77200 

.37190 

.13480 

-.17000 

. 17560 

-.02010 

.00640 

.600 

“8  000 

5.77340 

.36970 

.13850 

-.15050 

,13570 

-.01510 

.00470 

.600 

-6.000 

5.77490 

36690 

.14160 

“.13250 

.09640 

-.01040 

.00310 

.600 

-4.000 

5.77730 

.36560 

.14330 

“.13180 

, 05850 

-.00630 

.ODIBD 

.6.00 

-3.000 

5.77730 

.36670 

.14370 

“.18110 

.04060 

-.00430 

.00100 

.600 

“3  000 

5.77640 

.36910 

. 14430 

-.12410 

.02380 

-.00230 

00040 

.600 

-1,000 

5.77640 

.37070 

.14500 

“.12900 

.00820 

-.00050 

-.00030 

.600 

.000 

5.77730 

.36990 

.14570 

“,13210 

-.00750 

.00140 

-.001 10 

.600 

1.000 

5.77700 

.36750 

,14620 

13040 

- 02390 

.00320 

- 00180 

.600 

2.000 

5.77830 

.36440 

,14610 

-.12520 

- 04110 

.00490 

-.00230 

.600 

3,000 

5,77780 

.36230 

. 14570 

-.12160 

-.05860 

.00670 

-.00280 

.600 

4 000 

5,77730 

.36250 

,14540 

-.12360 

-.07580 

,00820 

“ 00330 

.600 

6.000 

5.77540 

.36710 

14430 

-.13870 

-.11180 

01170 

- 00450 

.600 

8.000 

5.77290 

.37160 

.14170 

-.15610 

-.15310 

01570 

-.00630 

.600 

10.000 

5.77050 

.37210 

.13830 

-.16840 

-. 19600 

.02210 

-.00840 

,600 

12.000 

5.77000 

.36520 

,13610 

-.17080 

-.23070 

,02460 

-.00990 

GRADIENT 

.00011 

“.00064 

.00033 

-.00020 

-.01661 

,00182 

-.00063 

DATE  aO  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS  ^ PAGE  433 


CA5  K1 

FeO  H15.6  vg, 

. 1 MINUS 

ORB  TC5 

AT3P.2 

(8CM079)  ( 

21 

JAN  76  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  “ 

5500.0000  SQ  FT 

. XMRP  - 

1339,9100 

IN.  XC 

ALPHA  1 •«  B 

000  STAB 

m 

1 .000 

LREF  ■» 

327.8000  IN 

YMRP  “ 

0000 

IN,  YC 

RUO-U  - 

000  RUD-L 

m 

000 

BREF  “ 

8348.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN,  ZC 

ELV- 

IB  * 

000  ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  * 

.0300 

si-a 

- 45 

.000  S3-4 

m 

45  000 

SS-B 

- 45 

000  I ORB 

m 

7 850 

RUN  NO.  : 

3S8/  0 RN/L  « 3.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/  5 

00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

,700 

-IS. 000 

5,70030 

.36650 

.13400 

-.18530 

.22570 

-.02760 

. 00950 

,700 

-10.000 

5 781  SO 

.36760 

.13530 

-.16160 

.18630 

-.02370 

00760 

700 

-8.000 

5 78470 

.36200 

.13980 

-.14310 

.14160 

- 01710 

00470 

,700 

-6.000 

5 7B710 

.35760 

.14410 

-.13400 

09B50 

- 01100 

00220 

700 

-4.000 

5 788(0 

.35810 

14690 

- 13550 

.06080 

- 00650 

,00070 

,700 

-3  000 

5,78710 

.36110 

.14760 

-.14060 

, 04370 

- 00470 

.00020 

700 

-a. 000 

5 78560 

36510 

.14810 

- 147B0 

02720 

- 00270 

- 00020 

,700 

-1,000 

5 78560 

.36760 

.14880 

-.15400 

01100 

- 00080 

- 00060 

,700 

000 

5.78710 

36740 

14970 

-.15690 

-.00530 

00110 

- COIOO 

,700 

1.000 

5.78760 

.36470 

. 15040 

15530 

-.02230 

. 00280 

-.00130 

700 

a 000 

5 78760 

.36100 

15050 

-.14830 

-.04030 

. 00450 

- 00150 

.700 

3 000 

5.78710 

.35800 

. 14990 

-.13850 

-.05880 

00650 

-.00170 

.700 

4 000 

5.78660 

35660 

.14080 

- 13130 

-.07780 

00850 

-.00210 

.700 

6 000 

5.78610 

.35800 

14600 

- '12990 

-.11710 

01260 

- 00360 

.700 

8.000 

5.785S0 

,36 ’90 

14580 

- 14240 

-.15840 

01800 

- 00600 

.700 

10  000 

5.78320 

.36470 

.13980 

-.16130 

-.20020 

02350 

-.00890 

700 

la.ooo 

5 78420 

36110 

.13660 

- 16B80 

-.23980 

02770 

- 01100 

GRADIENT 

-.00000 

-.00044 

.00035 

. 00035 

- 01717 

.OOIBB 

- 00034 

GATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  424 


CAS  Kl  rao  H15*6  V9  I MINUS  ORB  TC5  AT30,2  (BGM08D)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339  9100 

IN 

XC 

BETA 

000 

STAB 

M 

1 000 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

m. 

YC 

RUD-U 

000 

RUD-L 

M 

000 

EREF  - 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN. 

2C 

ELV-IB 

.000 

ELV"O0 

m 

3.000 

SCALE  «• 

0300 

SI  ”2 

45  000 

53-4 

45.000 

S5-S 

45  000 

IOR0 

7.850 

RUN  NO 

335/  0 RN/L 

. • 2.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

□CD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2,000 

-.03610 

-.40140 

. 17950 

.07480 

-.00600 

00060 

- 00050 

500 

-1,000 

-.03010 

-.30170 

16920 

.05600 

- 00550 

00060 

- 00060 

.500 

.000 

- 03080 

-.20070 

.16130 

.03760 

-.00660 

00090 

-.00090 

.500 

I.OOO 

-.03BIO 

-.10100 

. 15560 

.01300 

-.00830 

.00130 

-.00120 

.500 

2.000 

-.04500 

-.00140 

.15150 

-.01770 

-.00910 

00160 

-.00150 

.500 

3.000 

-.04550 

.10)30 

. 14830 

-.05290 

-.00960 

.00190 

-.00160 

.500 

4.000 

•“.04540 

.20380 

. 14620 

- , 03750 

-.01020 

.00210 

-.00160 

.500 

5.000 

-.04150 

,30  no 

.14590 

-.11680 

-.01050 

.00280 

-.00170 

500 

B.OOO 

-.03750 

.59640 

. 14740 

-.14110 

-.00990 

00210 

-.00180 

.500 

7.000 

-.03750 

.49070 

. 15060 

-.16510 

-.00890 

.00180 

-.00200 

.600 

B.OOO 

-.03770 

.58420 

. 15500 

-.18950 

-.00860 

.00180 

-.00190 

500 

9.000 

-.03540 

.67190 

. 16000 

-.21150 

-.00910 

Doieo 

- 00180 

.500 

10  000 

-.03230 

.75540 

. 16570 

-.23220 

-.00940 

00180 

-.00170 

.500 

11.000 

-.03400 

.83330 

. 17240 

-.25480 

-.00340 

.00170 

-.00170 

.500 

12.000 

-.03610 

.91670 

.18010 

-.27900 

-.00940 

.00140 

-.00140 

GRADIENT 

-.00200 

. 10065 

-.00468 

-.02823 

-.00076 

.00026 

-.00019 

RUN  NO 

334/  0 RN/L 

- 3.25 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSU 

.600 

-2.000 

-.02250 

-.44220 

.18110 

.09220 

-.01150 

.00050 

- 00100 

.600 

-1,000 

-.02300 

-.33430 

.17010 

.06980 

-.01000 

.00040 

-.00110 

.600 

000 

-.02340 

- 22890 

. 16200 

.04730 

-.00650 

.00070 

-.00080 

600 

1.000 

-.02350 

-.12480 

.15610 

.02170 

-.00600 

.00100 

-.00090 

.600 

2.000 

-.02450 

- 01990 

.152)0 

-.01080 

-.00760 

.00120 

-.00120 

.600 

3.000 

-.02470 

.08760 

. 14940 

-.05070 

-.00790 

.00130 

- 00140 

600 

4.000 

-.02230 

, 19360 

. 14770 

-.OB0BO 

-.00780 

.00130 

- 00140 

.600 

5.000 

-.oai'oo 

29350 

. 14740 

-.11810 

-.00740 

00120 

- 00130 

.600 

6.000 

-.01830 

.39120 

.14910 

-.14360 

- 00730 

.00130 

-.00130 

.600 

7.000 

-.01780 

.49010 

. 15300 

-.17240 

-.00740 

.00130 

-.00130 

.600 

8.000 

-.01990 

.58680 

. 15820 

-.20400 

-.00790 

.00150 

-.00130 

.600 

9 000 

-.02480 

67850 

. 16430 

-.23270 

- 00860 

00160 

- 00110 

.600 

10.000 

-.02400 

.76900 

.17160 

-.25930 

-.00860 

.00150 

-.00090 

.600 

11.000 

-.01980 

.86270 

. 18070 

-.28330 

-.00940 

.00130 

-.00060 

.600 

12.000 

-.01560 

.95870 

.19210 

-.29910 

-.01040 

.00100 

-.00020 

GRADIENT 

OOOll 

.10528 

-.00464 

- 03084 

.00040 

.00014 

- 00007 

DATE  30  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  425 


- CA5 


CA5  KI 

F20 

HI5.6 

REFERENCE 

DATA 

SREE  - 

5500.0000  SQ  FT 

. XMRP  » 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREE  ■ 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

6REF  « 

23H8.0000  IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

SCALE  - 

.0300 

MINUS  ORB  TC5  AT36  2 (BGMOBG)  ( 21  JAN  75  » 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

000 

STAB 

1.000 

RUD-U 

m 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

IP 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

K 

45.000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

M 

45.000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

331/  0 RN/L 

• 3.51 

ORAOIENT 

INTERVAL 

« -6.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-a. 000 

-.02630 

-.40970 

.18410 

.10980 

-♦00520 

.00050 

-.00050 

.700 

-1.000 

- , 02240 

-.36760 

.17180 

.08100 

-.00590 

.00050 

-.00080 

700 

000 

-.02000 

-.25320 

.16210 

.05460 

-.00600 

.00060 

-.00090 

.700 

1.000 

-.02070 

-.14560 

.15570 

.02390 

-.00560 

.00060 

-.00100 

700 

2.000 

-.02220 

-.03640 

.15200 

-.01160 

-.00550 

.00080 

- 001 10 

.700 

3.000 

-.02360 

.07220 

.15010 

-.05360 

- 00580 

.00100 

- 00150 

.700 

4.000 

-.02530 

.18630 

.14970 

-.09990 

-.00590 

.00120 

-.00170 

.700 

5.000 

-.02370 

.29450 

.15070 

-.14070 

-.00580 

.00140 

-.00160 

.700 

6.000 

-.02210 

.39650 

.I52B0 

- 17260 

- 00550 

.00150 

-.00120 

.700 

7.000 

-.02160 

.49920 

.15650 

-.20040 

-.00560 

.00150 

-.00090 

.700 

8.000 

-.02080 

.60600 

.16280 

-.22840 

- 00620 

.00140 

- 00090 

.700 

9,000 

-.01820 

.71140 

.17210 

-.25230 

- 00710 

.00130 

- 00130 

.700 

10  000 

-.01530 

,81130 

.18450 

-.26690 

-.00740 

,00110 

- 00180 

.700 

11.000 

-.01490 

.90580 

.19940 

-.27560 

- 00690 

.00080 

- 00210 

.700 

12  000 

- 01490 

.99080 

.21700 

- 26930 

-.00650 

.00070 

- 00200 

GRADIENT 

-.00010 

.11122 

-.00456 

- 03593 

-.00004 

.00013 

-.00017 

UAit  mii  OUN  /D 


TAbULAItU  bUUKUt  UATA 


CA3 


KAUt  4^^D 


CAS  K1 

FO 

HIS. 6 V9.1 

MINUS  ORB  TCB  AT38.2 

OOMOBl)  ( 

21 

JkU  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SRcr  - 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

!N. 

XC 

BETA 

m 

.000 

STAB 

■1 

KOOO 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  •» 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

.000 

RUD-L 

■ 

.000 

SREF  " 

2348.0000  IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  » 

.0300 

Sl-2 

m 

.000 

S3-4 

ft 

45.000 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

m 

7.850 

RUN  NO.  340/  0 RN/L  • KOI  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

o 

in 

-2.000 

-.02170 

-.34660 

.07810 

.06170 

-.02010 

.00020 

-.00210 

.150 

-l.OOO 

-.01570 

-.22650 

.06750 

.02570 

-.01560 

.00010 

-.00200 

.150 

000 

-.01770 

-.14830 

.05940 

.00490 

-.01430 

00000 

-.00200 

.150 

1 000 

-.02660 

-.08280 

.05430 

-V 01330 

-.01470 

-.00010 

-.00210 

.150 

2.000 

-.02930 

-.01440 

.05120 

-^t)3250 

-.01610 

-.00010 

-.00220 

.150 

3 000 

-.02600 

.06510 

.04860 

-.05270 

-.01660 

.00000 

- 00220 

.150 

4.000 

-.02580 

.14420 

.04690 

-.07100 

-.01590 

.00010 

-.00220 

.150 

5.000 

-.02540 

.21800 

.04650 

-.08470 

-.01660 

.00040 

-.00220 

.150 

6 000 

-.02290 

,29270 

.04700 

-.10130  - 

-.01840 

.00080 

-.00230 

150 

7 000 

-.02290 

.36880 

.04820 

-.12810 

-.01900 

.00080 

-.00220 

.150 

8.000 

-.02370 

.44580 

.05070 

-.15650 

-.01840 

.00010 

-.00210 

.150 

9.000 

-.02090 

.52160 

.05510 

-.17860 

-.01830 

-.00030 

-.00170 

150 

10.000 

-.01910 

.59700 

.06210 

-.19430 

-.01770 

00010 

- 00140 

150 

11  000 

-.02290 

.67190 

.07330 

-.20880 

-.01560 

.00060 

-.00130 

.150 

12.000 

-.02550 

.74300 

.08860 

-.22480 

-.01490 

.00100 

- 00120 

GRADIENT 

-.00124 

.07755 

-.00428 

-.02024 

00017 

00002 

-.00003 

RUN  NO. 

339/  0 RN/L 

1 92 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5,00/ 

5,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

299 

-2.000 

- 02430 

-.36440 

.07380 

.06860 

-.00860 

.00150 

- 00090 

.299 

-KOOO 

-.02350 

-.27740 

.06560 

.04510 

-.00920 

.00180 

-.00100 

299 

.000 

-.01960 

-.18800 

.06000 

.02230 

-.00890 

.00170 

-.00100 

.299 

! 000 

-.01740 

-.10610 

.05660 

.00100 

- 00790 

00140 

- 00090 

.299 

2.000 

-.01710 

-.02800 

. 05470 

-.01820 

-.00790 

.00140 

-.00090 

.299 

3.000 

-.02080 

.04920 

. 05340 

-.03840 

- 00650 

.00160 

- 00080 

.299 

4.000 

-.02330 

.12550 

.05300 

- 05890 

- 00910 

00160 

- OOOBO 

.2*99 

5.000 

-.02220 

.20250 

, 05370 

-.07020 

- OOB60 

.00150 

- OOOBO 

.299 

6.000 

-.01950 

.28220 

.05590 

-.09650 

-.00760 

.00150 

- 00090 

299 

7 000 

-.01850 

36350 

.05950 

-.11560 

-.00670 

00150 

- 00100 

.299 

8.000 

-.02040 

.44230 

.06390 

-.13630 

-.00610 

00130 

- 00100 

.299 

9.000 

-.02340 

.51890 

.06980 

-.15860 

-.00640 

00130 

- 00040 

.299 

10.000 

-.02600 

59740 

.07810 

-.18000 

-.00810 

00200 

.00020 

299 

IKOOO 

-.02600 

.67660 

.09020 

-.19670 

- OlOlO 

00300 

.00040 

.299 

12.000 

-.02530 

.75060 

.10740 

-.21000 

-.01070 

.00340 

00040 

GRADIENT 

.00015 

.08062 

-.00268 

-.02065 

.00002 

- 00002 

00003 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  ^^7 


- CAS 

CAS  Kl  FO  HIS. 6 V9  I MINUS  ORB  TC5  AT38.2  (BGMOen  ( 21  JAN  75  ) 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


RUN  NO 

339/  0 RN/L 

« 2 86 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

500 

-2  000 

-.02160 

- ^0^50 

.07590 

. 07200 

-.00950 

.00170 

- 00030 

.500 

-I .000 

- . 02290 

-.31010 

.06670 

.04630 

- 00860 

.00170 

- 00030 

.500 

.000 

-.02120 

- 21610 

,06030 

.02230 

-.00790 

00170 

- 00030 

.500 

1.000 

-.01620 

-.12960 

.05680 

.00100 

-.00770 

.00170 

-.00030 

500 

2.000 

- 01370 

- . 04540 

05480 

-.02030 

-.00750 

00170 

- 00040 

.500 

3.000 

-.01290 

03B30 

.05370 

- 04180 

-.00750 

.00170 

- 00040 

.500 

H 000 

-.01090 

12060 

.05360 

-.06240 

-.00780 

00170 

-.00040 

.500 

5.000 

-.00850 

.20140 

.05490 

-.08200 

-.00760 

.00160 

-.00040 

.500 

6.000 

-.01090 

.28260 

.05780 

10200 

-.00670 

.00140 

- 00050 

500 

7.000 

- 01700 

.36530 

.06200 

-.12150 

-.00580 

.00110 

- 00030 

.500 

8.000 

- 01700 

.44840 

.06730 

-.13980 

-.00570 

00100 

.00000 

.500 

9.000 

-.01310 

.53450 

.07590 

-.16100 

-.00600 

.00110 

- 00010 

500 

10.000 

-.01250 

.62110 

.08860 

- 18220 

-.00650 

00140 

- 00020 

.500 

11.000 

- 01210 

.70240 

. 10600 

-.19770 

-.00730 

.00190 

00010 

500 

12.000 

- OCB90 

.77700 

. 12730 

-.21210 

-.00810 

.00240 

00020 

GRADIENT 

.00213 

08605 

-.00279 

-.02185 

.00022 

-.00001 

- 00002 

RUN  NO. 

337/  0 RN/L 

3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.OHIO 

-.42800 

07730 

.08130 

- 00840 

00180 

- 00020 

.600 

-1.000 

-.01H60 

-.33500 

.06740 

. 05640 

-.00780 

.00160 

- 00040 

600 

.000 

-.01530 

- 24000 

.06050 

, 03220 

-.00000 

.00190 

- 00030 

600 

1 000 

-.01260 

-.15080 

05630 

.00970 

-.00810 

00210 

- 00030 

.600 

2.000 

-»00B30 

-.06370 

05420 

-.01440 

-.00790 

00220 

-.00030 

.600 

3.000 

- 01280 

02330 

.05330 

-.03840 

-.00730 

.00210 

-.00030 

600 

‘♦.OOO 

-.omso 

10920 

. 05350 

-.06170 

-.00650 

.00180 

- 00020 

600 

5.000 

-.01710 

, 19320 

05520 

-.08360 

-.00570 

.00150 

-.00020 

.600 

6 000 

- 02070 

.27800 

. 05850 

-.10250 

-.00480 

.00120 

-.00020 

.600 

7.000 

-.02100 

.36540 

.06310 

-.12120 

-.00380 

.00080 

.00020 

600 

e.ooo 

-.01960 

.45430 

06970 

- 14490 

-.00330 

00060 

00060 

.600 

9 000 

-.019B0 

.54550 

08020 

17330 

- 00390 

00080 

00070 

.600 

10.000 

-.01530 

.63560 

09560 

-.19870 

-.00550 

.00120 

00050 

.600 

11.000 

-.01010 

.71830 

.11570 

-.21870 

-.00620 

.00160 

00070 

.600 

12  000 

-.01060 

.79210 

.13880 

-.23980 

- 00600 

.00160 

00100 

GRADIENT 

-.00035 

08865 

- 00295 

- 02358 

.00033 

- 00002 

0000 1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5500 

GOOD 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

000 

STAB 

1 

ODD 

327 

0000 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

000 

RUO-L 

.000 

2348 

0000 

IN. 

ZMRP 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

000 

ELV-OB 

3 

000 

.0300 

Sl-2 

.000 

S3-4 

45 

000 

S5-6 

20.000 

I0R3 

7 

850 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  4B8 


CAS  K1  rO  HIS. 8 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT38.B 


(90MOBI ) I SI  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

SETA 

m 

.000  STAB  - 

1 000 

LREF  - 

327  8000  IN. 

YMRP  - 

0000 

IN.  YC 

RUO-U  » 

000  RUO-L  - 

000 

BREF  • 

^3^0.OOOO  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

000  ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  « 

.0300 

SI-2 

- 

.000  S3-4  - 

45  000 

S5-6 

- 20 

000  lORB  •» 

7 850 

RUN  NO  336/  0 RN/L  • 3.59 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

700 

-2  000 

- 00650 

-.46510 

.08110 

.09380 

- 00810 

.00160 

-.00020 

.700 

-l.OOO 

-.00940 

-.37050 

.06950 

.07060 

-.00780 

.00160 

-.00060 

.700 

.000 

- 01460 

-.27250 

.06150 

.04590 

-.00740 

00170 

- 00030 

700 

1.000 

-.01640 

-.17850 

.05670 

.02130 

-.00700 

.00180 

- 00010 

700 

2.000 

-.01410 

-.08590 

.05410 

-.tf0800 

- 00670 

.00180 

,00000 

.700 

3.000 

-.01160 

.00600 

.05330 

-.03890 

-.00620 

.00180 

.00000 

700 

4.000 

-.01500 

.09510 

.05410 

-.06830 

-.00560 

.00170 

.00010 

.700 

5 000 

-.01410 

.18470 

.05640 

-.09530 

-.00470 

.00140 

00000 

.700 

5.000 

-.00840 

.27350 

.06020 

-.11940 

- 00400 

.00130 

.00010 

700 

7.000 

-.00630 

.36770 

.06640 

-.14410 

- 00340 

.00110 

.00040 

.700 

e.ooo 

-.00650 

.46690 

.07580 

17200 

-.00310 

.00090 

.00020 

700 

9.000 

-.00740 

.56380 

.06930 

-.20000 

- 00340 

.00080 

- 00020 

700 

10.000 

-.00590 

.65410 

. 10670 

-.22230 

-.00450 

.00100 

.00060 

.700 

11.000 

-.00270 

.73270 

.12760 

-.23690 

-.00440 

00070 

,00140 

.700 

12.000 

.00110 

80080 

.15090 

-.25030 

-.00340 

.00030 

.00180 

GRADIENT 

-.00083 

.09297 

-.00330 

-.02740 

.00046 

-.00001 

00007 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  429 


CAS  K1  FO  HIS  6 V9  1 MINUS  ORB  TC5  AT38.2 


(BGMQB2)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500  OOCO 

SQ  FT* 

XMRP  « 

1339  9100 

m 

XC 

LREF  “ 

327  0000 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  « 
SCALE  - 

2346*0000 

.0300 

IN 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

parametric  data 


ALPHA! 

2 000 

RUD-U 

000 

ELV~I0 

000 

Sl“2 

.000 

S5-6 

20.000 

STAB 

1.000 

RUD“L 

- 

000 

ELV-00 

3.000 

S3-4 

m 

45.000 

lORB 

- 

7.B50 

RUN  NO. 

344/  0 RN/L  « t.9I 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

8ETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

,300 

-12.000 

1.92960 

-.01410 

.03970 

-.06010 

.20540 

-.02080 

.01120 

300 

-10.000 

1 93470 

-.02200 

.04320 

-.06340 

.18980 

^.01640 

.00950 

.300 

-8.0C0 

1 938B0 

-.02990 

.04690 

-.04960 

.13160 

- 01150 

.00770 

300 

-6.000 

1 94240 

-.03580 

.04950 

-.03230 

.09380 

-.00730 

. 00600 

300 

-4  000 

1.94560 

-.03900 

.05120 

-.01740 

.05810 

-.00410 

.00410 

.300 

-3.0Q0 

U 94680 

-.03960 

.05160 

-.01350 

.04140 

-.00260 

.00310 

.300 

-2.000 

1 94750 

- 03980 

05200 

-.01310 

02530 

-.00120 

00800 

.300 

-l.OOO 

1 .94780 

-.03950 

.05240 

-.01500 

. 00940 

.00030 

. 00070 

.300 

.000 

I .94730 

-.03900 

.05270 

-.01650 

-.00690 

.00170 

-.00060 

.300 

1.000 

1.94640 

-.03850 

.05270 

-.01650 

-.02320 

.00310 

- 00190 

.300 

2.000 

1 .94600 

-.03750 

.05250 

-.01790 

-.03960 

.00440 

-.00290 

300 

3 000 

1 94570 

- 03600 

05230 

- 02150 

- 05630 

00550 

- 003B0 

.300 

4 000 

1 94510 

-.03430 

.05170 

-.02560 

-.07340 

.00670 

- 00490 

.300 

6.000 

1.94210 

-.02750 

.04970 

-.03770 

-.10940 

.00980 

- 00690 

.300 

e.oDo 

1.93710 

-.01470 

.04660 

-.05700 

14770 

.01360 

-.00700 

300 

10  000 

1 930B0 

-.00010 

.04310 

- 07B00 

- 18670 

oneo 

- 00810 

.300 

12.000 

1 92580 

.00530 

.04030 

-.07970 

-.22400 

02150 

-.00930 

GRADIENT 

-.00016 

. 00059 

.00009 

-.00113 

-.01636 

.00136 

-.00115 

RUN  NO. 

343/  0 RN/L  “ 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

OCSL 

.500 

-12  000 

I 93100 

-.03630 

.04140 

-.06450 

.81130 

- 02130 

.01130 

.500 

-10.000 

I .93400 

-.04070 

. 04370 

-.06360 

. 17370 

-.01660 

. 00940 

.500 

-8  000 

1 .93830 

p 04650 

. 04750 

-.05230 

.13580 

-.01180 

.00770 

.500 

-6.000 

1 94290 

- 05140 

050QO 

-.03730 

.09820 

-.00780 

00590 

,500 

-4  000 

1.94470 

-.05410 

.05270 

-.02390 

.06130 

- 00460 

.00400 

500 

“3  000 

1 945SQ 

-.05460 

.05300 

-.01960 

. 04330 

-.00290 

.00300 

500 

-2  000 

1 94570 

-.05450 

.05310 

-.01770 

. 02560 

-.001  10 

.00190 

.500 

-1 .000 

1.94600 

-.05410 

05310 

-.01780 

,00850 

00050 

00070 

.500 

000 

1 .94590 

-.05420 

. 0534D 

-.01910 

- 00820 

00200 

-.00040 

.500 

1.000 

1.94590 

-.05500 

,05360 

-.02070 

-.02500 

00340 

-.00160 

500 

2 000 

1.94600 

-.05590 

.05350 

-.02140 

-.04200 

. 00470 

- 00260 

.500 

3.000 

1.94570 

-.05560 

05310 

-.02350 

-.05950 

00610 

-.00360 

.500 

4.000 

1.94430 

-.05330 

. 05260 

-.02940 

-.07790 

.00750 

-.00450 

500 

6.000 

1.94070 

-.04550 

.05060 

-.04680 

-.11580 

.01070 

- 00630 

.500 

8 GOO 

1 93800 

-.03860 

.04710 

-.06090 

- 15370 

01440 

-.00790 

.500 

10.000 

1 93550 

-.03400 

. 04320 

-.06810 

-.19160 

01860 

- 0O9SO 

.500 

12.000 

1.92910 

-.03020 

.04130 

-.06930 

-.23030 

02220 

-.01070 

GRADIENT 

00001 

-.00006 

.00002 

-.00073 

-.01723 

.00150 

-.00108 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1  FO  H15.6  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT3B.2 


(8OM0B2)  < 2!  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT, 

XMRP  • 

1339,9100 

IN 

XC 

ALPHA I " 

2.000 

STAB 

1.000 

LREF  - 

327,8000 

IN 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

000 

^ RUD-L 

.000 

BREF  « 

234B.OOOO 

IN, 

ZMRP  • 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-I0  - 

.000 

**  ELV-08 

3.000 

SCALE  » 

,0300 

51-2  « 

.000 

S3-H 

45.000 

S5-6 

ao.Qoo 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

348/  0 nN/U  « 3, S3 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.600 

-12.000 

1 92300 

-.05840 

.04240 

-.05090 

.21560 

-.02100 

01090 

,600 

-10.000 

1.92610 

-.06290 

,04390 

-.05340 

. 17730 

-.01680 

.00930 

.600 

-8.000 

1 ,92930 

- 06620 

.04730 

-.04650 

.13930 

-.01 180 

00730 

.600 

-6.000 

1.93210 

-.07040 

.05040 

-.P3380 

.10180 

-.00780 

.00550 

.600 

-4.000 

1 .93440 

-.07500 

.05240 

-.ipaolo 

.06490 

-.00490 

,00390 

600 

-3.000 

I 93600 

-.07640 

.05270 

-.01520 

.04660 

-.00340 

.00310 

.600 

-2  000 

1,93760 

-.07620 

.05280 

-.01270 

.02840 

-.00160 

00200 

600 

-1,000 

1 .93770 

-.07520 

,05280 

-.01210 

.01070 

.00020 

,00090 

..800 

.000 

I .93660 

-.07450 

.05300 

-.01210 

-.00680 

.00180 

-.00020 

600 

1.000 

1 93550 

-.07470 

.05320 

-.01280 

-.02450 

.00330 

-.00130 

.600 

2.000 

1,93530 

- 07570 

.05330 

-.01450 

-.04230 

00460 

-,00230 

.600 

3 000 

1.93510 

- 07560 

.05310 

-.01850 

-.06040 

.00590 

- 00330 

.600 

4.000 

1 .93420 

- 07260 

.05250 

-.02660 

-.07890 

.00740 

-.00430 

.600 

6 000 

1,93100 

-.06370 

,05030 

-.04740 

-.11740 

.01100 

- 00620 

.600 

8.000 

1.92870 

-.05840 

.04720 

-.05950 

-.15690 

.01520 

-.00810 

.600 

10,000 

I 92690 

-.05720 

,04410 

-.06020 

-.19600 

.01950 

- 00970 

.600 

12  000 

1.92430 

-.05410 

.04240 

-.05600 

-.23210 

.02220 

-.01070 

GRADIENT 

-.00017 

.00022 

.00005 

-.00068 

-.01788 

.00154 

-.00105 

RUN  NO. 

341/0  RN/L  3.59 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

1.92520 

-.08590 

.04440 

-.04030 

.21960 

-.02020 

.00990 

.700 

-10.000 

1 92430 

- 08940 

.04540 

-.04510 

.18320 

-.01760 

.00890 

700 

-8.000 

1.92580 

-.09240 

.04810 

-.03650 

.14370 

-.01240 

.00650 

.700 

-6.QQQ 

1 .92880 

-.09420 

.05130 

-.02310 

.10480 

-.00770 

.00470 

.700 

-4.000 

1.93210 

-.09430 

.05380 

-.00900 

, 06760 

-.00480 

00340 

.700 

-3.000 

1 93350 

- 09380 

.05420 

-.00420 

.04930 

-.00350 

.00280 

.700 

-2.000 

1.93400 

-.09350 

.05410 

-.00220 

.03060 

- 00190 

00200 

700 

-1.000 

1.93300 

-.09400 

.05360 

-.00270 

.01200 

-.00030 

.00100 

.700 

.000 

1.93200 

-.09470 

.05350 

- 00380 

-.00620 

.00130 

OOOlO 

.700 

1. 000 

1.93230 

- 09520 

05390 

-.00390 

-.02450 

.00280 

- 00080 

.700 

2.000 

1.93350 

-.09520 

.05450 

-.00390 

-.04280 

.00410 

-.00160 

.700 

3.000 

1 .93430 

-.09520 

.05450 

-.00750 

-.06150 

.00540 

-.00240 

.700 

4.000 

1.93390 

- 09410 

,05380 

-.01580 

-.08090 

.00700 

- 00330 

.700 

6.000 

1.93040 

-.08770 

.05120 

-.03740 

-.12100 

.01080 

-.00540 

.700 

8 000 

1.92650 

- 07910 

.04860 

-.05290 

-.16160 

.01520 

-.00750 

.700 

10.000 

1.92330 

-.07220 

.04670 

-.05670 

-.201 10 

,01940 

-.00910 

.700 

12.000 

1 .92020 

-.07090 

.04610 

-.04980 

-.23740 

.02200 

-.00980 

GRADIENT 

.00013 

-.00013 

.00003 

-.00069 

-.01849 

00148 

-.00086 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  • CAS 


PAGE  43! 


CAS  KJ  FO  H16.6  V9»l  MINUS  ORB  TC5  ATSB.B 


{BGM083J  ( 21  JAN  75  J 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

5500  0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA! 

6 000 

STAB 

1 

000 

LREF 

m 

327  0000 

IN 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

000 

RUD-L 

000 

BREF 

m 

23148.0000 

IN. 

ZMRP 

190.7500 

IN.  20 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08 

3 

000 

SCALE 

m 

0300 

Sl-2  - 

000 

S3-V 

45 

000 

S3-B  - 

20,000 

lORB 

7 

650 

RUN  NO.  330/  0 RN/L  ■ t.Ol  ORAOIENT  INTERVAL  • -BiOO/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.150 

"12.000 

5.81400 

.24920 

.03080 

-.07600 

.19060 

-.01700 

.01650 

.150 

-10.000 

5.81640 

♦24470 

.03300 

-.06250 

.16170 

-.01420 

.01420 

.150 

"B.OOO 

5.82080 

♦23250 

.03490 

-.04070 

.12190 

-.01130 

01150 

.150 

-B.OOO 

5.82420 

.22330 

.03580 

-.01460 

.08330 

-.O0B40 

00850 

.ISO 

-4.000 

5.82570 

.22130 

. 03570 

.00820 

.04050 

-.00550 

00520 

.150 

-3.000 

5.82570 

.22310 

. 03560 

.01350 

.03270 

-.00390 

00350 

.150 

-2.000 

5.82470 

.22360 

.03550 

.omo 

.01760 

-.00210 

.00190 

.ISO 

-1.000 

5.82420 

.22730 

.03540 

.00230 

.00480 

-.00040 

.00050 

.ISO 

.000 

5.82370 

.22830 

.03560 

-.00540 

-.00900 

.00150 

-.00110 

.ISO 

1.000 

5.82370 

.22940 

.03390 

-.00830 

-.02660 

.00370 

-.00300 

.150 

2 000 

5.82420 

.22960 

.03600 

-.00740 

- 04SS0 

.00580 

- 00520 

,150 

3 000 

5.82370 

.22920 

.03560 

-.00780 

- 06429 

.00720 

- 00700 

.150 

4.000 

5 82230 

.23110 

.03530 

- 01260 

-.08110 

.00810 

- 00810 

.150 

6.000 

5.81690 

♦24250 

.03460 

-.02980 

-.11240 

.00940 

-.00930 

♦ 150 

B.OOO 

5 81300 

.25820 

.03350 

-.04820 

-.14590 

.01170 

-.01130 

.150 

10.000 

5 81100 

,27070 

.03110 

-.06380 

- 18270 

.01480 

- 01430 

.150 

12.000 

5.80910 

.26740 

. 02750 

-.07380 

-.21980 

.01680 

- 01690 

ORAOIENT 

-.00035 

.00112 

-.00000 

-.00325 

-.01611 

.00179 

-.00171 

RUN  NO. 

349/  0 RN/L 

« 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-12.000 

5.B0760 

.28590 

.04370 

-.14750 

.20400 

-.01940 

.01570 

.300 

-10.000 

5,80860 

.28300 

. 04640 

-.13880 

16700 

-.01590 

01310 

.300 

-0.000 

5.81400 

.26910 

.04810 

-.11900 

.12950 

- 01250 

.01 170 

.300 

-6.000 

5.81880 

,25930 

.04950 

-.09870 

,09170 

-.00900 

00970 

.300 

-4.000 

5 62080 

, 25840 

.05060 

-.08400 

.05460 

-.00530 

00660 

.300 

-3.000 

5.B2130 

.26020 

.05110 

-.08030 

.03740 

-.00350 

.00480 

.300 

-2  000 

5.82130 

.26130 

.05140 

-.07880 

.02150 

- 00180 

.00320 

300 

-1  000 

5.82080 

.26100 

,05150 

- 07800 

.00600 

- ODOlO 

.00150 

300 

000 

5.82060 

.26070 

.05140 

-.07810 

-.01010 

.00180 

-.00040 

300 

1.000 

5.82130 

.26210 

.05140 

- 08010 

-.02700 

0Q370 

- 00220 

,300 

2.000 

5.82130 

.26390 

.05150 

-.08270 

- 04460 

.00570 

- 00400 

.300 

3.000 

5.82130 

.26560 

.05150 

-.08600 

- 06250 

.00760 

- 00560 

300 

4.000 

5.82030 

.26800 

05160 

- 09220 

- 07980 

00910 

-.00690 

.300 

6 000 

5,61540 

.27580 

.05130 

-.11140 

- 11430 

.01 150 

- 00890 

.300 

8.000 

5.81050 

.28660 

. 04920 

-.13170 

-.15000 

.01410 

-.01070 

300 

10  000 

5,80710 

.29790 

04580 

-.14600 

- 18650 

016GO 

- 01270 

.300 

12.000 

5 80760 

.29190 

. 04350 

- 14610 

-.22190 

01670 

- 01520 

GRADIENT 

- 00002 

,00102 

.00009 

-.00100 

-.01671 

.00183 

- 00172 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  »*32 


CAB  K1  FO  H15*6  V9.1 


MINUS  ORB  TC5  AT38*2 


<BGM083)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  ^ 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

9REF  « 
SCALE  - 

23H6.0000 

.0300 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

■ 

6.000 

STAB 

1.000 

RUO-U 

H 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

at 

000 

ELV-OB 

3.000 

SI -a 

M 

,000 

S3-4 

H5  000 

S5-6 

It 

20  000 

I ORB 

7 050 

RUN  NO. 

348/  0 RN/L 

- 2.88 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

oco 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12.000 

5.80520 

.27440 

.04540 

-.14490 

.21250 

-.02060 

.01500 

.500 

-10  000 

5.80520 

.27570 

.04730 

-.13970 

.17270 

-.01630 

01300 

.500 

-8,000 

5.81050 

.26530 

.04990 

-.12660 

.13620 

-.01340 

.01160 

.500 

-6.000 

5.81590 

.25810 

.05220 

-.10980 

.09820 

-.00980 

00960 

.500 

-H.OOO 

5.81860 

.25660 

.05360 

-.p9540 

.05960 

-.00540 

.00650 

.500 

-3.000 

5.81840 

.25850 

.05400 

-.09220 

.04190 

-.00350 

.00490 

500 

-2  000 

5.81840 

26000 

.05430 

-.09110 

.02570 

- 00190 

.00320 

.500 

-1,000 

5.B18B0 

.26010 

.05450 

-.09040 

.00980 

- 00030 

.00150 

.500 

.000 

5,81930 

.25970 

.05460 

-.09020 

-.00690 

.00150 

-.00030 

.500 

1.000 

5.01980 

.25910 

.05470 

-.09090 

-.02460 

.00530 

- 00200 

.500 

2.000 

5.81880 

.25870 

.05460 

-.09290 

-.04270 

.00520 

-.00570 

.500 

3.000 

5 81740 

25930 

.05450 

-.09720 

-.06080 

.00700 

- 00530 

500 

4.000 

5 81590 

.26120 

.05410 

-.10340 

-.07910 

00870 

- 00660 

.500 

6.000 

5.81250 

.26770 

.05260 

-.12030 

-.11670 

.01200 

-.00880 

.500 

8.000 

5.80860 

.27600 

.05030 

-.13860 

-.15510 

.01510 

- 01070 

.500 

10.000 

5.80620 

.28100 

,04740 

-.14880 

-.19300 

.01770 

- 01250 

.500 

12  000 

5 80470 

.27500 

.04450 

-.13700 

- 22780 

01960 

- 01500 

GRADIENT 

-.00021 

.00029 

.00007 

-.00085 

-.01723 

00176 

- 00167 

RUN  NO. 

347/  0 RN/L 

- 3 23 

GRADIENT 

INTERVAL 

••  -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

alphan 

DCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-la.ooo 

5.80080 

.26630 

.04610 

-.13470 

.21770 

-.02090 

01620 

.600 

-10.000 

5.80420 

.26610 

.04670 

-.13260 

.17800 

-.01700 

01360 

.600 

-B.OOO 

5 80910 

.25870 

.04940 

-.12130 

. 14020 

-.01340 

.01180 

.600 

-6.000 

5 01250 

.25340 

.05220 

-.10740 

.10210 

-.00980 

.00950 

.600 

-4.000 

5 81400 

.25310 

.05420 

-.09660 

.05360 

-.00590 

.00650 

.600 

-3.000 

5.81400 

.25430 

.05480 

-.09450 

.04550 

-.00390 

.00490 

.600 

-2.000 

5.81400 

, 25540 

.05530 

-.09500 

.02870 

- 00220 

.00330 

600 

-1.000 

5 81450 

.25560 

.05540 

-.09670 

.01210 

-.00060 

.00170 

.600 

000 

5.81490 

.25520 

.05550 

-.09760 

-.00500 

.00100 

.00000 

.600 

l.OOO 

5.81450 

25540 

.05560 

-.09670 

-.02260 

.00260 

- 00170 

.600 

2.000 

5.81450 

.25500 

.05550 

-.09430 

- 04110 

.00430 

- 00340 

.600 

3.000 

5.81400 

.25450 

.05520 

-.09410 

-.06050 

.00640 

-.00490 

.600 

4.000 

5.81350 

.25560 

.05480 

-.10000 

-.08000 

00830 

-.00630 

.600 

6.000 

5.81050 

.26170 

. 05320 

-.12180 

-.11850 

01160 

- 00870 

.600 

e.ooo 

5.80060 

.26840 

,05110 

-.14060 

-.15690 

01490 

- 01090 

.600 

10.000 

5.80660 

27160 

,04870 

-.14750 

- 19510 

.01810 

-.01300 

.600 

12.000 

5 80420 

.26540 

04680 

-.13790 

-.23300 

02090 

-.01490 

GRADIENT 

- 00002 

.00016 

. 00007 

-.00018 

- 01770 

.00173 

-.00162 

DATE  aO  JUN  7S 


TAGULATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  433 


CAS  KI 

FO 

HIS. 6 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT, 

XMRP  • 

1339.9100 

IN 

XC 

LREF  - 

327.8000  IN 

YMRP  “ 

0000 

IN. 

YC 

BREF  •* 

2348.0000  IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN 

ZC 

SCALE  - 

,0300 

MINUS  ORB  TC6  AT38  2 (BGH0B3)  ( 51  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I 

M 

6 000 

STAB 

1 

000 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

ooo 

ELV-IB 

» 

.000 

ELV-OB 

3 

000 

Sl-2 

if 

.000 

S3“4 

45 

000 

S5-6 

It 

20  000 

I ORB 

7 

eso 

RUN  NO, 

346/  0 RN/L 

- 3 58 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

,700 

-12.000 

5 80420 

.25210 

.04740 

-.11960 

.22370 

- 02050 

.01480 

.700 

-10  000 

5.80370 

.25310 

. 04720 

-.11000 

.18510 

-.01770 

01340 

.700 

-8.000 

5 80B10 

24690 

.04990 

-.11170 

.14310 

-.01290 

01120 

.700 

-6.000 

5.81150 

.24190 

. 05330 

-.10600 

.10290 

- 00B70 

00870 

.700 

-4.000 

5.81160 

.24150 

.05600 

-.10370 

.06620 

- 00560 

00610 

.700 

-3.000 

5.81150 

.24310 

.05660 

-.10500 

04820 

-.00400 

.00470 

.700 

-2.000 

5.81200 

.24510 

.05670 

-.10810 

.03010 

-.00820 

.00310 

.700 

-1.000 

5.81250 

,24640 

. 05670 

-.mio 

.01240 

- 00050 

00150 

.700 

.000 

5.81150 

.24650 

.05690 

-.11150 

- 00480 

.00090 

-.00010 

700 

1.000 

5.81050 

.24550 

.05710 

-.10920 

-.02230 

00220 

- 00160 

,700 

2.000 

5.81050 

.24390 

.05710 

-.10580 

- 04100 

.00370 

- 00310 

.700 

3.000 

5.81 150 

,'24250 

.05700 

-.10390 

-.06080 

.00570 

-.00440 

.700 

4.000 

5.81150 

24310 

05650 

-.10620 

- 08020 

.00750 

-.00560 

.700 

6.000 

5.81010 

.24850 

.05470 

-.11990 

- 11850 

01080 

- 00790 

.700 

8.000 

5.80570 

.25450 

,05230 

-.13410 

-.15880 

.01460 

-.01030 

700 

10.000 

5.60130 

.25750 

,04990 

-.14050 

-.20030 

.01950 

- CI270 

700 

12  000 

5.80030 

.25360 

,04840 

-.13170 

-.23960 

02120 

- C1400 

GRADIENT 

-.D0008 

.00002 

.00007 

-.00000 

-.01816 

.00160 

- 00149 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  H3H 


CAB  K1  FO  HIS, 6 V9, I 

REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500  0000 

SQ.FT 

XMRP  » 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

337  8000 

IN 

YMRP  - 

0000 

IN 

YC 

8REF  « 
SCALE  - 

3348,0000 

,0300 

IN 

2MRP 

190,7500 

IN.  2C 

MINUS  ORB  TC5  AT38,S  (BGMO04)  ( Z\  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

000 

STAB 

-a. 000 

RUD-U 

000 

RUD-L 

000 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB 

3.000 

si-a 

.000 

S3“4 

45  000 

S5-6 

30.000 

1OR0 

7.B50 

RUN  NO 

354/  0 RN/L 

« 1.96 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACM 

ALPHAM 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

Dcy 

DCLN 

DCSL 

.300 

-a. 000 

-.oaaoo 

-.40140 

,07330 

.80650 

-.00530 

.00130 

-.00060 

.300 

-I. 000 

-.08130 

-.31590 

.06450 

. 18360 

-.00600 

00170 

-.00090 

,300 

.000 

- oaaso 

-.88780 

.05830 

.16110 

-.00570 

00160 

-.00090 

.300 

I 000 

-.03410 

-.14450 

.05440 

.13990 

-.00580 

.00130 

-.00080 

.300 

a, 000 

-.03510 

- 06440 

,05190 

.11830 

-.00540 

.00180 

-.00070 

.300 

3.000 

-.03310 

.01410 

.05010 

.09580 

-.00580 

.00130 

-.00070 

.300 

4.000 

-.03110 

.09800 

.04900 

.07480 

-.00630 

.00130 

-.00070 

.300 

5 000 

-.03080 

. 17000 

.04940 

.05410 

-.00680 

.00130 

-.00080 

.300 

6.000 

-.01870 

.84970 

.05180 

.03480 

- 00550 

.00140 

-.00080 

.300 

7.000 

-.01630 

33070 

.05410 

.01360 

-.00440 

.00140 

-.00090 

.300 

8.000 

-.01600 

,40990 

.05800 

-.00820 

- 00360 

.00180 

-.00090 

.300 

9.000 

-.01640 

.49860 

.06330 

-.03160 

-.00390 

.00180 

-.00040 

.300 

10.000 

-.01800 

.66830 

.07090 

-.05330 

-.00610 

.00190 

.00010 

.300 

11.000 

-.08160 

.64700 

08850 

-.07050 

- OOSHO 

.00860 

00030 

300 

la.ooo 

-.08330 

.78050 

.09980 

-.08580 

-.OOBSO 

.00380 

.00080 

GRADIENT 

.00013 

.08149 

-.00384 

-.08100 

-.00010 

-.00004 

-.00000 

RUN  NO 

353/  0 RN/L 

- 3,94 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-8  000 

-.00680 

-.44840 

.07580 

.81190 

-.00630 

.00130 

-.00080 

.500 

-1.000 

-.01430 

-.35100 

.06610 

,10690 

- 00590 

.00160 

-.00080 

.500 

.000 

-.01650 

-.85790 

.05930 

.16350 

-.00550 

.00170 

-.00080 

.500 

1.000 

-.00890 

-. 17090 

.05500 

.14860 

-.00520 

.00150 

-.00030 

.500 

8.000 

-.00930 

-.08600 

.05860 

.18070 

- 00580 

.00160 

-.00040 

.500 

3.000 

-.01500 

-.00830 

.05110 

.09650 

-.00550 

.00160 

-.00030 

.50p 

4.000 

-.01750 

.08040 

.05050 

07250 

-.00530 

.00150 

- 00030 

.500 

5.000 

-.01750 

.16880 

.05180 

.04970 

-.00470 

.00130 

-.00030 

500 

6 000 

-.01710 

.24450 

.05360 

.08790 

-.00410 

.00180 

-.00040 

.500 

7.000 

- 01580 

.38750 

.05710 

.00710 

-.00370 

.00180 

-.00080 

.500 

0.000 

-.01380 

.41130 

06160 

-.01300 

-.00340 

00110 

00010 

.500 

9.000 

-.01440 

.49710 

.06960 

-.03350 

-.00310 

.00100 

-.00010 

.500 

10.000 

-.01740 

.58400 

.08800 

-.05490 

-.00330 

.00110 

-.00040 

600 

11.000 

-.01960 

.66740 

09900 

-.074d0 

-.00440 

.00170 

-.00030 

.500 

18.000 

-.08040 

.74410 

.11980 

-.09250 

- 00570 

00840 

- 00010 

GRADIENT 

-.00108 

.06680 

-.00330 

-.08890 

.00017 

-.00001 

-.00008 

OATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  935 


- CAS 


CAS  Ki 

FO 

H15  6 V9.I  MINUS 

ORB  TC5  AT38.2 

IB0M084)  i 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

5500  0000  SQ.FT 

XMRP 

« 1339.9100 

IN 

xc 

BETA  « 

000 

STAB 

■ 

-2.000 

LREF  « 

327.0000  IN, 

YMRP 

- .0000 

IN 

YC 

RUD-U  - 

ODD 

RUO-L 

m 

000 

BREF  - 

2348  0000  IN 

2MRP 

- 190  7500 

IN 

ZC 

ELV-IB  - 

OOD 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  “ 

.0300 

51-2 

.000 

S3-4 

K 

45  000 

S5-6  * 

20.000 

I0R8 

m 

7 B50 

RUN  NO 

352/  0 RN/L 

- 3 24  GRADIENT 

INTERVAL  • -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-2  000 

-.01420 

-.46580 

. 07780 

.21990 

-.00790 

0G170 

- 00020 

.600 

-1  000 

-.01670 

-.37310 

. 06700 

.19690 

-.00670 

.00150 

- 00050 

.600 

.000 

-.01850 

-.27830 

.05940 

.17170 

-.00670 

.00160 

-.00050 

600 

1 000 

-.01950 

-. 18940 

.05490 

.14010 

- 00730 

00200 

- 00060 

600 

2.000 

-.02230 

-.10030 

.05190 

.12400 

-.00730 

00210 

- 00060 

.600 

3 000 

-.01920 

- 01200 

.05060 

.09670 

- 00680 

00190 

- 00050 

.600 

4 000 

-.01170 

.07330 

.05060 

.06870 

- 00610 

.00170 

- 00040 

.600 

5 000 

-.01230 

. 15730 

.05190 

. 04480 

- 00510 

00140 

- 00040 

.600 

6 000 

- 01650 

.24340 

.05430 

. 02430 

- 00410 

00110 

- 00040 

.600 

7.000 

-.01760 

.33230 

.05840 

00250 

-.00310 

00080 

OOOlO 

.600 

8.000 

-.01700 

.42260 

.06490 

-.02340 

-.00260 

00060 

00040 

.600 

9.000 

-.01480 

.51400 

.07520 

-.05220 

-.00330 

.00070 

.00030 

600 

10  000 

- 00950 

.60370 

.09000 

- 07910 

-.00500 

00110 

00020 

.600 

M 000 

-.00450 

.69710 

.10940 

- 10330 

-.00580 

00140 

00D30 

.600 

12  000 

-.00460 

76270 

13220 

-. 12870 

- 00520 

.00140 

00050 

GRADIENT 

00040 

.08907 

- 00349 

-.02519 

00027 

- 00000 

- OOOOl 

RUN  NO 

351/0  RN/L 

• 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

700 

-2.000 

-.01210 

-.49910 

.08170 

.22170 

-.00730 

00130 

-.00010 

.700 

-l.OOO 

-.00980 

-.40520 

.08900 

.20190 

-.00730 

.00140 

- 00050 

700 

000 

-.00890 

-.30780 

.06020 

. 17960 

-.00690 

00150 

-.00030 

.700 

1 .000 

-.01400 

-.21410 

. 05490 

.15540 

-.00640 

.00160 

-.00030 

.700 

2.000 

-.01590 

^.12130 

.05210 

.12410 

-.00620 

.00170 

-.00030 

.700 

3.000 

-.00950 

-.02870 

.05100 

.08040 

-.00590 

.00160 

-.00020 

.700 

4.000 

-.00720 

.06260 

.05130 

.05380 

-.00510 

.00140 

.00000 

.700 

5.000 

-.01050 

.15240 

.05310 

.02290 

-.00410 

.00120 

.00000 

.700 

6.000 

-.00850 

,24280 

.05630 

-.00370 

-.00320 

.00100 

.00000 

.700 

7.000 

-.00470 

.33870 

.06200 

-.03060 

-.00240 

. 00080 

.00030 

.700 

8.000 

- 00840 

.43910 

.071  10 

-.06060 

- 00210 

00060 

00020 

.700 

g.ooo 

-.01440 

,53670 

.08430 

-.09110 

- 00290 

00050 

00000 

.700 

10.000 

-.01230 

.62630 

.10150 

-.11470 

- 00390 

,00070 

.00060 

.700 

11.000 

-.00680 

,70450 

,12210 

-.13070 

- , 00390 

.00060 

.00100 

.700 

12  000 

00360 

.77330 

. 14500 

-.14640 

-.00320 

00040 

00110 

GRADIENT 

00024 

.09321 

-.00380 

-.02901 

.00044 

- 00000 

.00004 

DATE 

20 

JUN  7S 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAS 

PACE  43B 

CA5  Kl 

FO 

H15  6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT3B,2 

(0G«O05^  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

• 

5500,0000  SQ,FT 

, XMRP  • 

1339,9100 

IN, 

XC 

BETA 

■ 

.000 

STAB  - 

1,000 

LREF 

m 

327  0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

■ 

.000 

RUO-L  ■ 

000 

BREF 

m 

2340,0000  IN, 

2MRP  - 

190.7500 

IN, 

ZC 

ELV-IB 

m 

10  000 

ELV-00  * 

13  000 

SCALE 

w 

.0300 

si-e 

M 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

m 

20,000 

I ORB  • 

7,850 

RUN  NO. 

350/  0 RN/L 

1 94 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

oco 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-2.000 

-.02250 

-.32480 

.07430 

-.08270 

-.00630 

,00160 

- 00030 

,300 

-l.OOO 

-.02290 

-.24070 

.06650 

-.10240 

-.00670 

.00210 

-.00040 

,300 

.000 

-.02400 

15320 

.06130 

-.12310 

-.00670 

.00200 

-,00040 

,300 

1,000 

-.02550 

-.06970 

,05840 

14230 

-.00660 

.00190 

-.00040 

.300 

2.000 

-.02560 

.00940 

.05710 

-.16040 

-.00650 

.00190 

-.00030 

.300 

3.000 

-.02540 

.08710 

.05620 

17830 

-.00680 

.00190 

-.00010 

.300 

4,000 

-.02800 

.16260 

.05600 

-.19400 

-.00700 

.00200 

-.00010 

,300 

5,000 

-.02790 

.23850 

.05700 

-.20850 

-.00620 

.00100 

-.00020 

,300 

6 000 

-.02460 

.31700 

.05960 

-.22450 

-.00570 

.00170 

-.00030 

,300 

7.000 

-.02370 

.39660 

.06340 

-.24270 

-.00520 

.00170 

-.00050 

.300 

8,000 

-.02460 

.47500 

.06040 

-.26190 

-.00460 

.00160 

-.00050 

.300 

9,000 

-.02200 

.55230 

, 07500 

-.28230 

-.00510 

.00160 

-.00010 

.300 

10.000 

-.02050 

.63180 

.06320 

-.30360 

-.00730 

.00240 

00040 

.300 

11.000 

-.02250 

.71000 

.09530 

-.32000 

-.00940 

.00340 

.00080 

,300 

12.000 

-.02550 

.78220 

.11300 

-.33010 

-.00940 

.00370 

.00090 

GRADIENT 

-.00080 

08047 

-.00226 

-.0IB12 

- OOOOl 

- 00001 

.00004 

RUN  NO, 

357/  0 RN/L 

- 2.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

-.02450 

-.36720 

.07700 

- 07190 

-.00750 

.00180 

.00020 

.500 

-l.OOO 

-.02040 

-.27640 

.06040 

- 09610 

-.00710 

.00210 

.00000 

.500 

.000 

-.01810 

-.18370 

.06260 

-.11790 

-.00680 

.00210 

.00010 

.500 

1.000 

-.01760 

-.09740 

.05930 

-.13660 

-.00650 

.00210 

.00020 

.500 

2.000 

-.02270 

-.01420 

.05780 

-.15510 

-.00620 

.00210 

.00010 

.500 

3,000 

-.02250 

.06630 

.05730 

-.17320 

.-.00640 

.00210 

.00000 

,500 

4,000 

-.01820 

.14950 

.05770 

-.1B990 

-.00670 

.00210 

.00000 

,500 

5,000 

-.01760 

.22970 

,05920 

-.20590 

-.00630 

.00190 

.00000 

.500 

6,000 

-.01870 

.31000 

.06230 

-.22190 

-.00540 

.00170 

-.00010 

.500 

7 000 

-.01720 

.39200 

, 06600 

- 23B10 

-.00470 

.00150 

00000 

.500 

8 000 

-.01400 

.47490 

.07250 

- 25510 

-.00460 

,00150 

.00030 

,500 

9 000 

-.01400 

.56020 

.OB120 

-.27500 

-.00480 

00150 

.00010 

,500 

10,000 

-.01360 

.64630 

.09430 

-.29420 

-.00500 

.00170 

-.00040 

.500 

11.000 

-.01020 

.72770 

.11160 

-.30770 

-.00590 

.00230 

-.00010 

.500 

18,000 

-.01070 

.00260 

.13300 

-.31910 

-.00700 

,00290 

,00040 

GRADIENT 

.00049 

.08508 

-.00233 

-.01895 

.00014 

.00001 

-.00002 

DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ^37 


CAS  K1  FO 


H15.6  V9.t 


MINUS  ORB  TC5  AT38.8 


(0GMO85)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ** 

5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

000 

STAB 

1.000 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

000 

RUO-L 

.000 

BREF  - 

23^B  0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  " 

10  000 

ELV-Oe 

13  000 

SCALE  ■ 

0300 

SI -2 

.000 

S3-4 

45  000 

S5-6  - 

20.000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

356/  0 RN/L 

. « 3.23 

ORADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLH 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.01640 

-.39170 

.07870 

-.05960 

-.00890 

00220 

.00000 

.600 

-1  000 

-.01690 

-.29940 

. 08930 

-.08260 

-.00790 

00210 

-.00020 

600 

.000 

-.01750 

-.20560 

.06280 

-.10490 

-.00790 

. 00220 

-.00010 

.600 

l.OOO 

-.01720 

-.11800 

.05930 

-.12640 

-.00810 

.00240 

-.00010 

.500 

2.000 

-.OHIO 

-.03060 

.05740 

-.14680 

-.00010 

.00250 

-.00080 

.600 

3.000 

-.00900 

.05590 

.05690 

-.16630 

-.00750 

►00240 

-.00010 

.600 

4.000 

-.01570 

.13970 

.03760 

-.18460 

-.00690 

. 00220 

-.00010 

.600 

5.000 

-.02110 

.22200 

.05950 

-.20090 

-.00610 

.00190 

- 00010 

.600 

6.000 

-.02050 

.30560 

.06290 

-.21590 

-.00490 

.00150 

-.00010 

.600 

7.000 

-.01990 

39280 

.06790 

-.23300 

-.00380 

.00120 

.00030 

.500 

8.000 

-.01700 

.48190 

.07500 

-.25380 

-.00380 

.00110 

00070 

.500 

9 000 

-.01500 

.57180 

.08610 

- 27660 

-.00460 

.00120 

.00050 

.500 

10  000 

-.01470 

.66030 

.10170 

-.29720 

-.00590 

.00150 

.00030 

500 

11.000 

-.01340 

.74290 

.12150 

-.31430 

-.00680 

.00190 

.00060 

600 

12.000 

-.00960 

.81680 

.14450 

-.33220 

-.00670 

.00210 

00090 

GRADIENT 

.00006 

.08766 

-.00253 

-.02028 

.00031 

- OOOGI 

-.00000 

RUN  NO. 

355/  0 RN/L 

3 54 

GRADIENT 

INTERVAL 

* “5  00/ 

3 00 

MACH 

AL/HAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

700 

-a".  000 

-.01910 

-.42940 

.08190 

-.03740 

- 00080 

►00210 

00010 

,700 

-1.000 

-.02400 

-.33510 

.071 10 

-.06130 

-.00840 

.00200 

-.00020 

.700 

000 

-.02720 

-.23840 

06360 

-.08550 

-.00800 

00200 

00000 

,700 

l.OOO 

-.02310 

-.14560 

. 05920 

-.10790 

-.00760 

00210 

00020 

,700 

2.000 

-.01910 

-.05430 

.05710 

-.13170 

-.00730 

.00220 

.00020 

.700 

3 000 

-.01790 

. 03650 

.05660 

-.15700 

-.00690 

00220 

.00020 

.700 

4.000 

-.01880 

.12540 

.05760 

-.18170 

-.00640 

.00210 

.00020 

.700 

5.000 

-.02400 

.21150 

.06020 

-.20310 

-.00560 

00180 

.00020 

.700 

6.000 

-.02900 

29970 

.06410 

-.22240 

-.00460 

00170 

.00030 

.700 

7.000 

-.02690 

.39410 

07030 

-.24300 

-.00380 

00150 

00050 

700 

0.000 

-.02230 

.'49100 

.00020 

-.26680 

-.00360 

.00130 

00030 

700 

g.ooo 

-.02160 

.58630 

.09410 

-.29260 

-.00440 

.00120 

00020 

.700 

10.000 

-.02340 

.67740 

.11180 

-.31340 

- 00530 

,00130 

00060 

.700 

U.OQO 

-.02020 

.75590 

.13270 

-.32560 

-.00530 

.00130 

.00120 

.700 

12  000 

-.01 100 

.822B0 

.15620 

-.33350 

-.00450 

00100 

.00140 

GRADIENT 

. 00028 

♦09173 

-.002B9 

-.02381 

.00043 

-.00001 

00004 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  430 


CAS  Kl  FO  H15.6  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT38  8 


(BGM0B6)  < ei  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

ALPHA  I -« 

6 000 

STAB 

m 

l 000 

LREF  - 

3S7.8000 

IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U  “ 

10  000 

RUD-L 

10  000 

BREF  - 

e348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-IQ  - 

000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  « 

0300 

SI -a  « 

000 

S3“4 

m 

45.000 

S5-B  « 

ao.ooo 

lORB 

m 

7.850 

RUN  NO. 

363/  0 RN/L 

« 1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-la.ooo 

5.79590 

.30930 

.04830 

-.15910 

.33880 

- 03630 

01790 

.300 

-10  000 

5.79B80 

.30610 

.05100 

-.15060 

30130 

-.03510 

01480 

300 

-8.000 

5.80430 

.39310 

.05310 

-.13030 

.16380 

-.03110 

.01310 

.300 

-6.000 

5 60960 

S8150 

.05460 

-.10750 

. 13490 

- 03730 

01130 

.300 

-4  000 

5.81300 

.S7670 

.05570 

-,08980 

.08840 

-.03380 

00660 

300 

-3.000 

5.81350 

.87730 

.05610 

-.08570 

.07170 

-.03330 

.00700 

.300 

-a. 000 

5.81300 

.S7870 

.05640 

-.08550 

.05600 

- 03060 

00530 

.300 

-1  000 

5 eiS50 

.87970 

.05660 

-.08740 

.04030 

-.01890 

00350 

.300 

,000 

5,81350 

.28070 

.05680 

-.09110 

.03390 

-.01690 

.00160 

300 

1.000 

5.81300 

.88350 

.05710 

-.09630 

.00750 

-.01500 

.00010 

.300 

a, 000 

5 81300 

.38370 

. 05730 

-.10080 

-.00960 

- 01330 

- 00170 

300 

3.000 

5.81150 

38530 

.05730 

-. 10400 

-.03700 

- 01  ISO 

- 00330 

.300 

4.000 

5 80910 

.38800 

,05760 

- 11050 

-.04400 

-.01030 

- 00430 

.300 

6.000 

5 804SO 

.39980 

.05760 

-.18900 

-.07810 

-.00830 

-.00580 

.300 

8.000 

5.79980 

.50940 

.05540 

14700 

-.11450 

- 00550 

- 00790 

.300 

10.000 

5 79B30 

.31390 

05150 

-.15840 

-. 15340 

-.00330 

- 01070 

.300 

IS. 000 

5.79930 

.30950 

.04850 

15680 

-. 18930 

.00080 

-.01330 

GRADIENT 

-.00035 

.00141 

.00038 

-.00393 

-.01649 

.00174 

- 00166 

RUN  NO 

361/0  RN/L 

“ 3.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-la  000 

5.79640 

,38370 

.04880 

-.13180 

.34690 

-.03970 

.01780 

.500 

-10.000 

5.79930 

.38350 

.05070 

-.13800 

.30860 

- 03610 

.01510 

.500 

-8.000 

5 804S0 

.37340 

.05310 

-.11510 

17000 

- 03330 

01340 

.500 

-6.000 

5.80910 

,36500 

,05540 

-.09730 

. 13130 

-.03830 

.01130 

.500 

-4  000 

5.81S50 

36300 

.05710 

-.08130 

09350 

- 03480 

00840 

.500 

-3.000 

5.81300 

.36470 

, 05770 

-.07840 

.07630 

-.03250 

.00670 

.500 

-a. 000 

5 81300 

.36730 

.05830 

-.08030 

. 06040 

-.03100 

.00510 

500 

-1.000 

5 81350 

.36860 

.05850 

- 08330 

.04450 

-.01960 

00350 

.500 

.000 

5.81150 

.36930 

.05870 

-.08670 

03740 

- 01770 

00180 

.500 

I 000 

5 81050 

.36990 

.05900 

-.09090 

.00980 

-.01580 

000 10 

.500 

a. 000 

5 81010 

37050 

.05930 

- 09500 

-.00790 

- 01410 

- 00150 

.500 

3.000 

5.80960 

.37110 

05910 

-.09990 

-.03550 

- 01350 

- 00330 

.500 

4 000 

5.60810 

.37370 

.05910 

-.10680 

- 04350 

- 01090 

-.00460 

.500 

6.000 

5 80470 

.37960 

05830 

-.13490 

-.08030 

-.00790 

- 00650 

500 

8.000 

5 B0030 

.38780 

.05590 

-.14160 

-.11800 

- 00530 

-.00830 

500 

10  000 

5 79540 

.39350 

05350 

-.14880 

-.15640 

-.00340 

- 01030 

.500 

la.ooo 

5.79590 

.38600 

04970 

-.13730 

-.19610 

.00170 

- 01330 

GRADIENT 

- 00059 

.00110 

.00034 

-.00340 

-.01707 

.00169 

-.00164 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  H39 


CAS  Kt 

ro  H15  6 V9  1 MINUS  ORB  TC5  AT38  2 

(BGMOeS)  C 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500,0000  SQ  FT. 

XMRP  » 

1339,9100 

IN.  XC 

ALPHA I 

6.000 

STAB 

t 000 

LREF  - 

327.8000  IN, 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YC 

RUO-U 

10,000 

RUD-L  - 

10.000 

BREF  - 

2348.0000  IN 

ZMRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

ELV-I8 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

SCALE  « 

,0300 

SI -2 

000 

S3-4 

45  000 

S5-6 

20,000 

lORB  « 

7.B50 

RUN  NO. 

360/  0 RN/L 

« 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

,600 

-12  000 

5 79440 

27470 

.04980 

-.11840 

.25070 

-.03950 

01770 

,600 

-10.000 

5.79740 

.27540 

.04990 

-.11520 

.21290 

-.03690 

,01540 

600 

"8.000 

6 80220 

.26770 

.05240 

-.10460 

17300 

-.03250 

01350 

600 

-6  000 

5 80620 

26120 

.05530 

-.09050 

.13330 

-.02810 

.01120 

,600 

-4 . 000 

5 80810' 

.26000 

.05740 

-.07690 

,09540 

-.02450 

00830 

600 

-3.000 

5 80760 

.26140 

,05820 

-.07780 

.07790 

-.02300 

.00670 

600 

-2.000 

5 B0560 

26330 

.05870 

- 08120 

06150 

-.02140 

00520 

,600 

-I. 000 

5,80520 

.26500 

,05910 

-.08650 

.04500 

-.01980 

.00360 

600 

.000 

5 80520 

.26520 

.05930 

-.09090 

.02770 

-.01000 

.00180 

600 

1.000 

5 80570 

,26720 

. 05940 

-.09330 

00980 

-.01640 

00010 

,600 

2 000 

5,80420 

,26720 

.05970 

-.09410 

- 00860 

- 01480 

- 00150 

,600 

3.000 

5.80370 

.26740 

.05990 

-.09690 

-.02730 

-.01300 

- 00300 

.600 

4.000 

5.80370 

.26930 

05970 

-.10480 

-.04630 

-.01130 

- 00430 

.600 

6.000 

5 00220 

27660 

.05920 

-.12700 

-.08380 

- 00840 

- 00670 

,600 

8.000 

5.79740 

,28280 

.05620 

-.14290 

-.12090 

-.00570 

- 00870 

,600 

10  000 

5.79250 

.28470 

.05380 

-.14590 

-.15920 

-.00250 

- 01070 

600 

12.000 

5 79390 

.27940 

.05120 

-.13600 

-.20210 

.00270 

- 01340 

GRADIENT 

- 00058 

.00109 

,00028 

-.00322 

-♦01763 

00166 

- 00161 

RUN  NO 

359/  0 RN/L 

- 3 53 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

5.79830 

.25930 

.05120 

-.09640 

,25280 

-.03740 

.01600 

.700 

-10  000 

5.79880 

.26100 

.05000 

-.0984C 

.22060 

-.03840 

0J520 

.700 

-8.000 

5.80130 

1.25520 

.05270 

- 0912C 

.17750 

- 03290 

01300 

.700 

-6.000 

5.80370 

.25060 

.05630 

-.08470 

.13530 

- 02750 

01040 

.700 

-4.000 

5.00470 

.25070 

. 059G0 

-.08460 

.09880 

-.02470 

.00790 

.700 

-3.000 

5 80420 

.25250 

. 059B0 

-.08830 

.08190 

-.02360 

00660 

.700 

-2.000 

5.00370 

.25490 

.06010 

-.09420 

.06460 

- 02200 

.00510 

700 

-1  000 

5 00270 

.25630 

.06050 

-.09990 

,04670 

- 02030 

00350 

700 

000 

5.80180 

.25890 

06100 

-.10290 

,02880 

- 01B70 

00190 

.700 

l.OOO 

5.80180 

.25700 

.06130 

-.10280 

.OHIO 

-.01750 

.00030 

.700 

2 000 

5.80220 

.25630 

.06150 

-.10090 

-.00710 

-.01620 

- 00120 

.700 

3,000 

5.80220 

.25580 

.06160 

-.10060 

- 02640 

-.01440 

- 00240 

.700 

4.000 

5 B0220 

.25750 

.06140 

-. 10490 

- 04550 

-.01270 

- 00350 

.700 

6 000 

5 79930 

.26450 

,05990 

-. 12050 

- 08350 

- 00960 

- 00580 

.700 

8,000 

5.79390 

26970 

♦05750 

-.13230 

-.12300 

- 00620 

- 00820 

.700 

10.000 

5.78360 

.27060 

. 05490 

-.13520 

-.16440 

- C0220 

-.01060 

.700 

12  000 

5 78860 

.26740 

05320 

-.12950 

-.20720 

00260 

- 01260 

GRADIENT 

-.00033 

00068 

.00031 

-.00224 

- 01802 

00150 

- 00147 

DATr  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  440 


CAS  KI  FO  HIS  6 V9. 1 MINUS  ORB  TC5  AT3B.8  (0GMO87)  ( 81  JAH  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  »= 

5500  0000  SO  FT 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

.000 

stab  - 

1.000 

LREF  - 

327  8000  IN. 

YMRP  •• 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

000 

ELV-IB  “ 

.000 

BREF  « 

2348,0000  IN 

ZMRP  » 

190.7500 

IN  ZC 

ELV-OB 

3 000 

Sl-E  - 

000 

SCALE  •* 

.0300 

S3-M 

45  000 

S5-6 

20.000 

lORB 

7 050 

OR0ELV  - 

5.000 

RUN  NO. 

364/  0 PN/L 

. - 2.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCUM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2  000 

- 02270 

-.42490 

♦07200 

16390 

-.00540 

00150 

- 00030 

500 

-1  000 

-.02060 

- 33350 

.06290 

.13850 

-.00490 

00170 

-.00040 

500 

.000 

-.01970 

-.24030 

.05690 

.j[i4ao 

-.00450 

00160 

- C0050 

.500 

1 .000 

-.02250 

-.15340 

.05320 

.09220 

-.00420 

.00180 

-.00050 

.500 

2 000 

-.02110 

-.06870 

.05100 

.06830 

-.00360 

00170 

-.00060 

500 

3 000 

-.01950 

01570 

.04990 

.04220 

-.00340 

00170 

- 00050 

500 

4 000 

-.01600 

.09940 

.04980 

01560 

-.00370 

00160 

-.00040 

.500 

5.000 

-.01520 

.18110 

.05090 

-.01050 

-.00360 

00150 

- 00040 

.500 

6.000 

-.02260 

.26250 

.05330 

-.03550 

-.00260 

.00130 

-.00050 

.500 

7.000 

-.03000 

.34690 

05710 

-.05870 

-.00170 

00110 

-.00030 

.500 

8 000 

-.02410 

43240 

.06230 

-.08020 

-.00130 

00090 

00000 

.500 

9 000 

-.01360 

51840 

.07070 

-.10170 

-.00190 

OOlOO 

- 00030 

500 

10.000 

-.01500 

.00370 

.08330 

-.12190 

- 00230 

.00120 

- 00060 

.500 

11.000 

-.02230 

.68530 

.10000 

-.13770 

-.00270 

.00150 

- 00030 

.500 

12.000 

-.02520 

.76120 

. 12090 

-.13320 

-.00360 

.00210 

.00010 

GRADIENT 

.00092 

.08642 

-.00291 

- . 02470 

.00027 

-.00001 

-.OOOOl 

RUN  NO 

363/  0 RN/L 

- 3 33 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

6.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.03680 

-.45010 

.07350 

.17130 

-.00640 

00170 

-.00040 

.600 

-1  000 

-.02470 

-.35810 

.06360 

.14700 

- 00550 

.00160 

- 00070 

.600 

.000 

-.01710 

-.26370 

.05680 

. 12220 

-.00570 

.00180 

-.00070 

.600 

1.000 

-.02640 

-.17460 

.05270 

. 09950 

-.00610 

.00200 

-.00070 

.600 

2.000 

-.02680 

-.08700 

05050 

.07420 

-.00560 

00200 

- C0070 

.600 

3.000 

- . 02430 

.00180 

.04960 

. 04550 

- 00470 

.00190 

-.00060 

.600 

4.000 

-.02600 

.00740 

.04990 

.01720 

-.00400 

.00170 

-.00050 

.600 

5.000 

- 02630 

.17140 

.05140 

-.00030 

-.00300 

.00130 

-.00040 

.600 

6 000 

-.08340 

.25690 

05410 

-.03170 

-.00170 

.00090 

-.00040 

.600 

7.000 

-.02050 

.34700 

.05640 

-.05710 

-.00070 

00050 

00000 

.600 

0.000 

-.08040 

.43830 

.06510 

-.00480 

-.00040 

.00050 

00040 

.600 

9.000 

-.02130 

.52310 

.07560 

-.11240 

-.00100 

.00060 

.00010 

.600 

JO. 000 

-.01930 

.61850 

.09040 

-.13840 

-.00210 

.00080 

-.OOOlO 

600 

n 000 

-.01690 

.70180 

.10960 

-.16160 

-.00280 

00100 

00020 

.600 

12  000 

-.01400 

.77640 

. 13230 

-.18420 

-.00260 

.00110 

00070 

GRADIENT 

. 00054 

.08891 

-.00294 

-.02573 

00041 

-.ooooa 

.00002 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE 


SREF  ^ 
LREF  « 
BREF  *» 
SCALE  «■ 


CAS  Kl  FO 


H15*6  V9. 1 MINUS  ORB  TC5  AT38.2 


(BGM088)  { 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500*0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

327.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

23^6.0000 

.0300 

IN. 

ZMRP 

190.7500 

IN. 

ZC 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

- 

6.000 

STAB 

t 000 

RUO-U 

o 

.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

- 

3 000 

Sl-2  - 

.000 

S3“H 

45.000 

S5-6  • 

20.000 

I ORB 

■ 

7.050 

ORBELV  - 

5.000 

RUN  NO. 

366/  0 RN/L 

« 2.69 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.500 

-12.000 

5.79390 

.27530 

04500 

10350 

.21910 

-.02230 

.01620 

.500 

-10.000 

5.79440 

.27480 

.04650 

-.OBS40 

.17920 

-.01820 

01310 

.500 

-8.000 

5.80130 

.26360 

.04900 

-.07100 

.14090 

-.01430 

.OHIO 

500 

-6.000 

5.80710 

.25440 

.05110 

-.05150 

.10220 

-.01030 

.00910 

.500 

-4.000 

5.60660 

.25170 

. 05230 

-.03520 

.06330 

-.00590 

.00630 

.500 

-3.000 

5.80810 

.25270 

.05260 

-.03050 

.04530 

-.00390 

00470 

.500 

-2.000 

5.80710 

.25410 

.05290 

-.02940 

.02880 

-.00230 

.00300 

.500 

-I  000 

5.80760 

.25480 

.05300 

-.03080 

.01260 

-.00080 

,00140 

.500 

000 

5.80910 

,25490 

,05300 

-.03290 

- 00430 

.00100 

- 00030 

.500 

1.000 

5.81010 

.25490 

.05320 

-.03530 

-.02170 

.00280 

- 00190 

.500 

2.000 

5.80960 

.25450 

.05340 

-.03710 

-.03930 

.00440 

-.00360 

.500 

3.000 

5.80860 

.25400 

.05350 

-.03940 

-.05740 

.00610 

-.00520 

.500 

4.000 

5.80660 

.25550 

.05330 

-.04490 

-.07610 

.00790 

-.00670 

.500 

6.000 

5.80270 

.26420 

.05190 

-.06490 

-.11510 

.01170 

-.00900 

.500 

e 000 

5.79880 

.27450 

.04960 

-.08900 

-.15480 

.01550 

- OlIOO 

500 

10  000 

5.79590 

.26090 

04690 

- 10700 

- 19390 

01910 

- 01330 

.500 

12.000 

5.79590 

.27620 

.04470 

-.10340 

-.23040 

02140 

-.01630 

GRADIENT 

.00002 

.00033 

.00013 

-.00142 

-.01727 

.00170 

-.00164 

RUN  NO. 

365/  0 RN/L 

- 3.27 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5.79100 

.26720 

. 04680 

-.09310 

.22320 

- 08270 

.01630 

.600 

-10.000 

5.70390 

.26600 

. 04620 

-.07720 

.18420 

-.01680 

01350 

.600 

-0.000 

5.79080 

.25620 

, 04830 

-.05010 

.14410 

-.01430 

.01140 

.600 

-G  000 

5.00320 

.24800 

.05090 

-.04000 

.10410 

-.01000 

.00910 

.600 

-4,000 

5 80520 

.24580 

, 05280 

-.02690 

.06540 

-.00600 

00630 

.600 

-3.000 

5 80520 

.24680 

. 05320 

-.02470 

.04730 

- 00420 

. 00470 

.600 

-2.000 

5 80420 

24850 

,05330 

-.02650 

.03040 

-.00250 

.00310 

.600 

-1  000 

5.80420 

24990 

, 05330 

-.03030 

01400 

- OOllO 

.00160 

.600 

.000 

5.80470 

.25050 

. 05340 

-.03310 

-.00280 

.00040 

-.00010 

.600 

1.000 

5.80620 

.25040 

.05370 

-.03310 

-.02040 

.00180 

-.00170 

.600 

2.000 

5.80710 

.24910 

.05400 

-.03110 

-.03900 

.00350 

-.00340 

.600 

3.000 

5.80570 

.24830 

,05410 

-.03110 

-.05830 

.00540 

-.00500 

.600 

4.000 

5.80370 

.25010 

. 05360 

-.03690 

-.07760 

.00780 

-.00630 

.600 

6.000 

5 79980 

25920 

. 05250 

-.06060 

-.11620 

01070 

-.00860 

.600 

a.  000 

5 79740 

.26800 

. 05070 

-.08690 

-.15680 

.01490 

-.onto 

.600 

10.000 

5 79640 

.27220 

. 04870 

-.10400 

-.19680 

.01930 

-.01370 

600 

12.000 

5.79390 

.26770 

. 04670 

-.09900 

- 23500 

, 02250 

-.01600 

GRADIENT 

.00006 

.00039 

.00014 

-.00119 

-.01770 

.00161 

-.00160 

DATE 

£0 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

CA5 

PAGE 

CAS  KI 

FO 

H15.6  V9.1 

MINUS  ORB  TC5  AT38.H 

(BGM0B9)  ( 21  JAN 

75  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

■ 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN, 

XC 

ALPHA I 

M 

6.000 

STAB 

1 000 

LREF 

m 

337.6000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

.000 

ELV-IB 

.000 

BREF 

m 

£348.0000  IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-OB 

m 

3.000 

SI -2 

.000 

SCALE 

IS 

.0300 

S3-4 

m 

.000 

S5-B 

.000 

1OR0 

m 

7.850 

OR0ELV 

.000 

RUN  NO 

370/  0 RN/L 

- 1,91 

ORAOIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

OCLN 

OCSL 

.300 

-12.000 

5,77100 

.H0400 

.03440 

-.16740 

.20650 

-.02110 

.02230 

.300 

-10  000 

5.77150 

.H0580 

.03660 

-.16920 

. 16830 

-.01740 

.01870 

.300 

-8.000 

5.77340 

,H0090 

.03940 

15790 

.13000 

-.01370 

.01540 

.300 

-6.000 

5.77540 

,39770 

.04130 

^4230 

.09250 

-.01010 

.01190 

.300 

-4.000 

5,77780 

,39920 

.04210 

12900 

.05650 

- 00670 

00810 

,300 

-3  000 

5.77830 

.40140 

,04240 

-.12610 

.03940 

- 00480 

.00620 

300 

-2.000 

5.77830 

,40370 

.04290 

12600 

.02300 

-.002B0 

00410 

300 

-1  000 

5,77730 

.H0480 

.04380 

12640 

.00700 

-.00080 

00200 

.300 

.000 

5.77690 

,40510 

.04320 

12740 

-.00920 

00140 

- 00020 

.300 

1 .000 

5,77640 

.40550 

.04300 

-.13060 

-.02610 

.00380 

- 00240 

.300 

2.000 

5 77590 

.40570 

.04280 

-.13420 

- 04340 

.00600 

- 00440 

.300 

3 000 

5.77690 

.40500 

.04280 

-.13800 

-.06090 

00790 

- 006HO 

.300 

4.000 

5.77640 

.40590 

.04270 

-.14350 

-.07010 

.00940 

-.00820 

.300 

6 000 

5.77390 

,40810 

.04160 

- 15750 

-.11270 

01  leo 

-.01170 

.300 

8 000 

5,77200 

.41250 

.03930 

17050 

- 14870 

.01440 

- 01510 

.300 

10.000 

5,77100 

.41510 

.03620 

-, 17850 

18570 

.01730 

- 01850 

.300 

12.000 

5,77150 

.40660 

.03300 

-, 17600 

-.22230 

.01960 

- 02170 

GRADIENT 

-.00026 

.00074 

,00005 

-.00191 

- 01675 

.00208 

- 00207 

RUN  ND 

369/  0 RN/L 

« 2,66 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

,500 

-12  000 

5.76660 

.39230 

03480 

-.15340 

21620 

-.02220 

02270 

,500 

-10.000 

5.76510 

.39950 

. 03640 

-.15170 

, 17600 

-.01770 

01900 

.500 

-B  000 

5.76860 

,39960 

.03940 

14900 

.13890 

-.01430 

01580 

.500 

-6  000 

5,77200 

.39690 

04200 

14030 

.10120 

- 01090 

01240 

.500 

-4.000 

5.77250 

.40010 

.04340 

-. 12750 

06250 

-.00700 

00850 

500 

-3  000 

5.77250 

.40220 

.04380 

-. 12370 

. 04430 

- 00490 

00650 

500 

-2  000 

5,77250 

.40490 

.04430 

-. 12370 

.02770 

-.00280 

00440 

.500 

-l.OOO 

5.77200 

.40640 

04460 

-,12510 

,01170 

-.00100 

00240 

.500 

000 

5 77100 

.40650 

.04480 

-.12670 

-.00530 

,00110 

00030 

,500 

1.000 

5.77050 

.40610 

. 04480 

-.12940 

-.02380 

00340 

- 00190 

.500 

2.000 

5.77050 

.40530 

04480 

-.13260 

-.04220 

.00550 

- 00400 

500 

3 000 

5.77050 

.40460 

.04460 

-.13690 

- 06000 

.00740 

- 00600 

.500 

4.000 

5.77050 

40500 

04430 

-.14330 

- 07800 

D0910 

- 00790 

.500 

6.000 

5.76860 

.40680 

04270 

- 15730 

t 1540 

01200 

- 01140 

500 

8 OOO 

5.76760 

.40590 

03980 

- 16570 

-.15390 

01510 

- 01490 

,500 

10.000 

5.76760 

.40120 

.03630 

-.16510 

-.19270 

01B50 

- 01850 

.500 

12.000 

5.76560 

.39370 

.03430 

-.15570 

-.22940 

02100 

- 02190 

GRADIENT 

-.00033 

.00045 

.00012 

-.00208 

-.01750 

.00204 

-.00207 

DATE  HO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  H43 


CAS  Kl  FO  H15  6 V9  1 MINUS  ORB  TC5  AT38  B 


(0GMO89)  ( 21  JAN  75  ) 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ,FT  XMRP 

327,8000  IN,  YMRP 

2348.0000  IN,  2MRP 

0300 


PARAMETRIC  DATA 


« 1339,9100 

IN. 

XC 

ALPHA!  - 

6 000 

STAB  - 

1 000 

» ,0000 

IN, 

YC 

RUO-U  - 

000 

ELV-IB  - 

000 

- 190  7500 

IN, 

ZC 

ELV-OS  “ 

3 000 

Sl-2  « 

.000 

S3-4  , - 

000 

S5“6 

000 

I ORB  - 

7 850 

ORBELV  - 

000 

A 

G ^ 

■I® 


RUN  NO. 

368/  0 RN/L 

- 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-12.000 

5.76170 

.39160 

,03500 

-.14040 

,22200 

-.02250 

.02340 

600 

-10,000 

5 76070 

.40040 

03600 

-.14260 

18170 

- 01840 

01970 

.600 

-6,000 

5 76320 

,40160 

,03880 

- 14600 

,14250 

- 01440 

01620 

. «600 

-6.000 

5.76510 

.40140 

.04170 

-.13610 

.10370 

-.01090 

,01260 

.600 

-4.000 

5,76610 

.40310 

.04370 

-.12660 

.06540 

-.00730 

.00870 

600 

-3,000 

5,76560 

.40540 

.04440 

12590 

.04710 

-.00530 

. 00670 

,600 

-2.000 

5,76510 

.40840 

.04490 

-.12660 

.02970 

-.00320 

. 00460 

,600 

-1,000 

5,76460 

.41040 

.04520 

-.13240 

.01300 

-.00130 

.00260 

.600 

.000 

5.76510 

.41100 

.04520 

-.13540 

-.00430 

.00070 

,00040 

600 

1,000 

5.76460 

41070 

04530 

-.13670 

- 02230 

.00270 

-.00170 

.600 

2,000 

5,76370 

,40930 

.04540 

-.13610 

- 04120 

00480 

- 00390 

.600 

3.000 

5.76370 

.40780 

.04530 

-.13700 

-.06060 

.00700 

-.00590 

,600 

4 000 

5,76320 

.40780 

.04480 

-.14230 

-.07960 

.00870 

-.00780 

,600 

6,000 

5,76320 

40910 

04280 

-.15730 

- 11700 

01140 

- 01 140 

,600 

0,000 

5,76320 

.40660 

.04010 

-.16490 

- 15610 

,01480 

- 01520 

,600 

10.000 

5,76320 

.33990 

.03740 

-.16190 

-.19650 

.01900 

-.01910 

,600 

12.000 

5.76420 

.39090 

,03600 

-.15290 

- 23620 

.02260 

- 02260 

GRADIENT 

-.00033 

.00047 

.00014 

-.00191 

-.01800 

.00201 

- 00208 

RUM  NO. 

367/  0 RN/L 

«•  3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

700 

-12.000 

5 76120 

.36870 

. 03670 

-. 13380 

,22890 

- 02220 

02300 

700 

-10.000 

5 76030 

.33580 

.03610 

13370 

, 1B900 

-.01860 

01980 

.700 

-8,000 

5 75980 

,39660 

,03870 

13640 

, 14660 

- 01390 

01620 

.700 

-6  000 

5.75980 

,39720 

. 04220 

-.13690 

.10580 

-.00990 

,01240 

,700 

-4,000 

5.75980 

.40000 

04480 

-.13560 

,06820 

-.00700 

00840 

.700 

-3,000 

5 75930 

,40280 

. 04550 

- 13730 

,05030 

-.00540 

, 00650 

,700 

-2.000 

5,75930 

,40610 

,04580 

-.14180 

.03260 

-,00340 

.00460 

.700 

-1,000 

5 75830 

,40820 

. 04600 

-, 14620 

.01500 

- 00150 

,00270 

700 

.000 

5 75780 

40850 

04620 

14780 

- 00290 

.00040 

00060 

.700 

1 000 

5.75830 

.40740 

,04630 

14760 

-,02130 

00220 

- 00160 

.700 

2.000 

5.75880 

.40500 

.04640 

- 14620 

- 04100 

00430 

-.00370 

.700 

3.000 

5 76030 

.40250 

.04640 

-.14540 

- 06130 

.00650 

-.00560 

700 

4,000 

5 76120 

.40160 

04590 

-.  147B0 

-,00050 

.00820 

-.00750 

.700 

6,000 

5 76120 

40210 

.04400 

-.15630 

-.11810 

01080 

- OHIO 

700 

8,000 

5.75930 

.40120 

04110 

-. 16150 

-, 15910 

.01470 

-.01520 

,700 

to  000 

5 75630 

.39690 

.03840 

15990 

-,20230 

01950 

- 01940 

,700 

12,000 

5,75530 

. 38850 

03770 

- , 1 5260 

-,24240 

,02270 

- 02240 

GRADIENT 

.00013 

. 00004 

♦00014 

-.00138 

-,01B55 

,00193 

- 00201 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


rMoc.  ^‘f*f 


CAB  Kl  FO  H15.6  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30  2 


(BGM090)  ( 21  JAf4  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339  gtoo 

IN. 

XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

1 000 

LREF  - 

327.BOOO 

IN. 

YMRP  " 

.0000 

IN. 

YC 

RUD“U  « 

.000 

ELV-I0  - 

000 

BREF  » 

23^48. 0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-OB  “ 

3.000 

SI-2 

000 

SCALE  * 

.0300 

S3-4  - 

000 

S5“6 

000 

I ORB 

7 850 

ORBELV  - 

000 

RUN  NO. 

374/  0 RN/L 

• 1.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

300 

-2.000 

-.03340 

-.25670 

.05310 

.05210 

- 00230 

.00110 

00030 

.300 

-l.OOO 

- 02900 

-.16800 

.04620 

.02920 

-.00270 

.00140 

00020 

.300 

.000 

-.02530 

-.07850 

.04170 

.00700 

- 00250 

.00130 

oooto 

.300 

1.000 

-.02460 

.00430 

.03930 

-.01300 

-.00210 

.00110 

00020 

.300 

2.000 

- 02010 

.08650 

.03830 

-.03420 

-.00200 

00100 

.00020 

.300 

3 000 

- 02420 

.16730 

.03800 

-.05570 

-.00240 

.00100 

00020 

.300 

4.000 

-.03670 

.24520 

.03950 

-.07640 

-.00280 

.00120 

.00020 

.300 

5,000 

- 03770 

.32310 

.04000 

-.09650 

-.00280 

.00120 

.00020 

300 

6.000 

- 025B0 

40350 

.04290 

-.11660 

-.00280 

00120 

- 00010 

300 

7.000 

- 01710 

.48480 

.04800 

-.13750 

-.00460 

.00120 

- 00060 

.300 

8 000 

- 01560 

.55990 

.05510 

-.15910 

-.00780 

00110 

- 00100 

.300 

9 000 

- 01810 

.62630 

.06180 

-.18030 

-.00760 

.00150 

- 00050 

.300 

10.000 

- 02160 

.68910 

.07080 

-.19930 

-.00500 

00210 

00050 

.300 

1!  000 

- 02440 

.75170 

.08600 

- 21550 

-.00480 

.00230 

00080 

.300 

12.000 

-.02110 

.80980 

.10520 

- 22900 

-.00500 

00240 

00040 

GRADIENT 

- 00072 

.08267 

-.00169 

-.02116 

- 00004 

-.00002 

- 00000 

RUN  NO 

373/  0 RN/L 

- 2.86 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-2  000 

- 02160 

- 28000 

.05410 

.04800 

- 00530 

.00110 

00060 

.500 

-1. 000 

- 01010 

- 18S10 

.04680 

.02190 

-.00510 

.00140 

00050 

.500 

.000 

-.01510 

-.09280 

.04220 

-.00030 

- 00480 

.00140 

.00030 

-500 

1.000 

-.01530 

-.00560 

. 03990 

- 020G0 

-.00440 

.00140 

00030 

.500 

2.000 

-.02030 

.07970 

03900 

- 04110 

-.00440 

00140 

.00030 

.500 

3.000 

-.02210 

.16460 

.03880 

- 06370 

-.00480 

00150 

.00030 

.500 

4.000 

-.01950 

.24850 

03960 

-.08540 

-.00480 

.00140 

00040 

.500 

5 000 

-.01480 

.33}60 

.04170 

-.10680 

-.00420 

.00130 

00030 

500 

6 000 

- 01170 

.41420 

.04540 

-.12810 

-.00340 

.00100 

00020 

500 

7 000 

-.01540 

.49440 

.05050 

-.14750 

-.00300 

.00090 

00010 

.500 

6.000 

-.02570 

.56900 

. 05830 

16470 

-.00310 

.00100 

.00000 

.500 

9.000 

-.03160 

.63820 

.06960 

-.18120 

-.00390 

.00130 

.00000 

500 

10.000 

-.02700 

.70470 

.08460 

-.19890 

- 00430 

.00150 

00000 

.500 

U.OOO 

-.02140 

.76740 

.10300 

- 21540 

-.00430 

.00180 

.00010 

.500 

12  000 

-.01830 

.82660 

.12480 

-.23000 

-.00490 

.00220 

.00000 

GRADIENT 

.00017 

.08704 

-.00159 

-.02180 

.00011 

.00002 

-.00003 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  445 


CA5  K\ 

FO 

HI  5. 6 V9  1 MINUS 

REFERENCE 

DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  *• 

1339,9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327,8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  - 

2348  0000  IN 

2MRP  • 

190  7500 

IN. 

zc 

SCALE  « 

0300 

ORB  TC5  AT38,a 


IBCMOSO)  ( 21  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

,000 

RUD-U 

.000 

ELV-00 

3.000 

S3-4 

000 

I ORB 

7 850 

STAB 

1. 000 

ELV-IB 

- 

.000 

SI -2 

.000 

S5-6 

000 

ORBELV 

.000 

RUN  NO. 

372/  0 RN/L 

- 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

OCUM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

600 

-2.000 

-.02770 

-.29500 

.05470 

.04900 

-.00860 

.00150 

00050 

.600 

-l.OOO 

- 02470 

- 19950 

04670 

.02390 

-.00580 

00140 

00030 

600 

.000 

-.02000 

-.10550 

.04180 

.00020 

-.OOBIO 

.00160 

00020 

.600 

1 000 

- 02140 

-.01610 

.03910 

-.02100 

-.00B30 

.00170 

000 10 

.600 

2 000 

-.02470 

.07290 

.03000 

-.04310 

-.00580 

.00170 

.00020 

.600 

3 000 

- 03000 

.16110 

.03810 

- 06680 

-.00520 

00160 

00030 

.600 

4 000 

-.03160 

.24850 

.03920 

- 09040 

-.00490 

00150 

00040 

,600 

5.000 

-.02950 

33460 

04190 

-.11310 

-.00460 

00130 

00030 

.600 

6.000 

-.02670 

.41980 

.04610 

-.13370 

-.00340 

00100 

.00010 

.600 

7 000 

-.02520 

50250 

,05230 

-.15180 

-.00190 

00060 

.00010 

600 

8.000 

- . 02370 

57890 

.06220 

- 16970 

-.00170 

.00050 

000 10 

.600 

9.000 

- 02100 

.64910 

.07610 

- 19020 

-.00320 

.00080 

.00050 

600 

10  000 

-.01850 

.71670 

.09330 

- 21330 

-.00460 

.00110 

.00090 

.600 

11.000 

-.01690 

78080 

.11320 

-.23550 

-.00440 

00100 

.00110 

.600 

12  000 

-.01810 

03920 

.13620 

-.25600 

-.00350 

00100 

.00100 

GRADIENT 

- 00093 

.08971 

-.00166 

- 02303 

.00025 

-.00001 

-.00001 

RUN  NO. 

371/  0 RN/L 

• 3.57 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2  000 

- 01950 

-.31740 

.05640 

04950 

-.00700 

.00120 

.00060 

.700 

-I .000 

- 02240 

-.21970 

.04730 

.02590 

-.00670 

00110 

00020 

.700 

000 

-.02440 

- 12210 

.04130 

00240 

-.00640 

00120 

.00020 

.700 

1.000 

-.02310 

-.02850 

.03B00 

-.02120 

-.00630 

.00140 

,00030 

.700 

2 000 

-.02320 

.06350 

.03670 

-.04640 

-.00520 

.00160 

.00040 

700 

3 000 

-.02410 

.15680 

.03690 

-.07440 

- 00590 

.00160 

00050 

* .700 

4 000 

- 02270 

.24930 

.03850 

-.10290 

-.00510 

.00150 

00050 

.700 

5 000 

-.02330 

.33840 

.04190 

-.12870 

- 00390 

.00110 

.00050 

,700 

6.000 

- 02730 

.42520 

.04760 

-.15180 

-.00260 

.00070 

.00040 

.700 

7.000 

-.02380 

.51 160 

.05650 

17550 

-.00200 

.00060 

.00030 

.700 

6.000 

-.01530 

.59200 

.06940 

-.19950 

-.00240 

.00060 

.00030 

.700 

9.000 

-.01140 

.65380 

.08560 

-.22250 

-.00320 

.00050 

.00060 

.700 

10.000 

- 01600 

.72960 

.10470 

-.24310 

- 00320 

00030 

00110 

.700 

11.000 

- 01890 

.79080 

12530 

-.25820 

-.00250 

00000 

00110 

.700 

12.000 

-.01940 

.84410 

.14610 

-.26790 

-.00210 

.00010 

.00150 

GRADIENT 

-.00033 

.09362 

- 00190 

-.02556 

.00037 

.00003 

.00002 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  446 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  Kl  FO  HIS*8  V9. I 


MINUS  ORB  N02  AT3S«a 


(BOMOBl)  ( 81  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA  - 

000 

STAB 

m 

-8.000 

387.8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U  • 

000 

RUD~L 

m 

.000 

8348.0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

.0300 

Sl-8  - 

.000 

53-4 

» 

45.000 

S5-6 

80.000 

lORB 

■ 

7 B50 

RUN  NO. 

378/  0 RN/L 

1.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

oco 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-8.000 

-.08570 

-.40880 

,07400 

.19880 

-.00680 

,00100 

-.00060 

.300 

-I. 000 

-.08800 

-.38080 

,06H80 

. 17790 

-.00610 

,00140 

-.00090 

o 

o 

.000 

-.03040 

-.83400 

.05840 

. 1S490 

-.00490 

.00140 

-.00090 

.300 

I.OOO 

-.03380 

-.15030 

.05440 

.13850 

-.00450 

.00110 

-.00080 

.300 

8.000 

- 03640 

-.07810 

.05880 

.11190 

-.00400 

00090 

-.00060 

.300 

3.000 

-.03600 

.00390 

.05080 

.09150 

-.00410 

.00090 

-.00050 

.300 

4 000 

-.03370 

.08070 

.05000 

.07000 

-.00480 

.00090 

- 00050 

300 

5.000 

-.03090 

.16040 

.05040 

.04610 

-.00480 

.00090 

-.00070 

.300 

6 000 

-.08840 

.84380 

.05190 

.08660 

- 00390 

.00090 

- 00090 

300 

7 000 

-.08590 

.38550 

.05450 

.00600 

-.00350 

00100 

-.001  10 

.300 

8.000 

-.08870 

.40480 

.05800 

-.01440 

-.00860 

,00080 

-.00180 

.300 

9.000 

-.08280 

.48870 

.06300 

-.03460 

-.00870 

.00060 

-.00080 

.300 

10  000 

-.08730 

,56150 

.07040 

-.05850 

-.00460 

ooteo 

- 00050 

.300 

ii  000 

-.08930 

.63840 

.08140 

-.06380 

-.00690 

.00880 

-.00010 

.300 

18.000 

-.08560 

.71140 

.09780 

-.07880 

-.00760 

.00880 

-.00010 

GRADIENT 

-.00100 

.00046 

-.00315 

-.08156 

.00017 

-.00006 

.0000^ 

RUN  NO. 

377/  0 RN/L 

* 3.03 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-8.000 

-.08680 

-.44750 

.07680 

.80130 

-.00710 

,00100 

-.00050 

,500 

-I.OOO 

-.08750 

-.35780 

♦06630 

.17610 

-.00640 

.00130 

-.00060 

500 

.000 

-.08570 

-.86480 

. 05950 

. 15840 

-.00600 

.00140 

-.00050 

.500 

I.OOO 

-.08690 

17500 

.05580 

. 13000 

-.00590 

.00150 

-.00050 

.500 

8 000 

- 08880 

-.09110 

,05880 

.10840 

-.00580 

.00150 

- 00050 

.500 

3 000 

- 08670 

-.00840 

.05140 

.08610 

-.00550 

.00140 

- 00050 

.500 

4 000 

-.08480 

. 07360 

.05080 

. 06450 

-.00580 

.00180 

-.00050 

.500 

5.000 

-.08680 

.15470 

.05170 

.04400 

-.00450 

.00100 

-.00050 

500 

6.000 

-.08840 

.83610 

.05400 

.08430 

-.00370 

.00090 

-.00060 

.500 

7.000 

-.08860 

.31790 

.05730 

.00640 

-.00330 

.00090 

- 00050 

500 

e 000 

-.08790 

.40150 

.06160 

-.01060 

-.00380 

00090 

- 00030 

.500 

9.000 

-.08780 

.48700 

.08690 

-.08780 

-.00340 

.00090 

-.00050 

.500 

10.000 

-.08430 

.57380 

.09050 

-.04470 

-.00390 

.00180 

-.00060 

500 

W 000 

-.08050 

65550 

.09690 

-.05880 

-.00490 

00170 

-.00060 

.500 

18.000 

- 01800 

.73110 

.11730 

- 07880 

-.00640 

00830 

- 00050 

GRADIENT 

00010 

.08596 

-.00388 

-.08838 

.00031 

-.00001 

00001 

DATE  20  JUN  75 


TABLfLATEO  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  ^^*7 


r^MBScsESsacssBBaaa 


utjq;  I III  iin.iiieiw 


CAS  Kl  FO  HI5.0  V9.I 


MINUS  ORB  NOZ  AT38.2 


(0OMO91)  ( 21 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC'  DATA 


SREF  - 5500  0000  SQ  FT, 

LREF  « 327  BO 00  IN. 

BREF  - 2348  0000  IN, 

SCALE  - ,0300 


XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

xc 

YMRP  •* 

.0000 

IN 

YC 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

BETA 

n 

.000 

STAB 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

ELV-IB 

m 

,000 

ELV-OB 

Sl-2 

m 

.000 

S3-4 

S5-6 

m 

20.000 

I ORB 

RUN  NO. 

376/  0 RN/L  ■ 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

ocu 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2.000 

-.02300 

-.47030 

.07740 

.20780 

-.00600 

.00140 

-.00020 

,600 

-l.OOO 

-.02740 

-.37970 

.06600 

.16320 

-.00590 

.00130 

-.00060 

600 

.000 

-.02600 

-.28580 

.05950 

. 15950 

-.00610 

.00140 

- 00060 

.600 

1 000 

- 02490 

-.19520 

.05490 

.13640 

- 00670 

.00170 

-.00060 

,600 

2.000 

-.02200 

-.10820 

.05230 

.11310 

-.00680 

.00170 

- 00060 

.600 

3 000 

- 02260 

-.02120 

.05090 

.06910 

- 00610 

.00150 

- 00060 

.600 

4.000 

-.02500 

.06420 

.05050 

.06660 

-.00520 

.00130 

- 00060 

,600 

5 000 

-.02440 

. 14720 

.05160 

04720 

- 00430 

.00110 

- 00060 

.600 

6 000 

-.02010 

.23200 

.05410 

.02930 

-.00330 

.00080 

-.00070 

,600 

7 000 

-.OIBIO 

.32040 

♦05760 

.01090 

-.00250 

.00060 

-.00030 

,600 

8 000 

- 02070 

.41010 

.06330 

-.00850 

- 00240 

.00050 

- 00010 

.600 

9 000 

- 02280 

50000 

07300 

-.03000 

-.00360 

oooeo 

- 00040 

600 

to  000 

-.02140 

.58960 

00730 

-♦05340 

-.00530 

.00130 

- 00050 

.600 

11  000 

-.01970 

.67440 

. 1 0630 

-.07700 

- 00820 

.00160 

-.00020 

.600 

12.000 

- 02010 

♦75110 

12870 

-.10270 

- 00600 

001  BO 

00040 

GRADIENT 

.00025 

♦ 08836 

-.00346 

-.02307 

.00025 

-.00002 

-.00003 

RUN  NO. 

375/  0 RN/L 

3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.01000 

-.50710 

.08160 

.21840 

-.00580 

.00080 

-.00010 

.700 

-l.OOO 

-.01290 

-.41420 

.08910 

. 19980 

-.00550 

.00090 

-.00060 

700 

000 

-.01130 

-.31690 

06000 

. 17750 

-.00500 

001 10 

- 00050 

.700 

1.000 

-.01180 

-.22150 

.05420 

.15140 

- 00480 

00130 

- 00030 

.700 

2.000 

-.01320 

-.12900 

.05130 

.12160 

-.00490 

.00150 

-.00020 

.700 

3 000 

- 01070 

-.03720 

.05010 

09070 

-.00490 

.00160 

- 00020 

700 

4 000 

- 00920 

,05300 

.04990 

.06360 

-.00440 

.00150 

- 00030 

.700 

5 000 

-.01310 

.14030 

05090 

.04180 

- 00330 

.00120 

-.00020 

.700 

6 000 

-.01640 

.22910 

.05380 

.02030 

-.00230 

.00090 

-.00010 

.700 

7 000 

-.01400 

.32460 

. 05920 

-.00550 

-.00170 

.00070 

- OOOlO 

,700 

6.000 

-.00590 

.42440 

.06770 

-.03420 

-.00190 

.00070 

- 00040 

.700 

9,000 

.00000 

.52220 

.06040 

-.06200 

-.00310 

.00090 

-.00070 

,700 

10.000 

-.00250 

.61240 

09730 

-.08050 

-.00400 

,00100 

- 00030 

.700 

n.ooo 

- OOBOO 

.69170 

. 1 1760 

-.10780 

- 00400 

.00090 

.00040 

.700 

12.000 

- 00930 

.76070 

. 14020 

12390 

- 00340 

.00070 

.00090 

GRADIENT 

- 00003 

.09285 

-.00409 

-.02628 

.00028 

.00009 

00002 

JAN  75  ) 


-2  000 
000 
3 000 
45  000 
7 850 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  4M0 


CAS  Kl  FO  HIS  6 V9 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

BREF  « 
SCALE  - 

2348.0000 

0300 

IN. 

2MRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

RUN  NO.  302/  0 RN/L  « !,9l 


MINUS  ORB  NOZ  AT30.2  (BGM092)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

m 

000 

STAB  - 

I 000 

RUD-U 

M 

.000 

RUD-L  - 

000 

ELV-IB 

K 

000 

ELV-OB  - 

3 000 

Sl-2 

It 

000 

S3-4  “ 

45  000 

S5-6 

m 

20  000 

I ORB  “ 

7 850 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

300 

-2.000 

-.04010 

-.36880 

.07340 

.06400 

-.00660 

.00110 

- 00120 

.300 

-l.OOO 

-.04400 

-.28510 

*06510 

.04200 

-.00650 

,00140 

-.00130 

.300 

.000 

-.04910 

-.19780 

.05940 

.01880 

-.00620 

.00130 

-.00140 

.300 

1 000 

-.05060 

-.11420 

.05580 

-,.00340 

-.00560 

OOlOD 

- 00130 

.300 

2.000 

- 04800 

-.03530 

,05390 

-.02310 

-.00480 

00080 

-.00100 

.300 

3 000 

- 04270 

.04160 

.05300 

- 04190 

-.00480 

00090 

- 00080 

.300 

4.000 

- 03910 

.11740 

.05270 

-.06160 

-.00490 

00090 

- 00080 

.300 

5.000 

-.03790 

.19460 

.05350 

-.08230 

-.00440 

00080 

-.00090 

.300 

6.000 

- 03640 

.27480 

.05560 

-.10280 

-.00360 

.00080 

-.00110 

.300 

7.000 

-.03630 

.35600 

.05890 

-.12150 

-.00270 

.00070 

-.00130 

300 

8 000 

- 03780 

.43500 

.06310 

-.14010 

- 00240 

00050 

- 00140 

300 

9 000 

-.03770 

51210 

*06860 

-.15900 

-.00290 

.00040 

-.00110 

.300 

10.000 

-.03720 

.59110 

.07660 

17570 

-.00440 

- .00100 

-.00070 

300 

n 000 

-.03720 

.66890 

.08820 

18700 

-.00590 

.00190 

-.00030 

.300 

12.000 

-.03700 

.74180 

.10450 

-.19510 

-.00680 

.00250 

-.00030 

GRADIENT 

.00078 

.0B040 

-.00265 

-.02076 

.00034 

-.00007 

00008 

RUN  NO. 

381/0  RN/L 

• 2.07 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-2  000 

- 03580 

- 41170 

.07580 

. 06390 

- 00680 

,00110 

- 00060 

500 

-1 .000 

-.03840 

-.32190 

.06670 

.03950 

-.00610 

.00130 

-.00070 

500 

000 

- 03990 

-.22960 

.06040 

.01720 

-.00560 

.00140 

-.00060 

.500 

1. 000 

-.03960 

-.14100 

.05660 

- 00400 

-.00530 

00130 

-.00050 

.500 

2 000 

-.03790 

-.05740 

.05450 

-.02450 

- 00520 

.00130 

-.00060 

,500 

3.000 

-.03550 

02530 

.05360 

-.04480 

-.00520 

.00130 

- 00060 

.500 

4.000 

-.03410 

.10780 

.05360 

-.06480 

-.00520 

.00120 

-.00060 

.500 

5.000 

-.03490 

.18980 

,05500 

-.08460 

-.00460 

.00110 

- 00070 

.600 

6.000 

-.03730 

,27140 

.05780 

-.10330 

-.00420 

.00090 

-.00090 

.500 

7.000 

-.04080 

.35340 

.06140 

-.11920 

-.00380 

.00090 

- 00070 

.500 

8.000 

-.04140 

.43680 

.06610 

-.13410 

-.00370 

.00090 

-.00060 

500 

9.000 

-.03960 

.52150 

.07380 

-.14990 

-.00370 

.00090 

-.00080 

.500 

to  000 

- 03790 

60610 

.08600 

-.16590 

-.00400 

.00110 

-.00110 

.500 

n.ooo 

-.03480 

.68720 

.10290 

-.17820 

-.00500 

.00160 

-.00100 

500 

12.000 

-.02750 

76260 

.12380 

-. 18970 

-.00640 

.00220 

-.00060 

GRADIENT 

.00051 

.08580 

-.00278 

-.02104 

,00024 

-.00001 

-.00000 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE 


H49 


CAS  Kl 

FO 

HIS  8 V9.I 

MINUS  ORB  NOZ  AT3B.a 

(BGM092)  i 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500*0000  SQ.FT 

, XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA. 

n 

OOQ 

STAB 

- 

1 000 

LREF  « 

337  8000  IN* 

YMRP  “ 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

m 

000 

RUD-L 

M 

000 

BREF  « 

B3^8  OODO  IN 

ZMRP  * 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

n 

.000 

ELV-00 

M 

3.000 

SCALE  »■ 

,0300 

Sl-2 

,000 

S3-H 

r 

45  000 

SS-S 

20.000 

lORB 

- 

7 850 

RUN  NO 

300/  0 RN/L 

- 3 19 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600, 

-2  000 

- 02030 

-.43400 

*07680 

07400 

-.00620 

.00140 

- 

00030 

.600 

-1  000 

-.01870 

-.34300 

.06690 

.04810 

-.00560 

.00140 

- 

00060 

600 

.000 

-*0E4e0 

-.24900 

.06010 

C2290 

-.00600 

.00160 

- 

00060 

600 

1 OOQ 

-.03120 

-.15820 

.05580 

.00000 

- 00640 

.00180 

- 

00050 

.600 

a.  000 

- 03520 

-.07150 

05360 

- 02080 

-.00600 

.00170 

- 

00050 

.600 

3.000 

-.03460 

.01430 

. 05270 

-.04160 

-.00500 

,00150 

,00040 

600 

4.000 

-.03290 

.09660 

.05290 

-.06200 

-.00430 

.00130 

.00040 

600 

5 000 

-.03320 

.18100 

. 05460 

- 08010 

-.00400 

00120 

- 

00050 

600 

6 OOQ 

-.03550 

.26460 

05760 

-.09620 

-.00340 

bOlOO 

- 

00060 

600 

7.000 

-.03890 

.35180 

.06170 

-.11280 

-.00250 

.00080 

- 

00020 

.600 

8 000 

-.03900 

,44060 

.06790 

-.13060 

- 00200 

. 00060 

- 

00010 

.600 

9.000 

-.03540 

.52980 

07800 

-. 14970 

- 00280 

.00070 

.00040 

.600 

10*000 

-.03430 

.61800 

.09260 

-.16980 

-.00440 

.00120 

- 

00040 

.600 

i 1.000 

-.03430 

.70090 

.11190 

-.18950 

-.00530 

00160 

.00000 

600 

12.000 

-.03200 

.77620 

13470 

-.21200 

-.00510 

.00170 

00050 

GRADIENT 

-.00234 

08797 

-.00297 

-.02195 

00030 

- 00003 

OQOOO 

RUN  NO 

379/  0 RN/L 

« 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-2.000 

-.08550 

-.47110 

.08050 

.CB780 

-.00610 

.00110 

-.00030 

700 

-1.000 

-.02510 

-.57810 

.06880 

.06600 

- 00580 

.00110 

- 00070 

.700 

.000 

-.02410 

-.28200 

.06070 

, 04200 

-.00550 

.00130 

- 00060 

.700 

1.000 

-.0S530 

-.18740 

.05560 

.01710 

-.00530 

.00150 

-.00040 

.700 

a 000 

-.02780 

-.09520 

.05310 

-.00820 

- 00510 

00160 

-.00020 

700 

3 000 

-.08850 

r. 00410 

.05220 

-.03420 

-.00480 

.00160 

- 00020 

.700 

4 OOO 

-.08630 

.08490 

.05260 

-.05910 

-.00420 

.00150 

-.00020 

.700 

5.000 

-.03440 

.17130 

.05420 

-.08080 

- 00330 

00130 

-.00020 

.700 

6 000 

-.02460 

.25900 

.05760 

10150 

-.00220 

.00100 

-.00010 

700 

7.000 

-.02300 

.35420 

.06350 

-. 12520 

-.00150 

.00080 

-.OOOfO 

700 

8.000 

-.01860 

.45340 

, 07240 

-.15140 

-.00180 

.00080 

-.00030 

.700 

9.000 

-.01690 

55100 

. 08520 

-.17760 

-.00300 

.00100 

-.00050 

.700 

10.000 

-.02090 

.64130 

.10840 

-.80030 

-.00370 

oono 

00000 

,700 

11.000 

-.02370 

.72010 

.12330 

-.21720 

-.00350 

. D0090 

00040 

.700 

la.ooo 

-.01960 

.78760 

.14640 

-.23100 

-.00270 

.00060 

.00070 

GRADIENT 

-.00017 

.09212 

- 00349 

-.02452 

,00036 

00005 

.00005 

GATE  20  JUN  75 


tabulated  source  data  - CA5 


PAGE  450 


CAS  Kl  FO  H15*6  V9»l 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500,0000  SQ.FT, 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

2348  0000  IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN.  2C 

SCALE  « 

.0300 

MINUS  ORB  NOZ  AT39.2  J0eHD93)  { 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

• 

6.000 

STAS 

1.000 

RUD-U 

m 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

- 

.000 

ELV-00 

3.000 

SI -2 

m 

000 

S3-H 

45.000 

S5-6 

- 

20.000 

I ORB 

7.850 

RUN  NO. 

386/  0 m/L 

CD 

■ 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 

00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-\2.000 

5.81640 

.29000 

.04870 

-.14510 

. 19870 

-.01250 

.01350 

.300 

-10,000 

5.81930 

.28900 

.05120 

-.14320 

.16120 

-.00900 

.01050 

.300 

-8.000 

5.82320 

.27660 

.05280 

-.13150 

.12350 

-.00610 

.00890 

.300 

-6.000 

5.82620 

.26640 

.05380 

-.11720 

.08710 

-.00370 

. 00730 

300 

-4.000 

5.82B10 

26410 

.05430 

-.10610 

.05350 

-.00170 

.00520 

.300 

-3,000 

5 82810 

26600 

.05460 

-.10440 

.03800 

-.00080 

.00390 

.300 

-2.000 

5.8EB60 

.26830 

.05500 

-.10600 

.02350 

,00000 

.00250 

.300 

-1.000 

5.82860 

.26910 

.05530 

-.10880 

.00950 

.00060 

.00110 

.300 

.000 

5.82610 

.26900 

.05530 

-.11020 

-.00450 

.00100 

- 00030 

.300 

1.000 

5.82760 

.26930 

.05540 

-.10980 

-.01960 

.00150 

- 00J80 

.300 

2.000 

5.82760 

.26970 

.05540 

-.10840 

-.03550 

.00240 

-.00340 

.300 

3 000 

5 82670 

.27090 

.05540 

-.10900 

- 05150 

.00330 

-.00470 

.300 

4 000 

5 82520 

.27390 

.05570 

- . 1 1390 

- 06710 

00390 

-.00550 

.300 

6.000 

5.82130 

.28350 

.05590 

- 13000 

- 09920 

00480 

-.00660 

,300 

e Doo 

5.81880 

. 29300 

.05440 

-.14450 

-.13460 

.00670 

- 00850 

.300 

10.000 

5.81840 

.29870 

.05140 

-.15210 

-.17310 

00980 

-.01  110 

.300 

12  000 

5 81590 

.29620 

.04930 

-.15010 

-.21330 

.01340 

-.01360 

GRADIENT 

- 0003! 

.00095 

.00015 

-.00085 

- 01497 

00067 

-.00159 

RUN  NO 

385/  0 RN/L 

« 2 85 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 

o 

o 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

500 

-12.000 

5.81300 

.27620 

04970 

-.13470 

.20450 

- 01270 

01300 

500 

-10.000 

5.81490 

.27690 

.05120 

-.13090 

.16440 

-.00080 

.01060 

.500 

-8.000 

5.81980 

.26910 

.05300 

-.12290 

. 12860 

-.00670 

.00940 

.500 

-6.000 

5.82470 

.26220 

.05470 

-.11190 

.09240 

-.00450 

.00790 

.500 

-4.000 

5.82710 

.26070 

.05600 

-.10150 

.05560 

-.00160 

.00540 

.500 

-3.000 

5.82710 

.26260 

.05630 

-.09970 

.03070 

-.00040 

.00390 

.500 

-2.000 

5.02670 

26530 

.05660 

-.10120 

.02380 

00040 

00250 

.500 

-l.OOO 

5.82620 

.26680 

.05670 

-.10340 

.01020 

.00060 

00110 

.500 

,000 

5 82620 

.26620 

.05680 

-.10360 

-.00360 

.00070 

-.00040 

.500 

1.000 

5,82570 

.26510 

.05700 

-.10260 

-.01900 

.00120 

- 00190 

.500 

2.000 

5.82570 

.26460 

.05710 

-.10300 

-.03590 

.00210 

- 00340 

.500 

3.000 

5 82570 

26460 

.05700 

-.10590 

-.05310 

00310 

T 00490 

.500 

4.000 

5.82570 

.26600 

.05680 

-.11120 

-.07010 

.00410 

-.00620 

,500 

6.000 

5.82230 

.27220 

.05610 

-.12490 

-. 10440 

00550 

-.00790 

.500 

8 000 

5 81690 

.27990 

.05440 

-.13800 

14050 

.00690 

-.00920 

,500 

10.000 

5.81250 

.28430 

.05200 

-.14380 

-.17900 

.00920 

- 010BO 

.500 

12.000 

5.81450 

.27940 

,04940 

-.13540 

-.21960 

.01350 

-.01320 

GRADIENT 

-.00021 

.00040 

.00011 

- OOlOO 

- 015H5 

.00062 

-.00146 

DATE  ao  JUhJ  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE 


1+51 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


CAS  K1 

FO 

H15.6  V9.1 

MINUS  ORB  NOZ  AT30  2 

(BGM093)  I 

21 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500 

0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA  I 

6.000 

STAB 

337 

8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

S 

000 

RUD-L 

2348 

0000  IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN. 

zc 

ELV-^IB 

W 

000 

ELV-Oa 

.0300 

si-e 

- 

.000 

S3-4 

S5*-6 

•* 

20.000 

I ORB 

RUN  NO, 

384/  0 RN/L 

- 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-12.000 

5.01150 

.26030 

.05050 

-.12580 

.20890 

-.01260 

.01330 

.600 

-10.000 

6.81250 

.27100 

.05110 

-.12390 

.16850 

-.00910 

.01120 

600 

-8  000 

5.81740 

.26300 

.05260 

-.11490 

.13200 

- 00670 

00980 

.600 

-6.000 

5.82130 

.25710 

.05460 

-.10380 

.09520 

-.00440 

.00610 

.600 

-4.000 

5.82230 

.25550 

.05650 

-.09530 

.05000 

-.00100 

.00550 

.600 

-3.000 

5.82180 

.25670 

.05700 

-.09400 

.04070 

-.00060 

.00400 

600 

-2,000 

5.82230 

.25830 

.05720 

-.09560 

02550 

.00020 

.00260 

.600 

-l.OOO 

5.82280 

.25920 

.05710 

-.09850 

.01130 

.00050 

.00130 

.600 

.000 

5.82320 

.25930 

.05710 

-.10020 

-.00290 

00050 

- 00030 

.600 

1.000 

5.82280 

25930 

.05720 

-.09970 

-.OlBtO 

.00080 

- 00190 

.600 

2.000 

5.82230 

.25880 

,05740 

-.09810 

-',03510 

.00160 

-.00340 

.600 

3.000 

5.82180 

.25840 

.05750 

-.09820 

-.05310 

.00280 

-.00400 

.600 

4.000 

5 82080 

.25960 

.05720 

-.10290 

- 07110 

00390 

-.00610 

600 

6.000 

5 81790 

.26600 

.05600 

-.12000 

-.10650 

00540 

- 00020 

.600 

8.000 

5.01450 

.27210 

.05460 

-.13510 

-. 14270 

.00670 

-.00970 

.600 

10.000 

5.81250 

.27470 

.05300 

-.14050 

-.18120 

.00900 

-.01120 

.600 

12.000 

5.8m00 

.27010 

.05110 

-.13190 

-.22500 

.01400 

-.01300 

GRADIENT 

-.00010 

.00036 

.00006 

-.00082 

-.01581 

.00060 

-.00147 

RUN  NO. 

303/  0 RN/L 

- 3.56 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

,700 

-12.000 

5.81300 

.25430 

.05130 

-.10900 

.21530 

-.01250 

,01180 

.700 

-10.000 

5.B1350 

.25800 

.05140 

-.11430 

.17580 

-.00900 

.01080 

.700 

-e.ooo 

5.81640 

.25120 

.05340 

10920 

.13560 

-.00670 

. 00930 

.700 

-6,000 

5.81980 

.24470 

.05590 

-.10190 

.09730 

-.00410 

, 00750 

.700 

-4.000 

5 82080 

.24340 

. 05780 

-.09750 

.06120 

-.00210 

.00530 

.700 

-3.000 

5.82130 

.24460 

.05810 

-.09810 

.04430 

-.00110 

.00400 

.700 

-2.000 

5 B2130 

.24610 

.05790 

-.10040 

. 02000 

-.00030 

.00260 

.700 

-1  000 

5.82180 

24730 

05760 

-.10140 

.01250 

.00030 

00120 

700 

.000 

5.62180 

.24760 

?05750 

- 10090 

- 00290 

.00060 

- 00040 

.700 

1.000 

5.62180 

.24700 

.05780 

-. 10070 

-.01910 

.001 10 

-.00210 

.700 

2.000 

5.62180 

.24600 

05010 

-.10000 

-.03650 

.00180 

-.00350 

.700 

3.000 

5,82280 

24500 

,05030 

-.10030 

-.05460 

. 00290 

-.00480 

.700 

4.000 

5 62230 

,24610 

.05910 

- 10490 

-.07280 

00400 

- 00580 

.700 

5.000 

5 61930 

.25310 

.05680 

-.12080 

10920 

.00570 

-.00760 

700 

8.000 

5 81490 

25900 

.05500 

-.13220 

-.14710 

00720 

-.00920 

,700 

10.000 

5 61100 

.26250 

.05330 

13400 

-.18710 

00930 

-.01070 

.700 

12.000 

5.81300 

.25900 

.05200 

-.12610 

-.22970 

.01330 

-.01210 

GRADIENT 

.00019 

.00019 

.00004 

-.00050 

-.01655 

.00069 

-.00144 

JAN  75  ) 


KOOO 
000 
3,000 
^5  000 
7,850 


DATE  80  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE  H52 


SREF  ~ 
LREF  » 
0REF  • 
SCALE  - 


CAS  K1  FO  H15  6 V9.1  MINUS 


ORB  N02  AT38,8 


(0GMO941  ( 81  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5300.0000  SQ.FT.  XMRP 

387.0000  IN.  YMRP 

8348.0000  IN.  2MRP 

.0300 


1339.9100  IN.  XC 
,0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

6.000 

STAB 

K 

\ 000 

RUD-U 

M 

10.000 

RUD-L 

M 

10  000 

ELV-I0 

m 

.000 

ELV-09 

» 

3.000 

Sl-S 

m 

.000 

53-4 

m 

45.000 

S5-B 

m 

80.000 

I ORB 

m 

7.650 

RUN  NO. 

390/  0 RN/L 

« 1.89 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

6.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-18.000 

5.75880 

.31110 

.05720 

-.15680 

.22040 

-.03040 

.01510 

.300 

-10.000 

5.80660 

.30200 

.05150 

-.14400 

.18820 

- 08480 

.01250 

.300 

-8.000 

5.81540 

.28910 

.05230 

-.13350 

.14660 

-.02070 

01070 

.300 

-6.000 

5.81350 

.28020 

.05430 

-,^8840 

.10650 

-.01770 

.00900 

.300 

-4.000 

5 81590 

.87810 

.05490 

-.11190 

.07480 

-.01560 

.00690 

.300 

-3.000 

5.81740 

.87960 

.05510 

-.10950 

. 05950 

-.01470 

00560 

300 

-2  000 

5.81740 

.88150 

.05540 

-.11030 

.04530 

-.01400 

00430 

.300 

-1.000 

5.81690 

.26840 

.05560 

-.11810 

,03140 

-.01340 

.00880 

.300 

,000 

5.81690 

.88250 

.05560 

-.11860 

.01740 

-.01890 

.00130 

.300 

1. 000 

5.81640 

.86270 

,05570 

-.11180 

.00290 

-.01830 

- 00080 

.300 

8.000 

5.81640 

.88300 

.05590 

-.11090 

-.01860 

-.01160 

- 00160 

.300 

3.000 

5 81590 

.88410 

.05680 

-.11810 

-.08870 

-.01080 

-.00290 

.300 

4.000 

5.81400 

.28760 

.05660 

-.11690 

-.04470 

-.01080 

- 00380 

.300 

6.000 

5.80960 

.29680 

.05700 

-.13820 

-.07690 

-.00950 

-.00500 

.300 

8.000 

5 80760 

.30700 

.05550 

-.14670 

-.11080 

-.00830 

-.00670 

.300 

10.000 

5.80810 

.30950 

.05860 

-.16370 

-.14670 

-.00610 

-.00980 

.300 

18.000 

5.80570 

♦30560 

.05080 

-.14740 

18530 

-.00330 

- 01170 

GRADIENT 

-.00084 

.00091 

.00019 

-.00048 

-.01479 

.00065 

-.00138 

RUN  NO 

389/  0 RN/L 

« 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-18.000 

5 8Q960 

.87950 

.05000 

-.13890 

.23270 

-.08970 

01510 

500 

-10  000 

5 80760 

.87890 

05170 

- 18640 

. 19110 

- 02400 

01260 

.500 

-8  000 

5 81250 

.87070 

,05350 

-.11990 

. 15330 

- 08180 

01  180 

.500 

-6.000 

5.81740 

.86400 

.05540 

-.11070 

.11590 

-.01890 

.00950 

500 

-4.000 

5 81980 

.86280 

.05699 

-.logeo 

.07910 

-.01590 

00700 

.500 

-3  000 

5.81980 

.86440 

,05740 

-.09050 

06830 

-.01450 

00560 

.500 

-8.000 

5.61930 

.86670 

.05770 

-.10000 

,04750 

-.01380 

.00410 

,500 

-1.000 

5.81930 

.86810 

.05770 

-.10200 

.03310 

-.01340 

.00270 

.500 

.000 

5.81830 

.86820 

.05770 

-.10820 

.01830 

-.01300 

.00120 

.500 

1.000 

5.81840 

.26790 

.05790 

-.10140 

.00330 

-.01250 

- 00030 

500 

2.000 

5.81880 

26750 

.05810 

-.10190 

-.01850 

-.01190 

- 00180 

.500 

3.000 

5.B1930 

.86780 

.05680 

-.10500 

-.08880 

-.OHIO 

-.00320 

.500 

4.000 

5.81840 

' .86860 

.05880 

-.11040 

-.04550 

-.01030 

-.00440 

.500 

6.000 

5.81450 

.27530 

.05780 

12390 

-.07980 

- 00910 

-.00610 

.500 

8.000 

5.80910 

.88880 

.05650 

-.13650 

-.11540 

-.00800 

-.00730 

.500 

10.000 

5.80470 

♦88710 

.05480 

-.14850 

-.15270 

-.00650 

-.00870 

500 

12.000 

5.80580 

.88380 

.05160 

-.13650 

-.19190 

-.00380 

- 01130 

GRADIENT 

- 00015 

.00055 

.00014 

-.00103 

-.01536 

00068 

- 00145 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CA5 


PAGE  H53 


I MINUS  ORB  NOZ  AT30  R (9GM09H)  i SI  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

6 000 

STAB 

t.ooo 

RUO-U 

■ 

10  000 

RUD-L 

10.000 

ELV-IB 

n 

.000 

ELV-OB 

3 000 

si-a 

m 

.000 

S3-14 

45  000 

S5-6 

« 

ao.ooo 

IOR0 

7.850 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.05040 

12330 

.23770 

- 02960 

01530 

.05110 

-.11910 

.19460 

-.02510 

.01290 

.05290 

-.11020 

. 15610 

-.02170 

.01150 

.05520 

-.09980 

11870 

- OIBBO 

00980 

.05710 

-.09190 

.08160 

-.01600 

.00720 

.05770 

-.09150 

.06450 

-.01480 

.00570 

.05790 

-.09410 

.04870 

-.01390 

00420 

,05780 

-.09720 

03370 

- 01330 

00270 

.05790 

- 09870 

.01880 

-.01300 

.00120 

.05830 

-.09900 

.00370 

- 01280 

- 00030 

.05870 

-.09820 

-.01270 

-.01220 

- 00180 

.05890 

-.09370 

-.03040 

-.OHIO 

-.00320 

05970 

-.10380 

-.04820 

-.01020 

-.00440 

05790 

-.12150 

- 08300 

-.00910 

- 00630 

.05700 

- 13670 

-.11790 

-.00830 

- 00770 

.05590 

-.14260 

-.15460 

-.00690 

-.00900 

,05380 

-.13600 

-.19700 

- 00300 

-.01100 

.00020 

-.00132 

-.01596 

.00064 

-.00147 

GRADIENT 

INTERVAL 

. -5  00/ 

5 00 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.05130 

-.10340 

.24330 

-.02910 

.01590 

.05150 

-.10640 

.20360 

-.02630 

,01200 

.05320 

-.10100 

.16100 

- 02210 

.01120 

.05580 

-.09530 

, 12070 

-.01850 

00920 

.05810 

-.09330 

.08460 

- 01610 

.00700 

.05060 

-.09450 

.06760 

-.01510 

00580 

.05830 

-.09660 

.05090 

- 01400 

. 00430 

058 10 

-.09830 

.03480 

- 01320 

00270 

05840 

-.09800 

.01950 

- 01200 

001  10 

.05890 

-.09840 

.00420 

-.01260 

-.00040 

.05940 

-.09760 

- 01260 

- 01 200 

- 00170 

.05960 

-.09890 

-.03060 

-.OHIO 

- 00290 

05960 

10420 

- 04860 

- ClOlO 

- 00400 

.05880 

-.11920 

-.08410 

- . 00870 

-.00580 

.05740 

-.12840 

-.12030 

-.00790 

- 00720 

05570 

-.12990 

-.15820 

-.00680 

-.00850 

.05470 

-.12970 

-.20000 

-.00340 

- 00990 

oooeo 

-.00098 

- 01642 

00068 

- 00142 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  ^5^+ 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  * 


CAS  K1 

FO 

H15.6  V9.1 

MINUS  ORB  NOZ  AT38.2 

{B0M095)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

.000 

STAB 

1 000 

327.0000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

000 

RUO-L 

11 

.000 

23H8.000Q  IN. 

2HRP  « 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-I0 

to  000 

ELV-00 

■ .. 

13  000 

.0300 

Sl“2 

000 

S3“i* 

» 

HS  000 

S5-6 

20.000 

I ORB 

7 850 

RUN  m.  39^/  0 RN/L  - 1 90  GRADIENT  INTERVAL  - “5,00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

“2.000 

-.060HO 

-.32200 

.07440 

-.11870 

-.00310 

.00080 

-.00030 

.300 

-l.OOO 

-.05530 

-.23630 

.06630 

-.13810 

-.00390 

.00140 

- 00050 

.300 

.000 

-.05360 

-.14880 

.06090 

-.15820 

-.00370 

.00140 

- OOOBO 

.300 

1.000 

-.05810 

-.06670 

.05010 

-.17000 

-.00260 

.00110 

-.00050 

.300 

2.000 

-.05510 

.01270 

.05670 

-.19580 

-.00280 

.00110 

-.00040 

.300 

3.000 

-.05140 

.09130 

.05610 

-.21330 

-.00290 

.00110 

-.00020 

.300 

H.OOO 

-.04970 

.16720 

.05650 

-.23160 

-.00300 

.00110 

- 00020 

.300 

5.000 

-.05030 

.24270 

.05780 

-.24900 

-.00390 

.00120 

-.00050 

300 

6.000 

- 05240 

32230 

.06040 

- 26640 

- 00380 

.00130 

- 00070 

.300 

7.000 

-.05450 

.40370 

.06430 

-.28400 

-.00240 

00110 

-.00000 

.300 

8.000 

-.05460 

.48090 

.06910 

-.29970 

-.00160 

00090 

-.00080 

.300 

9.000 

-.05200 

.55640 

.07520 

-.31430 

-.00260 

.00100 

-.00050 

.300 

10.000 

-.05210 

.63390 

.08350 

-.32750 

-.00470 

.00170 

.00000 

.300 

u.ooo 

- 05760 

.71010 

.09550 

-.33610 

-.00600 

.00260 

.00030 

.300 

12.000 

-.06480 

.78000 

.11230 

-.33960 

- 00580 

00290 

.00030 

GRADIENT 

.00129 

.08050 

-.00215 

-.01860 

.00001 

00000 

00002 

RUN  NO. 

393/  0 RN/L 

« 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-2.000 

- 05700 

“.36130 

.07690 

-.11540 

-.00630 

ODltO 

00010 

.500 

“1,000 

“ 05010 

-.27120 

06840 

-.13840 

-.00560 

.00130 

- 00010 

.500 

,000 

-.04000 

-.17980 

.06280 

-.15090 

-.00520 

00140 

00000 

.500 

1 000 

-.05530 

-.09350 

.05960 

-.17720 

-.00530 

.00150 

OOOOD 

.500 

2.000 

-.05670 

-.00940 

.05810 

-.19520 

-.00540 

.00160 

-.00010 

.500 

3.000 

“ 05220 

.07320 

.05750 

-.21240 

-.00520 

.00150 

-.00010 

.500 

4 000 

-.05210 

. i5380 

.05800 

-.22910 

-.00500 

.00140 

- 00010 

500 

5.000 

- 05570 

♦23340 

05980 

-.24560 

-.00460 

00120 

- 00020 

.500 

6.000 

-.05200 

.31370 

.06310 

-.26120 

-.00410 

.00110 

-.00040 

.500 

7.000 

- 04520 

.39560 

.06750 

- 27510 

-.00370 

.00110 

-.00040 

.500 

e.ooo 

- 04590 

.47710 

.07280 

- 28770 

-.00340 

.00100 

- 00020 

.500 

9.000 

-.04950 

.56020 

.08110 

-.30120 

-.00330 

00100 

- 00040 

.500 

10.000 

-.04010 

.64390 

.09360 

-.31230 

-.00360 

.00130 

- 00070 

.500 

11.000 

-.04570 

.72330 

.11040 

- 31690 

- 00470 

.00180 

- 00030 

.500 

12.000 

-.04700 

.79620 

.13140 

-.32120 

-.00620 

.00240 

.00000 

GRADIENT 

-.00018 

.00489 

-.00285 

-.01037 

.00018 

.00002 

-.00003 

date:  ao  jun  7s 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  455 


CAS  Kl 

FO 

HI5.6  V9.t 

MINUS  ORB  N02  AT30.2 

<B6M095)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SRET  » 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

000 

STAB“ 

W 

1 000 

LREF  » 

327  0000  IN. 

YKRP  - 

0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

000 

RUO-L 

* 

000 

6REF  « 

2340.0000  IN 

ZMRP  • 

190  7500 

IN, 

ZC 

ELV-IB 

10  000 

ELV-OB 

13.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

000 

■■S3-4 

* 

45.000 

55-6 

20  000 

lORB 

m 

7 S50 

RUN  NO  392/  0 RN/L  “ 3,25  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

600 

-2.000 

-.04060 

-.38010 

,07890 

- 10430 

-.00660 

.00130 

00000 

600 

-1  000 

- 04600 

-.29600 

.06950 

- 12830 

-.00590 

00140 

- 00020 

600 

000 

-.04540 

-.20230 

.06320 

-.15130 

-.00620 

.00160 

- 00030 

600 

1. 000 

- 04660 

-.11460 

.05900 

-.17090 

-.00670 

00180 

-.00030 

600 

2.000 

- 05170 

-.02850 

.05010 

- 10830 

-.00670 

.00190 

- 00030 

,600 

3.000 

-,05180 

.05680 

.05760 

-.20550 

-.00560 

.00170 

- 00020 

600 

4 000 

-.04610 

. 14020 

.05820 

- 22270 

- 00500 

.00140 

- 00010 

.600 

5,000 

-.04020 

.22240 

.06010 

-.23780 

-.00440 

.00120 

-.00010 

.600 

6 000 

-.04000 

30540 

.06340 

-.24940 

-.00360 

.00110 

-.00030 

.600 

7.000 

- 04250 

39100 

.06790 

-.26040 

-.00260 

.00080 

-.00010 

.600 

0 000 

-.04130 

.47850 

.07460 

-.27580 

-.00210 

0005D 

.00040 

.600 

9.000 

-.03980 

.56620 

.08500 

-.29320 

-.00290 

.00060 

.00010 

.600 

10.000 

-.03650 

.65260 

.09960 

- 30860 

-.00470 

.00130 

-.00030 

.600 

n.ooo 

-.04010 

73390 

.11800 

- 32130 

-.00570 

.00180 

00000 

.600 

12  000 

- 04550 

00870 

.14180 

-.33580 

-.00530 

.00180 

00060 

GRADIENT 

00041 

.00712 

-.00246 

-.01889 

00025 

- 00000 

.00000 

RUN  NO. 

391/0  RN/L 

- 3.57 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.700 

-2  000 

-.04460 

-.42760 

.08240 

-.08610 

- 00670 

00100 

.00010 

.700 

-l.OOO 

-.04500 

-.33190 

.07110 

-.10940 

-.00700 

.00110 

-.00030 

700 

.000 

-.04590 

-.23460 

06360 

- 13270 

-.00700 

.00140 

-.00020 

700 

1 .000 

-.04610 

14420 

.05960 

-.15270 

- 00630 

.00150 

.00000 

.700 

2.000 

-.04860 

-.05420 

. 05720 

-.17110 

- 00540 

.00150 

.00010 

.700 

3.000 

-.04990 

. 03500 

. 05660 

-.19190 

-.00540 

.00160 

.00000 

700 

4 000 

-.05040 

.12340 

.05760 

-,2‘l230 

-.00520 

00150 

00000 

.700 

5 000 

-.05130 

.20880 

.05900 

-.22930 

-.00420 

00130 

OOOlO 

♦700 

6.000 

-.05130 

.29610 

.06340 

-.24490 

-.00290 

.00110 

.00000 

700 

7.000 

- 04890 

.38910 

.06930 

-.28390 

- 00220 

00090 

.00020 

.700 

0 000 

- 04670 

48670 

07870 

-.28700 

-.00250 

oooeo 

- OOOlO 

.700 

9 000 

- 04660 

.58360 

09180 

-.30930 

- 00320 

.00090 

- 00010 

700 

10.000 

-.04400 

.67290 

.10890 

-.32700 

-.00300 

.001  10 

.00060 

.700 

11  000 

-.04290 

75110 

.13000 

-.33940 

-.00390 

.00100 

00110 

.700 

12  000 

- 04610 

.01770 

153B0 

- 34960 

- 00350 

OOOBO 

.00100 

GRADIENT 

- 00100 

.09086 

- 00297 

-.02039 

.00038 

.00006 

00001 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  45S 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  >“ 
SCALE  « 


CAS  K1 

FO 

HI5.B  V9.1 

MINUS  ORB  TC5  AT38  8 

(BOM096I  ( 81 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500^0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

BETA 

000 

STAB  “ 

t 000 

337.0000  IN 

YMRP  « 

.0000 

IN, 

YC 

RUD-U 

000 

RUD-L  - 

.000 

8348.0000  IN 

2MRP  - 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-I0 

.000 

ELV“O0  - 

.000 

,0300 

SI -8 

.000 

S3-4 

45.000 

S5-6 

ao.ooo 

I ORB  - 

9.700 

RUN  NO. 

398/  0 RN/L 

1.98 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAM 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-8.000 

-.05700 

-.39850 

.07040 

.16410 

-.00390 

.00110 

-.00070 

.300 

-l.OOO 

-.05910 

-.31210 

.06160 

. 14330 

-.00440 

.00140 

-.00090 

.300 

000 

-.05B90 

-.88460 

.05570 

. 18830 

-.00400 

00130 

-.00090 

.300 

1.000 

-.05640 

-.14870 

.05810 

.10130 

-.00350 

.00110 

-.00080 

.300 

8.000 

- 05410 

- 06140 

.04960 

.07680 

- 00330 

.00100 

- 00060 

.300 

3.000 

-.05500 

.01940 

.04G00 

.04970 

-.00380 

.00100 

-.00050 

,300 

4. boo 

-.05510 

,09710 

.04780 

.08360 

-.00480 

.00100 

-.00050 

.300 

5.000 

-.05590 

.17400 

.04770 

.00080 

-.00370 

.00090 

-.00060 

.300 

6 000 

-.05880 

.25380 

•04960 

-.08180 

-.00880 

.00070 

- 00070 

300 

7 000 

-.06030 

.33610 

.05310 

-.04490 

-.00170 

00060 

-.00090 

.300 

0.000 

-.06180 

.41700 

.05780 

-.06950 

-.00090 

00040 

-.00080 

,300 

9.000 

-.06400 

.49680 

.06370 

-.09460 

-.00150 

.00050 

-.00080 

.300 

10.000 

- 065H0 

.57450 

,07100 

-.11680 

-.00370 

.00180 

.00030 

300 

n.ooo 

- 06470 

.65070 

.08170 

- 13340 

-.00540 

.00280 

.00050 

.300 

18.000 

-.06400 

•72330 

09780 

-.14560 

-.00530 

.00240 

.00040 

GRADIENT 

00050 

08175 

-.00305 

-.08367 

00004 

-.00005 

.00005 

RUN  NO. 

397/  0 RN/L 

• 8.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-8,000 

- 05070 

-.43880 

♦07870 

17170 

-.00590 

OOilO 

-.00030 

.500 

-1.000 

-.04810 

-.34780 

.06360 

. 14840 

-.00510 

.00130 

-.00040 

.500 

.000 

-.04780 

-.25580 

.05740 

. 18580 

-.00440 

00130 

-.00030 

500 

1.000 

-.04760 

-.16850 

.05350 

.10090 

- 00410 

00120 

-.00030 

.600 

8.000 

- 044H0 

- 00300 

.05180 

.07400 

-.00410 

.00120 

-.00040 

.500 

3.000 

-.04190 

.00060 

.04990 

.04710 

- 00380 

.00110 

- 00030 

.600 

4 000 

- 04070 

.08290 

•04950 

.08140 

-.00330 

odog'o 

-.00080 

.500 

5.000 

-.04130 

. 16480 

.05050 

-.00880 

- 00290 

.00080 

- 00080 

.500 

6.000 

- 04860 

.24640 

.05310 

-.08610 

-.00860 

00090 

-.00040 

.500 

7.000 

-.05730 

.33020 

•05700 

-.04860 

- 00810 

.00090 

-.00040 

500 

8.000 

- 05BOO 

.41460 

.06830 

-.07100 

-.00180 

00070 

.00000 

.500 

9.000 

-.05480 

.49980 

. 07030 

-.09480 

- OOIBO 

.00070 

-.00030 

500 

10.000 

- 05030 

.5B380 

.08170 

-.11510 

-.00140 

.00070 

- 00090 

500 

11.000 

- 04700 

.66380 

.09720 

-.13000 

-.00130 

.00080 

- OOOBO 

.500 

18.000 

-.04740 

.73840 

• 11710 

-.14300 

-.00240 

.00130 

- 00030 

GRADIENT 

.00147 

.08601 

-.00898 

- 02581 

.00038 

-.00006 

.00008 

DATE  aO  JUN  75  ' TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  457 


CAS  Kl 

FO  H15.6  V9.I 

MINUS  ORB  TC5  AT39.8 

(8GM096)  ( 

8t 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREP 

u 

5500.0000  SQ.FT 

. KMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

n 

.000 

STAS 

0 

1. 000 

LREF 

a 

387.0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

B 

.000 

RUO-L 

0 

.000 

BREF 

a 

8348.0000  IN. 

ZMRP  - 

t90.7B00 

IN.  ZC 

ELV-IB 

« 

.000 

ELV-OB 

0 

.000 

SCALE 

.0300 

SI -2 

a 

.000 

S3-4 

0 

45.000 

S5-0 

0 

80.000 

IOR0 

0 

0.700 

nm  NO.  308/  0 RN/L  - 3.fi7  GRADIENT  INTERVAL  « -9.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DC5L 

.600 

-2,000 

-.06000 

-.46530 

.07450 

.19430 

-.00570 

.00120 

-.00020 

.600 

-I. 000 

-.06160 

-.37340 

.06440 

.15850 

-.00500 

^001 10 

-.00040 

.600 

.000 

-.06670 

-.27860 

.05750 

.13090 

-.00530 

.00130 

-.00040 

.600 

l.OOO 

-.05140 

-.19810 

.05360 

.10350 

-.00540 

.00140 

-.00040 

.600 

2.000 

-.05250 

-.10120 

.05160 

. 07570 

-.00480 

.00130 

00030 

.600 

3.000 

-.05460 

-.01500 

.05050 

.04830 

-.00400 

.00100 

-.00010 

600 

4.000 

-.05470 

.06980 

.05050 

.02170 

-.00310 

.00070 

.00000 

.600 

5.000 

-.05250 

.15270 

. 05200 

-.00430 

-.00230 

.00070 

.00000 

.600 

6.000 

-.05010 

.23740 

.05490 

-.03140 

-.00170 

.00070 

-.00020 

.600 

7.000 

-.04840 

.32540 

.05910 

-.05850 

-.00100 

.00060 

00000 

.600 

6.000 

-.04860 

.41400 

.06510 

-.08320 

-.00030 

.00020 

00030 

.600 

9.000 

-.04840 

.50100 

.07410 

-.10460 

-.00060 

.00020 

00020 

.600 

10.000 

-.04990 

.58690 

.08690 

-.12140 

-.00200 

.00060 

- 00010 

.600 

1 1 .000 

-.05300 

.66880 

. 10430 

-.13250 

-.00230 

.00070 

.00010 

600 

12.000 

-.05390 

.74370 

.12570 

-.14400 

-.00180 

.00070 

00050 

GRADIENT 

.00110 

, 08833 

-.00298 

-.02714 

.00045 

- 00008 

.00005 

RUN  NO. 

395/  0 RN/L 

- 3.59 

GRADIENT 

INTERVAL 

0 -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.700 

-2  000 

-.04380 

- 50010 

. 07600 

18900 

-.00590 

00090 

.00000 

.700 

-1.000 

-.04530 

-.40680 

,06660 

. 16240 

-.00530 

.00070 

- 00030 

.700 

.000 

-.04780 

-.31080 

.05900 

♦ 13160 

-.00460 

00060 

-.00020 

.700 

1 000 

-.04880 

-.21710 

.05460 

10160 

-.00420 

00080 

.00000 

700 

2.000 

-.04720 

-.12670 

♦05250 

.07360 

-.00430 

.00100 

00010 

.700 

3 000 

-.04440 

-.03710 

♦05170 

.04420 

-.00450 

.00130 

.00000 

.700 

4.000 

-.04360 

.05120 

♦05190 

♦01460 

-.00410 

.00120 

.00000 

.700 

B.OOO 

-.04350 

.13670 

.05320 

-♦00940 

-.00270 

.00090 

00010 

700 

6.000 

-.04230 

.22280 

.05610 

-.02850 

-.00100 

.00040 

.00020 

.700 

7.000 

-.04160 

.31390 

.06120 

-.04730 

-.00010 

.00000 

,00020 

700 

8.000 

^ -.04340 

.40800 

.06860 

-.06610 

-.00010 

-.00010 

00000 

.700 

9.000 

-.04460 

.50170 

.07940 

-.06490 

-.00070 

- 00010 

- 00020 

♦ 700 

10.000 

-.04290 

.59250 

.09430 

I03IO 

-.00140 

,00010 

.00030 

.700 

n 000 

-.04020 

67540 

.11370 

1 1940 

-.00160 

00000 

00090 

700 

12.000 

-.03940 

.74760 

13690 

-.13780 

- 00120 

00000 

.00130 

GRADIENT 

, 00027 

.091 16 

- 00323 

- 02877 

. 00034 

,00006 

00003 

DATE  50  JUN  79 


TA0UUATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  HSa 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

9500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339 

LREF  » 

357.8000  IN. 

YMRP  • 

BREF  - 

53U8.QOOO  IN. 

ZMRP  « 

190 

SCALE  » 

.0300 

Kl  FO  H15.8  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT3B.5 


.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
.7900  IN.  ZC 


(0GMO97)  ( 5J  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

■1 

6.000 

STAB  - 

I 000 

RUO-U 

Ml 

.000 

RUD-L  •• 

.000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-00  « 

.000 

Sl-5 

m 

.000 

S3-4 

If5  000 

ss'-e 

m 

50.000 

I ORB 

9 700 

RUN  NO. 

402/  0 RN/L 

« 1.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

0ETA 

ALPHAH 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.300 

-15,000 

5.79640 

,26920 

.04160 

-.07590 

.20530 

- 02190 

01750 

300 

-10.000 

5.79930 

.27010 

.04410 

-.06900 

.16580 

- 01700 

01330 

.300 

-8.000 

5.80550 

.25950 

.04680 

-.05440 

.12790 

-.01340 

.01070 

.300 

-6  OOO 

5.81050 

,54910 

.04850 

-.03020 

.09030 

-.00970 

.00830 

.300 

-»f.OOO 

5.81350 

.54580 

.04920 

-.02580 

.05350 

-.00560 

.00570 

.300 

-3.DOO 

5.81400 

,24750 

.04940 

-.02410 

.03650 

-.00360 

.00420 

.300 

-5.000 

5.81400 

.25000 

.04970 

-.02580 

.02100 

-.00190 

00270 

.300 

-1.000 

5.81300 

.25060 

.05010 

-.02770 

.00640 

-.00060 

00110 

.300 

.000 

5.81500 

.25000 

.05040 

-.02780 

-.00860 

.00060 

-.00040 

300 

1.000 

5.01050 

.55030 

.05020 

-.02610 

-.02450 

.00200 

- 00200 

.300 

5 000 

5 81010 

.25050 

.05000 

-.02350 

-.04180 

00360 

-.00370 

300 

3 OOO 

5.01050 

.25140 

04990 

-.02390 

-.05950 

.00530 

-.00520 

.300 

If. 000 

5.80960 

.25470 

.05010 

-.03050 

-.07720 

.00780 

-.00640 

300 

6.000 

5,80450 

,26490 

.04970 

-.05140 

-.11270 

01100 

-.00830 

300 

8 OOO 

5 79980 

.27290 

.04710 

-.06620 

-.14950 

.01430 

- OHIO 

.300 

10  000 

5.79740 

.27570 

04290 

-.07080 

18720 

.01810 

-.01480 

.300 

15.000 

5.79540 

. 2^070 

.03940 

-.07160 

-.22450 

.02190 

-.01870 

GRADIENT 

-.00061 

.00060 

.OGOIO 

-.00020 

- 01612 

.00160 

- 00154 

RUN  NO. 

401/0  RN/L 

« 5.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5 00 

MACH 

8ETA 

ALPHAM 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

,500 

-15,000 

5 79880 

.24570 

.04240 

-.05070 

.21460 

-.02220 

01720 

.500 

-10,000 

5 80030 

.24870 

.04510 

-.04500 

.17320 

-.01710 

01350 

.500 

-8  OOO 

5.80650 

.24160 

.04750 

-.03620 

.13620 

-.01380 

01  120 

.500 

-6.000 

5 81010 

.83480 

.04960 

-.02550 

09600 

-.00990 

00B80 

.500 

-4.000 

5.81010 

.23310 

.05120 

-.01780 

.05840 

-.00520 

.00600 

500 

-3.000 

5.80960 

.23500 

.05200 

-.01030 

.04020 

-.00310 

.00440 

.500 

-5.000 

5.80860 

.23780 

.05270 

- 02200 

.02470 

-.00180 

.00280 

.500 

-l.OOO 

5.80910 

.23900 

.05320 

- 02430 

.01030 

-.00090 

00130 

500 

.000 

5.80960 

.23840 

.05330 

-.02380 

-.00460 

00010 

- 00020 

.500 

l.OOO 

5.80960 

.53750 

.05330 

-.02220 

-.02080 

.00130 

-.00170 

.500 

5 OOO 

5.81010 

.53560 

.05310 

- 01940 

-.03810 

.00270 

-.00330 

.500 

3.000 

5.81100 

,53440 

.05260 

-.01750 

-.05590 

.00450 

-.00470 

.500 

4.000 

5 81050 

.53550 

.05210 

-.01960 

-.07430 

.00640 

-.00610 

.500 

6.000 

5.00620 

.24140 

.05050 

-.03230 

-.11250 

01020 

- 00850 

500 

8.000 

5.80130 

.24810 

.04790 

-.04530 

-.15190 

01400 

-.01100 

♦ 500 

10.000 

5.79830 

.25050 

.04450 

-.05080 

-.19150 

.01780 

-.01400 

500 

15.000 

5.79930 

.24360 

.04150 

-.04210 

-.23020 

.02220 

-.01780 

GRADIENT 

.00015 

.00001 

.00010 

.00004 

-.01626 

,00134 

-.00151 

DATE  aO 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  - 


JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CA5  XI 

FO 

H15.6  V9 

1 MINUS 

ORB  TC5  AT30.2 

<BGM097)  ( i 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500  0000  SQ  FT 

XMRP  - 

• 1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I - 

6 000  STAB 

327  8000  IN, 

YMRP  • 

t .0000 

IN. 

YC 

RUD-U  - 

.000  RUD-L 

3348.0000  IN 

ZHRP  - 

‘ 190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  - 

.000  ELV-OB 

.0300 

SI-2  « 

,000  S3-4 

S5- 

-6  - 20.000  lORB 

RUN  NO. 

400/  0 RN/L 

- 3.25 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-la.ooo 

5.79740 

33730 

.04460 

-.05140 

.21010 

-.02180 

01700 

600 

-10  000 

5.80080 

23670 

.04610 

-.04010 

17660 

-.01680 

01350 

.600 

-0.000 

5.80570 

33900 

.04790 

-.02940 

. 13740 

- 012B0 

OHIO 

600 

-B  000 

5.80910 

.22350 

.05010 

-.02070 

.09940 

-.00890 

00870 

.600 

-4.000 

5 80910 

22340 

.05360 

-.01660 

05980 

-.00500 

00590 

.600 

-3.000 

5.80860 

.23540 

.05360 

-.01890 

.04210 

-.00320 

.00450 

.600 

-a  000 

5 80760 

.32790 

.05430 

-.02460 

02630 

-.00180 

00310 

.600 

-1.000 

5.80760 

22990 

.05450 

-.03030 

01170 

- 00090 

00160 

600 

.000 

5.80810 

22990 

05460 

-.03190 

-.00300 

- 00010 

00010 

600 

t 000 

5 80860 

.23820 

.05460> 

-.02800 

-.01870 

.00060 

- 00150 

600 

a. 000 

5 60810 

.22590 

. 05H50 

-.02170 

- 03610 

00210 

- 00300 

.600 

3 000 

5 80810 

22430 

.05430 

-.01700 

- 05460 

.00380 

- 00430 

.600 

4.000 

5 B0660 

.22500 

.05370 

-.01660 

- 07310 

00530 

- 00550 

.600 

6 000 

5 80370 

.23130 

.05170 

- 02630 

- 11060 

,00840 

- 00790 

600 

8 000 

5 80030 

23750 

04930 

-.04040 

-.15060 

01250 

- 01000 

.600 

10  000 

5.79930 

23900 

.04690 

-.04900 

-.19220 

01750 

- 01400 

.600 

ta  000 

5 79590 

.23180 

.04490 

- 04040 

- 23270 

.02190 

- 01680 

GRADIENT 

-.00016 

- 

■ 00004 

.00011 

.00023 

- 01638 

.001 19 

- 00145 

RUN  NO 

399/  0 RN/L 

« 3.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

o -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12  000 

5.79640 

21660 

04560 

-.02230 

.32430 

- 02100 

.01580 

700 

-10  000 

6.80530 

.21720 

*04550 

-.01840 

.18530 

-.01810 

.01420 

.700 

-8.000 

5 80960 

121040 

. 04840 

-.01150 

14070 

-.01190 

.01 140 

.700 

-6.000 

5,81150 

120560 

. 05200 

-.00980 

.09810 

-.00650 

00840 

700 

-4  000 

5 81150 

20630 

.05500 

-.01540 

.06080 

-.00350 

005B0 

700 

-3.000 

5.81050 

20830 

.05580 

-.02020 

04410 

- 00260 

00460 

700 

-2.000 

6 80960 

30990 

05600 

-.02490 

.02820 

- 00160 

.00320 

700 

-1  000 

5 81010 

.21080 

.05500 

-.02770 

.01240 

-.00070 

.00160 

700 

000 

5.01100 

21050 

05620 

- 02680 

-.00320 

00000 

- OOOlO 

.700 

I .000 

5.81050 

.20930 

.05630 

- . 03250 

-.01950 

.00080 

- 00180 

.700 

a. 000 

5 80910 

.20790 

.05530 

-.01950 

-.03710 

.00190 

- 00340 

.700 

3 000 

5.80760 

.20720 

.05600 

- 01790 

-.05510 

00320 

- 00470 

.700 

4 000 

5.00710 

20730 

. 05520 

-.01610 

-.07300 

00430 

- 00580 

700 

6.000 

5.60760 

.21010 

05280 

-.01550 

- 11080 

00720 

- 00810 

.700 

8.000 

5 B0470 

.31540 

04990 

-.02310 

15280 

01200 

- onoo 

.700 

10,000 

5 79880 

.31950 

.04730 

-.03200 

-.19860 

01770 

-.01410 

.700 

la.ooo 

5.79640 

.31700 

.04600 

-.02670 

-.23590 

03040 

- 01570 

GRADIENT 

-.00045 

-.00008 

.00004 

.00034 

-.01659 

.00095 

-.00151 

PAGE  459 
1 JAKf  75  ) 


« 1 000 

- 000 

R 000 

- 45.000 

“ 9 700 


DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  460 


CAS  Kl  FO  V9.I  MINUS  ORB  TC5  AT30*EA 


(BGM09B)  ( ai  JAN  75  ) 


SREF  •« 
LREF  « 
BREF  « 
SCALE  - 


RUN  NO. 

407/  0 RN/L 

« 1.00 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.150 

“S.OOO 

-.05020 

-.30810 

.07040 

-.05430 

-.01320 

.00080 

-.00090 

. 150 

-1  000 

-.05170 

-.83480 

.06030 

-.04130 

- 00790 

-.00060 

- 00090 

,150 

.000 

-.05370 

-.15800 

.05340 

-.04150 

-.00B20 

-.00060 

- OOlOO 

150 

1. 000 

- 05S70 

-.07430 

.04900 

-.04300 

-.00990 

-.00040 

- 00110 

150 

S.OOO 

-.05SB0 

-.00160 

.04560 

-.0^130 

-.01040 

-.00030 

-.00100 

.150 

3.000 

- 05310 

.06590 

.04350 

-.03630 

-.00950 

-.00050 

-.00100 

.150 

4.000 

-.05300 

.I3S40 

.04080 

-.03060 

-.00940 

-.00060 

-.00180 

.150 

5.000 

-.05S20 

.80130 

.03980 

-.02600 

-.00970 

-.00040 

-.00180 

.ISO 

6 000 

-.05300 

.87170 

.03870 

-.03380 

-.00930 

-.00010 

- OOlOO 

.150 

7.000 

-.05630 

.34430 

.03870 

-.02130 

-.01060 

-.00010 

- OOlOO 

.150 

8.000 

-.05510 

.41980 

.04100 

-.03030 

-.01330 

-.00050 

- 00090 

.150 

g.ooo 

-.05080 

.49690 

.04570 

-.01900 

-.01420 

-.00070 

- 00090 

.150 

to  000 

-.04880 

.57070 

♦05850 

- 01700 

-.01400 

- OOD60 

-.00080 

.150 

11.000 

-.05070 

.63980 

.06190 

-.01570 

-.01200 

- 0004D 

- 00050 

150 

IS  000 

-.05410 

.70460 

07460 

- 01480 

-.01080 

.00000 

- 00030 

GRADIENT 

-.oooas 

.07383 

-.00423 

.00319 

00015 

-.00005 

-.00004 

RUN  NO 

406/  0 RN/L 

- 1.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

,300 

-3.000 

-.04320 

-.33830 

.07130 

-.04490 

-.00830 

.00100 

00000 

.300 

-l.OOO 

-.04970 

-.25580 

.06880 

-.03830 

- 00610 

00050 

.00010 

' .300 

.000 

-.05130 

-.17300 

.05690 

-.03340 

-.00460 

.00000 

.00010 

.300 

1.000 

- 050CO 

-.09620 

.05360 

-.08930 

- 00510 

.00000 

00010 

.300 

3.000 

-.05330 

-.08450 

.05190 

-.02450 

-.00530 

.00020 

00010 

.300 

3.000 

-.05450 

.04600 

.05050 

-.03020 

-.00560 

.00010 

.00030 

.300 

4.000 

-.05370 

.11710 

.04950 

-.01630 

-.00640 

.00010 

00030 

.300 

5.000 

- 05350 

. 18830 

.04950 

-.01870 

-.00610 

.00010 

.00010 

.300 

6.000 

-.05300 

.26110 

.05030 

-.00880 

-.00520 

.00010 

-.00010 

.300 

7.000 

-.0498® 

.33550 

,05330 

-.00430 

-.00460 

OODOO 

-.00030 

.300 

6.000 

-.05130 

.40680 

.05640 

.00020 

-.00430 

-.00040 

- 00050 

.300 

9.000 

- 05450 

.47630 

.06060 

.00330 

-.00440 

- 00030 

-.00010 

.300 

10.000 

-.05370 

.54890 

.06730 

.00610 

-.00560 

00030 

00050 

.300 

11.000 

05080 

.63350 

,07830 

.01180 

-.00730 

.00080 

.00070 

.300 

13.000 

-.05010 

.69350 

,09480 

.01810 

-.00800 

.00100 

.00090 

GRADIENT 

-.00135 

.07475 

-.00308 

00452 

00013 

-.00009 

00003 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5500.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  - 

000 

RUD-U 

387.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

m.  YC 

RUD-L  - 

.000 

Sl-2 

2340.0000 

.0300 

IN. 

2MRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

S3-4  - 

I ORB  - 

45.000 

7.850 

S5-6 

000 
000 
SO  000 


DATE  20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

CAS 

PAGE  461 

CA5  Kl 

FO 

V9  1 MINUS  ORB  TC5  AT30,2A 

(BOMOOBJ  < 

21  JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500,0000  SQ,FT 

. XMRP  - 

1339  9100 

IN, 

XC 

BETA  - 

000  RUD-U 

- 000 

LREF  - 

327,0000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-L  - 

.000  SI -2 

« 000 

BREF  • 

2348,0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

zc 

S3-4 

45  000  S5-6 

- 20.000 

SCALE  « 

,0300 

I ORB 

7.850 

RUM  NO. 

405/  0 RN/L 

» 2.86 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

•*2  000 

-.04510 

-.36590 

,07400 

-.05160 

-.00740 

OOOBO 

.00040 

500 

-1,000 

-.05060 

- 28210 

.06500 

- 04070 

-.00670 

.00080 

.00010 

500 

.000 

- 04560 

- 19640 

,05910 

- 04830 

- 00630 

.00090 

00030 

,500 

l.OOO 

-.04340 

- 11670 

.05570 

-.04150 

-.00640 

00100 

00030 

.500 

2.000 

-.04550 

-.04090 

. 05370 

-.03580 

-.00630 

.00100 

.00020 

500 

3 000 

-.04670 

. 03460 

.05230 

-.03000 

-.00590 

.00080 

.00020 

500 

4 000 

-.04470 

.10830 

.05190 

-.02320 

- 00570 

00060 

.00020 

500 

5.000 

-.04290 

. 18260 

.05250 

-.01740 

-.00530 

.00040 

00020 

500 

6 000 

-.04140 

.25850 

. 05430 

-.01250 

-.00440 

OOOlO 

00000 

500 

7 000 

-.04090 

.33540 

.05720 

- 00790 

- 00350 

- ODOlO 

,00010 

.500 

8.000 

-.03880 

.41270 

.06140 

-.00400 

-.00290 

-.00040 

.00030 

.500 

9.000 

-.03440 

.49130 

. 06820 

-.00190 

-.00310 

-.00060 

.00000 

500 

10  000 

-.03100 

.57080 

,07950 

.00060 

-.00430 

- OOOBO 

-.00040 

500 

11.000 

- 02960 

.64690 

.09550 

.00590 

-.00510 

00040 

- 00010 

.500 

12.000 

-.02710 

.71710 

.11580 

.01270 

-.00540 

.00080 

.00020 

GRADIENT 

.00047 

.07810 

-.00284 

.00502 

.00025 

-.00005 

-.00002 

RUN  NO. 

404/  0 RN/L 

* 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 GO 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-2,000 

-.04500 

-.38370 

.07670 

-.05350 

-.00720 

00070 

.00050 

.500 

-1.000 

- 04260 

- 30360 

.06690 

-.05330 

-.00680 

.00080 

00010 

.500 

.000 

-.04500 

-.21730 

,06040 

-.04890 

-.00710 

.00100 

.00020 

.500 

1,000 

-.04350 

-.13610 

.05650 

-.04340 

-.00710 

.00100 

.00020 

,500 

2 000 

-.04080 

-.05700 

.05410 

- 03800 

-.00700 

.00100 

.00020 

.600 

3.000 

- 03930 

.02270 

.05270 

- 03300 

-.00650 

.00093 

00010 

.600 

4.000 

-.04000 

.10130 

,06250 

-.02830 

-.00580 

.00060 

.00010 

600 

5.000 

-.04180 

.17930 

. 05350 

- 02310 

-.00510 

.00040 

.00010 

.500 

6 000 

-.04410 

.25760 

.05570 

- 01640 

- 00410 

00000 

00000 

600 

7 000 

-.04420 

33730 

. 05900 

- 0U70 

-.00250 

- 00070 

. 00050 

600 

8.000 

-.04330 

.41890 

. 06460 

-.01020 

-.00130 

- 00120 

.00080 

.600 

9.000 

-.04300 

.50290 

. 07400 

-.00910 

-.00220 

-.00100 

, 00060 

.600 

10.000 

-.04270 

58670 

.08810 

-.00650 

-.00400 

-.00030 

.00020 

.600 

ii.ooo 

-.04140 

.66360 

. 10620 

-.00330 

- 00410 

00000 

. 00050 

.600 

12.000 

- 04030 

.73260 

. 12860 

-.00150 

-.00250 

- 00040 

.00090 

GRADIENT 

.00066 

.08103 

-.00303 

.00465 

00026 

- 00004 

- 00004 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS 


PAGE  462 


CAS  Kl  FO  V9.1  MINUS  ORB  TC6  AT38.2A  (BGM099)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

■ 

.000  RUD-U  - 

000 

LREF  - 

327.0000  IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN,  YC 

RUO-L  • 

.000  SI-2  • 

.000 

SREF  1 

2346.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

S3-4 

• 45.000  S5-6  « 

20.000 

SCALE  » 

.0300 

lORB 

7.850 

RUN  NO,  <*03/  C RN/t.  • 3.06 

ORADIENT 

INTERVAL 

• ‘0,00/  0.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.03140 

-.48270 

.08070 

-.05710 

-.00730 

.00090 

.00020 

.700 

-1.000 

-.03390 

-.33220 

.06890 

-.05670 

-.00720 

.00100 

.00030 

.700 

.000 

-.03690 

-.24340 

.06140 

-.05300 

-.00700 

.00120 

.00020 

.700 

1.000 

-.03030 

-.15920 

.05870 

-.^*+040 

-.00640 

.00120 

.00020 

.700 

2.000 

-.03960 

-.07690 

.05400 

-.04430 

-.00640 

.00140 

.00020 

.700 

3.000 

-.03660 

.00580 

.05310 

-.03960 

-.00650 

.00150 

.00020 

,700 

4.000 

-.03110 

.08750 

.05350 

-.03350 

-.00560 

.00130 

.00020 

.700 

5.000 

-.02980 

.16750 

.05490 

-.02650 

-.00380 

.00070 

.00010 

.700 

6.000 

-.03590 

.24880 

.05760 

-.02160 

-.00230 

.00010 

00030 

700 

7.000 

-.03900 

.33750 

.06250 

-.02070 

-.00140 

-.00060 

.00050 

.700 

8.000 

-.03310 

.43100 

.07070 

-.02250 

-.00130 

- OOlOO 

.00010 

.700 

g.ooQ 

-.02630 

.52420 

.08290 

-.02540 

-.00140 

- OOllO 

-.00020 

.700 

10.000 

-.02390 

.60930 

.09950 

-.02620 

-.00140 

-.00110 

00030 

.700 

11.000 

-.02130 

.68250 

.11560 

-.02270 

- 00150 

-.00090 

.00100 

.700 

12  000 

-.02440 

.74500 

.14190 

-.01750 

- 00150 

- 00000 

00100 

ORADIENT 

.00030 

.08405 

-.00340 

.00446 

.00040 

.00001 

-.00001 

DATE  BO  JON  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAB  K1  FO  V9,l 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

gsoo.cooo 

SQ.FT. 

XMRP 

« 1339.9100  IN.  XC 

LREF  « 

327.6000 

IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YC 

BREF  « 

2348.0000 

IN 

ZMRP 

1 190.7500  IN.  ZC 

SCALE  » 

0300 

RUN  NO. 

411/0  RN/L  <« 

PAGE  463 

MINUS  ORB  NOZ  AT3B.2A  (B9M099^  { 81  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  - 

.000 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  « 

.000 

Sl-2  - 

000 

S3“4  - 

45  000 

S5-6 

20  000 

I ORB 

7.B50 

GRADIENT  INTER\/AL  « -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

300 

-2.000 

-.05300 

-.34420 

,07100 

-.04520 

- 00570 

-.00010 

.00040 

.300 

-1,000 

-.05000 

-.26190 

.06230 

-.03930 

-.00450 

- 00020 

.00050 

.300 

000 

-.04940 

17960 

.05830 

-.03590 

,-.00360 

-.00040 

.00040 

.300 

1.000 

-,05070 

-.10430 

.05290 

-.03140 

-.00310 

-.00060 

00030 

.300 

2,000 

-.05720 

-.03210 

.05090 

-.02670 

-.00310 

r. 00060 

.00040 

»300 

3.000 

-.05980 

.03980 

, 04930 

-.02230 

-.00390 

-.00050 

.00040 

.300 

4.000 

-,05720 

.11060 

.04630 

-.01730 

-.00460 

-.00040 

00040 

.300 

5.000 

-.05460 

.16070 

.04930 

-.01310 

-.00470 

-.00040 

00020 

.300 

6 000 

-.05350 

.25240 

,04980 

-.00650 

- 00440 

- 00040 

.00000 

.300 

7.000 

-.05550 

.32620 

.05240 

-.00350 

-.00430 

-.00030 

- 00020 

.300 

8 000 

-.05770 

.39630 

. 05530 

.00100 

-.00360 

-.00050 

-.00030 

.300 

9.000 

-.05900 

.45890 

.05950 

.00410 

-.00310 

-.00060 

.00020 

.300 

10.000 

-.05720 

.54110 

.06620 

.00740 

-.00400 

-.00040 

.00050 

.300 

11.000 

-.05760 

.61380 

07690 

.01330 

- 00520 

OOODO 

00070 

.300 

12,000 

-.05790 

68300 

. 09270 

,02070 

- 00570 

00030 

00  too 

GRADIENT 

- 00097 

.07461 

-.00300 

.00451 

.00005 

- 00004 

- 00002 

RUN  NO 

410/0  RN/L 

. « 2.87 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

- 05560 

-.37280 

.07330 

- . 05700 

-.00650 

.00030 

.00050 

.500 

-1.000 

r. 05410 

-.28830 

06410 

-.05290 

-.00500 

00010 

00030 

.500 

.000 

-.05150 

- 20320 

.05010 

- 04820 

-.00470 

.00020 

00040 

.500 

1.000 

-.04950 

-.12500 

.05470 

-.04290 

-.00510 

.00040 

. 00040 

.500 

2.000 

-.04710 

-.04770 

.05260 

-.03740 

-.00500 

. 00030 

,00030 

.600 

3 000 

- . 04SS0 

02840 

.05120 

-.03090 

- 00450 

00010 

.00030 

.500 

4.000 

-.05150 

. 10220 

. 05050 

- 02440 

-.00420 

.00000 

.00030 

.500 

5.000 

-.05010 

. 17530 

.05120 

- 01840 

-.00410 

.00000 

.00020 

.500 

6.000 

-.04730 

, 25090 

.05320 

- 01260 

-.00350 

- 00010 

00010 

.500 

7.000 

-.04380 

.32820 

.05610 

-.00720 

- 00280 

-.00040 

00010 

.500 

8.000 

-.03960 

.40490 

.06000 

- 00310 

-.00240 

- 00050 

.00030 

.500 

9 000 

-.04260 

48340 

06670 

- OOllO 

-.00290 

- 00040 

-.00010 

.500 

10.000 

-.04610 

. 55330 

.07770 

.00150 

- 00420 

.00000 

- 00050 

500 

1 1 000 

- 04240 

.63950 

.09340 

00800 

- 00520 

oooso 

- 00030 

.500 

12.000 

-.03660 

,70870 

. 1 1330 

.01620 

-.00540 

.00080 

.00020 

-GRADIENT 

.00071 

.07811 

- 00292 

00560 

00026 

- 00004 

-.00003 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  CA5 


PAOE  464 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


CAS  K1  FO  V9.1  MINUS  ORB  NOZ  AT30.2A 


(BGM099)  { 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  1 

DATA 

' 

PARAMETRIC  DATA 

5500,0000  SQ,FT 

, XMRP  • 1339.9100 

IN.  XC 

BETA  » 

.000  RUD-l 

327  GOOD  IN, 

YMRP  • ,0000 

IN.  YC 

RUO-U  - 

.000  SI -2 

2348  0000  IN. 

ZMRP  - 190  7500 

IN.  ZC 

S3- 

-4  - 45 

000  S5-6 

.0300 

lORB  « 7 

850 

RUN  NO. 

409/  0 RN/L  - 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2,000 

-.03890 

-.39450 

.07540 

-.05830 

- 00590 

,00020 

.00060 

.600 

-l.OOO 

-.04060 

-.30950 

.06580 

-.05700 

-,00520 

.00030 

. 00040 

600 

000 

-.03810 

-.22270 

.05930 

-.05390 

- 00530 

00040 

.00040 

,600 

1.000 

-.03330 

-.14130 

05520 

- 04900 

-.00540 

.00040 

00040 

,600 

2.000 

-.03660 

-.06130 

.05290 

-.04290 

-.00580 

.00050 

00030 

.600 

3,000 

-.03570 

.01690 

.05170 

- 03700 

-.00540 

.00050 

00020 

.600 

4,000 

- 03240 

.09410 

.05160 

- 03140 

- 00440 

.00020 

.00020 

600 

5.000 

-.03450 

.17140 

.05240 

-.02500 

- 00380 

.00000 

.00020 

,600 

6.000 

-.04160 

.24930 

.05430 

-.01830 

-.00350 

,00000 

00000 

,600 

7,000 

-.04620 

.32900 

.05760 

-.01350 

-.00260 

-.00040 

00030 

.600 

B.OOO 

- 04580 

.41130 

.06290 

-.01100 

- 00190 

-.00080 

00080 

,600 

9.000 

- 04300 

.49530 

.07180 

-.00900 

-.00250 

-.00070 

00040 

,600 

to  000 

-.04070 

.57820 

.08530 

- 00580 

-.00440 

.00000 

00010 

,600 

11.000 

-.03940 

.65580 

.10360 

-.00190 

-.00490 

.00040 

.00040 

.600 

12.000 

-.03580 

.72550 

.12550 

.00080 

-,00350 

.00020 

.00090 

GRADIENT 

00090 

.08069 

-.00306 

00497 

.00021 

- 00002 

- 00005 

RUN  NO. 

408/  0 RN/L  - 3.56 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

,700 

-2.000 

-.03190 

-.42790 

.07910 

-.06260 

- 00700 

.00050 

,00030 

700 

-1  000 

-.03520 

-.34030 

06770 

-.05880 

-.00680 

,00060 

.00020 

.700 

.000 

-.03870 

-.25070 

.05980 

-.05540 

- 00640 

.00070 

.00020 

,700 

1 000 

-.03820 

-. 16720 

05510 

- 05160 

-.00600 

.00070 

.00020 

.700 

2.000 

-.03810 

-.08410 

.05250 

-.04760 

- 00570 

.00080 

.00020 

,700 

3 000 

-.03800 

-.00130 

.05130 

- 04220 

-.00530 

.00090 

.00020 

.700 

4 000 

-.03750 

.07930 

.05150 

-.03470 

- 00480 

,00080 

.00030 

.700 

5 000 

-.03590 

. 15920 

.05290 

-.02740 

-.00390 

,00060 

.00010 

,700 

6.000 

-.03610 

.23960 

.05540 

-.02200 

-.00280 

,00020 

.00020 

.700 

7.000 

-.03500 

.32860 

.06000 

-.02060 

-.00190 

-.00030 

00030 

.700 

8.000 

-.03390 

.42260 

.06790 

-.02210 

-.00170 

-.00060 

.00000 

.700 

9.000 

- 03370 

.51400 

.07990 

-.02330 

-.00180 

-.00070 

- 00060 

.700 

10.000 

-.03140 

.59880 

.09590 

-.02240 

-.00260 

-.00040 

-.00020 

.700 

11.000 

-.02760 

.67380 

,11570 

-.01900 

-.00340 

.00010 

,00070 

.700 

12.000 

- 02540 

.73750 

.13820 

-.01420 

-.00370 

.00040 

.00110 

GRADIENT 

-.00053 

.08371 

-.00348 

.00489 

.00042 

.00003 

-.00001 

,000 

000 

20  000 


DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CA5 

CAS  Kl  FO  H15.IA 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500 

0000 

SQ  FT. 

XMRP  •* 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327 

eooo 

IN. 

YMRP  - 

0000 

IN 

YC 

BREF  - 

2346  < 

o 

o 

o 

o 

IN. 

ZMRP  - 

190  7500 

IN. 

ZC 

SCALE  »»  .0300 


RUN  NO.  NiB/  0 RN/L  ■■  1.91 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

OCL 

.301 

-12  000 

5.82420 

.26800 

301 

-10.000 

5.82620 

.26740 

301 

-8  000 

5.83010 

.26060 

301 

"6.000 

5.83350 

.25440 

.301 

-4,000 

5.83500 

.25230 

.301 

-3,000 

5.83500 

25420 

.301 

-2,000 

5 83450 

.25680 

.301 

-1  000 

5.83400 

.25740 

.301 

000 

5 833Q0 

.25620 

301 

1 .000 

5.83300 

.25520 

.301 

2.000 

5.83250 

.25430 

301 

3.000 

6.83200 

.25530 

.301 

4.000 

5 83150 

.25950 

.301 

6 000 

5 83060 

.27040 

.301 

8.000 

5 82710 

.27630 

.301 

10  000 

5 82370 

27650 

.301 

12.000 

5.82230 

.27600 

GRADIENT 

-.00047 

.00042 

RUN  NO. 

414/0  RN/L 

• e.e 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

.500 

-12.000 

5.82520 

.24300 

.500 

-10.000 

5.82520 

.24440 

.500 

-8  000 

5 82910 

.23750 

.500 

-6.000 

5.83300 

.23160 

.500 

-4.000 

5,83590 

.23130 

500 

-3  000 

5 83640 

.23280 

.500 

-2.000 

5,83640 

.23480 

.500 

-1.000 

5.83640 

.83650 

.500 

.000 

5.83640 

.23770 

.500 

1 .000 

5 83540 

.23800 

500 

a 000 

5 83450 

.23730 

500 

3.000 

5 83400 

.23630 

.500 

4.000 

5.83350 

♦23670 

500 

6 000 

5 83060 

.24130 

,500 

8.000 

5.62620 

.24630 

500 

10,000 

5 82180 

.24940 

500 

12  000 

5.82080 

.24840 

GRADIENT 

- 00036 

.00064 

MINUS  ORB  NOZ  IBGMIOO)  (2 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I • 6 

000  STAB 

ELV-IB  - 

000  ELV-OB 

Sl“ 

•2 

.000  S3-4 

S5- 

'6  * 20 

000  I0R8 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5 00 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

0C5L 

.07260 

.03710 

.12910 

.02230 

O0B30 

.07470 

.04020 

.10270 

.01950 

.00640 

.07580 

.04Pt0 

.07550 

.01640 

00560 

♦07610 

♦04540 

.04920 

.01320 

.00480 

.07600 

♦05160 

.02570 

00970 

.00350 

.07610 

.05850 

.01560 

,.00750 

00260 

.07630 

.05060 

.00680 

.00500 

.00170 

.07640 

.04840 

-.00150 

,00230 

.00080 

.07640 

.04810 

-.01000 

- 00020 

- OOOlO 

07630 

04940 

- 01940 

-.00250 

- 00110 

.07630 

♦ 05060 

-.02990 

-.00460 

-.00230 

.07650 

♦04950 

-.04120 

-.00660 

- 00320 

.07690 

.04600 

-.05290 

-.00660 

- 00370 

.07710 

.03900 

-.07750 

-.01240 

- 00420 

.07610 

. 03680 

-.10320 

-.01570 

- 00530 

07400 

.03700 

-.12960 

-.01690 

- 00720 

.07230 

.02950 

-.15610 

-.02210 

- 00920 

.00008 

-.00051 

-.00960 

-.00232 

-.00093 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DC5L 

.05700 

.02870 

.13640 

02190 

00810 

.05840 

.03400 

,11170 

.01890 

.00670 

05970 

.03480 

.08490 

01590 

.00610 

.06060 

.03530 

.05830 

,01260 

.00520 

.06110 

.03710 

.03360 

.00890 

.00370 

06130 

03800 

02290 

00570 

. 00270 

.06160 

,03820 

01330 

0043G 

00180 

.06170 

.03770 

.00380 

.00200 

.00080 

.06170 

.03740 

-.00640 

- 00010 

-.00040 

,06170 

,03790 

-,01740 

- 00220 

- 00150 

06190 

.03960 

- 02900 

- 00440 

- 00250 

.06220 

.03840 

-.04100 

-.00650 

- 00350 

.06230 

.03700 

05280 

-.00840 

- 00420 

06200 

03240 

-.07690 

- 01210 

- 00510 

.06100 

.02850 

-.10280 

-.01570 

-.00580 

.05910 

.02610 

13040 

-.01900 

- 00680 

.05630 

.02480 

-.15770 

- 02210 

- 00860 

.00013 

.00003 

-.01072 

**  00217 

-.00102 

PAGE  465 
I JAN  75  ) 


- **1.000 

- 000 
-*  ^5  000 

- 7 B50 


DATE  20  wfUN  75 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  *• 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


CA5  K1 

fo 

H15.1A 

MINUS 

ORB  N02 

(BGMIOO)  ( 1 

reference 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ  n 

XMRP  ’ 

« 1339  9100 

IN 

. XC 

ALPHA!  - 6 

000  STAB 

327  8000  IN. 

YMRP  ■ 

■ .0000 

IN 

. YC 

ELV-IB  - 

.000  ELV-08 

2348.0000  !N. 

ZMRP  - 

- 190.7500 

IN 

. ZC 

SI 

“2 

.000  S3-4 

.0300 

S5' 

0 
CIJ 

■ 

(O 

1 

.000  I ORB 

RUN  NO 

413/  0 RN/L 

- 3.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

OCL 

OCD 

DCLM 

0CY 

OCLN 

DCSL 

601 

-12.000 

5 82370 

.23210 

.05440 

.03190 

14160 

.02190 

00870 

601 

-10.000 

5.82470 

.23410 

.05520 

.03770 

.11500 

.01900 

.00730 

.601 

-0.000 

5.83010 

,22810 

.05640 

.03900 

.08840 

.01610 

.00640 

.601 

-6.000 

5.83400 

.22290 

.05750 

.03930 

.06170 

.01270 

.00540 

.601 

“4  000 

5.63350 

.22230 

.05830 

.04010 

,03600 

OOQ70 

.00390 

.601 

-3.000 

5.B3300 

.22400 

,05860 

.04000 

.02500 

.00540 

.00290 

.601 

-2.000 

5.83250 

.22600 

.05870 

.03690 

01550 

.00400 

00200 

.601 

-1.000 

5.83200 

.22660 

.05880 

.03790 

.00550 

.00180 

.00100 

.601 

.000 

5.83250 

.22630 

.05890 

.03810 

-.00580 

-.00010 

-.00030 

.601 

I 000 

5.83250 

.22530 

.05900 

.03900 

-.01740 

-.00200 

-.00160 

.601 

2.000 

5.83150 

,22450 

.05920 

.03990 

-.02940 

-.00400 

- 00260 

601 

3.000 

5.83010 

.22430 

.05950 

.04000 

- 04170 

-.00610 

-.00340 

o 

to 

4.000 

5.82910 

.22560 

.05950 

.03660 

-.05400 

-.00820 

-.00410 

o 

(D 

6 000 

5.82B10 

.23020 

.05880 

.03440 

-.07950 

-.01210 

-.00530 

.601 

8.000 

5.82620 

.23460 

.05790 

.03220 

-.10600 

-.01570 

-.00610 

.601 

10.000 

5.82320 

.a37io 

.05680 

.02980 

-.13350 

-.01890 

-.00700 

.601 

12  000 

5.81930 

.23790 

,05490 

.01920 

-.16250 

-.02200 

-.00850 

GRADIENT 

-.00046 

.00016 

.00015 

-.00005 

- 01121 

-.00208 

-.00104 

RUN  NO. 

412/0  RN/L 

• 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

5.82280 

.22180 

.05400 

.04370 

.15010 

.02240 

,00740 

.700 

-10.000 

5.62620 

.22310 

.05490 

.04290 

.12270 

.01890 

.00670 

.700 

-8  000 

5.82910 

.21830 

.05600 

.04000 

.09430 

01590 

00590 

.700 

-6  000 

5.83110 

.21410 

.05700 

.03610 

.06880 

.01230 

.00500 

.700 

-4.000 

5.03150 

,21330 

.05780 

.03180 

04120 

.00800 

,00380 

.700 

-3.000 

5.83200 

.21480 

.05790 

. 02890 

.02950 

.00570 

.00300 

.700 

-2.000 

5.83300 

.21760 

,05790 

.02570 

.01840 

,00350 

00210 

.700 

-1.000 

5,83300 

.21840 

.05780 

.02370 

00680 

.00160 

.00100 

.700 

.000 

5.85250 

21780 

.05800 

.02360 

-.00540 

-.00010 

-.00030 

700 

1.000 

5.83200 

.21590 

.05830 

,02500 

- 01780 

- Qoieo 

- 00160 

.700 

2.000 

5.83200 

21350 

05860 

02740 

-.03060 

-.00370 

-.00260 

.700 

3.000 

5.83200 

.21270 

.05660 

.02910 

-.04350 

-.00570 

-.00340 

.700 

4.000 

5.83060 

.21430 

.0^900 

. 02650 

-.05620 

-.00770 

-.00390 

.700 

6.000 

5.82670 

21910 

.05860 

02820 

- 08190 

-.01200 

- 00470 

.700 

8.000 

5 82420 

.22110 

.05740 

.03510 

- 10940 

-,01590 

-.00550 

.700 

10.000 

5.82320 

.22170 

.05590 

.04080 

-.13850 

-,01940 

-.00640 

.700 

12  000 

5.81790 

.22010 

. 05540 

.02380 

-.16780 

-.02260 

-.00710 

GRADIENT 

- 0001 1 

- 

.00020 

.00016 

- 00013 

-.01219 

-.00191 

- 00103 

PAGE  466 
JAN  75  J 


-I  000 
000 
M5.000 
7 850 


DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 

CAS  K1  FO  H15*IA 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

« 1339.9100  IN,  XC 

LREF  •* 

327.0000 

IN 

YMRP 

- .0000  IN.  YC 

BREF  - 

234B  0000 

IN 

2MRP 

- 190.7500  IN,  ZC 

SCALE  - 

0300 

RUN  NO. 

419/  0 RN/L  - 

PAGE  467 


MINUS 

ORB  TC5 

(BOMlOn  ( 

21 

JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA 1 - 

a OOO  STAB 

» 

-1  000 

ELV-IB  - 

OOO  ELV-OB 

u 

OOO 

Sl-2  " 

000  S3-4 

m 

45  000 

S5-6  - 

20.000  lORB 

“ 

7 850 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DC5L 

.300 

-12.000 

1.94860 

-.031B0 

.05110 

. 08930 

.12740 

.02050 

.00170 

.300 

-10  000 

1 .95260 

-.04110 

. 05240 

.09420 

.10440 

.01730 

00180 

300 

-8. coo 

I .95620 

-.04620 

.05410 

.10100 

08080 

D1410 

.00190 

300 

-5.000 

1 .96000 

- 05110 

. 05570 

1 1200 

.05750 

01070 

.00190 

.300 

-4.000 

1.9B350 

-.05680 

05700 

.12500 

.03500 

.00710 

00150 

,300 

-3.000 

1.96440 

-.05910 

05750 

.12930 

.02430 

.00530 

00120 

.300 

-2.000 

1.96400 

-.06010 

.05780 

.13030 

.01400 

.00340 

.00080 

.300 

-1  000 

1.96330 

-.05990 

.05770 

.12980 

.00410 

00170 

.00030 

.300 

.000 

1 .96300 

-.05890 

.05740 

. 12890 

-.00560 

.00000 

- 00030 

.300 

1. 000 

1.96330 

-.05770 

.05730 

12650 

- 01580 

- 00170 

-.00090 

300 

2.000 

1.96310 

-.05650 

.05750 

.12330 

-.02650 

-.00360 

- 00130 

.300 

3.000 

1 96240 

-.05550 

.05740 

.12000 

-.03770 

-.00550 

- 00160 

.300 

4.000 

1 .96120 

-.05440 

.05700 

. 1 1670 

-.04910 

-.00730 

-.00190 

.300 

6.000 

1.95750 

-.04900 

.05530 

.10650 

-.07270 

-.01040 

-.00230 

.300 

8.000 

1.95290 

-.03860 

. 05350 

.09760 

-.09710 

-.01370 

-.00170 

.300 

10.000 

1 .94780 

-.02580 

.05170 

.08630 

-.12240 

-.01690 

- 00070 

.300 

12.000 

1.94170 

-.01770 

.04970 

. 07940 

-.14930 

-.01970 

-.00070 

GRADIENT 

- 00028 

.00050 

-.00002 

-.00131 

-.01039 

-.00179 

-.00046 

RUN  NO. 

418/  0 RN/L  • 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5. 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

oco 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.800 

*12.000 

K9S220 

-.05010 

.04500 

.09090 

.13370 

.02030 

.00160 

.600 

*10.000 

1 .96Q60 

-.06410 

.04720 

.09870 

.11070 

.01700 

.00170 

.600 

•'8.000 

1.96040 

-.06860 

.04040 

.10570 

lODOGO 

.01390 

.00160 

.600 

-G.OOO 

1.9B4S0 

-.07320 

.06130 

.10080 

.08520 

.01050 

.00150 

.500 

-4.000 

1.96680 

-.07750 

, 05220 

.12060 

.03030 

.00680 

,00140 

.500 

-3.000 

1,96790 

-.07940 

. 05250 

. 12570 

.02680 

.00500 

.001 10 

.500 

-2.000 

1.96B70 

-.08050 

.05280 

. 12890 

.01550 

.00340 

.00080 

.600 

-1.000 

I .96790 

-.08090 

.05300 

. 12990 

.00440 

ooiao 

.00030 

.500 

,000 

1 95580 

-.08080 

♦05310 

,12090 

-.00680 

.00030 

-.00040 

..500 

1.000 

1 .95420 

-.08050 

.05380 

. 12640 

-.01830 

-.00140 

-.00100 

.500 

2.000 

1.95340 

-.07960 

.05320 

.12270 

-.03000 

-.00320 

-.00140 

.500 

3.000 

1,96260 

- , 07770 

.05310 

.11870 

-.04190 

-.00500 

- 00170 

.500 

4.000 

1 96220 

-.07510 

. 05270 

.11490 

-.05390 

-.00680 

-.00180 

.500 

6.000 

1,96000 

-.06820 

.05150 

.10560 

-.07860 

-.01000 

-.00170 

.500 

9.000 

1 , 95640 

-.OGIIO 

.04950 

.09680 

10360 

-.01330 

-.00180 

.500 

to  000 

1.95280 

- . 05540 

. 04720 

.08720 

-.12820 

-.01690 

-.00190 

.500 

12.000 

1 .94630 

-.04770 

.04580 

.07880 

-. 15290 

-.02010 

-.00140 

ORADIENT 

-.00081 

.00029 

.00008 

-.00099 

-.01148 

-.00168 

-.00045 

DATE  20  JUN  7S 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


CA5  K\  FO  H15.1A 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1339.9100  IN.  XC 

LREF  ■ 327.8000  IN.  YMRP  • .0000  IN,  YC 

BREF  234B  0000  IN.  ZMRP  • 190  7500  IN.  2C 

SCALE  - .0300 


RUN  NO,  417/  0 RN/L  • 3.23 


MACH 

BETA 

ALPHAtl 

OCL 

600 

-12.000 

1.95290 

-.08130 

,600 

-10.000 

1.95640 

-.08690 

.600 

-8.000 

1,96080 

-.09110 

600 

-6.000 

1.96410 

-.09410 

.600 

-4.000 

1 96580 

-.09660 

600 

-3.000 

1.96680 

- 09810 

.600 

-2.000 

1.96600 

-.09970 

.600 

-1 .000 

1.96800 

-.10090 

,600 

.000 

1,96720 

-.10130 

.600 

1.000 

1,96530 

-.10030 

.600 

2.000 

1.96530 

-.09910 

.600 

3.000 

1.96420 

-.09790 

.600 

4,000 

1.96290 

-.09570 

,600 

6,000 

1,95940 

-.08910 

.600 

B.OOO 

1.95610 

-.08350 

.600 

10.000 

1.95300 

-.07930 

.600 

12.000 

1,94750 

-.07520 

GRADIENT 

-.00044 

.00010 

RUN  NO. 

416/  0 RN/L  * 3.i 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

.700 

-12,000 

1,95920 

-.10370 

.700 

-10.000 

1.95630 

-.10950 

.700 

-0.000 

1.95840 

-.11210 

.700 

-6.000 

1.9S170 

-.11640 

.700 

-4.000 

1,96440 

-.12280 

.700 

-3.000 

1.96520 

-.ieb2o 

.700 

-2.000 

1.96590 

-.12570 

.700 

-I. 000 

1.96560 

-.12480 

.700 

.000 

1.96530 

-.12440 

,700 

1.000 

1.96500 

-.12500 

.700 

2.000 

t .96400 

- 12570 

.700 

3.000 

1.96250 

-.12460 

,700 

4.000 

1.96110 

-.12160 

.700 

6.000 

1.95800 

-.11370 

.700 

0.000 

1.95350 

-.10810 

.700 

to. 000 

1.94810 

-.10410 

.700 

12  000 

1 .94310 

- 09540 

GRADIENT 

- 00043 

.00011 

PAGE  468 


MINUS  ORB  TCS  (BGHlOl)  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAl  “ 2.000  STAB  - -I  000 

ELV-IB  - .000  ELV-00  « .000 

Sl-2  - ,000  S3-4  « 45  000 

S5-6  * 20  000  lORB  ^ 7 850 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.04590 

.09910 

.13780 

.02060 

00130 

.04700 

.10930 

.11450 

01720 

00150 

.04920 

.11170 

.09020 

,01430 

.00130 

.05080 

11500 

.06540 

oloeo 

00120 

.05150 

.(2280 

.04080 

,00670 

00120 

.05150 

. 12030 

.02900 

.00470 

OOllO 

.05140 

,13330 

.01740 

00310 

00080 

.05130 

.13640 

.00510 

.00180 

.00030 

.05130 

.13720 

-.00750 

.00050 

-.00030 

,05160 

,13470 

-.01980 

-.00090 

-.00070 

,05190 

.12990 

-.03170 

-.00280 

-.00100 

,05210 

.12430 

-.04340 

-.00480 

-.00120 

.05200 

.11860 

-.05560 

-.00660 

- 00120 

.05100 

.10950 

-.08100 

-.00990 

-.00140 

.04920 

.10410 

-.10620 

-.01340 

- 00150 

.04730 

.09930 

-.13110 

-.01710 

-.00170 

.04660 

.08690 

15600 

-.02070 

-.00160 

.00008 

-.00062 

-.01210 

-.00160 

-.00035 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

5.00 

DCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DC5L 

,04700 

,10240 

.14470 

,02120 

.00040 

.04720 

.11350 

.11890 

.01740 

.00050 

.04880 

.11700 

.09490 

01390 

00040 

,05040 

. 1 1970 

.07050 

.0)030 

.00040 

,05120 

, 12590 

.04480 

.00640 

.00050 

,0510b 

.I3i40 

.03160 

00460 

00060 

.05050 

.13740 

.01850 

.00300 

00050 

.04990 

.14160 

.00550 

.00170 

.00030 

.04980 

.14250 

-.00730 

.00040 

-.00010 

.05040 

13850 

-.02030 

-.00100 

- 00030 

.05120 

.13290 

-.03350 

-.00260 

-.00050 

,05160 

.12830 

-.04670 

-.00440 

-.00050 

.05170 

. 12360 

-.05980 

-.00620 

- 00060 

.05080 

.11330 

-.08600 

-.00970 

-.00070 

.04940 

.10410 

-.11170 

-.01320 

- 00080 

.04810 

.09580 

-.13690 

-.01700 

- 00090 

.04790 

.08650 

16180 

-.02100 

- 00090 

.00009 

-.00051 

- 01305 

- 00152 

- 00017 

DATE  20  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  H69 


CAS  K1 

FO  H15.1A 

MINUS  ORB  TC5 

(0GMIO2) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 

5500 

327 

2348 

0000  SQ.FT 
8000  IN 
0000  IN. 
.0300 

. XMRP  - 

YMRP  - 
ZMRP  - 

1339.9100 
.0000 
190  7500 

IN.  XC 
IN.  YC 
IN  2C 

ALPHA I - 
CLV-IB  - 
SI-2 

55-6  - 

6 000  STAB 
000  ELV-( 
000  S3-4 

20,000  I ORB 

RUN  NO. 

424/  0 RN/L 

» 1.01 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

150 

-12.000 

5.03590 

,28480 

.14220 

.10170 

.12790 

.02380 

.01200 

.150 

-10.000 

5.03590 

,28160 

.14550 

.11250 

. 10360 

.02050 

00980 

150 

-8.000 

5.83840 

.87390 

♦ 14700 

.12600 

. 07620 

.01690 

.00810 

150 

-6.000 

5.84180 

.26370 

.14780 

.14450 

.05080 

01300 

.00620 

150 

-4.000 

5.84420 

.25»*20 

.14790 

.16340 

.03000 

.00870 

.00390 

.150 

-3  000 

5.84520 

.25160 

.14730 

.16710 

.02170  " 

.00640 

00290 

.150 

-2.000 

5.84520 

.25100 

14640 

. 16440 

.01370 

00410 

00200 

.150 

-l.OOO 

5.84470 

,25120 

.14570 

.16020 

.00420 

.00210 

00100 

.150 

.000 

5.84370 

.25320 

14560 

15590 

-.00620 

.00020 

- 00030 

150 

1.000 

5,84230 

25760 

14630 

14970 

-.01680 

-.00170 

- 00180 

.150 

2 000 

5 84130 

,25900 

. 14640 

.14430 

-.02730 

- 00400 

- 00320 

150 

3.000 

5.84080 

,25760 

.14590 

14080 

-.03770 

- 00640 

- 00410 

.150 

4 000 

5.83940 

,25050 

.14600 

.13760 

-.04670 

- 00880 

- 00440 

150 

6 000 

5 83450 

,26550 

14660 

.13160 

-.07290 

-.01300 

- 00470 

ISO 

8 000 

5 83110 

.27070 

.14470 

. 12770 

-.09860 

-.01650 

- 00630 

. 150 

10.000 

5.83010 

.27280 

.14130 

.12220 

12420 

-.01960 

-.00890 

150 

12.000 

5.82960 

,27220 

.14020 

.10900 

-.14740 

-,02270 

-.omo 

GRADIENT 

- 00071 

, 00096 

-.00019 

-.00388 

-.00993 

- 00214 

- 00112 

RUN  NO 

423/  0 RN/L 

« 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

300 

-12  000 

5.82030 

.27180 

07170 

. 03250 

.12980 

02180 

00950 

.300 

-10.000 

5.62230 

.27040 

.07460 

. 03520 

.10450 

01890 

00720 

.300 

-8  000 

5.82620 

.26250 

.07550 

.04070 

07760 

.01580 

*00650 

300 

-6  000 

5.83010 

;25510 

.07570 

.05160 

.05190 

.01240 

00560 

300 

-4  000 

5.83200 

.25170 

.07570 

.06550 

,02910 

.00860 

.00430 

.300 

-3  000 

5.B3200 

.25210 

.07570 

.07080 

.01940 

00650 

00330 

.300 

-2  000 

5.63200 

.25290 

.07570 

.07340 

.01100 

00420 

.00220 

.300 

-1  000 

5 83250 

.25180 

.07550 

. 07420 

.00270 

00200 

001 10 

300 

000 

5,63300 

.24970 

07540 

.07260 

-.00630 

.00000 

-.00010 

.300 

1.000 

5.83350 

.24950 

07560 

. 06650 

-.01620 

-.00200 

-.00120 

.300 

2.000 

5.83400 

25020 

07580 

. 06440 

-.02660 

- 00400 

-.00240 

.300 

3,000 

5.83300 

.25240 

07610  , 

.05980 

-.03730 

- ooeio 

- 00350 

300 

4.000 

5.83110 

25720 

. 07650 

.05380 

-.04850 

-.00810 

- 00400 

.300 

6 000 

5 82620 

.26870 

07680 

.04250 

-.07200 

-.01 180 

-.00450 

.300 

B.OOO 

5.82230 

.27580 

. 07580 

.03690 

-.09690 

-.01530 

- 00570 

' .300 

10.000 

5.92030 

.27650 

.07300 

.03510 

-.12250 

-.01870 

- 00770 

.300 

12.000 

5.82030 

.27310 

.07150 

.03100 

-.14860 

-.02100 

- 00970 

GRADIENT 

00007 

. 00025 

,00008 

- 00173 

-.00958 

-.00208 

-.00108 

JAN  75  ) 


-1  000 
000 
45  000 
7.050 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


- CA5  page  470 


CAS  Kl 

FO 

HI5.1A 

MINUS  ORB  TC5 

(0OMIO2)  ( 21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

5500,0000  SQ  FT 

XMRP 

1339  9100 

!N 

XC 

ALPHA I - 

6,000 

STAB  - 

“1  000 

LREF  - 

327  0000  IN* 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YC 

ELV-IB 

000 

ELV-08  « 

000 

BREF  - 

2340,0000  IN* 

2MRP  « 

190*7500 

IN* 

ZC 

si-a  - 

000 

S3-4  - 

45.000 

SCALE  » 

.0300 

S5-6  - 

20.000 

I ORB 

7,850 

RUN  NO. 

422/  0 RN/L 

- 2.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5*00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

alphAw 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.500 

-12  000 

5*81690 

•24690 

*05620 

029B0 

*13510 

.02170 

,00910 

500 

-10  000 

5.81980 

.24790 

.05780 

.03410 

.11090 

01850 

,00750 

.500 

-8.000 

5 82570 

*24120 

.05900 

03470 

.08390 

01540 

. 00590 

,500 

-6,000 

5.83010 

.23470 

*08000 

.03850 

.05700 

.01200 

.00590 

.500 

-4.000 

5.83150 

.23210 

.06060 

.04710 

.03460 

.00810 

.00410 

,500 

-3  000 

5.83200 

.23230 

.06080 

.’05230 

.02450 

00600 

,00310 

.500 

-2.000 

5.83300 

.23320 

*06080 

.05670 

*01510 

.00300 

.00210 

500 

-1.000 

5.83300 

*23410 

*06080 

*05930 

*00540 

.00180 

00100 

.500 

.000 

5,83200 

.23490 

.06090 

*05090 

-.00520 

,00000 

-.00030 

.500 

1,000 

5.83060 

.23630 

*06120 

.05480 

-.01640 

-.00100 

-.00160 

500 

2,000 

5 82960 

23700 

.06150 

.05080 

- 02800 

-,00390 

-.00280 

.500 

3.000 

5 82860 

.23710 

.06160 

.04770 

- . 03970 

- 00590 

- 00370 

.500 

4.000 

5.82760 

.23830 

.06170 

*04370 

-.05130 

-.00790 

-.00440 

.500 

6.000 

5.82470 

*24400 

.06150 

.03400 

-.07480 

-.01180 

-.00550 

*500 

8 000 

5.82250 

.25020 

*06060 

*02680 

-.09970 

-.01550 

- 00530 

,500 

10  000 

5 81840 

25330 

.05870 

02390 

- 12630 

-.01900 

- 00750 

.500 

12.000 

5.81300 

.24830 

.05570 

*02660 

-.15370 

-.02220 

-.00930 

GRADIENT 

-.00058 

00002 

*00014 

-.00073 

-.01074 

-.00198 

- 00111 

RUN  NO. 

421/0  RN/L 

- 3.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -6.00/ 

5*00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

,600 

-12.000 

5.81490 

.83730 

*05360 

*03240 

*13940 

.02200 

.00960 

600 

-10.000 

5.81800 

23770 

,05470 

04260 

11290 

*01880 

00790 

*600 

-8,000 

5,02280 

.23240 

*05580 

*04020 

08690 

,01580 

00690 

.600 

-6.000 

5.82520 

.22810 

.05690 

*03850 

*06120 

♦01240 

.00570 

600 

-4  000 

5.82620 

.22720 

*05790 

*04350 

*03650 

,00820 

.00400 

600 

-3.000 

5.82670 

.22800 

.05810 

*04700 

*02550 

,0060p 

00300 

.600 

-2.000 

5.82710 

.22680 

.05820 

*04950 

,01560 

,00370 

.00210 

.600 

-I. 000 

5 82710 

*22690 

*05820 

*05120 

.00530 

*00180 

.00100 

GOO 

.000 

5.82710 

*22820 

*05820 

05140 

-.00570 

.00010 

- 00030 

*600 

1.000 

5 82670 

.22830 

.05850 

,04810 

-,01730 

-,00170 

-.00160 

,600 

2.000 

5.82570 

.22650 

*05890 

,04520 

-,02950 

-.00370 

-.00270 

.600 

3 000 

5 82420 

*22690 

,05920 

.04330 

-.04170 

-.00580 

-.00350 

.600 

4,000 

5.82280 

*23080 

05920 

*04030 

-.05370 

-.00800 

-.00420 

.600 

6 000 

5 82080 

.23680 

05860 

. 03350 

-.07770 

-.01210 

-.00540 

600 

0.000 

5.81840 

*24120 

.05770 

*03130 

-♦10310 

-.01590 

- 00640 

.600 

10*000 

5.81450 

*24270 

.05640 

*03060 

-.12990 

-.01930 

-.00760 

.600 

12.000 

5.00910 

*24130 

.05410 

*02280 

-.15690 

-.02240 

-.00900 

GRADIENT 

-.00041 

*00026 

.00017 

-.00059 

-.01125 

-.00197 

-.00107 

DATE  20  JUN  75  TA0LTLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  Kl  ro  H15,1A 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339 

9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327,0000 

IN^ 

YMRP  " 

0000 

IN. 

YC 

6REF  “ 

2340.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190 

7500 

IN. 

ZC 

SCALE  « 0300 


RUN  NO.  H20/  0 RN/L  - 3 5^ 


lACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

700 

-12.000 

5 81880 

22660 

700 

-10  OOO 

5.91840 

.22710 

700 

-8.000 

5.82080 

.22240 

700 

-6.000 

5.82320 

.21870 

.700 

-H.DOO 

5 82370 

21070 

.700 

-3.000 

5.82320 

.22030 

.700 

-2.000 

5.82280 

.22260 

.700 

-1.000 

5.82180 

22420 

.700 

.000 

5.82130 

22400 

700 

1.000 

5.82180 

.22200 

700 

2.000 

5.82230 

.21950 

.700 

3.000 

5.82130 

.21840 

.700 

4.000 

5.82030 

.'21980 

700 

6 000 

5.31840 

.22410 

.700 

8.000 

5.31400 

.22640 

.700 

10. COO 

5.80760 

.22710 

.700 

12.000 

5 80270 

23300 

GRADIENT 

-.00034 

-.00018 

PAGE  471 


MINUS  ORB  TC5  <8Gm0e)  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I « 6 

OOO  ^STAB 

-1  OOO 

ELV-IB  - 

.000  ELV-OB  - 

.000 

SI -2 

OOO  53-4 

45.000 

S5- 

■6  - 20 

000  I ORB 

7 850 

ORAOIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

OCBL 

05370 

04250 

. 14580 

.02260 

00800 

.05450 

.05270 

11900 

.01920 

00720 

.05570 

, 04830 

.09150 

.01600 

.00610 

.05710 

.04040 

.06460 

01240 

.00480 

.05820 

03410 

.03950 

.00820 

.00340 

.05840 

.03090 

.02820 

00600 

.00270 

.05820 

.02670 

.01770 

00380 

.00180 

.05800 

.02300 

.00650 

00170 

00080 

. 05030 

.02190 

-.00510 

-.00020 

- 00030 

.05870 

02390 

- 01720 

- 00220 

- 00140 

.05910 

. 02760 

-.02990 

- 00420 

- 00240 

.05930 

.03100 

-.04260 

- 00610 

-.00320 

.05940 

.03250 

-.05500 

-.00820 

-.00370 

.05910 

03370 

-.07980 

- 01270 

- 00400 

.05600 

.03710 

10620 

-.01670 

-.00580 

.05650 

.03800 

-.13430 

-.02020 

-.00690 

. 05530 

.02800 

-.16380 

-,02320 

-.00780 

.00017 

-.00006 

-.01182 

00203 

-.00094 

OATE  ao  JUN  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


CAS  K1  FO  H15.1A 


REFERENCE  DATA 


SREF 

» 5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF 

- 327,8000 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 2348.0000 

IN 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

SCALE  « .0300 


RUN  NO.  489/  0 RN/L  « UOl 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

OCL 

,150 

-12.000 

5.G0620 

.37270 

.150 

-10  000 

5.80660 

.37250 

.150 

-8.000 

5.80060 

.36280 

.150 

-6.000 

5.61200 

.35020 

o 

in 

-4,000 

5,81540 

.33960 

.150 

-3.000 

5 81640 

.33680 

.150 

-2  OOO 

5.81690 

33630 

,150 

-1,000 

5.81640 

.33720 

.150 

000 

5.81490 

33820 

.150 

l.OOO 

5.81400 

33970 

.150 

2.000 

5,81400 

.33970 

.150 

3 000 

5.81400 

338B0 

.150 

4 000 

5.81300 

.33990 

.150 

6 000 

5.80860 

34630 

150 

B.OOO 

5 80470 

.35180 

.150 

10  000 

5.80220 

35390 

.150 

12  000 

5.80270 

34950 

GRADIENT 

-.00042 

00027 

RUN  NO 

428/  0 RN/L 

- l.i 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

.300 

-12.000 

5.80710 

.30740 

.300 

-10.000 

5 81010 

.30490 

300 

-8.000 

5,81490 

.29600 

.300 

-6.000 

5 eiGBO 

.28780 

.300 

-4.000 

5,82130 

.28300 

.300 

-3.000 

5,82180 

.28430 

.300 

-2.000 

5.82180 

.28560 

.300 

-l.OOO 

5.82230 

.28520 

.300 

.000 

5.82230 

.28390 

.300 

1.000 

5.82100 

.28410 

.300 

2.000 

5.82180 

.28530 

.300 

3.000 

5.82090 

.28800 

.300 

4.000 

5.81880 

.29300 

,300 

6.000 

5.01350 

.30450 

.300 

e.ooo 

5,80860 

.31150 

.300 

10,000 

5.80710 

.31240 

.300 

12,000 

5.80860 

.31030 

GRADIENT 

-.00023 

.00077 
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MINUS  ORB  TC5  AT3B.2A  (BGM103)  i 21  J\N  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAI  - 6 000  STAB  - I OOO 

ELV-IB  • .000  ELV-OB  - .000 

SI -a  000  S3-4  - 45  000 

S5-6  • 20.000  I ORB  - 7.050 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.14480 

-.01530 

.10130 

.02520 

.01010 

.14510 

- 00070 

.07690 

.02220 

. 00770 

.14640 

00550 

.04910 

.01870 

.00590 

.14660 

o 

cu 

.02440 

.01470 

00400 

.m5io 

.04070 

.00500 

.01050 

.00160 

,14420 

.04370 

-.00400 

00820 

00060 

.14370 

.04100 

-.01360 

.00600 

-.00060 

.14350 

.03850 

-.02300 

.00380 

-.00160 

.14340 

.03460 

-.03160 

.00180 

-.00280 

.14350 

.02930 

-.04050 

-.00030 

-.00410 

.14360 

.02370 

-.04970 

-.00270 

-.00540 

. 14330 

.01820 

-.05960 

-.00520 

-.00630 

.14290 

.01420 

-.07050 

-.00750 

-.00690 

.14190 

.01140 

-.09410 

- 01150 

- 00720 

.14030 

.01160 

-.11820 

- 01500 

- 00850 

.13840 

.00930 

-.14230 

-.01830 

-.01000 

.13600 

-.00320 

-.16740 

-.02200 

-.01350 

-.00020 

-.00380 

- 00931 

-.00223 

-.00112 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.07400 

-.05650 

. 12660 

.02250 

. 00970 

07630 

- 05240 

09940 

,01940 

.00730 

.07720 

-.04640 

.07290 

,01620 

00640 

,07740 

-.03670 

.04780 

.01270 

. 00560 

,07720 

-.02490 

.02530 

.00890 

.00400 

,07720 

-.02040 

♦01540 

.00880 

.00300 

.07710 

-.01790 

.00660 

.00460 

.00190 

.07700 

-.01660 

-.00190 

.0OS40 

.00070 

.07680 

-.01750 

-.01050 

.00030 

-.00050 

.07680 

-.02080 

-.01980 

-.00180 

-.00180 

.07690 

-.02500 

-.03000 

-.00380 

-.00310 

.07730 

-.03010 

-.04110 

-.00590 

-.00410 

.07780 

-.03620 

-.05270 

-.00790 

-.00470 

.07820 

-.04760 

-.07650 

-.01180 

-.00540 

.07690 

-.05340 

-.10120 

-.01530 

-.00660 

.07450 

-,05540 

-.12630 

-.01850 

-.00850 

.07270 

-.05960 

-.15250 

-.02180 

-,01050 

.00003 

-.00154 

-.00954 

-.00210 

-.00114 

DATE  ao  JUN  -75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


SREF  « 
LREF  • 
BREF  « 
SCALE  « 


- CA5 


PACE  473 


CAS  Kl  FO  HISMA 


MINUS  ORB  TC5  AT38,aA 


(BGM103)  ( 31  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


550C.OOOO  SQ.FT.  XMRP 

337.0000  IN.  YMRP 

3340.0000  IN.  2MRP 

.0300 


1330.9100  IN.  XC 
,0000  IN.  YC 
190.7500  IN,  ZC 


ALPHA 1 - 8.000 

ELV-IB  « .000 

si-a  ■ .000 

35-6  « 30.000 


STAB  - 1.000 
ELV-OB  - .000 
S3-4  ■ 45.000 
lORB  « 7 350 


RCW  NO.  ^37/  Q RN/L  « 8. BO  OFiAOlBi^T  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.SCO 

-13,000 

5.80630 

.87400 

.05810 

-.05680 

.13330 

.03190 

.00940 

.500 

-10.000 

s.eiioo 

.37550 

.05960 

-.05300 

.10890 

.01680 

.00760 

.500 

-8.000 

5.81540 

.36870 

.06090 

-.05030 

.08340 

.01560 

.00710 

,500 

-6.000 

5,81890 

.36370 

.06190 

-.04570 

.05660 

.01330 

.00610 

.500 

-4.000 

5 83060 

.36070 

.06350 

-.03700 

.03310 

.00830 

.00420 

.500 

-3  000 

5,83130 

.36090 

.06370 

-.03190 

.03380 

.00630 

.00310 

.500 

-3  000 

5,83330 

.36150 

.06380 

-.03770 

,01330 

.00400 

00310 

.500 

-1.000 

5,83380 

.36190 

.06370 

-.03490 

.00330 

.00300 

.00090 

500 

.000 

5.83330 

.36370 

.06360 

-.03490 

-.00730 

.00030 

- 00050 

.500 

1,000 

5.83080 

.36430 

.06380 

-.03900 

-.01830 

-.00160 

-.00180 

.500 

3 000 

5,81980 

.36500 

.06330 

-.03350 

-.03940 

-.00360 

-.00300 

.500 

3.000 

5,81930 

.36460 

.06350 

-.03660 

-.04080 

-.00570 

-.00410 

,500 

4.000 

5 81840 

.36560 

.06360 

-.04110 

-.05340 

-.00770 

-.00490 

500 

6.000 

5.81540 

.37170 

.06340 

-.05300 

- 07640 

-.01160 

- 00600 

.500 

8 000 

5.81100 

.37830 

.06330 

-.06100 

-.10150 

-.01530 

- 00680 

.500 

10.000 

5.80660 

.38160 

.08030 

-.06510 

-.13760 

-.01880 

- 00800 

500 

13.000 

5.80370 

.37810 

.05750 

-.06150 

- 15460 

- 03320 

-.00990 

GRADIENT 

-.00038 

. 00067 

.00013 

-.00078 

-.01066 

-.00197 

- oolia 

RUN  NO. 

420/  0 m/I 

• 3.36 

ORAOIENT 

INTERVAL 

° -6.00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DC6L 

.600 

-12.000 

5.80660 

.36190 

.05550 

^.05330 

.13800 

.05190 

.01000 

.600 

-10.000 

5.80860 

.36350 

.05630 

-.04320 

.11270 

.01050 

.00830 

.600 

-8  000 

5.81350 

.25700 

.05770 

- 04380 

.08610 

.01570 

00730 

.600 

-6.000 

5.81590 

.25150 

.05910 

-.04390 

,06010 

.01330 

,00500 

.600 

-4  000 

5.81740 

.25040 

.06010 

-.03730 

.03570 

.00620 

. 00420 

.600 

-3.000 

5.81790 

.25140 

.06040 

-.03300 

.02500 

.00600 

.00320 

o 

o 

to 

-2.000 

5.8IB40 

.25230 

.06050 

-.03960 

.01530 

.00380 

.00320 

.600 

-l.OOO 

5.81880 

.35230 

.06050 

-.03740 

,00500 

.00180 

.00100 

.600 

.000 

5.61880 

.25300 

.06040 

-.02780 

-.00620 

.00030 

-.00040 

.600 

1 .000 

5.81790 

,25350 

Q6060 

-.03170 

-.01790 

-.00150 

-.00180 

.600 

3.000 

5.81640 

.25340 

.06090 

-.03430 

-.02990 

-.00340 

- 00290 

.600 

3 000 

5.81540 

,35330 

.06110 

-.03640 

-.04190 

-.00550 

- 00380 

.600 

4.000 

5.81450 

.25460 

.06130 

-.04100 

- . 05400 

-.00770 

-.00460 

.600 

6 000 

5.61300 

.36090 

.06080 

-.05010 

- . 07870 

-.01 190 

-.00600 

.600 

8,000 

5.80710 

,36580 

.05970 

-.05430 

-.10410 

-.01560 

-.00710 

.600 

10,000 

5.80270 

.26730 

.05800 

- . 05560 

-.13070 

-.01880 

-.00820 

.600 

13.000 

5.80080 

.36590 

.05600 

-.06310 

-.15850 

-.03310 

-.00970 

GRADIENT 

-.00040 

00033 

.00015 

-.00065 

-.01 121 

-.00193 

-.00115 

DATE  20  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


CAS  Kl  FO  HIS.IA 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF 

- 327.8000 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN. 

YC 

BREF 

- 2348.0000 

IN, 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

SCALE  - 0300 


RUN  NO.  H25/  0 RN/L  - 3.61 


ACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

.700 

-12.000 

5.60320 

.25160 

.700 

-10.000 

5.00810 

.25110 

.700 

-B.OOO 

5.81350 

.24580 

.700 

-6.000 

5.81590 

.24130 

700 

-H.OOO 

5.01590 

.24010 

.700 

-3.000 

5,81540 

.24120 

700 

-2.000 

5.81450 

.24360 

700 

-1.000 

5.91450 

.24540 

.700 

.000 

5.81450 

.24520 

.700 

1.000 

5.81350 

.24300 

700 

2 000 

5 81300 

.24040 

.700 

3.000 

5.81250 

.23960 

.700 

H.OOO 

5.81200 

24120 

.700 

6.000 

5.80810 

.24720 

.700 

8.000 

5.80270 

.25070 

700 

10.000 

5.79740 

25200 

.700 

12.000 

5.79440 

25690 

GRADIENT 

-.00047 

-.00015 

PAGE  47H 


MINUS  ORB  TC5  AT38.2A  (0GMIO3)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I - 6. 

DOO  STAB 

1 000 

ELV 

'-IB  - 

000  ELV-OB  - 

.000 

St- 

2 - 

000  S3-4  » 

45.000 

S5- 

6 » 20. 

000  I ORB 

7 850 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.05590 

-.04380 

14620 

.02230 

00B40 

.05620 

-.03560 

.11900 

01870 

00750 

.05730 

-.03440 

09190 

01560 

00650 

.05870 

-.,9?720 

.06530 

.01210 

00520 

.05980 

-.04150 

.03970 

♦00790 

00380 

.06010 

-.04410 

.02780 

.00580 

.00290 

.06000 

-.04710 

01680 

.00370 

00200 

.05990 

- 04950 

.00570 

.00180 

.00060 

.06000 

-.05010 

-.00590 

.00000 

-.00040 

.06030 

-.04880 

-.01820 

-.00200 

-.00170 

.06070 

-.04620 

-.03100 

- 00590 

-.00270 

.06080 

-.04400 

-.04370 

- 00580 

- 00350 

.06080 

-.04440 

-.05600 

-.00780 

- 00410 

.06030 

-.04800 

-.08050 

-.01220 

- 00530 

.05930 

-.04990 

-.10690 

-.01610 

-.00530 

.05800 

-.05220 

-.13510 

-.01960 

- 00730 

.05680 

-.06340 

-.16370 

- 02260 

- 00810 

.00013 

- 00015 

-.01195 

- 00194 

- 00104 

DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


CAS  K1 

FO 

H15  lA 

MINUS  ORB  TC5  AT38  3 

(0GMIO4)  ( 21 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  “ 

5500  0000  SQ  FT.  XMRP  - 

1339  9100 

IN. 

XC 

ALPHA!  « 

2 000 

STAB 

LREF  •» 

327.8000  IN 

YMRP  « 

.0000 

IN 

YC 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  * 

0REF  « 

2348,0000  IN, 

2MRP  « 

190.7500 

IN. 

ZC 

Sl-2  •• 

.000 

S3-4 

SCALE  - 

.0300 

S5-6  - 

.000 

lORB  - 

RUN  NO, 

435/  0 RN/L  - 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.300 

-12  000 

1.91240 

-.17110 

.01530 

-.01320 

,12440 

.02320 

00510 

300 

-10  000 

1.91300 

-.16440 

.01720 

-.01570 

.10050 

01970 

.00460 

.300 

-8  000 

1.91500 

-.17590 

.0(830 

-.01570 

. 07750 

.01620 

00310 

300 

-6.000 

1.91770 

-.18550 

.01970 

-.01570 

,05500 

01260 

.00260 

.300 

-4.000 

1 .92000 

-.10620 

.02140 

-.01720 

03300 

00850 

.00210 

300 

-3.000 

1 92050 

-.18540 

.02200 

-.01840 

.02210 

.00640 

00160 

.300 

-2.000 

1.92040 

-.18560 

,02230 

-.01960 

.01160 

00440 

.00140 

,300 

-1.000 

1 .92000 

-.18520 

.02230 

-.02130 

.00220 

00220 

,00090 

300 

.000 

1.91980 

-.18230 

.02230 

-.02280 

-.00650 

-.00020 

.00030 

300 

1.000 

1.91930 

-.17630 

.02280 

- 02280 

-.01580 

- 00260 

- 00020 

.500 

a 000 

J 91870 

J7J40 

.02320 

- 02270 

-.02690 

- 004B0 

-.00070 

300 

3.000 

1.91780 

- 17120 

02300 

- 02320 

-.03910 

-.00690 

- 00120 

.300 

4.000 

1.91890 

-.17110 

.02240 

-.02290 

-.05120 

- 00860 

-.00150 

300 

6 000 

1.91530 

-.16910 

.02050 

-.02100 

-.07550 

-.01180 

- 00220 

.300 

8.000 

1.91310 

-.16950 

01820 

-.01980 

-.10100 

-.01500 

- 00320 

300 

10.000 

1 .90900 

17190 

.01580 

-.01810 

- 12730 

- OIBBO 

- 00400 

.300 

12.000 

1.90440 

-.17350 

.01320 

-.01250 

- 15290 

- 02210 

-.00410 

GRADIENT 

-.00041 

.00234 

.00015 

-.00075 

-.01026 

-.00219 

-.00048 

RUN  NO. 

434/  0 RN/L  - 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12  000 

1 91360 

.00060 

.02500 

-.01440 

.13300 

02290 

00530 

.500 

-10  000 

1.91630 

- 00320 

.02640 

-.01600 

10770 

.01920 

.00470 

500 

-8.D00 

1.91800 

-.00460 

.02650 

-.01890 

.08430 

.01590 

00380 

.500 

-6.000 

1.91940 

-.00450 

.03050 

-.02130 

.05090 

.01220 

.00300 

500 

-4.D00 

1.92070 

-.00430 

03170 

-.02260 

.03740 

.00830 

.00230 

.500 

-3.000 

1.92(10 

-.00450 

.03200 

- 02240 

. 02540 

.00620 

.00200 

500 

-2.000 

1 .92130 

-.00420 

.03210 

-.02170 

.01360 

,00430 

.00160 

.500 

-1.000 

1.92100 

-.00310 

03240 

- 02190 

.00350 

. 00220 

.00100 

.500 

000 

1 92090 

-.00310 

. 03260 

-.02390 

- 00590 

,00010 

00020 

.500 

1 .000 

1.92090 

-.00240 

.03290 

-.02660 

- 01650 

-.00220 

- 00040 

500 

2.000 

1.92030 

.00160 

. 03320 

-.02930 

-.02840 

-.00440 

-.00090 

500 

3.000 

1.91910 

.00730 

.03330 

-.03090 

-.04100 

-.00640 

-.00120 

500 

4.000 

1.91760 

.01 180 

.03300 

-.03020 

-.05330 

-.00810 

- 00140 

500 

6.000 

1.91460 

.01620 

.03130 

-.02720 

- 07940 

-.01 150 

-.00200 

.500 

a 000 

1 91210 

.01680 

, 02900 

- 02740 

- 10520 

- 01510 

- 00270 

.500 

10.000 

1.91020 

.01510 

. 02660 

-.02930 

130B0 

-.01910 

-.00340 

.500 

12.000 

1.90640 

,01400 

. 02490 

-.02540 

15530 

-.02300 

-.00390 

GRADIENT 

- 00034 

.00187 

00C20 

-.00126 

- 01114 

-.00209 

-.00051 

475 
75  J 


2 OOD 

3 000 

.000 

4.000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


CAS  K\  FO  HIS.IA 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 5500.0000  SQ  FT  XMRP  • 1339  9100  !N.  XC 

LREF  - 327.8000  IN.  YMRP  ■ .0000  IN.  YC 

BREF  « 2340.0000  IN,  ZMRP  ■ 190.7500  IN.  ZC 

SCALE  ••  0300 

RUN  NO.  433/  0 RN/L  - 3.87 


MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

.600 

-12  000 

1.90970 

.08330 

.600 

-10.000 

1 91060 

.08570 

600 

-8.000 

1 91280 

.08370 

.600 

-6  000 

1.91440 

02390 

.600 

-4.000 

1.91480 

.02800 

.600 

-3.000 

1.91400 

.03060 

.600 

-8.000 

1.91490 

.03240 

.600 

-l.OOO 

1.91540 

.03310 

.600 

000 

1.91530 

.03270 

.600 

t OOG 

1.91390 

.03170 

.600 

2 000 

1.91280 

.03210 

.600 

3.000 

1 91210 

,03370 

.600 

4 000 

1.91130 

.03560 

.600 

6.000 

1 90910 

.03900 

.600 

8.000 

1.90670 

.04150 

.600 

10  000 

1 90410 

.04210 

600 

12.000 

1 90100 

.04070 

GRADIENT 

-.00046 

.00063 

RUN  NO.  432/  0 RN/L  - 3.57 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

.700 

-12.000 

1.90170 

.04210 

.700 

-10.000 

1.90800 

.03880 

700 

-8.000 

1.90230 

.02860 

.700 

-6.000 

1.90380 

.04490 

.700 

-4.000 

1,90610 

OBBIO 

.700 

-3.000 

1.90710 

. r0380 

.700 

-2.000 

1.90750 

.10330 

.700 

-1.000 

1 90710 

. 09980 

.700 

.000 

1.90660 

.10200 

.700 

l.OOO 

1.90610 

.10300 

,700 

2.000 

1 .90530 

.10250 

.700 

3.000 

1.90380 

.10310 

700 

4 000 

1.90170 

10510 

.700 

6.000 

1.89770 

.11060 

.700 

8.000 

1.69800 

.11350 

.700 

10.000 

I.B9510 

.11350 

.700 

12.000 

1,08980 

.11450 

GRADIENT 

-.00055 

00116 

PAGE  476 


MINUS  ORB  TC5  AT38.3  <B0M104)  ( 21  JAN  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


AUPHAI  « 

2.000 

STAB 

-2  000 

EUV-IB  - 

.000 

ELV-OB  ■ 

3.000 

si-a  ■ 

.000 

S3-4  * 

.000 

S5-6 

000 

I ORB 

4 000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.02700 

-.01080 

.13730 

02310 

.00550 

.02820 

-.01240 

.11190 

.01930 

.00490 

.03050 

-.01590 

.08750 

.01600 

.00400 

.03260 

-.01860 

.06320 

.01230 

.00320 

.03390 

-.81950 

.03910 

.00820 

.00250 

.03400 

-.01950 

.02890 

.00610 

.00220 

.03390 

-.01940 

.01510 

00410 

.00160 

.03390 

-.01960 

.00400 

.00210 

.00120 

,03410 

-.01990 

-.00630 

.00010 

.00040 

.03450 

-.02150 

-.01730 

-.00200 

-.00030 

.03470 

-.02480 

-.02960 

-.00410 

- 00070 

.03470 

-.02760 

-.04260 

-.00610 

-.00100 

.03440 

- 02900 

-.05590 

-.00780 

-.00140 

03300 

-.02990 

-.08220 

- 01120 

- 00220 

.03080 

-.03050 

-.10740 

- 01510 

-.00290 

.02850 

-.02970 

-.13250 

-.01930 

-.00350 

.02700 

-.02410 

-.16000 

- 02280 

- 00440 

.00010 

-.00125 

-.01165 

-.00202 

- 00053 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

. 02700 

-.00460 

.14310 

.02320 

.00600 

.02740 

-.01240 

.11710 

01930 

00540 

.02860 

-.01580 

.09330 

01550 

00440 

,03160 

-.01770 

. 06860 

,81170 

.00350 

.03610 

-.01840 

.04280 

,00780 

.00280 

.03730 

-.01770 

.02940 

.00590 

.00250 

.03720 

-.01580 

.01630 

.00400 

.00200 

.03650 

-.01300 

.00480 

.00210 

.00140 

.03660 

-.01140 

-.00560 

.00000 

.00060 

.03710 

-.01470 

-.01740 

-.00190 

-.00020 

.03760 

-.01990 

-.03100 

-.00370 

-.00070 

.03780 

-.02370 

-.04550 

-.00540 

-.00100 

.03740 

- 02690 

-.05970 

-.00710 

- 00140 

.03560 

-.03310 

-.08640 

-.01060 

-.00230 

. 03370 

-.03660 

-.11180 

-.01460 

-.00330 

.03230 

- 03540 

-.13740 

-.01890 

-.00410 

.03140 

-.02700 

-.16580 

-.02280 

-.00450 

.00013 

-.00103 

-.01252 

- 00188 

-.00057 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  »*77 


CAS  Kl  rO  HiS.fA 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339  9100 

IN.  XC 

LREF  « 

387.BOOO 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

2348  0000 

IN. 

ZMRP  “ 

190.750G 

IN,  ZC 

SCALE  * 

.0300 

RUN  NO,  ^40/  0 RN/L  - KOO 


MACH 

SETA 

ALPHAW 

DCL 

.150 

-12.000 

5.81450 

46580 

150 

-10.000 

5 81790 

.46700 

150 

-Q.OOO 

5 81BB0 

46200 

.150 

-6  000 

5 61930 

45750 

.150 

-4  000 

5 81880 

.45680 

ISO 

-3.000 

5.01790 

.45010 

.150 

-8,000 

5 81640 

.46040 

150 

-1  000 

5.81540 

46300 

.150 

.000 

5.81450 

.46420 

.150 

1 000 

5.81450 

.46290 

.150 

2 000 

5 81450 

.46040 

.150 

3.000 

5.61400 

.45750 

.150 

4 000 

5.81400 

.45500 

150 

6.000 

5 81250 

45300 

150 

0.000 

5 81010 

.45460 

.150 

10.000 

5.80760 

,45570 

.150 

12.000 

5.80710 

44950 

GRADIENT 

-.00059 

- 00015 

RUN  NO.  439/0  RM/L  - 1.91 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

.300 

-12  000 

5.79830 

.44360 

300 

-10  000 

5.79930 

44380 

,300 

-B.OOO 

5.80270 

.43940 

.300 

-6.000 

5 80470 

.43850 

300 

-4.000 

5.80370 

44370 

.300 

-3.000 

5,80320 

,44790 

.300 

-8.000 

5,80220 

45200 

,300 

-1,000 

5.80180 

.45400 

.300 

,000 

5 80180 

.45400 

.300 

l.OOO 

5.80130 

45300 

.300 

2.000 

5.80080 

.45230 

.300 

3.000 

5 80080 

45250 

.300 

4.000 

5 79930 

45360 

.300 

6.000 

5.79640 

.45590 

.300 

8.000 

5.79490 

.45610 

.300 

10.000 

5,79490 

.45390 

.300 

12  000 

5.79350 

,45150 

GRADIENT 

- 00047 

.00086 

Nmus  ORB  TC5  AT38,3  iBGNJOS)  I 2J  JAN 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I - 

6,000  STAB 

ELV-I0  « 

.000  ELV-OB 

SI-2 

.000  S3-4 

S5 

-6 

000  lORB 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.03830 

-.11040 

11130 

02630 

01650 

04020 

-.10400 

.06420 

02270 

0139D 

041QO 

-.09450 

.05620 

01900 

,01070 

. 04250 

-.00740 

03200 

.01500 

00730 

.04240 

-.08700 

01290 

.01090 

.00410 

♦04200 

-.09140 

.00300 

.00840 

00270 

.04150 

-.09970 

-.00570 

00590 

.00150 

04130 

- 10610 

-.01460 

00320 

00030 

.04150 

-.11000 

-.02290 

.00050 

- OOllO 

.04150 

-.10870 

-.03220 

-.00200 

- 00250 

.04140 

-.10650 

- 04290 

- 00440 

-.00400 

.04100 

-.10570 

-.05400 

-.00670 

- 00530 

.04030 

-.10390 

- 06720 

- 00880 

- 00660 

03B50 

-.09780 

-.09240 

- 01250 

- 00900 

.03630 

-.09360 

- 11760 

- 01570 

- 01150 

.03400 

-.09260 

-.14340 

-.01890 

- 01390 

.03180 

-.09510 

- 17170 

- 02310 

-.01630 

' 00019 

-.00215 

-.00980 

-.00249 

- 00134 

GRADIENT 

INTERVAL 

o -5.00/ 

5.00 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

04100 

-.09310 

.12610 

02400 

01520 

04300 

-.09060 

10040 

02050 

01300 

,04350 

-.08830 

.07510 

01710 

.01060 

.04400 

-.08690 

.05020 

.01380 

.00810 

.04490 

-.09350 

.02640 

.01010 

.00540 

♦04530 

-.09700 

.01530 

OOBOO 

00420 

♦04540 

-.10060 

00570 

00550 

00290 

. 04540 

-.10360 

-.00230 

.00260 

.00160 

.04550 

-.10530 

-.00950 

- 00010 

00020 

.04550 

-.10490 

- 01800 

- 00290 

- 00110 

04570 

-.10320 

-.02850 

- 00530 

-.00250 

04570 

-.10140 

-.04030 

- 00740 

-.00370 

04550 

-.09930 

- 05270 

-.00920 

- 00490 

. 04460 

- , 09650 

-.07830 

-.01270 

- 00750 

.04360 

-.09750 

-.10430 

- 01620 

- D0990 

,04190 

-.09830 

-.13060 

-.01980 

-.01220 

.03900 

-.08960 

-.16820 

-.02360 

-.01410 

00007 

- 00071 

- 00945 

- 00251 

- 00131 

75  ) 


•8,000 

3.000 

.000 

4.000 


DATG  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  *470 


CAS  K1  FO  H15,1A 


MINUS  ORB  TC5  AT3B.3 


[0GMIO5)  ( ai  JaN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF 

337.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

BREF 

m 

a3H8  0000 

IN. 

ZHRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE 

m 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHAl 

m 

6 000 

STAB  « 

-a  000 

elv-ib 

m 

000 

ELV-OB  - 

3.000 

S!~a 

■ 

.000 

S3-H  - 

.000 

S5-6 

• 

.000 

lORB  - 

H QOO 

RUN  NO. 

438/  0 RN/L 

« a. 89 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.30 

MACH 

BETA 

ALPHAS 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DC6L 

.500 

-la.ooo 

5.79390 

.43860 

.04190 

-*08980 

.13560 

.02380 

.01500 

.500 

-10.000 

5.79490 

.43960 

.04290 

-.09760 

.10620 

.02010 

.01290 

.600 

-8.000 

5.79740 

.43770 

.04380 

-.08440 

.08230 

.01880 

,01060 

500 

-6.000 

5.79080 

.43810 

.04480 

-.06630 

.05660 

.01340 

00020 

,500 

-^.000 

5.79880 

.44170 

,04590 

-*09480 

.03170 

.00980 

.00560 

.500 

-3.000 

5.79790 

.44510 

.04640 

-.09830 

.02050 

.00760 

,00440 

,500 

-a.ooo 

5,79640 

.44900 

.04650 

-.10030 

.01080 

.00510 

.00320 

.500 

-l.OOO 

5.79540 

.45310 

.04660 

-.10070 

.00220 

.00240 

.00170 

.600 

.000 

5.79490 

♦45340 

.04680 

-.10090 

-.00630 

-.00020 

.00010 

.500 

1 000 

5.79490 

.45300 

.04700 

-.10120 

-.01610 

-.00280 

-.00140 

.500 

a.ooo 

5,79440 

.45160 

.04730 

-.10110 

-.02730 

-.00520 

-.00270 

.500 

3 000 

5.79350 

.45000 

.04740 

-.09960 

-.03940 

-.00730 

- 00390 

.500 

H.OOO 

5.79250 

.44870 

.04710 

-.09710 

-.05200 

-.00920 

-.00500 

<500 

6.000 

5.78960 

.44750 

.04600 

-.09450 

-.07800 

-.01280 

-,00750 

,500 

8.000 

5.70910 

.44790 

.04470 

-.09840 

-.10480 

-.01640 

-.00980 

.500 

10.000 

5.78960 

.44690 

.04330 

-.10280 

-.13200 

-.02010 

-.01200 

.500 

la.ooo 

5.78760 

.43950 

.04110 

-.09190 

- 15990 

-.02410 

-.01400 

GRADIENT 

-.00071 

.3008! 

.00018 

-.00029 

-.01015 

-.00244 

-.00137 

RUN  NO. 

437/  0 RN/L 

- 3.S5 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

CCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

,600 

-12  000 

5.78520 

.43530 

.04190 

-.08170 

.13990 

.02390 

.01590 

.600 

-10.000 

6.78470 

44100 

.04240 

-.08030 

.11220 

.02010 

.01370 

.600 

-8  000 

5,78860 

.43960 

♦04360 

-.07760 

.08590 

.01680 

01140 

.600 

-6.000 

5.79000 

.43960 

.04500 

-.08040 

.05970 

.01340 

.00880 

.600 

-4.000 

5.78910 

.44420 

.04620 

-.08910 

.03430 

00970 

.00610 

.600 

-3  000 

5.78760 

.44790 

.04660 

-.09300 

02260 

.00750 

,00470 

.eBo 

-2,000 

5.78660 

45t50 

.04680 

-.09480 

.01220 

00500 

00340 

.600 

-1,000 

5.78660 

♦45350 

.04690 

-,09500 

.00330 

.00240 

.00180 

.600 

.000 

5.78760 

45350 

.04710 

-.09730 

-.00530 

-.00020 

000 JO 

.600 

l.OOO 

5,78760 

,45220 

.04730 

-.09860 

-,01560 

-.00270 

- 00160 

.600 

2.000 

5.78610 

.45100 

.04750 

-.09900 

-.02780 

-.00500 

-.00310 

.600 

3 000 

5.78420 

.45000 

.04760 

-.09780 

-.04100 

-.00710 

-.00420 

.600 

4 000 

5.7B320 

. 44930 

.04750 

-.09520 

-.  05430 

-.00920 

**  -.00540 

.600 

6.000 

5.73220 

.44930 

.04660 

-.09180 

- 08040 

-.01310 

- 00780 

.600 

8.000 

5.73170 

.45060 

,04510 

-.09450 

-.10720 

-.01680 

- 01030 

.600 

10.000 

5.73080 

,44940 

.04340 

-.09900 

-.13520 

-.02040 

-.01280 

.500 

12.000 

5.77780 

.43910 

.04190 

-.09170 

-.16490 

-.02410 

- 01480 

GRADIENT 

- 00056 

.00041 

.00017 

-.00083 

-.01073 

-.00241 

- 00148 

DATE  eO 


SR£F  " 
LREF  « 
BREF  ■ 
SCALE  • 


JUN  7S 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE 

479 

CA5  KJ 

FO  H15.1A 

MINUS 

ORB  TC5 

AT38,3 

(BGM105)  ( 

21  JAN 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

parametric  data 

5500.0000  SQ.FT, 

XMRP 

I33S.SIOO 

IN.  XC 

ALPHA  I - 

6.000  STAB 

• -2  000 

327.6000  1N« 

YMRP  " 

.0000 

IN.  YC 

ELV 

'-IB  « 

.000  ELV-08 

m 

3.000 

23H8.0000  IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

SI- 

2 

.000  S3-4 

n 

.000 

0300 

S5- 

>6  •• 

000  IQRB 

4.000 

RUN  NO.  426/  0 RN/t  » 3.53 

ORADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

,700 

-12.000 

5 77830 

.44470 

.04300 

-.07340 

.14900 

.02390 

01740 

.700 

-10.000 

5.77730 

.45770 

.04380 

-.07730 

.12100 

.01990 

01500 

700 

-B.OOO 

5.77730 

.44360 

, 04280 

-.07400 

.09350 

.01650 

01240 

‘ .700 

-6  000 

5 77730 

.44670 

.04400 

-.07270 

.0661 0 

.01290 

00960 

.700 

-H.OOO 

5.77G90 

,46190 

04810 

-.07680 

.03950 

.00890 

. 00660 

.700 

-3.000 

5.77730 

.45310 

.04710 

-.07940 

.02670 

. 00670 

00520 

,700 

-2.000 

5 77780 

.42690 

.04320 

-.08110 

.01490 

.00440 

00370 

700 

-1.000 

5.77830 

.40070 

.03940 

-.08260 

.00440 

.00220 

00200 

.700 

.000 

5.77880 

.38160 

.03730 

-.08580 

-.00560 

-.00010 

00000 

.700 

1 000 

S. 77830 

.38180 

.03810 

-.09040 

-.01700 

-.00230 

- 00180 

.700 

2.000 

5.77730 

.36470 

.03910 

-.09340 

-.03020 

-.00450 

- 00340 

.700 

3.000 

5.77640 

.37500 

03810 

- 09330 

-.04440 

- 00670 

-.00470 

.700 

H 000 

5.77590 

.37210 

.03730 

-.09250 

-.05810 

-.00870 

- 00600 

.700 

6.000 

5.77490 

.38840 

.03810 

-.09280 

- 08460 

- 01270 

- 00880 

700 

8 000 

5 77340 

.40530 

03900 

-.09570 

-.11240 

-.01660 

- 01150 

.700 

10.000 

5 77100 

.41050 

.03880 

-.09790 

-.14200 

-.02040 

- 01400 

.700 

12.000 

5.76900 

.39320 

.03610 

-.09090 

-.17250 

- 02420 

-.01590 

GRADIENT 

- 00013 

-.01 157 

-.00133 

- 00228 

-.01192 

- 00822 

- 00163 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


- CAS 


PAGE  400 


CAS  KI  FO  H15»1A 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339  9100 

IN 

XC 

LREF  - 

327,8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  « 
SCALE 

2340.0000 

.0300 

IN 

ZMRP  " 

190.7500 

IN. 

2C 

RUN  NO.  444/  0 RN/U  - I 90 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

.300 

-12.000 

7.74950 

.57270 

.300 

-10.000 

7.74850 

.57200 

.300 

-0.000 

7.75000 

.57230 

300 

-e.ooo 

7.75100 

.57220 

300 

-4  000 

7.75050 

.57350 

.300 

-3.000 

7.74050 

.57660 

300 

-2.000 

7 74BB0 

.58110 

.300 

-1.000 

7.74460 

.5B450 

.300 

.000 

7 74410 

.56460 

.300 

1 000 

7.74510 

.58220 

.300 

2.000 

7 74610 

.57980 

.300 

3.000 

7 74710 

.57890 

300 

4 000 

7.74660 

.57900 

300 

6 000 

7.74460 

.58000 

300 

8.000 

7.74320 

.58030 

.300 

10.000 

7.74320 

.57760 

.300 

12  000 

7.74560 

.57010 

GRADIENT 

-.00034 

.00040 

RUN  NO.  443/  0 RN/L  - 2 87 


MINUS  ORB  TC5  AT30.3  (BOM  106)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

m 

0.000 

STAB 

m 

-2 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3 

000 

Sl-2 

w 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

■ 

.000 

10R8 

M 

4 

000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5,00/ 

5 00 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

OCSL 

.05210 

-.12300 

.13160 

08410 

.02000 

.05240 

-.11990 

.10270 

02050 

01720 

.05230 

-.11770 

.07820 

.01690 

.01430 

.05250 

- 11710 

,05440 

01330 

.on  10 

.05330 

-.1,1880 

.03060 

.00960 

.00730 

.05360 

- iao5o 

.01960 

.00750 

.005H0 

. 05380 

12300 

.01000 

00510 

00360 

.05370 

- 12600 

00220 

.00240 

00170 

.05370 

12840 

-.00500 

- 00040 

-.00040 

.05370 

-.12830 

-.01390 

-.00300 

- 00240 

.05380 

-.12740 

-.02500 

-.00540 

- 00430 

.05400 

-. 12660 

-.03740 

-.00750 

-.00600 

.05420 

- 12480 

-.04970 

-.00940 

-,00760 

.05400 

-.12170 

-.07420 

- 01310 

-.01090 

.05320 

12280 

-.10070 

- 01640 

-.01420 

.05170 

-.12450 

-.12850 

-.02000 

-.01720 

,05010 

- 11600 

-.15590 

- 02410 

-.01930 

.00008 

-.00089 

-.00965 

-.00246 

-.00189 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12.000 

7.74320 

.58580 

.05650 

-.11740 

. 13720 

.02410 

02060 

.500 

-10,000 

7,74220 

.58900 

.05600 

-.11510 

. 10840 

02050 

.01790 

.500 

-a  000 

7 74320 

.58950 

.05640 

- 11520 

.08330 

01680 

01500 

.500 

-6  000 

7.74410 

.59040 

.05700 

-.11650 

.05830 

.01320 

.01160 

.500 

-4  000 

7.74370 

.59340 

.05740 

-.11910 

.03300 

.00950 

.00780 

500 

-3  000 

7 74220 

.59630 

.05740 

-.12100 

.02120 

.00750 

.00590 

.500 

-2,000 

7,74020 

,60000 

.05740 

-.12360 

.01100 

0051 6 

00400 

.500 

-1.000 

7.73930 

60290 

.05750 

-.  12680 

.00250 

.00250 

.00190 

.500 

.000 

7.73930 

.60420 

.05770 

-.12900 

-.00560 

-.00010 

-.00030 

.500 

t.OQO 

7.73970 

.60350 

. 05790 

-.12830 

-.01510 

- 00270 

-.00240 

.500 

2.000 

7.73930 

60160 

.05830 

-.12690 

-.02620 

-.00520 

- 00440 

.500 

3.000 

7,73830 

.59990 

.05860 

-.12590 

-.03810 

- 00750 

- 00620 

,500 

4.000 

7,73730 

.59870 

.05860 

-.12480 

-.05050 

-.00960 

-.00790 

500 

6.000 

7 73580 

.59820 

.05810 

- 12320 

-.07630 

- 01350 

-.01120 

.500 

8.000 

7 73390 

.59810 

♦05750 

-.12490 

-.10370 

-.01700 

- 01430 

.500 

10.000 

7.73240 

,59580 

.05690 

12770 

-.13210 

-.02060 

- 01730 

.500 

12.000 

7.73240 

.58730 

.05610 

-.12610 

-. 16080 

-.02450 

-.02010 

GRADIENT 

- 00064 

.00060 

.00016 

- 00076 

-.01006 

- 00245 

-,00200 

OATC  20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  OATA  - CAS 

PAGE 

CA5  Kl  FO 

H15.1A 

MINUS 

ORB  TC5  AT3B.3 

(BOM 106)  ( 21  JAN 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9100  IN. 

XC 

ALPHA 1 - 

8 000  STAB 

LREF  - 

327.SOOO  IN 

YMRP  * 

0000  IN 

YC 

ELV-18  - 

000  ELV-OB  - 

BREF  • 

2348.0000  IN. 

2MRP  - 

190.7500  IN. 

ZC 

SI- 

-2  •» 

. 000  S3-,4  « 

SCALE  - 

.0300 

S5- 

-6 

.000  lORB'  ^ 

RUN  NO. 

442/  0 RN/L 

» 3.24 

ORAOIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

600 

-12  000 

7 73100 

.69010 

.06990 

-.11210 

141B0 

.02430 

02130 

.600 

•*10  000 

7 73340 

.59590 

.05970 

-.11260 

11410 

.02060 

01870 

600 

-8.000 

7.73490 

.59920 

.06000 

-.10930 

,08790 

.01680 

.01530 

600 

-6,000 

7.73630 

59970 

.06050 

10730 

.06170 

.01320 

.01160 

.600 

-4.000 

7.73680 

60050 

.06110 

-.10930 

.03620 

00940 

.00770 

600 

-3.000 

7.73630 

60230 

.06130 

-.meo 

.02440 

00720 

.C0570 

600 

-2  000 

7.73490 

.60520 

06160 

- 11450 

.01400 

00470 

00380 

600 

-1 .000 

7.73390 

.60730 

.06190 

-.11610 

.00470 

00220 

00170 

.600 

.000 

7.73490 

.60770 

.06210 

-.11730 

-.00430 

-.00020 

-.00040 

.600 

1 .000 

7.73630 

.60680 

.06230 

1 1800 

-.01460 

-.00270 

- C0240 

600 

2.000 

7.73590 

.60580 

.06250 

-.11650 

-.02630 

-.00520 

- 00420 

.600 

3.000 

7.73390 

.60590 

.06270 

-.11850 

-.03880 

-.00760 

-.00600 

.600 

4.00C 

7 73190 

.60560 

.06260 

- 11700 

- 05170 

-.00970 

- 00780 

.600 

6 000 

7.73000 

.60770 

.06190 

-.1 1490 

- 07830 

-.01360 

- 01130 

.600 

8.000 

7.72850 

.60890 

.06090 

-.12020 

- 10620 

-.01720 

- 01480 

.600 

10.000 

7.72750 

.60300 

.06010 

-.12790 

-.13510 

-.02080 

- 01810 

.600 

12.000 

7.72560 

59520 

.05970 

-. 12250 

-.16390 

-.02440 

- 02060 

GRADIENT 

-.00038 

.00060 

.00021 

-.00102 

-.01068 

-.00242 

-.00195 

RUN  NO. 

441/0  RN/L 

- 3.54 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

7.72360 

59330 

.06590 

-.10800 

.14990 

.02370 

02110 

.700 

-ro.ooo 

7.72270  1 

.60440 

.06590 

10800 

.12030 

.02020 

.01810 

.700 

-9.000 

7.72510 

.60740 

.06690 

lOOlO 

.09260 

.01700 

.01480 

700 

-6.000 

7.72710 

.60320 

.06820 

-.09560 

.06560 

.01350 

.01130 

.700 

-4.000 

7.72750 

.60390 

.06940 

-.09770 

.03930 

.00930 

.00760 

700 

-3.000 

7.72800 

.61040 

. 06SSO 

-.09920 

02700 

. 00690 

00590 

.700 

-2.000 

7.72900 

.61270 

.06960 

-.09960 

,01560 

.00440 

.00420 

.700 

-1.000 

7.72950 

.61510 

.06980 

- 09950 

.00540 

00220 

. 00230 

700 

.000 

7.72900 

.61670 

.07030 

- 10050 

-.00450 

00000 

.00030 

700 

i .000 

7.72850 

.61610 

.07060 

-.10400 

-.01530 

-.00240 

-.00160 

700 

. 2.000 

7.72660 

.61470 

.07070 

-.10700 

-.08760 

- 00480 

-.00330 

700 

3.000 

7.72560 

.61370 

.07070 

-.10740 

-.04090 

-.00710 

- 00490 

.700 

4.000 

7.72610 

.61310 

.07060 

- 10800 

-.05400 

- 00940 

- 00660 

.700 

6.000 

7.72510 

.61300 

.07010 

-.11230 

-.08030 

-.01370 

- 01020 

700 

8 000 

7.71870 

.61320 

.06690 

- 11680 

-.  10910 

-.01730 

- 01330 

700 

10.000 

7.72310 

61020 

.06760 

1 1930 

14020 

-.02050 

- 01610 

700 

12.000 

7.77340 

59850 

.06700 

-.11710 

17100 

- 02400 

-.01830 

GRADIENT 

- 00031 

.00053 

.00019 

-.00142 

- 01140 

-.00233 

- ooieo 

481 
75  ) 


■2  COO 
3-000 
000 
4,000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE 


CAS  Kl  FO 


V9,l  MINUS  ORB  TC5  AT38.3 


<EGM107J  { 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

■ 

.000 

RUD-U  - 

.000 

LREF 

m 

327.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-L 

M 

*000 

Sl-2  - 

000 

8REF 

m 

2340.0000 

IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

S3-4 

m 

.000 

S5-B  • 

.000 

SCALE 

u 

0300 

I ORB 

M 

4.000 

RUN  NO.  ^^9/  0 RN/L 


.99  GRADIENT  INTERVAL  - -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.150 

-2.000 

-.05350 

-.17370 

.05200 

-.05400 

-.01420 

.00030 

00000 

.150 

-1.000 

-.05330 

-.09900 

.04480 

-.04420 

-.01020 

-.00010 

/S- 

o 

0 
o 

1 

.150 

.000 

-.05540 

-.01730 

.03950 

-.04630 

-.01090 

.00000 

-.00020 

150 

1 000 

-.05680 

.06120 

.03710 

-.04670 

-.01190 

.00000 

-.00040 

.150 

2.000 

-.06050 

.13580 

.03560 

-.04640 

-.01230 

-.00020 

-.00070 

. 150 

3.000 

-.05570 

.20700 

.03440 

-.04530 

-.01200 

-.00030 

-.00090 

.150 

4 000 

- 04950 

.27660 

.03370 

-.04330 

-.01270 

-.00010 

-.00110 

.150 

5.000 

-.05010 

,34590 

.03390 

-.03990 

-.01280 

.00030 

-.00110 

.150 

6.000 

-.05340 

.41550 

.03460 

-.03560 

-.01280 

.00050 

-.00110 

.150 

7.000 

-.05320 

.48590 

.03600 

-.03190 

-.01500 

.00070 

-.00120 

.150 

8 000 

-.05220 

.55550 

.03680 

-.02920 

-.01610 

.00080 

- COlOO 

.150 

9.000 

-.05390 

62100 

.04330 

-.02510 

-.01610 

00080 

- C0090 

.150 

10  000 

-.05710 

.68150 

.05190 

- 01850 

-.01570 

00100 

-.00070 

.150 

11.000 

-.06010 

.73950 

.06660 

-.01340 

-.01570 

.00120 

-.00050 

.150 

12.000 

-.06090 

.79590 

.08530 

-.01250 

-.01540 

.00160 

- 00050 

GRADIENT 

,00045 

.07460 

-.00244 

.00127 

- 00008 

-.00001 

- 00018 

RUN  NO. 

448/  0 RN/L 

- 1.B9 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-2  000 

-.05270 

-.18960 

.05190 

-.06080 

-.00920 

.00070 

.00070 

300 

-1  000 

- 05110 

-.10270 

. 04460 

-.05670 

-.00780 

.00050 

00070 

.300 

.000 

-.05230 

- 01910 

.04070 

-.05340 

-.00680 

.00030 

.00070 

.300 

1.000 

-.05290 

.05640 

.03900 

-.05030 

-.00630 

.00020 

.00060 

.300 

2.000 

-.04940 

.13080 

.03840 

-.04710 

-.00700 

.00030 

.00050 

,300 

3.000 

-.04720 

.20500 

.03820 

-.04400 

-.00010 

,00050 

.00040 

.300 

4,000 

-.04750 

,27830 

.03060 

-.04180 

- 00880 

.00060 

.00040 

.300 

5 000 

-.05120 

36140 

.04030 

-.04010 

- 00910 

.00050 

.00020 

.300 

6 000 

-.05390 

.42490 

.04260 

-.03730 

-.00780 

.00060 

.00010 

.300 

7 000 

-.05100 

.49690 

,04560 

-.03200 

-.00670 

.00080 

.00010 

.300 

8.000 

-.05230 

.56560 

.05180 

-.02590 

-.00980 

.00120 

-.00070 

.300 

9.000 

-.05910 

.62870 

.05920 

-.02060 

-.01390 

.00150 

-.00110 

300 

10.000 

- 06000 

.68650 

.06800 

-.01380 

-.01340 

.00170 

-.00040 

.300 

11.000 

-.05190 

.74130 

.08130 

-.00460 

-.00920 

.00160 

.00090 

.300 

12  000 

-.05000 

.79570 

.10170 

.00340 

-.00920 

.00190 

00120 

GRADIENT 

.00056 

.07665 

-.00143 

.00299 

-.00011 

-.00000 

-.00007 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  483 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


- CAS 


CA5  K1 

FO 

V9.1  MINUS 

OR0  TC5  AT30.3 

(BGM107)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500*0000  SQ  FT 

XMRP  « 1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

000 

RUO-U 

,000 

327,0000  IN 

YMRP  » ,0000 

IN.  YC 

RUD-L  - 

ooc 

Sl-2 

•• 

000 

2340*0000  IN, 

ZMRP  - 190,7500 

IN.  ZC 

S3-4 

.ooc 

S5-6 

* 

000 

.0300 

I ORB  - 

4.000 

RUN  NO,  M47/  3 RN/U  - 

a *66  GRADIENT 

INTERVAL  o -8,00/  3*00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

oco 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DC5L 

500 

-2.000 

-.05080 

-.20360 

.05350 

-.07420 

-.00700 

.00110 

.00090 

,500 

-1,000 

-.04000 

-,U410 

.04610 

-.07490 

-.00710 

.00090 

.00070 

.500 

o 

o 

o 

-.04000 

-.02870 

.04160 

-.07290 

-.00700 

.00100 

.00070 

.500 

1,000 

-.05000 

.05380 

.04020 

-.06860 

-.00730 

,00120 

.00070 

,500 

2.000 

-.04580 

.13220 

.03970 

-.06310 

-.00710 

.00120 

00070 

.500 

3.000 

-.04230 

.21060 

*03980 

-.05850 

-.00700 

.00110 

,00080 

,500 

4 000 

- 04320 

.28780 

.04080 

-.05400 

-.00690 

.00090 

00070 

,500 

5 000 

-.04540 

36460 

.04290  ' 

-.04970 

-.00650 

,00080 

.00060 

,500 

6 000 

- 04510 

,44230 

,04610 

-.04630 

-.00610 

.00080 

00040 

500 

7.000 

-.04300 

.51750 

.05060 

-.04130 

-.00600 

.00090 

00020 

.500 

8 000 

-.04340 

.50670 

.05750 

-.03330 

-.00600 

.00110 

,00010 

500 

9 000 

-.04600 

.65080 

.06730 

-.02300 

-.00630 

.00120 

.00000 

,500 

10  000 

- 04810 

.71120 

.08130 

-.01580 

-.00680 

00140 

00000 

.500 

11.000 

-.04980 

.76740 

. 1 0030 

-.00960 

-.00700 

.00170 

.00000 

,500 

12  000 

-.05290 

.82010 

.12320 

-.00330 

-.00750 

,00230 

.00010 

GRADIENT 

.00100 

.08088 

-.00128 

.00387 

.00012 

-.00002 

-.00002 

RUN  NO, 

446/  0 RN/L 

• 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/ 

3,0C 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

.600 

-2,000 

-.04960 

,600 

-l.OOO 

-.04890 

.600 

,000 

-.05140 

,600 

1.000 

-.05320 

.600 

2,000 

-.05180 

.600 

3.000 

- 04920 

,600 

4.000 

-.04780 

,600 

5 000 

- 04850 

600 

6 000 

-.05130 

600 

7 000 

-.05370 

600 

S 000 

-,05080 

600 

9.000 

-.04670 

.600 

10  000 

-.04520 

600 

ll  000 

-.04460 

600 

12  000 

-.04430 

GRADIENT 

00025 

OCL 

OCO 

OCLM 

-.21790 

.05430 

-.08340 

‘.12740 

.04670 

-.08390 

-.03760 

.04220 

-.08070 

.04590 

.04020 

-.07570 

.12600 

.03960 

-.07040 

*21030 

.03990 

-.06590 

.29240 

.04110 

-.06240 

,37390 

.04360 

-.05870 

45380 

□4740 

-.05360 

.53050 

.05330 

-.04640 

.801 10 

.06310 

-.03770 

.66710 

.07680 

-.03100 

73020 

. 09400 

-.02700 

7B720 

.11470 

-.02320 

.03780 

.13860 

-.01900 

.08413 

-.00131 

.00393 

OCY 

OCLN 

DCSL 

-.00730 

.00110 

.00130 

-.00690 

.00110 

00100 

-.00690 

.001 10 

.00090 

-.00690 

.00110 

.00090 

-.00750 

.00130 

.00080 

-.00750 

,00130 

00060 

-.00700 

.00120 

.00060 

-.00660 

,001 10 

.00050 

-.00600 

,00100 

00020 

-,00540 

.00080 

000 10 

-.00540 

.00090 

00000 

- 00650 

.00140 

00030 

-,00750 

,00200 

.00090 

-.00690 

00200 

.00110 

-.00520 

.00170 

00080 

.00002 

00002 

-.00010 

DATE  eO  JUN  -75 


TABULATED  SOURCE  DATA  •*  CAB 


PACE  484 


CAB  FO  V9.1  MINUS  ORB  TCB  AT38.3  (BGMI07)  < d\  JAt^  73  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

- 

SREF  - 

SSOO.OOOO  SQ,FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

m 

,000  RUO-U  « 

.000 

LREr  « 

337.8000  JN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUDrL 

m 

.000  Sl-3  ■ 

,000 

BREF  • 

8346.0000  IN, 

ZMRP  ■ 

190,7600 

IN,  ZC 

83-4 

* 

.000  S5-6  » 

,000 

SCALE  • 

,0300 

tORB 

» 4, 

lOOO 

RUN  NO.  445/  0 RN/L  • 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/  B. 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.700 

-8.000 

-.04750 

-.33900 

.05660 

-.09360 

-.00860 

.00130 

.00140 

.700 

-l.OOO 

-.04730 

-.14450 

.04700 

-.09330 

-.00860 

.00120 

.00110 

.700 

.000 

-.04760 

-.05050 

.04330 

-.08990 

-.00800 

.00110 

00090 

.700 

1.000 

-.04740 

.03680 

.03950 

-.06550 

-.00730 

.00110 

.00090 

.700 

8.000 

-.04400 

. 13350 

.03850 

-.08330 

00750 

.00J40 

.00090 

.700 

3.000 

-.04410 

.31160 

.03890 

-.07790 

-.00730 

.00130 

00080 

.700 

4 000 

-.04470 

.39860 

.04070 

-.07350 

-.00650 

.00110 

.00060 

.700 

B.OOO 

-.04740 

.38340 

.04390 

-.06560 

-.00590 

.00110 

.00050 

.700 

e.ooo 

- . 04660 

,46490 

.04940 

-.05780 

-.00500 

00090 

.00050 

.700 

7.000 

-.04170 

,54530 

.05690 

-.05090 

-.00430 

.00080 

.00060 

.700 

8 000 

-.04030 

.61860 

.07330 

-.04660 

-.00400 

.00090 

.00090 

.700 

9.000 

-.04180 

.68300 

.09090 

-.04430 

-.00530 

.00110 

00100 

.700 

10  000 

- , 03890 

.74110 

.11080 

-.04340 

-.00480 

.00100 

,00070 

700 

11,000 

-.03390 

.79550 

.13190 

-.04200 

-.00390 

.00090 

,00040 

.700 

13.000 

-.03480 

.84370 

.15430 

-.03790 

-.00390 

00110 

00080 

GRADIENT 

*00033 

0B855 

-.00161 

.00391 

.00037 

- 00000 

-.00011 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  ^e5 


CAS  Kl  ro  H15,1A  V9.1  MINUS  ORB  TC3  AT38.3  (BGM108)  { 21  JAN  75  ) 


5REF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


RUN  NO. 

453/  0 RN/L 

- 1.90 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

♦ 300 

-2  000 

-♦05200 

-.23400 

05530 

. 10690 

-.00370 

.00030 

,00050 

300 

-I. 000 

-♦05640 

- 14690 

.04800 

06900 

- 00420 

.00060 

00030 

♦ 300 

.000 

-♦05930 

-.05860 

.04330 

.07000 

-.00410 

.00040 

.00020 

300 

1.000 

-.05860 

.02490 

.04120 

.05120 

-.00350 

.00010 

00020 

♦ 300 

2.000 

-.05960 

.10590 

,04050 

.03030 

-.00310 

- 00010 

.00020 

.300 

3.000 

-.06180 

.16680 

.04030 

.00810 

-.00380 

.00000 

. 00020 

.300 

H.OOO 

-.06100 

,86730 

.04060 

-.01560 

-.00430 

.00020 

.00010 

300 

5 OOQ 

05760 

34790 

,04250 

-.03950 

-.00420 

.00010 

- 00010 

♦ 300 

6 000 

-.05550 

.42910 

.04570 

-.06100 

-.00380 

00010 

- 00040 

300 

7.000 

-.05670 

.50850 

.04980 

-.07940 

-.00320 

.00020 

- 00070 

.300 

e 000 

-.05830 

.58140 

.05470 

-.09550 

-.00270 

.00000 

-.00090 

,300 

9.000 

-.05860 

84860 

.06060 

-.10950 

-.00330 

00020 

- 00070 

♦ 300 

10.000 

-.05840 

,71240 

.07080 

-.12180 

-.00480 

.00090 

00000 

.300 

11.000 

-.05810 

.77350 

.08760 

-.13270 

-.00550 

.00150 

.00040 

♦ 300 

12.000 

-.05770 

.63180 

.10910 

-.14870 

-.00540 

.00180 

.00000 

GRADIENT 

-.00084 

.08288 

- 00161 

-.08089 

-.00003 

-.00006 

-.00006 

RUN  NO. 

452/  0 RN/L 

- 2 86 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

♦ 500 

“2.000 

-.02630 

-.25550 

.05550 

.09950 

-.00530 

.00020 

00110 

.500 

-1  000 

-.03900 

-.16070 

.04870 

.07800 

- 00510 

.00050 

00090 

.500 

♦ POO 

-.04420 

- . 08570 

,04360 

.06050 

-.00500 

.00050 

.00060 

.500 

1. 000 

-.03890 

.02260 

.04140 

.04210 

-.00470 

00050 

.00050 

.500 

2.000 

-.05340 

.10800 

.04060 

.02250 

-.00400 

.00030 

00050 

.500 

3.000 

-.04250 

. 19350 

.04070 

.00040 

-.00390 

.00020 

.00040 

500 

^ 000 

-.04190 

27810 

.04180 

-.02300 

-.00430 

.00020 

,00040 

.500 

5.000 

-.04360 

. 36240 

.04410 

-.04630 

-.00430 

00020 

00020 

♦ 500 

6 000 

-.04720 

.44640 

.04770 

-.06770 

-.00390 

.00020 

.00000 

.500 

7.000 

-.04700 

.52750 

05280 

- 08410 

-.00340 

00020 

-,00030 

♦ 500 

e 000 

-.04610 

.60140 

, 06030 

-.09470 

-.00340 

. 0Q030 

-.00040 

.500 

9 000 

-.04670 

.66880 

.07120 

- 10310 

- 00330 

00030 

- 00060 

500 

10.000 

-.04790 

.73350 

.08610 

-.11350 

-.00290 

.00030 

-.00080 

.500 

11  000 

-.04860 

,79520 

,10550 

-.12390 

-.00310 

,00070 

- 00090 

.500 

12.000 

-.05200 

.65320 

.12330 

-.13350 

- . 00460 

.OOIBO 

-.00070 

GRADIENT 

-.00139 

.08788 

-.00166 

-.02069 

.00018 

-.00003 

-.0001  1 

REFERENCE 

Data 

5500.0000  SO. FT 

XMRP  » 

1339  9100 

IN  XC 

327  8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YC 

2348,0000  IN, 
0300 

ZMRP  “ 

190.7500 

IN.  ZC 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

.000 

STAB 

-3.200 

ELV-10  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

.000 

S5-6  “ 

,000 

1OR0 

4.000 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  486 


CAS  Kl  FO  HIS.IA  V9. i MINUS  ORB  TC5  AT38.5 


(BOM108)  ( 81  UAN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


m 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  - 

.000 

STAB 

m 

327,0000 

IN, 

YMRP  » 

.0000 

IN,  YC 

ELV-I0  - 

,000 

ELV-00 

m 

234B.OOOO 

IN.' 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

Sl-2  - 

.000 

S3-4 

w 

.0300 

S5-6 

000 

I0R8 

RUN  NO.  451/  0 RN/L  ■ 3.2! 


GRADIENT  INTERVAL  - 


-5.00/  S.OO 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2.000 

-.04880  -.26970 

.05720 

.10170 

-.00560 

.00060 

.00130 

.600 

-1.000 

-.04800  -.17340 

.04870 

.08180 

-.00540 

.00060 

.00090 

.600 

.000 

-.05080  -.07750 

.04350 

06220 

- 00560 

.00060 

00050 

.600 

1.000 

- 05250 

.01290 

.04100 

.04260 

-.00530 

00060 

00050 

.600 

2.000 

-.05080 

.10340 

.03990 

.02320 

-.00510 

00060 

.00050 

.600 

3,000 

-.05240 

. 19340 

.04010 

.00030 

-.00460 

.00050 

.00050 

,600 

4.000 

-.05320 

.28100 

.04160 

-.02320 

-.00390 

.00030 

.00050 

.600 

5.000 

-.04980 

.36740 

.04440 

- . 04480 

-.00350 

00010 

.00040 

.600 

6.000 

-.04750 

.45420 

04860 

-.06340 

-.00280 

.00000 

00000 

.600 

7.000 

-.04810 

.53770 

.05500 

-.07720 

-.00190 

- 00010 

-.00030 

.600 

8.000 

-.04470 

.61330 

.06500 

-.08590 

-.00170 

-.00010 

- 00020 

.600 

9 000 

-.04160 

.66300 

.07880 

-.09600 

-.00250 

00030 

.00000 

600 

10.000 

-.04530 

.74950 

.09650 

-.11040 

- 00330 

.00060 

00020 

.600 

11.000 

- 05010 

.80980 

.11810 

-.12450 

-.00360 

.00100 

.00010 

600 

12  000 

-.04780 

.86380 

14290 

- 13710 

- 00390 

.00160 

00020 

GRADIENT 

-.00043 

.09089 

-.00162 

-.02030 

.00030 

- 00006 

-.00010 

RUN  NO. 

450/  0 RN/L 

- 3 54 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

.700 

-2.000 

-.02490 

.700 

-1.000 

-.02010 

.700 

.000 

-.01990 

700 

1.000 

-.02550 

.700 

2 000 

-.02610 

.700 

3.000 

-.02570 

.700 

4.000 

-.02580 

.700 

5,000 

-.02470 

.700 

6.000 

- , 02480 

,700 

7.000 

-.02910 

.700 

B.OOO 

-.03500 

.700 

9.000 

-.03710 

.700 

10.000 

-.03480 

.700 

11.000 

- 03290 

.700 

12.000 

-.03220 

GRADIENT 

-.00054 

OCL 

OCD 

DCLM 

' 29390 

.05940 

. 104B0 

•,  19440 

.04960 

.08560 

-.09370 

.04330 

, 06620 

.00220 

.04020 

.04570 

.09800 

.03880 

.02410 

.19300 

.03680 

,00220 

.26560 

.04040 

-.01910 

.37540 

.04390 

-.03750 

.46370 

.04970 

-.05150 

.54830 

.05960 

-.06260 

.62400 

07420 

-.07460 

.69110 

.09240 

- 09100 

.75500 

.11270 

-.11210 

.61530 

.13440 

-.13310 

.86810 

.15790 

-.15320 

. 09573 

-.00202 

-.02062 

OCY 

DCLN 

DCSL 

-.00590 

.00020 

.00150 

-.00590 

.00030 

.00090 

-.00570 

00040 

00070 

-.00510 

00040 

00080 

-.00400 

.00050 

.00090 

-.00470 

.00060 

,00070 

-.00400 

.00040 

.00060 

-.00280 

.00010 

.00050 

-.00170 

-,00010 

.00030 

-.00160 

.00000 

00020 

- 00230 

.00030 

.00050 

-.00300 

.00060 

.00090 

-.00290 

.00060 

.00080 

-.00230 

.00040 

.000^0 

-.00180 

00030 

00060 

.00041 

.00001 

-.000)0 

75  ) 


'3.200 

3.000 

.000 

4.000 


DATE  BO  JLW  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  4B7 


SREF  - 
LREF  - 
0REF  .* 
SCALE  - 


CAS  Kl  FO  Hl3*tA  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30  3 


(BGMiOB)  ( ai  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

327. BO 00 

IN. 

YMRP  ~ 

.0000 

IN.  YC 

2348  0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN,  2C 

.0300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

2.000 

STAB 

-3.aoo 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

.000 

ELV-IB 

.000 

ELV-08 

3.000 

SI -2 

.000 

S3-4 

.000 

SS-6 

.000 

JORB 

4.000 

RUN  NO. 

457/  0 RN/L 

CD 

■ 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

“12.000 

1.9S050 

.11900 

.02790 

.01410 

.16110 

-.00250 

oloeo 

300 

-10  000 

1 92570 

11410 

03150 

.01690 

14580 

- 00020 

00890 

.300 

-8  000 

1.92060 

.11040 

.03490 

.01900 

11350 

.00140 

. 00700 

.300 

-6  000 

1.93080 

.10900 

.03770 

, 08230 

.08070 

. 00270 

.00510 

.300 

“4  000 

1 93290 

.11010 

.03970 

.02580 

.04780 

00370 

.00330 

.300 

"3.000 

1.93310 

.11170 

.04010 

.02670 

.03280 

.00360 

.00260 

300 

-2  000 

1.93270 

11330 

.04010 

.02860 

.02020 

00260 

.00200 

300 

-1.000 

1.93270 

.11450 

.04010 

.02530 

00910 

.00160 

00130 

.300 

.000 

1 93240 

.11490 

.04020 

.02360 

-.00230 

.00050 

00030 

300 

1.000 

1 93020 

.11470 

.04050 

.02280 

- 01490 

- 00070 

- 00050 

.300 

2.000 

1.92800 

♦11520 

.04060 

.02190 

-.02900 

-.00150 

-.00120 

.300 

3.000 

1 92640 

.11660 

.04030 

.02000 

-.04410 

- 00190 

-.00190 

300 

4.000 

1 92520 

.I1B30 

.03950 

.01800 

- 05970 

- OOIBO 

- 00270 

.300 

6.000 

1,92350 

♦12200 

.03710 

.01450 

-.09100 

-.00140 

- 00440 

.300 

8 000 

1.92200 

,IB670 

.03440 

.01140 

-.12340 

-.00120 

-.00580 

.300 

10  000 

1.91930 

13160 

.03130 

00890 

-.15810 

- 00060 

- 00730 

300 

12.000 

I 91520 

.13600 

02740 

.00620 

- 19760 

.00280 

- 00940 

GRADIENT 

-.00105 

.00086 

.00002 

-.00105 

-.01305 

-.00082 

-.00076 

RUN  NO. 

45B/  0 RN/L 

- 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12  000 

1.92320 

.11400 

.02960 

.00800 

19480 

-.00220 

01090 

.500 

-10.000 

1,92550 

.10680 

.03220 

.01380 

,14710 

.00090 

.00880 

.500 

-8.000 

1.92790 

10400 

.03550 

.01570 

.11610 

00160 

.00720 

.500 

-6.000 

1.93030 

.10330 

.03040 

.01860 

.06460 

.00220 

,00550 

.500 

-4  OOO 

1 93860 

10350 

.04050 

.01810 

05110 

.00330 

00360 

.500 

-3.000 

1.93290 

.10380 

.04090 

.02020 

03480 

00350 

.00280 

.500 

-2,000 

1.93200 

10440 

.04080 

.02250 

.02060 

.00290 

.00210 

.500 

-l.OOO 

1.93090 

10530 

.04050 

02260 

.00840 

00180 

.00140 

500 

OOO 

1 93040 

10560 

.04050 

02050 

-.00310 

00060 

00050 

.500 

1.000 

1.93050 

,10470 

♦04080 

.01720 

-.01590 

T. 00040 

-.00030 

.500 

2.000 

1.93120 

.10390 

.04110 

.01420 

-.03030 

-.00120 

-.00100 

.500 

3.000 

I 93160 

.10450 

.04100 

01  160 

-.04620 

- 00140 

- 00160 

.600 

4.000 

1.93090 

.10650 

.04040 

.00920 

-.06280 

-.00110 

-.00230 

.500 

6 000 

1.92720 

.11210 

.03800 

,00510 

-.09590 

- 00060 

-.00390 

.500 

8,000 

1.92370 

♦115B0 

.03500 

.00240 

- 12790 

-.00090 

-.00550 

.500 

10‘000 

1.92140 

.11690 

03130 

.00010 

-.16080 

-.00070 

-.00720 

500 

12  000 

1.92070 

.11750 

.02900 

-.00320 

- 19980 

00240 

- 00930 

GRADIENT 

-.00021 

.00021 

.00001 

-,00139 

-.01374 

-.00071 

-.00074 

DATE  20 

JUN  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE 

CAS  K1 

FO  HIS.IA  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT38.3 

tBOMlOB)  < 

21  JAN 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA 1 

2,000 

STAB 

LREF 

«• 

327  0000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

.000 

RUD-L 

BREF 

■1 

2348.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-I8 

.000 

ELV-OB 

SCALE 

m 

.0300 

Sl-2 

.000 

53-4 

m 

S5-6 

000 

I ORB 

u 

RUN  NO. 

453/  0 RN/L 

- 3.23 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12  000 

1.91720 

.10130 

.03010 

.01130 

.18610 

-.00110 

.01090 

.600 

-10.000 

1.92050 

.09880 

.03200 

.OHIO 

.14910 

00120 

,00900 

.600 

-8.000 

I .92050 

.09760 

.03520 

.OHIO 

.11770 

.00190 

..00730 

.600 

-6  000 

1.92140 

.09640 

.03820 

.01300 

.08610 

.00240 

' 00560 

.600 

-4.000 

1 .92400 

.09510 

.04010 

.01660 

.05290 

.00290 

,00380 

600 

-3.000 

1.92480 

.09490 

.04040 

.01880 

.03670 

.00290 

,00300 

.600 

-2.000 

1.92460 

09550 

.04030 

.02050 

.02180 

00230 

00230 

.600 

-1  000 

1 .92430 

.09650 

.04020 

.02130 

. 00870 

.00140 

.00150 

.600 

.000 

1.92440 

.09740 

.04030 

.02050 

-.00360 

,00050 

.00060 

.600 

1.000 

1.92410 

.09780 

.04050 

.01760 

-.01650 

-.00050 

-.00030 

.600 

2.000 

1.92320 

.09770 

.04070 

.01370 

-.03130 

-.00130 

-.00110 

600 

3.000 

1 92200 

09830 

.04060 

.01040 

-.04780 

- 00150 

-.00180 

.600 

4.000 

1.92070 

.10010 

.04000 

.00690 

-.06510 

-.00120 

- 00260 

.600 

6 000 

1.91860 

.10530 

.03770 

-.00110 

-.09910 

-.00040 

-.00440 

.600 

G 000 

1.91690 

.10900 

,03470 

-.00690 

- 13190 

-.00030 

- 00600 

.600 

10.000 

1 91540 

.10950 

.03160 

-.00780 

-.16510 

-.00040 

-.00770 

.600 

12.000 

1.91410 

.10630 

.02940 

-.00080 

-.20370 

.00200 

- 009B0 

GRADIENT 

-.00041 

.00060 

.00002 

-.00135 

-.01428 

-.00064 

- OOOBl 

RUN  NO. 

454/  0 RN/L 

- 3.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

1.91260 

.08850 

.02960 

.01130 

.19140 

-.00170 

01180 

.700 

-10.000 

1.91160 

.09090 

.03060 

.00550 

.15660 

-.00040 

.01030 

.700 

-8  000 

1.91280 

.09210 

.03370 

00770 

. 12300 

00090 

,00800 

.700 

-6.000 

1.9W80 

.dgf)3o 

.03680 

.01210 

.09090 

.5oi§o 

00590 

.700 

-4.000 

1 91650 

08810 

.03900 

.01670 

.05750 

00200 

,00430 

.700 

-3.000 

1.91700 

.08730 

.03920 

*01940 

04070 

.00180 

00360 

.700 

-2.000 

1.91710 

.08750 

.03890 

.02250 

.02450 

,00140 

00290 

.700 

-1.000 

1.91710 

.08630 

.03840 

.02490 

.00970 

.00110 

.00190 

.700 

.000 

1.91700 

088B0 

.03850 

.02470 

-.00410 

.00060 

00090 

.700 

1.000 

1.91660 

.08860 

.03890 

.01970 

-.01780 

- 00020 

.00000 

.700 

2.000 

1.91630 

.06800 

.03940 

.01370 

-.03280 

-.00110 

-.00070 

.700 

3.000 

1.91600 

.08850 

.03950 

.00940 

-.04960 

-.00150 

-.00140 

.700 

4.000 

1.91500 

.09070 

.03890 

,00430 

-.05740 

-.00120 

- 00230 

.700 

6.000 

1.91240 

.09660 

.03640 

-.00740 

-.10290 

-.00010 

- 00450 

.700 

8.000 

t 91040 

.10000 

03310 

-.01450 

-.13730 

.00050 

-.00660 

.700 

10  000 

1 90890 

.10000 

.03020 

-.01310 

- 17180 

.00090 

- 00870 

.700 

12  000 

I 90610 

09960 

.02900 

-.00060 

- 21090 

.00280 

- 01050 

GRADIENT 

-.00016 

00025 

.00003 

-.00171 

-.01521 

-.00048 

- 000B4 

^80 
75  ) 


'3.200 
000 
3 000 
.000 
4.000 


DATE 

ao 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CAB 

PAOE  >*89 

CAS  K1 

FO  HIS.IA  Ve.l  MINUS  OR0  TC3  AT30.3 

(BOMMO)  I 

at 

JAN  75  ) 

RErERENCE  1 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

BREF 

M 

6500.0000  SQ.rr 

. XMRP  » 

1339.0100 

IN.  XC 

ALPHA! 

■ 

6.000 

STAB 

B 

-3.aoo 

LREF 

m 

397,6000  IN. 

YMRP  p 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

n 

.000 

RUD-L 

B 

.000 

0REF 

■ 

8346.0000  tN. 

zmp  « 

100.7600 

IN.  ZO 

av-ie 

& 

.000 

ELV-00 

■ 

3.000 

SCALE 

.0300 

St-B 

K 

.000 

S3-4 

■ 

.000 

55-6 

.000 

!ORB 

M 

it.  000 

RUN  NO. 

461/0  RN/L 

« 1.69 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-la.ooo 

5,00070 

,48360 

.03730 

-.07560 

, 18390 

00220 

.01850 

.300 

“10  000 

e.soaao 

.41960 

.03920 

-.06890 

. 14630 

-.00010 

01600 

.300 

-0.000 

5,80330 

.41150 

.04130 

-.05930 

.11180 

.00140 

.01310 

.300 

-6  000 

5.80470 

.40850 

.04330 

-.05400 

07020 

.00260 

00990 

300 

-H.OOO 

5.00520 

.41260 

.04510 

-.05760 

.04610 

. 00330 

. 00660 

.300 

-3.000 

5.80570 

.41630 

.04560 

-.06000 

.03140 

.00310 

.00510 

.300 

-a. 000 

5.80620 

.41940 

.04590 

-.06150 

.01060 

.00230 

.00370 

.300 

-1.000 

5.80620 

.42020 

.04620 

-.06290 

00760 

.00110 

00210 

.300 

.000 

5.80570 

.41960 

.04630 

-.06400 

- 00320 

.00000 

,00030 

.300 

t .000 

5 80520 

.41960 

♦04640 

-.06320 

-.01570 

-.00090 

-.00130 

.300 

a. 000 

5.80470 

.41980 

,04640 

-.06210 

-.08990 

-.00150 

-,00200 

.300 

3.000 

5.80470 

♦41940 

.04630 

-.06140 

-.04500 

-.00170 

-.00410 

.300 

H.OOO 

5.60470 

,41850 

.04600 

-.06110 

-.06050 

-.00160 

-.00560 

.300 

6.000 

5 80370 

.41750 

.04480 

-.06360 

-.09200 

-.00130 

-.00870 

.300 

8.000 

S 80130 

.41950 

.04270 

-.07010 

- 12440 

-.00120 

- 01 160 

.300 

10.000 

5.79800 

.42220 

. 04000 

07650 

-.15850 

-.00100 

-.01430 

.300 

la.ooo 

5.79880 

.41860 

. 03730 

-.07270 

-.19640 

.00060 

-.01690 

GRADIENT 

-.00015 

.00055 

.00012 

-.00033 

-.01293 

-.00073 

-.00155 

RUN  NO. 

460/  0 RN/L 

« 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5. CO 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

0C5L 

.500 

“la.ooo 

B. 79590 

.42250 

. 03940 

-.07120 

.10930 

-.00200 

.01850 

.500 

-10.000 

5.79740 

.42200 

.04070 

-.06350 

.15000 

.00020 

.01500 

.500 

-0.000 

5.79790 

1.42020 

.04270 

-.05910 

.11690 

.00080 

.01320 

.500 

-6.000 

5.79740 

.42070 

. 04490 

-.05690 

.08340 

.00160 

.01020 

.500 

-4.000 

5.79740 

.42430 

.04680 

-.05940 

04860 

. 00320 

00690 

.500 

-3.000 

5,79740 

.42000 

.04740 

-.06120 

. 03260 

.00340 

.00530 

,500 

-a. 000 

5.79740 

.43220 

.04770 

-.06860 

.01950 

.00250 

00380 

.500 

-l.OOO 

5.79790 

.43410 

.04780 

-.06380 

.00030 

.00120 

.00220 

.500 

.000 

5.79790 

,43370 

.04790 

-.08490 

-.00290 

.00020 

.00040 

.500 

1.000 

5.79690 

.43250 

.04790 

-.06610 

-.01550 

-.00000 

-.00120 

.500 

a 000 

5.79590 

.43120 

.04790 

-.06600 

-.02990 

- 00150 

-.00270 

.500 

3.000 

5.79540 

.43020 

. 04770 

-.06620 

-.04590 

-.00180 

-.00420 

.500 

4.000 

5 79490 

.42930 

04720 

-.06520 

-.06250 

- 00150 

-.00570 

.500 

6.000 

5.79390 

. 42BS0 

. 04540 

-.06630 

-.09590 

- 00090 

-.00670 

.500 

0 000 

5.79350 

.42880 

. 04330 

-.07200 

-.12960 

-.00110 

-.01 150 

.500 

10.000 

5.79300 

.42040 

.04110 

-.07960 

16440 

-.00150 

-.01420 

.500 

la.ooo 

5.79350 

.42380 

.03880 

-.07460 

-.20310 

00050 

-.01730 

GRADIENT 

- 00033 

.00038 

. 00005 

-.00081 

-.01337 

-.00074 

-.00159 

DATE  ao  JUN  7a 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAO£  H90 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 

scale  - 


CAS 


CA3  K1  ro  H15*IAV0.J 


MINUS  ORB  TC5  AT3B*3 


(BGMUO)  ( B1  JAN  75  } 


REFERENCE  DATA 


5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

387.0000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

a3He.ooQo 

IN. 

2MRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

.0300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

m 

6.000 

STAB 

m 

-3.aoo 

RUO-U 

m 

.000 

RX-L 

m 

.000 

ELV-IB 

m 

.000 

EtV-OB 

■ 

3.000 

si-e 

m 

.000 

S3-M 

fi 

.000 

55-6 

m 

.000 

lORB 

m 

H.OOO 

RUN  NO. 

*459/  0 RN/L 

- 3.19 

ORAOIENT 

INTERVAL 

" -5. 00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-la.ooo 

5.76910 

.48680 

.03970 

-.06730 

.19330 

-.00170 

.01940 

.600 

-10.000 

5.78810 

.43050 

.04050 

-.06340 

♦15410 

.00000 

.01650 

.600 

-a. 000 

5.70760 

.43890 

.04370 

-.05620 

.11970 

.00080 

.01380 

600 

-6.000 

5,78760 

.43930 

.04580 

-.05340 

.00530 

.00180 

.01070 

.600 

-H.OOO 

5.78810 

.43360 

.04730 

-.9^680 

,05070 

.00290 

.00720 

.600 

-3.000 

5.78860 

.43670 

.04790 

-.05950 

.03460 

.00290 

00550 

.600 

-a. 000 

5.78910 

.43940 

,04000 

-.06150 

.OaOBO 

.00230 

.00390 

600 

-1.000 

5.78B60 

,44130 

,04730 

-.06330 

.00870 

.00110 

. 00320 

.600 

.000 

5.78810 

.44180 

.04800 

-.06540 

-.00270 

.00010 

.00040 

.600 

1.000 

5.78760 

.44130 

.04840 

-.06710 

-.01570 

-.00100 

- 00140 

.600 

a. 000 

5.78760 

.44010 

.04870 

-.06670 

-.03080 

-.00100 

-.00300 

,600 

3,000 

5.78760 

.43910 

.04660 

-.06450 

-.04770 

- 00180 

-.00450 

.600 

H.OOO 

5.7B660 

.43860 

.04810 

-.06340 

-.06430 

- 03160 

-.00600 

.600 

6.000 

5.78430 

.43890 

.04820 

-.06730 

-.09860 

-.00130 

-.00920 

.600 

a.  000 

5.78370 

,43970 

,04390 

-.07550 

-.13370 

-.00130 

-.01230 

.600 

10  000 

5 784a0 

.43833 

.04160 

-.08160 

-.16850 

-.00110 

- 01540 

.600 

ta.OQO 

5.783S0 

.4aS80 

.03970 

-.07430 

-.20990 

.00130 

-.01010 

GRADIENT 

-.ocoaa 

,00040 

.OQOia 

-.00093 

-.01394 

-.00070 

-.00167 

RUN  NO. 

458/  0 RN/L 

■ 3.53 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-13.000 

5.70170 

,43540 

.04020 

-.05930 

.30000 

-.00230 

.02090 

700 

-10  000 

5.77730 

,44330 

.04020 

-.05700 

.16450 

-.00170 

.01860 

,700 

-8  000 

5.77930 

.44330 

.04300 

-.05570 

.13630 

.00030 

G1510 

.700 

-6.000 

5.78130 

.44160 

.04630 

-.05430 

.08920 

.00200 

01140 

.700 

-4.000 

5.78080 

.44300 

.04830 

-.05240 

.05520 

.00240 

.00780 

.700 

-3.000 

5.77980 

,44400 

.04870 

-.05230 

.03950 

.00210 

.00610 

.700 

-e.doo 

5.77800 

.445^0 

.04860 

-,05280 

.02460 

.00140 

, 00440 

.700 

-1.000 

5.77880 

,44610 

.04830 

-.05330 

.01050 

.00070 

,00240 

*700 

.000 

5.77930 

.44730 

.04840 

-.05510 

-.00310 

.00030 

.00030 

.700 

1.000 

5.77880 

.44750 

.04900 

-.05750 

-.01730 

-.00060 

-.00170 

.700 

3.000 

5,77880 

.44710 

.04940 

-.05890 

-.03310 

-.00130 

-.00340 

.700 

3.000 

5.77830 

,44640 

.04940 

-.06030 

-.05040 

-.00150 

-.00500 

.700 

4.000 

5.77780 

,44600 

.04900 

-.06390 

-.06000 

-.00140 

-.00670 

.700 

6.000 

5.77690 

.44680 

.04600 

-.07130 

-.10330 

-.00070 

-.01020 

.700 

8.000 

5.77540 

.44740 

.04410 

-.07910 

-.13930 

-.00010 

-.01380 

♦ 700 

10.000 

5.77440 

.44570 

.04170 

-.08100 

-.17700 

.00040 

-.01720 

.700 

13.000 

5.77590 

.43890 

.04060 

-.07510 

-.31670 

.00180 

-.01980 

GRADIENT 

-.00037 

.00041 

.00018 

-.00137 

-.01509 

-.00054 

-.00165 

DATE  20  JUN  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  491 


E«mi'l>U  ■TUfflW 


V 


CAS  K1  FO  H15,tA  V9. J 


MINUS  ORB  TC5  AT36.3 


(BOM!  in  ( 21  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 

SREF  5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1339.9100  IN  XC 
LREF  - 327.8000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YC 
BREF  = 2348.0000  IN.  ZMRP  ■*  190.7500  IN.  2C 
SCALE  « .0300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA! 

e.ooo 

RUO-U 

H 

.000 

ELV*-I9 

■ 

ooo 

Sl-2 

M 

.000 

S5-6 

■ 

.000 

STAB 

“3.200 

RUO-L 

at 

.000 

ELV-00 

m 

3 000 

S3-H 

* 

000 

I ORB 

B 

4.000 

RUN  NO 

465/  0 RN/L 

1.69 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

“12.000 

7 74950 

.56600 

.04900 

-.11270 

. 18760 

-.00300 

.02280 

.300 

-10.000 

7 74710 

.56010 

.04890 

-.10490 

.15080 

- 00160 

01980 

.300 

-0.000 

7 74950 

.55680 

.04980 

-.09660 

.11590 

-.00040 

01640 

.300 

-6.000 

7 75150 

.55610 

.05100 

-.09100 

.08090 

.00100 

01250 

.300 

-4.000 

7.75100 

.55940 

.05270 

-.09040 

.04690 

.00250 

.00820 

.300 

-3.000 

7.75000 

.56130 

.05330 

-.09270 

.03160 

.00260 

.00620 

300 

-2.000 

7.74900 

.56520 

.05360 

-.09650 

.01890 

.00190 

. 00420 

.300 

-i.OCO 

7 74800 

.56810 

.05370 

-.10030 

.00810 

00100 

00200 

300 

.000 

7 74800 

.56880 

.05380 

-.10200 

-.00260 

.00020 

-.00020 

.300 

1.000 

7.74900 

56730 

.05390 

-.10010 

-.01470 

- 00060 

-.00230 

300 

2.000 

7 74900 

56540 

.05410 

-.09750 

- 02920 

-.00120 

- 00420 

.300 

3 000 

7.74800 

56420 

.05400 

- 09660 

-.04530 

- 00140 

- 00610 

.300 

4.000 

7.74760 

56380 

05370 

-.09650 

- 06180 

-.00120 

- 00800 

300 

6 OOO 

7.74610 

56460 

.05260 

-.09970 

-.09450 

-.00070 

- 01200 

.300 

8.000 

7 74460 

.56620 

,05170 

-.10820 

- 12650 

-.00080 

- 01550 

.300 

10.000 

7.74370 

.56510 

.05020 

-.11530 

-.16000 

-.00100 

- 01850 

.300 

12.000 

7.74320 

.55720 

.04720 

-.10750 

-.19760 

.00020 

-.02140 

GRADIENT 

- 00031 

.00050 

.00012 

-.00063 

-.01307 

-.00058 

- 00205 

RUN  NO. 

464/  0 RN/L 

- 2.85 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-12  000 

7.75050 

.57350 

.05330 

- 10420 

19050 

-.00240 

.02320 

.500 

-10.000 

7.75100 

.57720 

.05350 

-.09870 

. 15290 

-.00050 

. 02020 

.500 

-8.000 

7.75200 

.57640 

.05480 

-.09350 

.11900 

-.00020 

.01690 

500 

-6.000 

7.75290 

.57640 

, 05S40 

-.09000 

08490 

.00060 

01310 

.500 

-4  OOO 

7.75290 

57930 

.05770 

08960 

.05010 

.00210 

.00880 

,500 

-3  000 

7.75240 

.50270 

.05900 

-.09140 

.03400 

.00240 

00670 

.500 

-2.000 

7.75200 

58650 

.05920 

-.09430 

,02020 

.00200 

00470 

.500 

-l.OOO 

7.75050 

.58920 

.05920 

-.09660 

.00830 

.00110 

.00240 

.500 

000 

7.75000 

58950 

05830 

-.09720 

-.00310 

.00040 

.00000 

500 

l.OQO 

7.74950 

.58790 

. 05940 

-.09570 

-.01570 

-.00040 

- 00230 

.500 

2 000 

7.75000 

58500 

.05850 

-.09480 

-.03030 

-.00110 

-.00440 

.500 

3.000 

7.75000 

58490 

05860 

-.09510 

-.04670 

-.00130 

-.00630 

.500 

4 000 

7.74900 

.58450 

.05930 

-.09530 

- 06390 

-.00090 

- 00820 

.500 

6.000 

7.74610 

.58490 

.05710 

-.09780 

-.09840 

-.00020 

-.01200 

.500 

8 OOO 

7.74610 

50610 

05550 

-.10590 

- 13190 

-.00050 

- 01580 

,500 

10.000 

7.74850 

.50470 

.05400 

-.11450 

16560 

-.00120 

-.01930 

.500 

12.000 

7.74560 

.57640 

.06270 

-.11300 

-.20490 

.00080 

-. 02250 

GRADIENT 

-.00046 

.00042 

.00008 

-.00057 

-.01372 

-.00051 

-.00216 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


PAGE  492 


SREF  » 
LREF  - 
BREF  »« 
SCALE  « 


CAS  K1  FO  H15. lA  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT30.3 


(BGMiin  i 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500.0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

327.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  " 

190,7500 

IN.  ZC 

0300 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

m 

8.000 

RUD-U 

■ 

.000 

ELV-IB 

■ 

.000 

Sl-2 

.000 

S5-6 

H 

.000 

STAB 

-3  200 

RUD-L 

.000 

ELV-OB 

3.000 

S3-4 

000 

10R8 

4.000 

RUN  NO.  463/  0 RN/L  « 3.21  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.600 

-12.000 

7.74560 

.58470 

.05690 

-.10280 

. 19320 

-.00180 

.02400 

.600 

-10  000 

7 74220 

.59220 

.05740 

-.09650 

15660 

-.00080 

.02060 

.600 

-8.000 

7.74510 

.58960 

.05870 

-.08740 

.12870 

-.00070 

.01710 

.600 

-6  000 

7.74710 

.59800 

.06030 

-.^8150 

.08770 

.00020 

.01310 

.600 

-4.000 

7.74610 

,59090 

.06180 

-.08130 

.05190 

.00200 

.00860 

.600 

-3.000 

7,74510 

.59390 

06240 

-.08280 

.03590 

.00220 

.00640 

.600 

-2  000 

7.74510 

.59700 

.06270 

08460 

.02250 

.00130 

.00440 

.600 

-l.OOO 

7.74460 

598B0 

08290 

-.08650 

.01040 

.00040 

00230 

.600 

.000 

7.74370 

.59900 

.06290 

-.08870 

- 00260 

.00000 

-.00010 

.600 

1.000 

7.74270 

.59820 

.08260 

-.09070 

-.01650 

-.00050 

-.00230 

.600 

2.000 

7.74220 

.59720 

.06280 

-.09140 

- 03140 

-.00120 

-.00430 

.600 

3.000 

7.74220 

.59640 

06270 

-.09030 

-.04760 

-.00150 

- 00630 

600 

4 000 

7 74170 

.59590 

.06230 

-.08860 

-.06450 

-.00140 

- 00830 

.600 

6.000 

7.74020 

.59660 

.06060 

-.09050 

-.09950 

-.00070 

-.01250 

.600 

8 000 

7.74070 

.59780 

.05890 

-.10240 

-.13500 

-.00050 

-.01660 

.600 

10  000 

7.74220 

.59650 

.05750 

-.11550 

-.17130 

- 00050 

- 02030 

.600 

12  000 

7.74170 

.58720 

05640 

-.10760 

- 21050 

.00090 

- 02350 

GRADIENT 

-.00057 

.00045 

.00005 

-.00116 

- 01418 

-.00051 

- 00213 

RUN  NO 

462/  0 RN/L 

- 3.52 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12.000 

7,72900 

.59180 

.06400 

-.09570 

.20160 

-.00310 

.02400 

.700 

-10.000 

7.72410 

,59800 

.06390 

-.09300 

.16710 

-.00380 

,02080 

.700 

-8,000 

7.72510 

.60180 

.06550 

-.06220 

.12860 

-.00100 

,01690 

.700 

-6.000 

7.726B0 

.60350 

.06790 

-.07310 

.09040 

. 01)150 

01260 

.700 

-4.000 

7 72610 

.60470 

.07020 

-.07070 

.05520 

.00200 

.00660 

.700 

-3.000 

7.72560 

.60560 

.07080 

'-.07150 

,0^60 

.00130 

.00670 

.700 

-2.000 

7.72560 

.60710 

.07110 

-.07280 

.02580 

.00030 

.00480 

,700 

-l.OOO 

7.72560 

.60910 

.07130 

-.07570 

.01090 

.00010 

.00270 

.700 

.000 

7.72510 

.61070 

.07170 

-.08030 

-.00380 

.00040 

.00050 

.700 

l.OOO 

7.72610 

.61070 

.07190 

-.08390 

- 01830 

.00010 

- 00150 

.700 

2.000 

7.72710 

.60990 

.07170 

-.08470 

-.03360 

-.00060 

-.00330 

.700 

3.000 

7 72750 

.60860 

.07130 

-.08330 

-.04990 

-.00130 

-.00520 

.700 

4.000 

7.72710 

.60740 

.07070 

-.08370 

-.06670 

-.00160 

-.00710 

.700 

6.000 

7.72560 

.60580 

.06900 

-.09210 

-.10210 

-.00090 

-.01130 

.700 

0.000 

7.72460 

.60540 

.06640 

-.10340 

-. 14010 

.00050 

-.01540 

.700 

10.000 

7.72460 

.60270 

.05380 

-.11170 

-.17910 

.00160 

-.01910 

.700 

12,000 

7.72710 

.59120 

.06340 

-, 10820 

-.21640 

.00100 

-.02210 

GRADIENT 

.00022 

.00045 

.00009 

-.00199 

-.01505 

-.00040 

-.00198 

date  20  JUNT  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAB 


page  493 


CAB  Kl  FO  H15*6  V9  I MINUS  0R9  TC5  AT30.3 


REFERENCE  DATA 


SREF 

M 

5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF 

■i 

327,8000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YC 

BREF 

234B  0000 

IN. 

ZMRP  •* 

190.7500 

IN  ZC 

SCALE 

• 

.0300 

(BGMM2)  ( 21  JAN 
PARAMETRIC  DATA 


beta 

« 

000 

stab 

RUD-U 

cs 

.000 

RUD-L 

- 

ELV-IS 

m 

.000 

ELV-OB 

* 

SI -2 

m 

.000 

S3-4 

m 

S5-6 

n 

.000 

IOR0 

m 

RUN  NO. 

470/  0 RN/L 

« 1.00 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

HACW 

ALPHAV4 

BETA 

DCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.150 

-2.000 

- 01160 

-.20860 

.05670 

.10940 

-.00910 

.00040 

- OOOlO 

150 

-l.OOO 

-.00970 

- 08400 

. 04750 

.07170 

-.00570 

.00030 

-.00020 

.150 

.000 

-.01260 

-.00390 

. 04050 

.05010 

-.00440 

-.00010 

-.00020 

,150 

1 000 

- 01740 

.05850 

. 03670 

.03260 

-.00410 

-.00040 

-.00030 

150 

2.000 

-.01500 

.12610 

.03460 

.01650 

-.00410 

-.00050 

- 00050 

.150 

3.000 

-.01290 

.20700 

.03330 

-.00630 

-.00420 

-.00050 

-.00050 

.150 

4.000 

-.00920 

.28860 

.03280 

-.03350 

-.00430 

-.00020 

-.00050 

.150 

5.000 

-.00470 

.36460 

.03330 

-.05620 

-.00520 

.00020 

- 00070 

150 

5.000 

-.00560 

.43930 

.03440 

-.07690 

-.00710 

.00060 

- 00090 

,150 

7.000 

-.01040 

.51390 

. 03600 

-.09990 

-.00860 

.00060 

- OOllO 

.150 

0.000 

-.00880 

.58720 

.03910 

-.12090 

-.00640 

.00040 

- OOlOO 

,150 

9 000 

-.00540 

.65360 

.04340 

-.13510 

-.00730 

.00050 

- 00080 

.150 

10.000 

-.00540 

.71110 

.05170 

-.14360 

-.00870 

.00090 

- 00050 

,150 

11.000 

-.00670 

.76560 

06670 

-.15260 

-.00630 

.00110 

- 00030 

.150 

12.000 

-.00790 

82170 

.08620 

-.16760 

-.00500 

.00120 

- 00030 

GRADIENT 

00062 

07828 

-.00311 

-.02227 

.00042 

- 00006 

- 00008 

RUN  NO. 

469/  0 RN/L 

* 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-2.000 

-.00770 

-.22BB0 

.05580 

.12250 

-.00420 

.00140 

00020 

.300 

-1 .000 

-.00710 

-.14050 

. 04850 

.10140 

-.00420 

.00160 

.00010 

.300 

.000 

-.00670 

-.05150 

.04400 

.08100 

-.00430 

00150 

- OOQtO 

.300 

1.000 

- 01140 

.03080 

.04210 

.06280 

-.00430 

.00150 

-.00010 

.300 

2 000 

-.00600 

11330 

.04100 

.03980 

-.00370 

.00120 

00000 

.300 

3.000 

- 00420 

.19560 

.04050 

.01470 

-.00380 

.00120 

- 00010 

,300 

4.000 

-.00620 

.27620 

.04110 

-.01070 

-.00490 

00140 

-.00010 

.300 

5.000 

-.00830 

.35670 

. 04280 

-.03610 

-.00570 

.00170 

-.00020 

.300 

6 000 

-.00860 

.43880 

.04590 

- . 06020 

-.00540 

.00190 

- 00040 

.300 

7.000 

- 00710 

,51950 

.05010 

-.08130 

- 00460 

00190 

- 00080 

.300 

8 000 

- 00600 

59350 

.05500 

-.09930 

-.00440 

.00170 

- OOlOO 

,300 

9.000 

-.00590 

.66100 

.05980 

-.11550 

-.00210 

,00190 

-.00030 

,300 

10.000 

-.00560 

.72380 

.07000 

-.12970 

- 00390 

, 00220 

.00010 

300 

n .000 

- 00400 

.78310 

.08870 

-.14070 

- 01140 

00240 

- 00050 

300 

12.000 

- 00790 

.84000 

.11040 

-.15010 

- 01430 

00270 

- OOlOO 

GRADIENT 

.00016 

08340 

-.00166 

-.02253 

-.00014 

-.00000 

- 00004 

75  > 


•3  200 
*000 
3.000 
‘.000 
4^000 


DATE  BO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE 


CA5  K1  FO  H15,6  V9»I 

REFERENCE  DATA 

SREF  - WOO. 0000  SQ.FT.  XMRP  • 1339,9100  IN.  XC 

LREF  - 337.8000  IN.  YMRP  » .0000  IN.  YC 

BREF  - 33H8.0000  IN.  2MRP  • 190.7B00  IN.  ZC 

SCALE  « .0300 


MINUS  ORB  TC5  AT38.3  IBGMlia)  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

n 

.000 

STAB 

» 

-3.200 

RUO-U 

n 

.000 

RUD-L 

u 

.000 

ELV-ie 

•t 

.000 

ELV-OB 

M 

3.000 

St-2 

n 

.000 

S3-»+ 

«l 

.000 

S5-6 

M 

.000 

I ORB 

m 

H.OOO 

RUN  NO.  H88/  0 *-RN/L  • 8.90  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-2.000 

-.00970 

.25740 

♦05830 

♦11440 

-.00560 

.00130 

.00050 

500 

-1,000 

-.00700 

♦16330 

.05030 

♦09670 

-.00530 

.00150 

.00050 

.500 

.000 

-.00460 

.07000 

.04530 

.08010 

-.00480 

.00150 

.00040 

♦500 

t.ooo 

-.00580 

♦ 01750 

♦04290 

f0fe050 

-.00450 

.00140 

.00030 

.500 

2.000 

-.00800 

♦ 10480 

.04210 

. 03740 

-.00430 

.00150 

.00030 

.500 

3.000 

-.00620 

♦19140 

.04210 

♦01330 

-.00470 

.00160 

00030 

.500 

H.OOO 

-.00530 

♦27660 

.04310 

-.01080 

-.00480 

.00160 

.00030 

.500 

5.000 

-.00540 

.36120 

♦ 04560 

-.03570 

-.00440 

.00160 

,00010 

.500 

6.000 

-.00360 

.44600 

.04930 

-.05960 

-.00400 

.00160 

.00000 

*500 

7.000 

-.00180 

.52760 

.05430 

-.07870 

-.00400 

.00170 

-.00020 

.500 

8.00D 

-.00290 

♦60190 

.08150 

-.09200 

-.00390 

.00180 

-.00030 

.500 

9.000 

-.00470 

.66970 

.07210 

-.10160 

-.00370 

.00180 

-.00040 

.500 

to. 000 

-.00220 

.73480 

♦ 08690 

-.11220 

-.00320 

.00160 

-.00070 

.500 

ll.OOO 

.00070 

.79720 

♦10620 

-.12350 

-.00330 

.00190 

-.00090 

.500 

12.000 

-.00180 

♦B5530 

.12950 

-.13580 

-.00490 

00290 

-.00080 

GRADIENT 

,00039 

.0881] 

-.00161 

-.02157 

00014 

.00004 

-.00005 

RUN  ND. 

467/  0 RN/t 

» 3.28 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -3.00/ 

9.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-2.000 

-.00090 

-.27250 

♦05960 

.11270 

-.00650 

.00160 

00080 

.600 

-l.DOO 

-.00050 

-.17680 

♦05060 

,09380 

-.00600 

.00160 

.00050 

.600 

.000 

.00110 

-.08150 

.04530 

♦07730 

-.00590 

.00160 

.00040 

.600 

1.000 

.00250 

.00660 

.04270 

♦06000 

-.00590 

.00170 

.00030 

.600 

2.000 

-.00070 

.09780 

.04170 

.03800 

- 00550 

,00160 

.00030 

.600 

3.000 

-.00080 

.18750 

.04190 

.01480 

- 00510 

.00160 

00030 

,600 

4.000 

-.00020 

.275§0 

.04320 

-,6b'950 

- .00480 

. 6b  ifeo 

.00030 

.600 

5.Q00 

-.00330 

.36330 

.04590 

-.03220 

- 00440 

.00150 

.00010 

.600 

6.000 

-.00640 

.45130 

.05010 

-.05400 

-.00370 

.00130 

-,00010 

.600 

7.000 

-.00570 

.53580 

.05670 

-.06960 

- 00300 

.00120 

-,00020 

.600 

0 000 

-.00350 

.61170 

.06660 

-.07960 

-.00290 

.00130 

-,00030 

.600 

9.000 

-.00380 

.68100 

.08030 

-.09020 

-.00370 

.00170 

-,00020 

.600 

10.000 

-.00440 

.74710 

.09790 

-.10510 

-.00450 

.00200 

.00000 

.600 

n.ooo 

-.00400 

♦80770 

♦11920 

-.12110 

- 00460 

.00220 

.00010 

.600 

12.000 

-.00320 

,86290 

♦14330 

-.13670 

-.00450 

.00250 

.00020 

ORADIENT 

-.00029 

.09060 

-.00173 

-.02066 

.00028 

-.00001 

-.00007 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOt^RCE  DATA  - CAS 


PAGE  H95 


CAS  K) 

FO  HIS. 6 V9. 

,1  MINUS 

ORB  TC5 

AT38.3 

(0GM112)  ( 81 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  » 

5SOO.OOOO  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

M 

.000  STAB  « 

-3.200 

LREF  - 

387.8000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U 

B 

.000  RUD-L  - 

.000 

BREF  - 

83^6.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN  2C 

ELV-IB  *• 

.000  ELV-OB  ■ 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

51-8 

m 

000  S3-4 

.000 

/ 

55-6 

m 

.000  I ORB 

4.000 

RUN  NO.  MG6/  0 RN/L  - 3.S7 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

oco 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-a. 000 

.00860 

-.89500 

.06150 

.10380 

-.00630 

.00110 

.00140 

.700 

-1,000 

.00070 

-.19610 

.05180 

.03810 

-.00680 

.00110 

00070 

.700 

.000 

.00110 

-.09630 

.04550 

.07540 

- 00590 

.00180 

OOOBO 

700 

J.OOO 

.00100 

-.00160 

04800 

.05880 

-.00550 

.00130 

00080 

700 

a. 000 

- 00070 

.09380 

. 04050 

.03830 

-.00560 

.00160 

00080 

.700 

3.000 

.00810 

.18830 

.04060 

.01650 

-.00590 

.00180 

.00060 

.700 

4.000 

.00560 

.88090 

.04830 

-.00600 

-.00520 

.00160 

.00050 

.700 

5.000 

00810 

.37140 

.04540 

-.03600 

- 00400 

.00140 

.00040 

.700 

6.000 

- 00150 

.46070 

.05100 

-.04080 

- 00880 

.001 10 

00030 

.700 

7.000 

.00340 

.54600 

.06080 

-.05170 

- 00880 

.001 10 

00030 

.700 

8.000 

.01080 

.68240 

.07580 

-.06580 

-.00870 

.00130 

.00060 

.700 

9 000 

01080 

.68950 

09380 

-.08410 

- 00360 

00160 

00C80 

.700 

10.000 

.00700 

75280 

.11340 

-.10630 

- 00360 

.00150 

00070 

700 

It. 000 

.00730 

.81350 

.13510 

-.18790 

-.00840 

.00100 

.00030 

700 

la.ooo 

.00950 

.86780 

.15850 

14960 

- 00150 

.00070 

.00040 

GRADIENT 

00087 

.09583 

'.00810 

-.01941 

.00085 

.00008 

- 00010 

DATE  2D 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

CAB 

PACE 

496 

CAB  K1 

FO 

H15.6  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT3B  3 

(86H113)  ( 

21  JAN 

75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT 

. XMRP  • 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I 

■ 

2.000 

STAB 

-3  200 

LREF  - 

327  8000  m. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO“U 

m 

.000 

RUD“L 

000 

BREF  - 

23^0.0000  IN. 

2MRP  » 

190.7500 

IN. 

zc 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

*0300 

St-2 

m 

.000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6 

m 

000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO. 

474/  0 RN/L 

- 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

300 

-12  000 

1.92070 

.12600 

.02900 

.01620 

.20170 

-.01620 

01260 

300 

-10.000 

1.92380 

12000 

.03230 

.02170 

, 16370 

- 01180 

01020 

.300 

-8.000 

1.92660 

11590 

.03590 

.02900 

12780 

- 00790 

00810 

.300 

-6  000 

1.92940 

.11410 

.03920 

03490 

.09110 

-.00410 

00590 

.300 

-4.000 

1 93190 

.11410 

.04140 

.03790 

.05410 

-.00050 

00360 

.300 

-3  000 

1.93260 

.11480 

04190 

.03880 

.03690 

.00070 

00260 

.300 

-2.000 

1.93250 

.11590 

.04190 

.03960 

.02170 

00120 

00180 

.300 

-l.OOO 

1.93210 

.11690 

.04180 

.03950 

00810 

00140 

00080 

.300 

000 

1 93200 

.11740 

.04210 

.03850 

-.00530 

.00170 

- 00030 

.300 

1.000 

1 .93150 

.11750 

.04230 

.03600 

- 02000 

00190 

- 00120 

.300 

2.000 

I .93090 

. 1 1780 

.04240 

.03350 

-.03510 

00240 

- 00190 

.300 

3.000 

1.93020 

.11860 

,04210 

.03100 

-.05320 

00340 

- 00280 

.300 

4.000 

1 .92920 

. 12020 

.04130 

.02040 

- . 07070 

00470 

-.00370 

300 

6.000 

1.92660 

12480 

.03870 

.02270 

-.10630 

.00750 

-.00580 

.300 

8.000 

1 .92430 

. 12970 

.03540 

.01710 

-.14290 

.01000 

- 00760 

.300 

10.000 

1.92180 

.13450 

.03180 

.01160 

-.18070 

01270 

- 00920 

.300 

12  000 

1,91740 

.13950 

.02800 

.00640 

-.22070 

.01710 

- 01160 

GRADIENT 

-.00036 

.00067 

.00003 

-.00129 

-.01522 

.00053 

- 00091 

RUN  NO 

473/  0 RN/L 

- 2 92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12.000 

1.91550 

.11570 

,03040 

♦00500 

.20630 

-.01580 

01320 

.500 

-10.000 

1 91820 

.10890 

.03330 

.01210 

.16620 

- omo 

01080 

,500 

-8.000 

1 92100 

. 10470 

.03670 

.02130 

,15080 

- 00790 

00850 

500 

-6.000 

1.92360 

.10260 

.03980 

.02850 

.09500 

-.00470 

.00630 

.500 

-4  000 

1.92580 

10230 

04190 

.03290 

.05700 

-.00110 

.OOHOO 

.500 

-3,000 

1.92610 

10260 

.04230 

.03490 

.03980 

00020 

00310 

500 

-2,000 

‘1.92600 

.10320 

.04230 

.03720 

,02340 

.00100 

00220 

.500 

-1.000 

1.92630 

.10400 

.04220 

. 03780 

.00870 

.00130 

.00130 

.500 

.000 

1.92650 

.10450 

.04230 

.03550 

-.00540 

001  BO 

.00010 

.500 

1.000 

1 .92590 

.10440 

.04250 

.03130 

-.02050 

.00220 

- 00090 

.500 

2.000 

1.92530 

.10420 

.04260 

.02760 

-.03680 

00270 

-.00180 

.500 

3.000 

1.92470 

.10470 

.04230 

.02500 

-.05440 

,00370 

-.00260 

.500 

4.000 

1 92370 

.10630 

.04160 

,02270 

- 07290 

.00510 

- 00340 

.500 

6.000 

1.92180 

.11150 

.03910 

.01620 

-.11000 

.00790 

- 00530 

.500 

8.000 

1.91970 

.11700 

.03600 

.00760 

-.14620 

OlOlO 

-.00720 

.500 

10.000 

1.91760 

.12110 

.03270 

-.00170 

-.10290 

.01250 

-.00930 

.500 

12.000 

1.91590 

12310 

.02950 

-.00800 

-.22430 

01750 

-.01200 

GRADIENT 

-.00024 

.00041 

-.00001 

-.00160 

-.01592 

00066 

-.00095 

DATE  aO  JUN  75  TA8LrUATEO  SOURCE  DATA  - CA9 

CAS  KI  FO  HIS. 6 V9.I 


RFFEREHCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1339,9100 

IN.  XC 

LREF  » 

337  6000  IN 

YMRP  - 

0000 

IN  YC 

BREF  « 

2348  0000  IN 

ZMRP  • 

190  7500 

IN,  ZC 

SCALE  - 

0300 

PACE  497 

MINUS  ORB  TC5  AT39.3  (8GHtt3)  ( Bi  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHAI 

« 

2.000 

STAB 

-3,200 

RUD-U 

m 

000 

RUO“L 

000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

3.000 

Sl-2 

m 

000 

S3-4 

.000 

S5-6 

m 

ooo 

lORB 

4 OOO 

RUN  NO. 

472/  0 RN/L 

« 3,28 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DC5L 

600 

-12.000 

1.91310 

.10470 

.03000 

.00360 

.20870 

-.01510 

01370 

600 

-10.000 

1 .91770 

.10040 

.03320 

.00570 

.16840 

- 01000 

01  120 

,600 

-3.000 

1 .91930 

.09800 

.03670 

.01210 

.13290 

-.00760 

.00890 

600 

-6  OOO 

1 .92050 

.09570 

.03970 

.02030 

.09740 

-.00470 

.00670 

600 

-4,000 

1 ,92270 

09360 

.04150 

,02850 

,06050 

- 00170 

00440 

600 

-3.000 

1 .92400 

09300 

.04180 

.03260 

.04220 

-.00050 

00340 

.600 

-2.000 

1 ,92480 

09320 

,04180 

. 03620 

,02500 

.00030 

00250 

.600 

-1.000 

1 .92460 

.09410’ 

.04170 

♦03780 

.00970 

.00090 

.00150 

.600 

,000 

1 .92380 

.09400 

04180 

.03700 

-.00470 

.00150 

00C40 

.600 

1.000 

1 .92270 

.09500 

.04210 

.03330 

-.01980 

.00190 

-.00070 

,600 

a ooo 

1 .92260 

.09520 

04230 

02730 

-.03710 

.00250 

- 00170 

600 

3.000 

1 92290 

09610 

. 04220 

,02160 

-.05600 

00360 

“.00270 

.600 

4.000 

1 92210 

.09840 

.04150 

.01680 

-.07520 

.00510 

-,00370 

600 

s.ooo 

1,91910 

. 10450 

.03900 

,00610 

-.11260 

.00820 

- 00580 

600 

0.000 

1.91720 

.10930 

03580 

-,00570 

-.14930 

01070 

- 00800 

600 

10.000 

1 91660 

11080 

.03260 

-.01360 

- 18650 

01300 

-.01020 

600 

12.000 

1.91520 

.10870 

.03020 

-.00900 

- 22730 

01590 

-.01250 

GRADIENT 

-.00020 

.00056 

.00004 

-.00169 

-.01852 

00075 

-.00102 

RUN  NO 

471/0  RN/L 

- 3.57 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-12.000 

1.90780 

, 09320 

, 03040 

.00110 

.21390 

-.01590 

01470 

.700 

-10  000 

1.90770 

.09410 

.03200 

.00010 

.T7600 

- 01270 

01250 

,700 

-8.000 

1 90980 

.09300 

.05530 

.00500 

. 13900 

- 00890 

.00950 

700 

-6.000 

1.91250 

09030 

. 03660 

.01350 

.10160 

- 00540 

.00690 

,700 

-4  000 

1 91460 

08720 

04070 

02380 

.06410 

— 00250 

00490 

.700 

-3.000 

1.91530 

08640 

.04090 

,02880 

04550 

- 00140 

00400 

700 

-2.000 

1 91560 

.08640 

.04060 

.03300 

.02750 

- 00060 

00310 

.700 

-1,000 

1 .91560 

.08660 

.04030 

.03640 

.01030 

00040 

.<00190 

,700 

.000 

1.91560 

.08610 

.04040 

, 03750 

-.00580 

.00150 

,00060 

.700 

1.000 

1.91550 

.08590 

.04080 

.03340 

- 02150 

.00220 

- 00050 

.700 

a. OOO 

1.91520 

.06590 

.04130 

02740 

-.03850 

00270 

-.00150 

.700 

3.000 

1.91470 

.08670 

.04150 

.02180 

-.05730 

.00370 

-.00250 

.700 

4.000 

1.91350 

.08900 

.04090 

.01460 

-.07700 

.00510 

- 00360 

.700 

6.000 

1 .90980 

.09580 

.03810 

-.00340 

-.11660 

00850 

-.00610 

.700 

0.000 

1.90B10 

.10080 

.03450 

-.01790 

-, 15530 

01170 

-.00880 

.700 

10.000 

1,90820 

.10260 

.03140 

- . 02240 

-. 19360 

.01450 

-.01130 

700 

la.ooo 

1 90690 

.10300 

03010 

-.01120 

-.23500 

01820 

-.01350 

GRADIENT 

- 00012 

0001 1 

.00007 

-.00120 

- 01728 

00090 

-.00108 

DATE  20  JUN  75 


TABUtATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  498 


SREF  - 
LREF  *« 
BREF  - 
SCALE  « 


CAS  Ki  ro 

ms.6  V9 

.1  MINUS 

ORB  TC5  AT38.3 

(S6MU4^  1 21 

JAN  75  ^ 

REFERENCE 

DATA 

PARAHETRIC  DATA 

5500,0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1339.9100  IN. 

xc 

ALPHA 1 • 

6.000  STAB 

-3.200 

327.8000  IN. 

YMRP  • 

.0000  IN 

YC 

RUD-U  - 

.000  R'UD“L 

.000 

2348.0000  IN 

ZMRP  « 

190.7500  IN 

zc 

ELV-IB  - 

.000  ELV-Oa 

3 000 

.0300 

St- 

2 - 

000  S3-4 

.000 

S5-B  « 

.000  lORB 

4.000 

RUN  NO. 

484/  0 RN/L 

• l.Ol 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

>150 

-12.000 

5. SI 450 

.41750 

.02920 

-.07790 

.20330 

-.01500 

.01990 

. 150 

-10.000 

5.81400 

.41590 

.03210 

-.06720 

.16290 

“.01140 

.01750 

.150 

-8  000 

5.81690 

41000 

.03360 

- 06000 

.12300 

“.00030 

01300 

.150 

“6.000 

5.81790 

.40700 

.03460 

-.05300 

.08400 

“ 00500 

.00960 

.150 

“4.000 

5.81790 

.41010 

.03590 

-.04780 

. 04760 

“.00160 

.00550 

-ISO 

“3.000 

5.81690 

.41410 

.03680 

-.04800 

03150 

“.00030 

.00300 

.150 

“2.000 

5.01640 

,41060 

.03600 

-.05220 

.01760 

.00050 

.00240 

.150 

“1,000 

5.81590 

.42130 

.03560 

-.06000 

.00500 

.00090 

.00090 

.150 

.000 

5.81540 

.42140 

.03540 

-.06580 

-.00920 

.00190 

-.00100 

,150 

1.000 

5.01590 

.42040 

.03570 

-.06600 

-.02640 

.00330 

-.00340 

.150 

2.000 

5,01540 

.41000 

.03650 

-.06390 

-.04290 

.00440 

-.00510 

.150 

3.000 

5.81490 

.41740 

.03650 

-.06250 

-.05930 

.00520 

“.00660 

,150 

4,000 

5 81450 

.41620 

.03530 

-.06260 

-.07600 

.00600 

-.00810 

,150 

6,000 

5.81350 

,41630 

.03100 

-.06580 

-.UQ20 

.00790 

-.onoo 

.150 

8 GOO 

5.81250 

,42050 

.02930 

-.07080 

-.14610 

.01040 

-.01390 

. 150 

10  000 

5.81200 

.42650 

.02840 

-.07650 

“ 18390 

01380 

-.01660 

.150 

12  000 

5.81010 

.42840 

.02730 

- 08180 

- 22260 

01570 

-.01930 

GRADIENT 

-.00036 

.00056  -.00001 

-.00220 

-.01538 

.00095 

-.00175 

RUN  NO 

479/  0 RN/L 

« 1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

OCLN 

GCSL 

.300 

“12.000 

5. 8091 0 

.43120 

.03660 

-.07780 

.20550 

“.onoo 

.01910 

.300 

-10  000 

5.80910 

.42820 

.03930 

-.07160 

.16540 

-.01300 

.01650 

.300 

“8.000 

5.81100 

.42860 

.04150 

-.06230 

.12760 

“.00930 

01340 

.300 

“B.OOO 

5.81300 

.42070 

.04350 

-.05650 

.00960 

“ 00560 

01010 

.300 

-4.000 

5.81300' 

.'42420 

.0^540 

“.05690 

.05190 

-.66226 

.00670 

.300 

-3.000 

5 81200 

427*50 

.04610 

- 058B0 

.03460 

“ 00090 

.00510 

.300 

“2  000 

5.81100 

.43070 

04640 

“ 06090 

.01930 

-.00010 

00350 

.300 

-1.000 

5.81010 

,43280 

.04650 

-.06360 

.00540 

.00070 

00170 

.300 

.000 

5.61050 

,43350 

.04650 

-.06570 

-.00890 

.00180 

-.00030 

.300 

1.000 

5 81100 

.43290 

.04650 

-.06510 

- 02460 

.00300 

-.00210 

.300 

2.000 

5.81100 

.43230 

.04630 

-.06360 

-.04150 

.00420 

-.00370 

.300 

3.000 

5.81050 

.43210 

.04610 

-.06300 

-.05080 

.00540 

-.00520 

.300 

4 000 

5.01010 

.43180 

. 04560 

-.06350 

-.07680 

.00660 

- 00680 

.300 

6.000 

5.80860 

.43230 

.04380 

-.06940 

-.11160 

,00900 

-,01000 

.300 

8.000 

5.80660 

.43520 

.04150 

-.08060 

-.14740 

,01120 

-.01290 

.300 

10  000 

5 80570 

.43770 

.03890 

-.08930 

-.18430 

.01330 

-.01550 

.300 

12.000 

5.80520 

.43360 

.03580 

-.08120 

22350 

.01600 

-.01820 

GRADIENT 

-.00025 

.00079 

.00001 

- 00077 

-.01574 

.00109 

-.00172 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  *499 


CAS  K1  rO  Ht5»6  V9.1 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ  FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN  XC 

UREF  - 

327.0000 

IN 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  - 
SCALE  - 

2348.0000 

0300 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

MINUS  ORB  TC5  AT38,3  (0OMU4)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

m 

.6.000 

STAB 

m 

-3.200 

RUD-U 

m 

000 

RUO-L 

- 

.000 

ELV--I0 

m 

.000 

ELV-08 

m 

3.000 

Sl-2 

m 

.000 

S3-H 

at 

.000 

SS-6 

m 

.000 

I ORB 

- 

H.OOO 

RUN  NO. 

478/  0 RN/L 

• 2.93 

CRAOIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-12.000 

5,00270 

.42760 

.03900 

-.06850 

21240 

-.01660 

.01910 

.500 

-10,000 

5.00370 

.42680 

. 04090 

-.06180 

.17070 

-.01290 

.01640 

.500 

-8,000 

5.B0520 

.42430 

.04330 

-.05400 

.13310 

-.01010 

.01360 

.500 

-6.000 

5.80660 

.42440 

.04570 

-.05010 

.09530 

-.00680 

.01050 

,500 

-*4.000 

5 80660 

,42810 

.04780 

-.05140 

.05690 

-.00270 

.OG710 

.500 

-3,000 

5.80660 

.43150 

.04860 

-.05370 

.03990 

-.00110 

.00540 

.500 

-2.000 

5.80620 

.43530 

.04900 

-.05620 

.02300 

-.00010 

.00370 

.500 

-1,000 

5.80570 

,43740 

. 04920 

-.05810 

.00890 

.00060 

.00200 

.500 

.000 

5.80570 

.43720 

.04920 

-.05910 

-.00550 

.00160 

OGOiO 

.500 

1,000 

5,80520 

.43580 

.04920 

-.05970 

-.02180 

.00270 

- 00170 

.500 

2.000 

5.80420 

.43450 

*04910 

-.06040 

-.03930 

.00390 

-.00330 

.500 

3.000 

5.80370 

.43350 

.04870 

-.06070 

-.05760 

.00520 

-.00490 

.500 

4.000 

6,80370 

.43290 

.04800 

-.06110 

-.07610 

.00670 

-.00650 

.500 

6.000 

5.80320 

.43300 

.04600 

-.06530 

-.11310 

.00940 

-.00960 

,500 

8 000 

5,80220 

.43420 

04350 

-.07440 

-.15020 

.01130 

-.01250 

.500 

10.000 

5.80000 

.43400 

,04090 

-.00120 

-.18790 

.01300 

- 01530 

.500 

12.000 

5.80220 

.42840 

.03820 

-.07130 

-.22790 

.01650 

-.01810 

GRADIENT 

-.00041 

♦00037 

.00002 

-.00116 

-.01628 

.oom 

-.00172 

RUN  NO. 

477/  0 RN/L 

• 3.31 

ORADIENT 

INTERVAL 

» -5,00/ 

0*00 

MACH 

SETA 

ALPHAW 

DCL 

oco 

OCLM 

OCV 

OCLN 

DC9L 

.600 

-i2.000 

9.79690 

.43350 

.04010 

-*07040 

.^1480 

-.01650 

.02040 

.600 

-10.000 

5.79740 

.435B0 

.04120 

-.06560 

.17450 

•.01330 

.01740 

.600 

-8,000 

5.79930 

.43170 

.04340 

-.05040 

.13670 

-.01050 

.01430 

.600 

-8.000 

5.B00B0 

.43080 

.04610 

-.04350 

.09840 

-.00710 

.01100 

.600 

-4.000 

5.80030 

,43550 

.04850 

-.04690 

.05960 

-.00330 

.00740 

.600 

-3,000 

5.80030 

.43040 

.04920 

-.04970 

.04150 

-.00170 

.00560 

.600 

-2.000 

5.79980 

.44070 

.04960 

-.05150 

.02510 

-.00060 

.00400 

.600 

-1.000 

5.79980 

,44240 

♦04970 

-.05320 

.01020 

.00020 

.00220 

.600 

.000 

5.79930 

.44300 

.04990 

-.05560 

-.00450 

.00130 

.00020 

.600 

t.ooo 

5.79880 

.44260 

.05000 

-.05030 

-.02030 

.00220 

-.00180 

.600 

2.000 

5.79880 

.44160 

.05000 

-.05900 

-.03930 

.00330 

-.00350 

.600 

3.000 

5.79930 

.44090 

.04970 

-♦05770 

-.05780 

, 00490 

-.00510 

.600 

4.000 

5.79930 

.44040 

.04910 

-.05740 

-.07740 

. 00660 

-.00680 

.600 

6.000 

5.79790 

.44060 

. 04720 

-.06200 

-.11560 

.00940 

- OlOOO 

.600 

B.OOO 

5.79790 

.44130 

. 04470 

-♦07030 

-.15320 

.01140 

-.01310 

.600 

10.000 

5.79790 

.43990 

.04220 

-♦07760 

-.19140 

.01330 

-.01610 

.600 

12.000 

5,79740 

.43200 

.04030 

-.07500 

-.23300 

♦01590 

-.01910 

GRADIENT 

-.00017 

.00050 

.00000 

-.00143 

-.01673 

.00115 

-.00100 

0^^£  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAB 


PAGE  500 


CAB  Kl  ro  H15.6  V9. I MINUS  ORB  TC5  AT39,3  (BGM1 IH)  ( 21  JAN  15  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I - 

6 000 

STAB 

m 

-3  200 

LREF  » 

327.8000 

IN. 

YMRP  »• 

*0000 

IN.  YC 

RUD-U  • 

.000 

RUD-L 

m 

.000 

0REF  - 

23H8.0000 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  • 

.000 

ELV-OB 

ft 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  • 

.000 

S3-<+ 

m 

.000 

S5-6  •* 

.000 

lORB 

m 

li.OOO 

RUN  NO. 

476/  0 RN/L 

- 3.62 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

0C5L 

.700 

-12.000 

5.78420 

.43940 

.04100 

-.06610 

.22300 

-.01670 

.02200 

.700 

-10.000 

5.78H20 

.44570 

.04120 

-.06300 

.18470 

-.01470 

.01920 

.700 

-0.000 

5.78710 

.44350 

.04360 

-.05360 

. 14430 

-.01130 

.01580 

.700 

-6.000 

3.78910 

.44100 

.04870 

-.04530 

.10380 

-.00760 

.01200 

.700 

-^.000 

3.78910 

.44170 

.04930 

-.04110 

.05400 

-.00410 

.00810 

.700 

-3.000 

5.78860 

.44330 

.04990 

-.04140 

.04630 

-.00270 

.00620 

.700 

-2,000 

5.78810 

.44520 

.04990 

-.04270 

.02890 

-.00150 

.00440 

.700 

-l.OOO 

5.78860 

.44670 

.04980 

-.04290 

.01240 

-.00030 

.00240 

.700 

.000 

5.78910 

.44750 

.05010 

-.04350 

-.00390 

.00110 

.00020 

.700 

l.OOO 

5,78910 

.44740 

.05060 

-.04710 

-.02100 

.00230 

-,00190 

.700 

2.000 

5.788B0 

.44670 

.05090 

-.05020 

-.03970 

.00360 

-,00380 

.700 

3.000 

5.78860 

.44600 

.05070 

-.05090 

-.05960 

.00500 

-.00550 

.700 

^.000 

5.78860 

.44560 

.05000 

-.05180 

-.07960 

,00660 

-.00720 

,700 

6.000 

5.78810 

.44640 

.04760 

-.05970 

-.11920 

,00980 

-.01070 

.700 

8 000 

5 78660 

.44860 

.04470 

-.07390 

-.15930 

,01250 

-.01440 

,700 

10.000 

5.78520 

.44880 

.04220 

-.08560 

-.19960 

.01480 

-.01800 

.700 

12  000 

5.78660 

.44060 

.04100 

-.07640 

-.23950 

.01700 

- oaoBo 

GRADIENT 

-.00001 

.00046 

.00013 

-.00151 

-.01776 

.00131 

-.00195 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  SOI 


CA5  K1  FO  HIS. 6 V9. I MINUS  ORB  TC3  AT38.3 


(BOMHS)  ( 81  JAN  73  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500 

GOOD 

LREF  - 

327 

GOOO 

BREF'  - 

23H8 

GOOO 

SCALE  « 

G300 

SQ.FT.  XHRP  « 

IN  YMRP  -» 

IN.  ZMRP  » 


1339  9100  IN.  XC 
,0000  IN,  YC 
190.7500  IN,  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA I 

8.000 

RUD-U 

000 

ELV-IB 

.000 

SI~2 

.000 

S5-6 

000 

STAB 

m 

-3.200 

RUD-L 

■a 

000 

ELV-00 

3.000 

S3-^ 

m 

,000 

I ORB 

m 

H 000 

RUN  NO. 

483/  0 RN/L 

- 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5,00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DC5L 

.300 

-12.000 

7.74660 

57000 

,04760 

-.11390 

.20900 

- 01700 

02280 

300 

-10.000 

7.74850 

.58650 

. 04900 

-.11040 

. 17080 

-.01520 

.02000 

.300 

-8.000 

7.75000 

.56340 

. 05060 

-.10010 

.13320 

- 01210 

.01670 

,300 

-6.000 

7 75100 

.56230 

.05210 

-.09170 

.09420 

- 00830 

.01280 

.300 

-H.OOO 

7.75150 

.56370 

.05340 

- 08960 

,05490 

- 00400 

.00830 

.300 

-3.000 

7. 75 J 50 

.56640 

.05410 

-.09130 

.03680 

' -.00210 

00610 

.300 

-2  00  0 

7,75150 

.57010 

.05480 

-.09470 

.02080 

-.00070 

.00400 

.300 

-l.OOO 

7.75050 

.57270 

.05500 

-.09900 

, 00650 

.00050 

.00170 

300 

000 

7,74900 

,57340 

.05500 

-.10180 

-.00760 

00190 

-.00060 

.300 

1.000 

7.74760 

,57240 

.05480 

- 10070 

-.02330 

00320 

-.00280 

.300 

2.000 

7.74800 

.57090 

.05440 

- 09780 

- 04090 

.00480 

-.00490 

,300 

3 000 

7.74050 

.57010 

.05400 

- OSSIO 

-.05960 

0OB50 

- 00690 

.300 

^.000 

7.74900 

.57010 

.05360 

-.09840 

-.07840 

.00810 

-.00890 

300 

6.000 

7.74760 

.57190 

.05250 

-.10300 

-.11480 

.01070 

- 01280 

300 

0.000 

7 74660 

.57400 

.05120 

-.11420 

- 15020 

.01240 

-.01620 

300 

10.000 

7.74560 

.57330 

04930 

-. I2I70 

- taeiQ 

01380 

-.01910 

300 

12.000 

7.74660 

.56520 

.04630 

-.11200 

- 22610 

.01620 

- 02210 

GRADIENT 

-.00048 

.00063 

-.00001 

- 00082 

-.01626 

00146 

-.00217 

RUN  NO. 

482/  0 RN/L 

- 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

500 

-12.000 

7.73580 

.57690 

.05290 

-.10510 

.21420 

-.01780 

02330 

.500 

-10.000 

7,73340 

,50070 

. 05320 

- 09920 

. 17420 

- 01450 

♦02050 

.500 

-8  000 

7.73750 

,57930 

. 05490 

-.09100 

13780 

-.01260 

.01720 

.500 

-6.000 

7.74070 

.57090 

. 05660 

-,08510 

.09990 

-.00940 

.01330 

,500 

-4.000 

7.74070 

.58200 

.05840 

-,08380 

.06010 

-.00460 

.00900 

.500 

-3  000 

7.73970 

.58500 

.05900 

- 08610 

.04100 

- 00240 

00690 

,500 

-2.000 

7,73970 

.58850 

.05950 

-.08980 

.02420 

-.00090 

.00470 

.500 

-1  OOO 

7 74020 

.59120 

.05960 

- 09230 

.00920 

00030 

00240 

,500 

.000 

7,74120 

59200 

05960 

-.09260 

-.00570 

.00170 

-.00020 

.500 

1.000 

7 74070 

59090 

.05960 

-.09140 

-.02180 

00300 

-.00270 

.500 

2.000 

7,74070 

,58880 

.05950 

-.09090 

-,03950 

,00450 

-,00480 

,500 

3.000 

7,74070 

58710 

.osbo 

-.09130 

-.05860 

,00620 

-.00680 

.500 

4.000 

7.74120 

.58620 

05380 

-,09160 

- . 07820 

.00810 

-.00870 

.500 

6.000 

7.74170 

.58760 

.05700 

-.09540 

-.11680 

.01120 

- 01250 

.500 

0.000 

7.74020 

53060 

.05510 

-.10690 

- 15400 

.01300 

-.01630 

.500 

10.000 

7,73800 

.58950 

. 05350 

-.11640 

- 19080 

♦01410 

“ 01980 

500 

12.000 

7.74070 

57660 

.05250 

- 10290 

-.23110 

01690 

-.02260 

GRADIENT 

.00013 

.00039 

.00004 

-.00080 

-.01684 

.00150 

-.00227 

DATE  £0  JUN  75 


TAGLfLATEO  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  50G 


CAS  K1 

FO  H15.6  V9. 

1 MINUS 

ORB  TC5  AT38.3 

(B0MII5)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA 1 • 

8.000 

STAB 

m 

. “3.200 

LREF  * 

387.8000  IN. 

YMRP 

»•  .0000 

IN.  YC 

RUO-U  • 

000 

RUD-L 

■ 

.000 

BREF  - 

2348.0000  IN. 

2MRP 

- 190.7500 

IN.  ZC 

ELY- IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2  - 

000 

S3-4 

m 

.000 

S5-6  - 

.000 

lORB 

w 

H OQQ 

RUN  NO, 

^8I/  0 RN/L  • 3.20 

GRADIENT 

INTERVAL  « “5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

7.73340 

.58760 

05680 

-,10220 

,21710 

-.01710 

.02430 

.600 

-10.000 

7.73190 

.59350 

.05740 

-.09810 

. 17900 

-.01520 

oeno 

.600 

-8.000 

7.73440 

.58970 

.05890 

-.08250 

14230 

-.01330 

01750 

.600 

-6.000 

7.73580 

.58740 

.06090 

-.07270 

,10350 

-.00980 

01330 

.600 

“4.000 

7.73490 

.59080 

.06290 

-.07420 

06290 

-.00500 

.00880 

.600 

-3.000 

7.73390 

.59390 

.06360 

-.07760 

.04410 

-.00300 

00660 

.600 

-2.000 

7.73340 

.59660 

.06410 

-.07990 

.02760 

-.00180 

. 00450 

600 

-l.OOO 

7.73390 

.59810 

.06420 

-.08080 

.01230 

-.00060 

00230 

.600 

.000 

7.73340 

.59830 

.06420 

- 08170 

-.00380 

.00110 

-.00010 

600 

1 000 

7.73290 

59720 

.06400 

- 08230 

-.02120 

00270 

- 00240 

.600 

2.000 

7 73190 

.59600 

.06360 

-.00250 

-.03950 

00430 

- 00460 

♦ 600 

3.000 

7.73190 

.59530 

.06330 

-.08260 

-.05860 

.00600 

-.00670 

.600 

4 000 

7.73190 

.59550 

.06270 

- 08280 

-.07810 

00780 

- 00870 

.600 

6 000 

7.73240 

.59700 

.06120 

-.08700 

-.11770 

OHIO 

- 01280 

600 

8 000 

7.73190 

59760 

.05910 

-.09830 

15680 

.01330 

- 01680 

.600 

10,000 

7.73100 

.59500 

,05740 

-.10760 

-.19600 

01470 

- 02050 

.600 

12.000 

7,73140 

.58530 

.05660 

-.09420 

-.23660 

.01700 

-.02330 

GRADIENT 

- 00037 

.00035 

-.00005 

-.00094 

-.01733 

00156 

- 00221 

RUN  NO. 

480/  0 RN/L 

« 3 60 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-12,000 

7.72750 

♦58990 

,06370 

-.08450 

.22390 

-.01780 

.02420 

.700 

-10.000 

7,72120 

.59840 

.06350 

-.09160 

.18820 

-.01740 

.02120 

.700 

-e  000 

7.72560 

.59960 

.06530 

-.07290 

.14840 

-.0l370 

.01710 

.700 

-6.000 

7.72610 

5§980 

.06800 

-.05880 

.,10700 

- 00920 

01280 

.70b 

-4  000 

7.72560 

.60220 

.07060 

-.06040 

.06650 

- D0520 

00880 

.700 

-3.000 

7.72510 

.60380 

.07140 

-.06330 

.04770 

-.00390 

00690 

.700 

-2.000 

7.72610 

60510 

.07180 

-.06430 

.03040 

-.00280 

00490 

♦ 700 

-l.OOO 

7.72750 

♦60660 

♦07220 

-.06550 

♦01350 

-.00130 

.00280 

700 

.000 

7.72850 

.60640 

.07270 

-.06940 

-.00370 

.00100 

.00050 

700 

1 .000 

7.72850 

.60880 

.07280 

-.07430 

-.02150 

.00290 

- 00150 

.700 

2.000 

7 72750 

.60810 

.07240 

-.07660 

- 04010 

. 00430 

- 00340 

.700 

3 000 

7 72750 

.60680 

.07180 

-.07510 

-.05930 

00560 

-.00530 

.700 

4.000 

7.72750 

60560 

.07100 

-.07430 

-.07900 

00710 

-.00720 

♦ 700 

6.000 

7.72710 

.60470 

.06870 

-.08290 

-.11980 

.01090 

-.01140 

.700 

8.000 

7.72610 

.60560 

.06590 

-.10090 

-.16160 

.01450 

-.01570 

♦700 

10  000 

7 72560 

60430 

.06370 

-.11670 

-.20250 

.01670 

- 01900 

.700 

12.000 

7.72750 

.59310 

.06380 

-.10660 

- 23990 

.01630 

- 02270 

GRADIENT 

00031 

.00051 

,00008 

-.00207 

-.01798 

.00160 

-.00202 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CA5 


PAGE  503 


SREr  - 
LREF  - 
BREF  “ 
SCALE  ■= 


REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ.FT.  XMRP  « 

327.8000  IN  YNRP  « 

2348.0000  IN  2NRP  - 

.0300 


CA5  K1 

FO 

H15.B  V9.1 

MINUS 

1339  9100 

IN. 

XC 

.GOOD 

IN 

YC 

190.7500 

IN. 

ZC 

ORB  TC5  AT30  3 


BETA  - 
RUO-U  " 
ELV-IB  “ 
Sl-2 
S5-6  - 


(BGM1I6)  I 31  JAN  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


000 

STAB 

WE 

l.OOO 

000 

RUD-L 

m 

000 

000 

ELV-08 

3 000 

000 

S3-4 

m 

000 

000 

I ORB 

a 

4.000 

RUN  NO, 

400/  0 RN/L 

- 1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5,00 

MACH 

’ ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.300 

-2.000 

- 03220 

17670 

.05430 

-,07280 

-.00520 

00130 

00000 

.300 

-t  000 

-.03210 

-.08660 

.04780 

- 09450 

- 00590 

00170 

- 00010 

.300 

000 

-.02830 

.00210 

,04400 

-.11790 

-.00570 

.00160 

-.00020 

.300 

1 000 

- 02920 

.08710 

04240 

-.13940 

- 00480 

00130 

- 00020 

.300 

2.000 

-.02970 

16980 

.04220 

- 16130 

-.00400 

.00120 

- 00030 

300 

3 000 

-.02900 

.25100 

.04280 

-.18550 

- 00580 

00150 

- 00040 

.300 

4.000 

-.02350 

.32990 

.04430 

- 21000 

- 00B4O 

00160 

- 00030 

.300 

5.000 

-.03090 

.41000 

,04690 

-.23440 

-.00610 

00160 

-.00040 

300 

6 000 

-.03000 

.49170 

.05060 

-.25690 

- 00560 

.00160 

- 00070 

300 

7 000 

- 02720 

.57340 

.05590 

-.27790 

- 00520 

.00160 

-.00100 

.300 

8.000 

- 02540 

64790 

.06170 

-.29610 

-.00510 

.00160 

- 00100 

.300 

9 000 

- 02590 

71410 

.06840 

-.31130 

-.00560 

.00180 

- 00070 

300 

10.000 

-.03010 

.77670 

.07940 

-.32400 

-.00610 

00210 

- 00030 

300 

11.000 

-.03130 

.03650 

.09650 

-.33460 

- 00630 

00240 

- 00010 

300 

12.000 

-.02750 

.89380 

.11860 

- 343B0 

- 00660 

.00280 

- 00030 

GRADIENT 

.00025 

.08347 

- 00007 

- 02302 

-.00011 

.00001 

- 00005 

RUN  NO. 

407/  0 RN/L 

• 2.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.500 

-2  000 

- 02190 

- 20390 

.05600 

-.07570 

-.00600 

.00110 

00050 

500 

-1.000 

-.02510 

-.10960 

, 04940 

-.10090 

-.00560 

.00130 

.00050 

500 

.000 

-.02950 

-.01550 

.04550 

-.12300 

-.00510 

.00130 

.00030 

,500 

1. 000 

-.03040 

, 07440 

.04380 

-.14410 

-.00490 

.00130 

.00020 

500 

2 000 

- 029B0 

.16020 

.04370 

-.16630 

- . 00490 

Q0150 

00020 

.500 

3.000 

-.02860 

.24570 

.04460 

-.19080 

-.00510 

00150 

.00020 

.500 

4.000 

-.02450 

.33150 

.<04650 

-.21580 

-.00540 

.00160 

.00020 

.500 

5,000 

-.01960 

.41620 

.04370 

-.23960 

-.00550 

.00160 

.00000 

.500 

6.000 

-.01750 

.49990 

,05420 

-.26060 

- . 00520 

.00160 

-.00020 

.500 

7 000 

- 02010 

58100 

.06010 

- 27780 

-.00470 

.00160 

-.00030 

.500 

0.000 

- 02320 

65530 

.06810 

-.29050 

-.00460 

.00170 

-.00040 

r 

.500 

9 000 

-.02190 

.72260 

.07350 

-.29900 

- 00470 

.00170 

-.00040 

.500 

10  000 

-.02150 

.78660 

.09510 

-.30620 

-.00410 

.00160 

- 00060 

.500 

11.000 

-.02180 

.84600 

.11550 

-.31490 

-.00380 

.00180 

-.00080 

500 

12  000 

-.02220 

.90550 

.13960 

-.32520 

-.00510 

.00260 

-.00000 

GRADIENT 

.00027 

. 08028 

-.00073 

-.02318 

.00005 

.00007 

0 

-.00006 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  50^ 


CAS  K1  FO 


H15.6  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT3B.3 


(BOMllB)  ( Si  JAN  75  f 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

50  FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YHRP  •• 

.0000 

IN. 

YC 

BREF  - 

2340.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

2C 

SCALE  - 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

a 

000 

STAB 

1.000 

RUO-U 

m 

.000 

RUO-L 

.000 

ELV-I0 

« 

.000 

ELV-oa 

3 000 

Sl-2 

a 

.000 

S3-4 

.000 

S5-6 

a 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO.  4B6/  0 RN/L  • 3.29  ORAOIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


mcH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-2.000 

- 02260 

-.22240 

.05740 

-.07030 

-.00700 

.00150 

.00070 

.600 

-l.OOO 

- 02170 

-.12530 

,05000 

-.09640 

-.00640 

.00140 

.00030 

.600 

000 

-.02390 

-.02850 

. 04560 

J2pB0 

-.00630 

00140 

.00020 

.600 

1.000 

-.02490 

.06290 

.04370 

-.14210 

-.00630 

.00150 

.00010 

600 

2 000 

-.02350 

.15250 

.04350 

-.16470 

-.00630 

.00160 

.00020 

.600 

3.000 

-.02260 

.24230 

.04H50 

-.18840 

-.00590 

,00160 

. oooso 

♦600 

4.000 

-.02550 

.33070 

,04670 

-.21260 

-.00560 

.00160 

.00020 

.600 

5.000 

-.03090 

.4J7B0 

.05020 

-.23560 

-.00520 

.00150 

00000 

.600 

6.000 

-.03110 

.50460 

.05520 

-.25370 

-.00420 

.00130 

-.00020 

.600 

7.000 

- 02630 

.58850 

.06220 

-.26650 

-.00320 

00110 

- 00030 

.600 

B 000 

-.02390 

.66360 

.07290 

-.27650 

-.00320 

.00120 

-.00050 

.600 

9 000 

-.02510 

.73210 

. 08750 

-.28630 

-.00400 

.00140 

-.00040 

.600 

10.000 

- 02620 

.79750 

.10590 

-.29690 

-.00450 

.00170 

-.00010 

600 

11.000 

- 02420 

85760 

.12770 

- 30630 

-.00440 

.00180 

00020 

600 

12.000 

-.02250 

.91140 

.15220 

- 31430 

-.00440 

.00220 

.00020 

GRAOIENT 

-.00086 

.09123 

-.00084 

-.02339 

.00021 

00002 

-.00006 

RUN  NO.  485/  0 RN/L  • 3.80 


ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

- 00620 

-.24900 

« 05970 

-.06220 

-.00660 

.00110 

.00110 

.700 

-l.OOO 

-.00510 

14800 

,05090 

-.08630 

-.00650 

00100 

00050 

.700 

000 

-.00640 

-.04570 

.04540 

-.11080 

-.00630 

.00110 

.00040 

.700 

1.000 

-.00730 

♦05010 

.04260 

13200 

-.00600 

.00130 

.00060 

.700 

2.000 

-.00640 

.14480 

.04210 

-. 15360 

-.00610 

.00150 

.00060 

.700 

3.000 

-.00550 

.24010 

.04300 

-.17740 

-.00590 

.00160 

.00050 

.700 

4.000 

-.00570 

.33350 

.04560 

-.20140 

-.00500 

.00140 

.00040 

.700 

5.000 

-.01120 

.42370 

.04960 

-.22060 

-.00400 

.00120 

.00040 

.700 

6.000 

-.02290 

.51200 

.05600 

-.23420 

-.00290 

.00100 

.00020 

.700 

7 000 

-.03200 

.59570 

.06670 

-.24430 

-.00230 

.00090 

00020 

.700 

8.000 

-.03150 

.67230 

.06180 

-.25370 

-.00280 

.00110 

.00060 

.700 

9.000 

-.02550 

.73770 

.10030 

-.26590 

-.00350 

.00140 

.00080 

.700 

10.000 

-.02140 

.79930 

.12060 

-.20050 

-.00340 

.00130 

.00070 

.700 

n.ooo 

-.01980 

.65890 

. 14260 

-.29490 

-.00260 

.00100 

.00030 

.700 

12.000 

-.01870 

.91140 

.16660 

-.31030 

-.00200 

.00060 

.00020 

ORAOIENT 

-.00041 

.09605 

-.00125 

-.02271 

*00032 

.00005 

-.00006 

DATE  20  JUN  IS 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - CAS 

CAS 

K1  FO  HtS.3  V9*i 

MINUS  ORB  TC3  AT36.3 

PA3E  505 
{BGMI 17)  ( 2t  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339. 9H30 

IN.  XC 

LREF  • 

327.0000 

IN. 

YHRP  « 

.0000 

IN.  YC 

BREF  “ 

23H8.0QOO 

IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

tt 

.000 

RUD-U 

m 

.000 

ELV-IB 

ta 

.000 

SI -2 

m 

.000 

S5-e 

m 

.000 

STAB 

m 

-2.000 

RUD-L 

« 

000 

ELV-OS 

■ 

3 000 

S3-4 

m 

.000 

I ORB 

u 

4,000 

RUN  NO. 

493/  0 RN/L 

- l.Ol 

ORAOtENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

oco 

oaM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.150 

-2.000 

-.02600 

-.21710 

. 05590 

,06200 

-,00470 

.00030 

00050 

.150 

-l.OOO 

-.03140 

-.09150 

.04700 

.02210 

-.00240 

.00010 

.00020 

, ISO 

.000 

-.03960 

-.01050 

.04070 

.00000 

-.00240 

-.00020 

-.00010 

.150 

1.000 

-.039B0 

.05230 

.03710 

-.01440 

- 00200 

- 00030 

- OOOEC 

.150 

2.000 

-.04080 

.12010 

.03520 

-.03390 

-.00200 

-'.OOOSO 

- 00010 

.150 

3. GOO 

-.03920 

.20200 

.03420 

- 05940 

-.00300 

-.00050 

-.00020 

.150 

4.000 

-.03160 

.28550 

.03400 

-.08340 

-.00450 

-.00020 

-.00050 

.150 

5.000 

-.02570 

.36200 

.03460 

-.10400 

-.00570 

.00020 

-.00070 

.150 

6 000 

-.02500 

,43570 

.03610 

-.12490 

- 00650 

.00060 

- 00080 

.150 

7.000 

- 02600 

.51060 

.03800 

-.14770 

-.00610 

00070 

- OOOBO 

. 150 

8 000 

-.02470 

.58200 

04090 

- 16890 

-.00600 

.00040 

- 00070 

. 150 

9 000 

-.02620 

.64700 

.04560 

-.18440 

- 00720 

00040 

- 00070 

.150 

10  000 

-.03080 

.70790 

. 05480 

-.19540 

- 00790 

00090 

- 00060 

150 

11  000 

-.03360 

.76750 

.07010 

-.20640 

-.00670 

.00110 

- 00030 

. 150 

12.000 

-.03230 

.82330 

.08940 

-.21970 

-.00480 

\00110 

-.00030 

GRADIENT 

.00002 

.07910 

-♦0C280 

-.08847 

-,00083 

-.00004 

-.00014 

RUN  NO. 

498/  0 RN/L 

i*  1.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -9,50/ 

6*00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCO 

OCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-2.000 

-.02340 

-.22020 

.05540 

,06710 

-.00460 

.00150 

.00020 

.300 

-1  000 

-.02700 

-.13140 

.04650 

. 04670 

-.00440 

.00170 

.00010 

.300 

.000 

- 02970 

-.04130 

.04420 

.02530 

-.00370 

.00150 

. 00000 

.300 

1.000 

-.02540 

.04250 

.04820 

,00330 

-.00360 

.00140 

.00000 

,300 

2.000 

-.02700 

.12390 

.04140 

-.01920 

-.00360 

.00120 

.00000 

.300 

3.000 

-.03160 

.20600 

.04120 

-.04250 

-.00410 

i 00130 

-.00010 

.300' 

4.000 

-.03160 

.20700 

.04210 

-.08770 

-.00480 

.00150 

- 00010 

.300 

5.000 

-.03140 

.36740 

.04410 

-.09370 

-.00500 

.00160 

-.00020 

.300 

6.000 

-.03130 

.44870 

.04710 

-.11740 

-.00430 

.00160 

- 00050 

.300 

7,000 

-.02900 

.52910 

,05140 

-.13740 

-.00360 

.00170 

-.00070 

.300 

8.000 

-.03020 

. .60350 

.05670 

-.15520 

-.00320 

.00170 

-toooac 

.300 

9 000 

-.03650 

.67170 

.06300 

-.17210 

-.00390 

.00190 

-.00040 

.300 

10.000 

-.04100 

.73530 

.07330 

-.18660 

-.00530 

00250 

00020 

.300 

n . 000 

-.03730 

.79490 

.09010 

-.19740 

-.00590 

.00300 

.00040 

.300 

12.000 

- 02800 

.95170 

.11150 

-.20640 

-'*00550 

.00320 

00000 

GRADIENT 

-.00103 

.08367 

-.00144 

-.02290 

-.00007 

-.00001 

-.00005 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  506 


CAS  Kl  FO  HI5,6  V9* ! 


MINUS  ORB  TC5  AT38.3 


(BGMU7)  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA  - 

000 

STAB 

m 

-2.000 

LREF  - 

327  8000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

000 

RUD-L 

m 

.000 

BREF  - 

23^e.0000 

IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08 

m 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  • 

.000 

53-^ 

M 

.000 

S5-6  •* 

.000 

lORB 

H.OOO 

RUN  NO. 

491/  Q RN/L 

- 2.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

500 

-2  000 

-.03600 

-.24570 

.05750 

. 06250 

- 00570 

.00120 

00060 

.500 

-l.OOO 

-.03700 

-.15060 

.04960 

.04080 

- 00530 

.00140 

.00050 

.500 

.000 

-.03520 

-.05570 

.04530 

.02020 

-.00480 

.00140 

.00040 

.500 

1.000 

-.03020 

.03230 

.04330 

-.00090 

-.00440 

.00140 

.00020 

.500 

a.  000 

-.02940 

.11900 

.04250 

-.oasao 

-.00440 

.00150 

oooao 

500 

3.000 

-.02980 

.20630 

.04280 

-.04010 

-.00490 

,00160 

00020 

500 

4.000 

-.02930 

.29170 

.04400 

-.07300 

-.00530 

.00170 

.00020 

.500 

5.000 

-.03000 

.37570 

.04660 

-.09720 

-.00510 

.00160 

.00010 

.500 

6.000 

-.02910 

.46020 

. 05050 

-.11990 

-.00460 

.00160 

-.00010 

.500 

7.000 

-.02650 

.54210 

.05580 

-.13810 

-.00420 

.00170 

- 00030 

.500 

8.000 

-.02630 

.61640 

.06330 

-.15020 

-.00430 

00180 

- 00030 

.500 

9.000 

-.02700 

.68440 

.07400 

-. 15930 

-.00430 

.00190 

-.00040 

,500 

10.000 

- 02890 

.74940 

.08900 

-.16950 

-.00380 

.00180 

-.00060 

.500 

11.000 

-.02950 

.81070 

.10860 

-.18030 

-.00370 

.00200 

- 00060 

.500 

12.000 

-.02670 

.86810 

.13190 

- 19170 

-.00500 

00280 

- 00050 

GRADIENT 

-00116 

.08850 

-.00135 

-.02279 

.00005 

.00006 

-.00007 

RUN  NO. 

490/  0 RN/L 

- 3.32 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

oco 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.03720 

- 26010 

.05690 

.06070 

-.00650 

00150 

00080 

.600 

-1  000 

-.03320 

-.16490 

.05060 

.04260 

-.00580 

.00130 

.00050 

.600 

.000 

-.03150 

-.06870 

-04530 

.02300 

-.00600 

.00150 

00020 

.600 

l.OQO 

- 03220 

.02270 

.04290 

.00060 

-.00630 

.00170 

00010 

.600 

2.000 

-.03520 

.11410 

.04200 

-.02330 

-.00600 

.00170 

.00010 

.600 

3.000 

-.03570 

.20400 

.04240 

-.04650 

-.00540 

.00160 

.00020 

.600 

4 000 

-.03500 

.29160 

.04420 

-.06900 

-.00490 

.00150 

00020 

.600 

5.000 

-.03570 

.3764*0 

04730 

-,69360 

-.00450 

,00150 

.00010 

.600 

6.000 

-.03430 

.46500 

.05160 

-.11370 

-.00380 

.00130 

-.00020 

.600 

7.000 

-.03150 

.55030 

.05810 

12860 

-.00320 

.00130 

-.00040 

.600 

e.ooo 

-.03200 

.62650 

06860 

-.13930 

- 00360 

.00150 

-.00030 

.600 

9 000 

-.03200 

69600 

.08310 

-.14960 

-.00450 

.00190 

.00010 

.600 

10.000 

-.02830 

.76260 

.10060 

-.16320 

-.00470 

.00200 

00030 

.600 

n.ooo 

-.02350 

.62350 

.12140 

-.17710 

-.00420 

,00200 

.00020 

.600 

12.000 

- 02320 

,87760 

.14560 

- 19020 

- 00410 

.00230 

.00030 

GRADIENT 

-.00017 

.09121 

-.00146 

-.02227 

.00025 

.00002 

-.00008 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


PAGE  507 


- CA5 


CAS  Kl 

FO  H15.6  V9. 

, 1 MINUS 

ORB  TC5 

AT38.3 

(DGMlt7)  ( 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

5500  0000  SQ.FT, 

XMRP  • 

1339  9100 

IN.  XC 

BETA 

* 

000  STAB 

m 

-2  000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

000  RUD-L 

m 

000 

BREF  * 

2340.0000  IN. 

ZMRP  " 

190.7500 

IN  ZC 

ELV- 

IB  - 

.000  ELV-OB 

m 

3 000 

SCALE  ** 

0300 

Sl-2 

m 

.000  S3-4 

m 

000 

S5-6 

.000  I ORB 

m 

4 000 

RUN  NO,  H89/  0 RN/L  « 3.65 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

700 

-a. 000 

-.03300 

-.28270 

.06070 

,05870 

- 00660 

.00120 

00110 

700 

-l.OOO 

- 03250 

-.18340 

.05130 

.03920 

-.00660 

00120 

.00060 

.700 

.000 

-.03140 

-.08320 

. 04520 

.02030 

-.00630 

.00120 

00050 

.700 

J.OOO 

-.03450 

.01200 

.04200 

.00290 

-.00580 

.00130 

.00050 

700 

2.000 

- 03230 

.10660 

.04090 

- 01790 

-.00560 

.00150 

00050 

.700 

3 000 

-.03090 

.20230 

.04130 

-.04180 

-.00570 

.00170 

.00040 

700 

4.000 

- 03030 

.29630 

.04300 

-.06560 

-.00520 

.00160 

00040 

.700 

5 000 

-.02980 

38640 

.04650 

- 08500 

-.00420 

.00130 

.00030 

.700 

6 000 

- 02840 

.47460 

.05240 

-.09810 

-.00290 

.00100 

00010 

.700 

7.000 

-.02640 

55890 

.06220 

- . 1 0840 

-.00220 

.00100 

00030 

.700 

e 000 

-.02470 

.63490 

07670 

-.12140 

- 00260 

.00120 

00050 

.700 

9 000 

-.02440 

.70230 

.09500 

-.13860 

- 00350 

00150 

00070 

.700 

10  000 

-.02390 

.76590 

.11510 

-.15810 

- 00370 

00150 

00080 

.700 

11  000 

-.02370 

02640 

.13660 

-.17660 

-.00270 

.00110 

OOOSO 

.700 

12  000 

-.02330 

.88C40 

.16020 

-.19590 

- ooiao 

00080 

00050 

GRADIENT 

.00044 

.09563  -.00183 

-.02060 

.00031 

.00005 

-.00000 

DATE  20 

JUN  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE 

508 

CA5  Kl 

FO  HI 5. 6 V9  1 MINUS  ORB  TC5  AT38.3 

(BOMIIB)  ( 

21  JAN 

75  ) 

REFERE^/CE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA I 

m 

6 000 

STAS 

“2.000 

LREF  - 

327.8000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

K 

.000  ' 

RUD-L 

m 

.000 

SREF  - 

a3^8.0000  IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-IB 

m 

000 

ELV-OB 

m 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

St-2 

m 

.000 

S3"H 

■ 

.000 

S5-6 

m 

.000 

lORB 

■ 

^ 000 

RUN  NO. 

498/  0 RN/L 

» l.Ot 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

150 

-12.000 

5.79880 

.43990 

,02980 

-.13700 

,19730 

-.01430 

.01990 

.150 

-10.000 

5.79830 

.43820 

.03160 

-.13490 

.15980 

-.01100 

01750 

.150 

-8.000 

5.80180 

.43290 

.03380 

-.12680 

.11630 

-.00800 

.01370 

.150 

-6.000 

5.80420 

.42990 

.03540 

-.11750 

.07920 

-.00480 

00950 

.150 

-^.000 

5 80420 

.43180 

.03640 

-.11240 

.04480 

-.00140 

00550 

.150 

-3.000 

5.80370 

.43540 

.03660 

-.11260 

.02930 

-.00010 

.00400 

.150 

-2.000 

5 80320 

.44000 

.03660 

-.11620 

.01440 

00090 

.00250 

.150 

-I. 000 

5.80100 

,44340 

03640 

-.12520 

-.00050 

.00160 

.00070 

ISO 

.000 

5.80080 

.44330 

.03630 

-.13290 

-.01560 

.00260 

- 00150 

.150 

1.000 

5.80130 

.44080 

.03640 

-.13250 

-.03100 

00360 

-.00350 

. 150 

2.000 

5.80220 

.43800 

.03640 

-.12850 

-.04680 

00450 

-.00540 

150 

3 000 

5.80270 

.43600 

.03610 

-.12630 

-.06290 

00560 

-.00700 

.150 

«f,000 

5.80220 

.43570 

.03520 

-.12730 

-.07940 

.00560 

- 00850 

,150 

6.000 

5.79980 

.44020 

.03260 

-.13430 

-. 1 1360 

,00870 

-.01120 

150 

e.ooo 

5.79790 

.44750 

.02990 

-.13850 

- 15050 

01100 

- 01420 

150 

10.000 

5.79640 

.45410 

.02790 

-.13060 

-.18980 

01350 

- 01710 

.150 

12.000 

5.79350 

.45520 

.02640 

-.14520 

-.22770 

.01650 

-.01950 

GRADIENT 

-.00023 

.00016 

-.00011 

-.00221 

-.01544 

.00097 

-.00182 

RUN  NO, 

497/  0 RN/L 

« 1 93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-12.000 

5.79490 

.44120 

.03820 

-.13300 

.20520 

^-.01690 

01960 

.300 

-10.000 

5.79640 

.44040 

.04040 

-.13150 

.16560 

'-.01310 

.01680 

.300 

-8.000 

5.79830 

.43350 

.04270 

-.12080 

.12740 

-.00960 

.01380 

.300 

-6.000 

5.80030 

.43080 

.04490 

-.11340 

08950 

-.00600 

.01040 

,300 

-H.OOO 

5.80180 

43530 

.04670 

-.11430 

.05240 

- 00250 

.00680 

.300 

-3.000 

S.'eOlGO 

.43920 

.04730 

-.11730 

03500 

-.00100 

00500 

.300 

-2.000 

5.60130 

,44250 

.04770 

-.12050 

♦01890 

.00000 

.00340 

.300 

-1.000 

5.80030 

.44410 

.04790 

-.12300 

.00460 

.00090 

.00170 

.300 

.000 

5.79980 

.44400 

.04000 

-.12430 

-.00920 

.00190 

-.00020 

.300 

1.000 

5.79930 

.44290 

.04790 

-.12330 

-.02450 

00300 

-.00200 

.300 

2.000 

5.799B0 

.44250 

.04770 

-.12170 

-.04150 

.00420 

-.00360 

.300 

3.000 

5.79930 

.44270 

.04740 

-.12120 

-.05910 

.00540 

-.00510 

.300 

4.000 

5,79830 

44280 

04690 

-.12180 

- 07650 

.00670 

-.00670 

300 

6.000 

5.79740 

.44350 

.04520 

-.12590 

-.moo 

.00900 

- 01000 

.300 

8.000 

5.79740 

.44480 

.04270 

-.13230 

-. 14670 

.01110 

-.01300 

.300 

10.000 

5.79790 

,44500 

♦03970 

-.13680 

-. 18410 

' .01330 

-.01570 

.300 

12.000 

5.79640 

.44090 

. 03700 

-.13240 

-.22300 

.01580 

-.01810 

GRADIENT 

-.00042 

.00065 

.00002 

-.00074 

-.01580 

.00111 

-.00170 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1  ro  H1S*6  V9.1  MINUS  ORB  TC3  AT39»3 


< BOM  11 9)  ( a\  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  « 

387.0000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

BREF  « 

83^8  0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN,  ZC 

SCALE  •« 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

m 

6.000 

STAB 

•* 

-2.000 

RUD“U 

m 

000 

RUD“L 

M 

* 000 

ELV-IB 

m 

.000 

ELV-OB 

m 

3 000 

Sl-8 

m 

000 

S3-^ 

M 

000 

S5-6 

m 

.000 

I ORB 

■ 

4.000 

RUN  NO. 

496/  0 RN/L 

- 8.93 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

DCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-18.000 

5 78710 

.43940 

.04000 

-.12560 

.21240 

-.01680 

.01950 

.500 

-10.000 

5,76060 

.44000 

.04190 

-.18040 

17070 

-.01310 

01680 

.500 

-8.000 

5.79050 

.43750 

.04440 

-.11240 

.13390 

-.01040 

.01400 

.500 

-6.000 

5.79150 

.43760 

.04700 

-.10890 

.09640 

-.00710 

.01090 

.500 

-4  000 

5.79100 

44190 

.04910 

-.11160 

05740 

- 003Cd 

0D720 

.500 

-3,000 

5.79050 

.44540 

.04900 

-.11410 

.03900 

-.00130 

00540 

.500 

-8.000 

5.79000 

.44890 

.05030 

-.11590 

.02280 

-.00030 

.00380 

500 

-1.000 

5 79000 

.45090 

.05040 

-.11700 

.00850 

.00050 

.00800 

.500 

000 

5.79000 

.45090 

.05040 

-.11000 

-.00600 

.00160 

00020 

.500 

l.OOO 

5 7B960 

.44990 

.05030 

-.11920 

-.02180 

00270 

-.00160 

.500 

8.000 

5.70960 

.44850 

.05010 

-.12020 

-.03920 

.00300 

-.00340 

.500 

3.000 

5.70960 

.44710 

.04980 

-.12030 

-.05760 

.00520 

-.00500 

.500 

4.000 

5.70910 

44600 

.04910 

-.11960 

-.07620 

.00670 

- 00660 

.500 

6.000 

5.73810 

.44560 

.04700 

-.12160 

-.11320 

.00940 

-.00980 

.500 

8.000 

5.70710 

.44710 

.04450 

-.13030 

-.15030 

.01140 

-.01270 

.500 

10.000 

5.7BB60 

.44720 

04200 

-.13650 

-.18820 

.01310 

-.01540 

.500 

12.000 

5 70710 

.44000 

.03960 

-.11900 

-.22850 

.01630 

-.01790 

GRADIENT 

-.00019 

.00033 

-.00001 

-.00102 

-.01631 

.00114 

-.00174 

RUN  NO. 

495/  0 RN/L 

- 3.31 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5.78420 

.44320 

.04090 

-.12200 

.21550 

-.01660 

02040 

.600 

-10.000 

5 7B370 

.44670 

.04190 

-.11620 

.17410 

-.Cfl330 

01750 

.600 

-8.000 

5.7B560 

.44420 

,04440 

-.10780 

.13560 

-.01060 

.01470 

.600 

-6  000 

5.73660 

.44360 

.04730 

-.10350 

.09840 

-.00740 

.01140 

600 

-4.000 

5 78660 

.44010 

.04970 

-. 10590 

,05910 

- 00330 

.00760 

.600 

-3.000 

5.73610 

.45160 

.05040 

-.10830 

04060 

-.00160 

00570 

.600 

-2.000 

5.7B560 

.45480 

.05070 

-.11080 

02420 

-.00040 

.00400 

.600 

-1.000 

5.78560 

.46680 

.05070 

-.11240 

.00950 

.00040 

00230 

.600 

.000 

5.78560 

.45760 

.05090 

-.11560 

-.00500 

.00130 

.00020 

.600 

1.000 

5.78560 

.45700 

.05120 

-.11770 

-.02090 

.00220 

-.00100 

600 

2.000 

5 78520 

.45570 

.05120 

-.11760 

-.03880 

,00340 

-.00360 

.600 

3.000 

5 78520 

.45460 

.05090 

-.11620 

-.05830 

.00500 

-.00520 

.600 

4.000 

5.79520 

.45370 

.05020 

-.11550 

-.07790 

.00670 

-.00690 

600 

6.000 

5.78470 

.45350 

.04820 

-.11890 

-.11630 

.00960 

-.01020 

.600 

8.000 

5.78470 

.45380 

.04580 

18680 

-.15370 

.01140 

-.01340 

,600 

10.000 

5.78470 

.45120 

.04350 

-. 12950 

-.19150 

.01310 

-.01630 

.600 

12.000 

5.70380 

44050 

. 04090 

-.11360 

-.23360 

.01680 

-.01870 

GRADIENT 

-.00015 

.00055 

.00000 

-.00137 

-.01669 

.00115 

, -.00183 

DATE  20  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS  PABE  SIO 


CAS  K1 

FO  HI5.6  V9. 

. 1 HINUS 

ORB  TC5  AT3B.3 

(B0MII8)  ( 

81 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  •• 

5500.0000  SQ.FT, 

XMRP  « 

1339.9)00 

IN.  XC 

ALPHA 1 « 

6,000  STAB 

m 

-8.000 

LREF  ■ 

3B7,eOOO  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-I 

J * 

.000  RUO-L 

■ 

,000 

BREF  « 

3349.0000  IN. 

2MRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV- 

IB  - 

♦000  ELV-OB  ■ 

3.000 

SCALC  • 

.0300 

Sl-S 

■ 

.000  S3-4 

.000 

BB-0 

m 

.000  lORB 

4.000 

RUN  NO.  ' 

494/  0 RN/L  « 3 A 64 

ORAOIENT 

INTERVAt 

« -6.00/  fi 

.00 

HACH 

BETA 

ALPHAW 

QCL 

DCO 

OCUM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

“IS. 000 

5.77730 

.4H7S0 

.04800 

-.09810 

.88800 

-.01680 

.08140 

.700 

-10.000 

5.77150 

.45470 

.04170 

-.09900 

.18400 

-.01460 

.01890 

.700 

“0.000 

5.77S50 

.45340 

.04400 

-.09660 

.14400 

-.01150 

,01570 

.700 

-6.000 

5.77390 

.45SS0 

.04750 

-.09470 

.10380 

-.00780 

.01800 

.700 

“4.000 

5.77S90 

.45480 

.05050 

-.09530 

.06480 

-.00420 

.00810 

.700 

-3.000 

5.77S50 

.45660 

.05110 

-.09630 

.04630 

-.00880 

.00680 

.700 

“S.OOO 

5.77S90 

.45810 

.05100 

- 09750 

.08890 

-.00170 

.00440 

.700 

-1.000 

5.77390 

,45940 

.05090 

-.09900 

.01830 

-.00040 

,00840 

.700 

.000 

5,77490 

.46060 

.05IS0 

-.lOlSO 

-.00410 

.00110 

.00010 

.700 

1.000 

5 77440 

.46110 

.05170 

-.10460 

-.08100 

.00840 

-.00800 

.700 

S.OOO 

5.77340 

.46070 

.05800 

-.10670 

-.03940 

.00350 

-.00380 

.700 

3.000 

5.77340 

.45980 

.05190 

-.10670 

-.05940 

.00490 

-.00550 

,700 

4.000 

5.77390 

.459S0 

.05120 

-.10780 

-.07970 

.00660 

- 00730 

.700 

6.000 

5,77440 

.45970 

.04060 

-.11430 

-.11990 

.01000 

- 01100 

.700 

8.000 

5.77S90 

.46140 

.04560 

18670 

-.16000 

.01280 

-.01470 

.700 

10.000 

5.77150 

.46130 

.04380 

-.13660 

-.80000 

,01490 

-.01810 

.700 

IS. 000 

5.77S50 

,45310 

.04330 

-.18780 

-.84090 

.01780 

-.08070 

GRADIENT 

00014 

00057 

.00013 

- 00171 

-.01775 

.00138 

-.00196 

DATE  20  JUN  75 


TABLfLATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 
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REFERENCE  DATA 

SREF  « 5500.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 387.8000  IN  YMRP 
BREF  * 2340.0000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0300 


CAS  K1  FO  H15.6  V9.1 


» 1339.9100  IN.  XC 

- .0000  IN  YC 

- 190  7500  IN.  ZC 


MINUS  ORB  TC5  AT30  3 


BETA 
RUD-U  - 
ELV-18  • 
Sl-S  - 
S5-6  « 


IBGM119)  < 21  JAN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


.000 

STAB 

-2.000 

000 

RUD-L 

000 

-ID  000 

ELV-OB 

-7  000 

.000 

S3-4 

.000 

.000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO. 

502/  0 RN/L 

••  1.94 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-2.000 

-.03010 

-.30150 

.06200 

.36370 

-.00670 

00200 

.00020 

.300 

-l.OOO 

-.02730 

-.81370 

.05340 

.34930 

-.00690 

.00230 

.00020 

.300 

.000 

-.02380 

18540 

.04760 

.33600 

- 00610 

.00210 

00080 

300 

1 000 

-.08430 

-.04350 

.04440 

.32080 

-.00580 

.00190 

00020 

.300 

2 000 

-.08490 

.03650 

.04220 

30  ISO 

-.00580 

.00180 

00030 

.300 

3 000 

-.02420 

.11930 

.04090 

.28070 

-.00610 

.00190 

.00080 

300 

4.000 

-.02600 

.19920 

.04070 

.25600 

-.00650 

00200 

.00080 

.300 

5.000 

-.02960 

.28000 

.04150 

.22920 

-.00670 

.00200 

.00010 

.300 

6 000 

-.03220 

.36280 

.04360 

.20370 

- 00660 

.00220 

-.00080 

300 

7 000 

-.03130 

.44440 

.04670 

.18220 

-.00620 

.00240 

- 00050 

300 

8 000 

- 02770 

.51920 

.05050 

.16320 

-.00580 

.00230 

-.00060 

300 

9 000 

-.02440 

56640 

.05490 

.14570 

-.00620 

00230 

- 00030 

300 

10  000 

-.02570 

65010 

.06340 

.13050 

-.00710 

00280 

.00080 

.300 

11  000 

-.02700 

.71260 

.07910 

.11730 

-.00770 

.00320 

.00060 

.300 

12.000 

-.02220 

.77110 

.09960 

.10360 

-.00810 

.00360 

.00040 

GRADIENT 

.00010 

.08875 

-.00273 

-.01896 

.00002 

-.00003 

-.00001 

RUN  NO. 

501/0  RN/L 

• 2.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-2.000 

- 01090 

-.38150 

.06340 

35000 

- 00710 

.00190 

OOOBO 

.500 

-1  000 

-.01980 

- 22740 

.05450 

.33120 

-.00660 

00210 

.00080 

,500 

.000 

-.02600 

-.13430 

.04840 

.31660 

-.00610 

00210 

.00070 

.500 

1.000 

-.02750 

-.04610 

.04520 

.30470 

-.00570 

.00210 

.00050 

.500 

2.000 

-.02280 

03770 

.04330 

28900 

-.00590 

00210 

00050 

.500 

3 000 

-.02210 

12340 

, 04220 

.26770 

-.00640 

.00220 

.00050 

.500 

4 000 

-.08280 

.20890 

.04220 

.24340 

-.00670 

00220 

00050 

500 

5.000 

- 02340 

.29290 

04350 

. 82020 

-.00630 

00210 

00050 

.500 

6 000 

-.02560 

37700 

, 04660 

. 19730 

- 00550 

00200 

qooeo 

.500 

7.000 

-.02270 

.45930 

.05060 

. 17600 

-.00580 

.00210 

.0*0010 

.500 

8.000 

- 01760 

53490 

. 05670 

. 15990 

-.00570 

.00230 

.00010 

.500 

9 000 

-.01500 

60370 

,06640 

. 14830 

- 00580 

00250 

,00000 

.500 

10.000 

-.01450 

.66960 

,08040 

. 13480 

-.00540 

.00840 

-.00030 

500 

11.000 

-.01030 

73210 

,09900 

,11970 

-.00550 

.00260 

-.00030 

.500 

12.000 

-.02880 

.79190 

.12120 

. 10250 

-.00600 

.00350 

-.00010 

GRADIENT 

-.00106 

.08740 

- 00263 

-.01798 

.00005 

.00003 

- 00004 

DATE  EO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAB  K1 

FO 

H15  6 V9.1 

MINUS  ORB  TC5  AT38  3 

(B0M119)  { 

21 

JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT 

XHRP  * 

1339.9100 

IN. 

XC 

. BETA 

m 

.000 

STAB 

at 

-2.000 

LREF  - 

327.8000  IN, 

YMRP  • 

,0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

BREF  - 

2548,0000  IN, 

ZMRP  « 

190,7500 

IN, 

ZC 

ELV-IB 

m 

-10.000 

ELV-00 

m 

-7,000 

SCALE  - 

0300 

Sl-2 

m 

.000 

S3-H 

m. 

000 

S5-6 

M 

000 

I ORB 

M 

4 000 

RUN  NO,  500/  0 RN/L  « 3.32  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCO 

OCLM 

OCY 

^ DCLN 

GC5L 

600 

-2.000 

-.01760 

-.33230 

.06400 

.34080 

-.00750 

, 00220 

00100 

.600 

-1.000 

-.02930 

-.23790 

.05450 

.32370 

-.00700 

.00210 

00080 

.600 

.000 

-.02300 

-.14310 

.04840 

.30910 

-.00720 

.00220 

00060 

.600 

l.OOO 

-.02130 

- 05240 

.04480 

.2’9190 

-.00720 

00220 

.00050 

.600 

2 000 

-.02880 

.03660 

.04280 

.27370 

-.00680 

.00220 

00060 

.600 

3 GOO 

-.02430 

.12470 

.04200 

.25770 

-.00660 

.00220 

.00060 

,600 

4.000 

-.01840 

.21190 

.04240 

.23670 

-.00640 

.00220 

.00060 

.600 

5.000 

-.01770 

.29940 

.04420 

.21400 

-.00590 

.00200 

,00050 

,600 

6 000 

-.01250 

.38690 

.04750 

.19350 

- 00490 

00190 

00030 

.600 

7.000 

-.01180 

.47100 

.05290 

.17710 

-.00420 

.00180 

,00010 

.600 

8.000 

-.01020 

.54830 

.06170 

.16340 

-.00410 

,00190 

- 00010 

.600 

9 000 

- 01980 

.61930 

.07480 

.14760 

-.00480 

.00220 

-.00010 

.600 

10.000 

-.01510 

.68710 

.09190 

.12810 

-.00570 

.00250 

.00040 

.600 

11.000 

-.01470 

,74920 

.11230 

.10660 

-.00600 

.00270 

.00070 

600 

12  000 

-.02030 

.00650 

. 13540 

.08400 

- 00600 

00300 

,00070 

GRADIENT 

00050 

.09004 

-.00262 

-.01780 

.00020 

-.00001 

- 00005 

RUN  NO. 

499/  0 RN/L 

« 3.63 

GRADIENT 

INTERVAL 

" -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.02640 

- 35100 

♦06580 

,32200 

-.00760 

.00180 

.00140 

.700 

-1.000 

-.02790 

-.25280 

,05520 

,30820 

-.00760 

.00180 

.00090 

.700 

.000 

-.03020 

-.15350 

.04810 

,29160 

-.00730 

.00180 

00080 

,700 

1.000 

-.03800 

- 05760 

.04370 

,27490 

-.00690 

.00200 

00090 

,700 

2.OQ0 

-.03980 

.03590 

,04150 

,25730 

-.00700 

.00220 

.00100 

♦700 

3,000 

-.03160 

,13040 

.04070 

.23630 

-.00700 

.00220 

.00090 

.700 

4,000 

-.02590 

,22410 

.04140 

.21470 

.>.00610 

.ooai'b 

.00080 

.700 

5.000 

-.02970 

,31460 

.04370 

.19770 

-.00500 

.00190 

.00070 

,700 

6,000 

-.03150 

,40200 

.04850 

.18530 

-.00390 

.00170 

.00050 

,700 

7.000 

-.02800 

,48770 

,05740 

.17310 

-.00340 

.00170 

.00050 

.700 

e.ooo 

-.02630 

.56540 

.07070 

.15420 

- 00380 

,00190 

.00090 

.700 

9.000 

-.02400 

.63430 

.08780 

.12930 

- 00480 

.00210 

.00150 

,700 

10  000 

-.01070 

,70000 

.10710 

10040 

- 00510 

00210 

.00150 

.700 

11.000 

-.00930 

,76340 

.12610 

,06960 

-.00410 

.00170 

.00100 

.700 

12.000 

-.00430 

,82010 

.15110 

,03740 

-.00270 

,00120 

00070 

GRADIENT 

-.00023 

,09511 

-.00295 

-.01011 

00032 

.00004 

-.00006 

DATE  EO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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- CA5 


CAS  K1 

FO 

H16.6  V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30.3 

<BGMiaO)  i 

21 

JAN  15  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500  OOOO  SQ.FT 

XKRP  - 

I33S.9100 

IN 

XC 

BETA 

.000 

STA0 

m 

-2.000 

LREF  » 

327.8000  IN 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U 

.000 

RUO-L 

m 

.000 

BREF  ** 

2348.0000  IN. 

ZMRP  •* 

190  7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

10  000 

ELV-OB 

m 

13  000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-2 

000 

S3-4 

M 

.000 

S5-6 

000 

IOR0 

M 

4.000 

RUN  NO,  506/  0 RN/L  - 1.95  GRADIENT  INTERVAL 


-5  00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.300 

-2.000 

-.02820 

-.17080 

.05490 

-.10050 

-.00410 

.00100 

00030 

.300 

-1 .000 

-.02420 

-.08120 

.04970 

-.12300 

-.00450 

.00140 

.00010 

.300 

000 

-.02230 

00910 

.04500 

-.14520 

-.00390 

.00120 

00000 

.300 

l.OOO 

-.02470 

.09280 

.04350 

16770 

-.00330 

00100 

00000 

.300 

2.000 

-.02130 

.17510 

.04340 

-.18970 

-.00330 

.00090 

.00000 

.300 

3 000 

-.02050 

.25760 

.04390 

-.21220 

-.00390 

00100 

00000 

.300 

4 000 

- . 02340 

.33730 

.04530 

-.23630 

-.00400 

.00120 

00000 

.300 

5.000 

-.02550 

.41670 

.04770 

-.26010 

-.00500 

.00140 

.00000 

.300 

6.000 

-.02490 

.49840 

.05160 

- 28200 

-.00440 

.00150 

- 00030 

.300 

7 000 

- 02200 

.57920 

05670 

-.30210 

-.00350 

00150  ‘ 

- 00050 

.300 

8.000 

-.01780 

.65260 

.06230 

-.32030 

-.00300 

.00130 

-.00060 

.300 

9.000 

-.01710 

."71990 

.06870 

-.33590 

-.00350 

.00150 

-.00030 

.300 

10.000 

-.01980 

.78360 

07960 

- 34840 

-.00470 

.00210 

00020 

.300 

n.ooo 

- 02090 

84380 

.09760 

-.35820 

-.00560 

00260 

00050 

.300 

12.000 

-.02150 

.90010 

11970 

-.36580 

-.00550 

,00280 

.00030 

GRADIENT 

.00033 

.08372 

- 00084 

-.02270 

-.00009 

.00001 

-.00003 

RUN  NO. 

505/  0 RN/L 

« 2.96 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.499 

-2.000 

-.01600 

-.20040 

05670 

- 09840 

-.00480 

00080 

00070 

.499 

-l.OOO 

-.02200 

-.10530 

.04980 

12280 

-.00480 

.00110 

.00060 

.499 

.000 

-.02920 

-.01090 

.04590 

- 14490 

- 00450 

.00120 

00050 

.499 

I 000 

-.03590 

.07760 

.04450 

-.16690 

- 00410 

.00120 

00040 

.499 

‘ 2.000 

-.03010 

.16440 

.04440 

-.19010 

-.00430 

.00130 

.00030 

499 

3 000 

-.02500 

.25080 

.04520 

- 21340 

-.00460 

,00140 

.00040 

.499 

4.000 

- 02120 

.33620 

.04710 

-.23650 

-.00460 

.00140 

00040 

.499 

5.000 

-.01640 

.42000 

.05030 

-.25940 

-.00470 

.00140 

,00030 

,499 

6.000 

-.01490 

,50340 

.05480 

-.28050 

-.00430 

.00140 

.00000 

.499 

7.000 

-.01570 

.58500 

. 06060 

-.29750 

-.00410 

.00140 

-.00010 

.499 

8.000 

-.01400 

.66000 

.06870 

-.30990 

-.00400 

.00150 

- 00030 

499 

9.000 

-.00790 

.72810 

.08000 

- 31910 

-.00390 

.00150 

-.00040 

.499 

10.000 

-.00190 

.79190 

♦ 09540 

- 32710 

-.00350 

.00150 

-.00040 

.499 

11.000 

-.00580 

,85160 

11520 

- 33440 

-.00360 

00170 

-.00050 

499 

12.000 

-.01700 

.90850 

. 13900 

-.34210 

-.00460 

.00250 

- 00040 

GRADIENT 

.00023 

.08836 

-.00072 

-.02291 

.00000 

,00008 

-.00005 

(BQMJ20)  ( ai  JAN  75  ) 


CAS  KI 

FO 

HIS. 6 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 

5500  0000  Sq'fT 

XMRP 

1339.9100 

IN. 

XC 

LREF  * 

327,8000  IN, 

YMRP  ■ 

.0000 

IN, 

YC 

BREF  « 

2346.0000  IN, 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

zc 

SCALE  « 

.0300 

MINUS  ORB  TC5  AT38.3 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

B 

000 

STAB 

-2.000 

RUO-U 

m 

000 

RUD-L  - 

.000 

ELV-IB 

m 

10.000 

ELV-OB  - 

13.000 

SI -2 

m 

000 

S3-4  - 

.000 

S5-6 

m 

000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO.  504/  0 RN/L  • 3.34 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.600 

-2  000 

-.01360 

-.21890 

.05820 

-.09060 

- 00560 

.00110 

OOlOO 

.600 

-1.000 

-.01300 

-.12230 

.05060 

-.11430 

-.00510 

.00100 

,00070 

.600 

.000 

-.01160 

-.02540 

.04620 

-.13730 

-.00520 

.00110 

00040 

.600 

1.000 

-.01400 

,06650 

04430 

-.16100 

-.00530 

.00120 

00030 

.600 

2.000 

-.01470 

. 15660 

,04430 

-. 18430 

-.00490 

.00120 

.00040 

.600 

3.000 

-.01020 

.24590 

.04530 

-.20740 

-.00470 

.00120 

.00050 

.600 

4.000 

-.00890 

.33350 

.04750 

-.22990 

-.00470 

.00130 

.00050 

.600 

5 000 

-.01330 

.42060 

05100 

-.25170 

-.00440 

.00120 

.00030 

.600 

6.000 

-.01690 

.50790 

.05590 

-.27130 

-.00350 

.00110 

00010 

.600 

7,000 

-.01430 

.59180 

.06300 

-.28580 

- 00240 

00100 

-.00010 

.600 

8.000 

-.01330 

.66730 

.07370 

-.29530 

-.00240 

.00110 

-.00030 

.600 

9.000 

-.01550 

.73580 

.00840 

-.30400 

-.00330 

.00130 

-.00010 

600 

10.000 

-.01770 

.80100 

.10650 

-.31450 

-.00410 

00160 

00040 

.600 

It. 000 

-.01910 

.86120 

12800 

-.32350 

-.00420 

00180 

.00000 

.600 

12.000 

-.01880 

.91500 

.15260 

-.33140 

-.00410 

.00210 

00060 

GRADIENT 

.00031 

.09110 

-.00082 

-.02309 

,00015 

00003 

-.00007 

RUN  NO 

503/  0 RN/L 

« 3.68 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5,00' 

lACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

DCD 

OCLH 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2.000 

-.01520 

-.24600 

.06020 

-.08150 

-.00610 

.00090 

.00130 

.700 

-l.OOO 

-.00910 

-.14540 

.05130 

-.10290 

-.00600 

.00060 

.00070 

.700 

,000 

- 00810 

- 04380 

.04590 

-.12680 

-.00570 

00090 

,00060 

.700 

1 000 

-.01260 

.05200 

.04340 

-.14950 

-.00550 

.00110 

00070 

.700 

2 000 

-.00840 

.14650 

.04270 

-.16970 

-.00510 

,00120 

.00090 

,700 

3.000 

-.00630 

.24100 

.04370 

192B0 

-.00490 

.00120 

.00080 

.700 

4 000 

-.00850 

.33420 

.04620 

-.21660 

-.00450 

.00120 

.00070 

.700 

5.000 

-.01220 

,42440- 

.05020 

-.23460 

-.00340 

00090 

.00060 

.70"0 

6.000 

-.01770 

.51230 

.05660 

*■-  24660 

-.00220 

.06670 

00040 

.700 

7.000 

-.02140 

.59650 

.06690 

-.25740 

-.00150 

.00060 

.00030 

.700 

e.ooo 

-.01700 

.67210 

.08170 

- 268B0 

- 00170 

‘ 00070 

.00060 

.700 

9.000 

-.01190 

.73640 

.10000 

-.28050 

-.00240 

.00090 

.00110 

.700 

10  000 

-.01220 

.60000 

.12040 

-.29240 

-.00270 

.00100 

.00100 

.700 

11.000 

-.01290 

.65820 

.14230 

-.30300 

-.00210 

.00090 

.00070 

.700 

12.000 

-.01100 

.90940 

.16580 

-.31510 

-.00130 

.00060 

.00070 

GRADIENT 

.00040 

.09571 

-.00122 

-.02212 

.00035 

.00004 

-.00005 

DATE  30  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAB  K1  FO  H15,6  V9*l  MINUS  ORB  TC5  AT3B*3 


(0GMI31)  ( 31  JAN  75  > 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA 1 

M 

6.000 

STAB 

m 

-3.000 

LREF  • 

337.8000  IN. 

YMRP  «» 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U 

n 

10.000 

RUO-L 

m 

10.000 

BREF  - 

^3^e.0000  IN. 

ZMRP  « 

190.7500 

IN.  ZC 

ELV-Ifl 

m 

.000 

ELV-OS 

m 

3I0OO 

SCALE  • 

.0300 

Sl-3 

» 

.000 

S3-<f 

.000 

S3-6 

ts 

.000 

I ORB 

■ 

‘♦.OOO 

RUN  NO. 

509/  0 RN/L 

« 1.9B 

GRADIENT 

INTERVAL 

«,  -5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

300 

-13.000 

5.79590 

.44380 

.03900 

-.13680 

.23680 

-.03310 

.03230 

.300 

-10.000 

5.79740 

.44160 

♦04150 

-.12490 

.19530 

-.03890 

.01940 

.300 

-0.000 

5.799B0 

.43490 

.04380 

-.11370 

,15680 

-.03530 

.01630 

.300 

-6.000 

5.80180 

.43300 

.04610 

-.10560 

.11930 

-.03190 

.01300 

.300 

-4.000 

5,80330 

.43550 

.04800 

-.10530 

.08380 

- 01870 

.00950 

.300 

-3  000 

5,80330 

,43890 

.04890 

-.10650 

,06590 

“ 01740 

.00790 

.300 

-3  000 

S.G0180 

.44170 

.04950 

-.10750 

.05040 

- 01650 

00630 

.300 

-l.OOO 

5.80180 

.44290 

.04990 

-.10870 

♦03550 

-.01550 

00450 

.300 

000 

5.80180 

♦44260 

.05010 

-.10920 

.03070 

-.01430 

. 00260 

.300 

1.000 

5.80180 

.44180 

.05030 

-.10710 

00540 

-.01330 

.00080 

.300 

3 000 

5.80180 

.44130 

.05010 

-.10440 

-.01090 

-.01340 

-.00080 

.300 

3 000 

5,80330 

.44070 

.04990 

-.10280 

-.02790 

-.01140 

-.00330 

♦ 300 

4.000 

5.80370 

.43990 

.04950 

-.10170 

-.04510 

-.01030 

-.00380 

.300 

6.000 

5.80330 

.43940 

.04800 

-.10360 

-.08010 

-.00790 

-.00700 

.300 

8.000 

5.79980 

.44090 

.04570 

-.10940 

-.11670 

-.00520 

-.01000 

.300 

10.000 

5.79740 

,44200 

.04390 

-.11390 

-.15470 

-.00330 

-.01390 

.300 

13.000 

5.90080 

.43650 

,03980 

-.10750 

19360 

OQOOO 

-.01560 

GRADIENT 

.00003 

.00035 

.00017 

. 00C56 

-.01576 

.00103 

-.00169 

RUN  NO. 

510/0  RN/L 

» 3.01 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.499 

-13.000 

5,79100 

43850 

.04080 

-.11850 

.24030 

-.03310 

. 02200 

.499 

-10.000 

5.79300 

♦43870 

.04360 

-.11150 

. 19790 

-.03880 

.01910 

.499 

-8.000 

5,79300 

.43680 

.04500 

-.10430 

.16080 

-.03630 

.01630 

.499 

-6.000 

5 79390 

.43700 

♦04760 

-. 10080 

.13340 

-.03320 

.01330 

♦499 

-4.000 

5,79440 

.44050 

.05010 

-.10170 

♦08510 

-.01920 

00970 

.499 

-3.000 

5.79390 

♦44380 

.05100 

-.10270 

.06730 

-.01760 

^-00800 

,499 

-3.000 

5.79390 

.44740 

.05150 

-.10340 

.05170 

-.01660 

^00640 

.499 

-1.000 

5.79350 

.44940 

05180 

-.10410 

.03750 

-.01590 

00460 

.499 

.000 

5.79350 

♦44890 

.05300 

-.10500 

.03270 

-.01480 

.00370 

.499 

1 .000 

5.79350 

.44730 

.05330 

-.10550 

.00650 

-.01390 

00090 

.499 

3.000 

5.79300 

.44590 

,05310 

-.10570 

-.01080 

-.01380 

-.00070 

.499 

3.000 

5,79300 

.44480 

.05190 

-.10500 

-.03880 

-.01160 

-.00330 

.499 

4.000 

5,79300 

.44370 

.05130 

-.10320 

-.04700 

-.01040 

-.00390 

499 

6.000 

5.79300 

44370 

.04950 

10260 

-.00360 

-.00790 

-.00700 

.499 

s.ooo 

5.79050 

.44400 

. 04730 

-.10990 

-.13140 

-.00530 

-.00990 

.499 

10.000 

5.78910 

.44410 

♦04450 

-.11600 

-.16050 

00270 

- 01370 

.499 

13.000 

5.78910 

.43650 

04300 

-.09870 

-.30060 

.00060 

-.01540 

GRADIENT 

-.00029 

.00018 

00015 

-♦00C31 

-.01621 

.00105 

-.00172 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 
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CAS  K1  rO  HtS.6  V9,l 


MINUS  ORB  TC3  AT39.3 


{BGMIBU  ( 81  JAN  75  » 


REPERENCE  DATA 


SREF 

■ 

5500.0000  SQ.FT, 

XMRP  • 

1339. BlOO 

IN.  XC 

LREF 

387.BOOO  !N. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

8REF 

aSHB.OOOO  IN. 

ZMRP  ■ 

160.7500 

IN.  2C 

SCALE 

m 

.0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA  I^ 

m 

6.000 

STAB 

■ 

*-8.000 

RUO-U^ 

m 

10.000 

RUD-L 

■ 

10.000 

ELV-I9 

m 

.000 

ELV-OB 

■ 

3.000 

si-a 

m 

.000 

S3-H 

■t 

.000 

S5-6 

M 

.000 

I CRB 

M 

M.OOO 

RUN  NO. 

508/  0 RN/L 

- 3,37 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAN 

OCL 

OCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.600 

-12.000 

5.78560 

.44190 

,04150 

-.11430 

.24320 

-.03270 

.02280 

600 

-10.000 

5.78370 

.44350 

,04270 

-.10650 

.20250 

-.02930 

.02000 

.600 

-8.000 

5.78610 

.44090 

.04520 

-.09820 

.16420 

-.02660 

01700 

.600 

-6.000 

5 78810 

.44080 

.04820 

-.09370 

.12610 

-.02350 

.01380 

.600 

000 

5 78810 

.44530 

.05090 

-.09450 

,08830 

-.01980 

01010 

.600 

-3.000 

5.78710 

.44860 

.05170 

-.09590 

.07030 

-.01820 

.00830 

600 

-2.000 

5.78660 

.45150 

.05210 

-.09750 

.05360 

-.01710 

00660 

.600 

-1.000 

5.78660 

.45310 

.05220 

-.09990 

.03820 

-.01610 

.00470 

600 

.000 

5.78610 

.45350 

.05250 

-.10290 

.02310 

-.01510 

.00260 

600 

l.OOO 

5.785B0 

,45290 

.05290 

-.10410 

00750 

-.01420 

00080 

.600 

2.000 

5.78560 

.45190 

.05310 

-.10300 

-.01010 

-.01320 

- 00090 

.600 

3.000 

5.78560 

.45100 

.05300 

-.10130 

-.02920 

-.01190 

-.00250 

.600 

4.000 

5.78560 

.45050 

.05250 

-.10130 

-.04810 

- 01050 

- 00410 

.600 

6.000 

5.78520 

.45050 

.05060 

-.10600 

-.08540 

-.00800 

-.00730 

600 

8.000 

5.78560 

.45080 

.04830 

-.10990 

-.12350 

- 00560 

-.01050 

600 

10.000 

5.78610 

.44820 

.04590 

-.10870 

-.16300 

-.00300 

-.01340 

600 

12.000 

5.76470 

♦43670 

04320 

-.09890 

-.20510 

.00110 

-.01620 

GRADIENT 

-.00029 

.00048 

.00022 

-.00098 

-.01670 

.00110 

-.00180 

RUN  NO 

507/  0 RN/L 

- 3.72 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-12.000 

5.77730 

.44260 

.04200 

-.08900 

.24710 

-.03120 

02350 

.700 

-10,000 

5.77440 

.45150 

.04240 

- 09650 

.21310 

-.03150 

.02160 

700 

-8.000 

5.77490 

.44920 

.04480 

-.08670 

.17130 

-.02760 

,01800 

.700 

-6.000 

5.77590 

.44670 

.04830 

-.07910 

. 12990 

-.02340 

01410 

700 

-H.OOO 

5.77590 

.44920 

.05150  . 

-.08090 

.09230 

-.02040 

.01050 

.700 

-3.000 

5.77590 

.45160 

.05220 

-.08270 

.07490 

-.01930 

.00870 

.700 

-2.000 

5.77690 

,45350 

.05220 

-.08300 

,05770 

-.01930 

.00690 

.700 

-1.000 

5.77780 

.45490 

.05210 

-.08400 

.04090 

-.01690 

00480 

.700 

.000 

5.77830 

.45610 

.05260 

-.08720 

.02440 

-.01540 

00260 

.700 

1.000 

5.77930 

.45570 

.05330 

- 09080 

.00780 

-.01430 

.00060 

.700 

2.000 

5.77980 

.45450 

.05380 

-.09270 

-.01010 

-.01340 

-.00110 

.700 

3,000 

5 77930 

.45380 

.05370 

-.09240 

-.02960 

- 01210 

-.00270 

.700 

H 000 

5.77830 

.45360 

.05300 

-.09290 

-.04920 

-.01070 

-.00430 

.700 

6.000 

5.77690 

.45430 

.05070 

-.10000 

-.08820 

-.00780 

-.00790 

.700 

8.000 

5.77640 

.45560 

.04780 

-.11040 

-.12820 

-.00500 

-.01140 

.700 

10  000 

5.77640 

.45480 

,04530 

-.11710 

-.16900 

- 00220 

-.01470 

.700 

12  000 

5.77640 

44800 

.04400 

-.10810 

-.21060 

00110 

-.01760 

GRADIENT 

.00045 

.00045 

.00025 

-.00172 

-.01746 

00121 

-.00189 

DATE  80  siUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 

CAS  Kl  FO  HI5  6 V9.1  MENUS  ORB  TC5  AT39.3 


PAGE  517 
<8GM188>  ( 81  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

5REF  • 5500,0000  SQ.FT. 

LREF  387.6000  IN. 

BREF  *•  3348.0000  IN. 

SCALE  0300 


PARAMETRIC  DATA 


XMRP  • 

1339  9100 

IN 

XC 

ALPHA I - 

8,000 

STAB 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YC 

RUO-U  - 

10  000 

RUD-L 

2MRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08 

Sl-8  •« 

ooo 

S3-4 

S5-B  « 

.000 

I ORB 

RUN  NO. 

514/  0 RN/L 

■»  1.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-18.000 

1.91810 

.13590 

,08950 

-.03350 

.88970 

- 03150 

01650 

.300 

-10.000 

1.91540 

,18950 

.03330 

-.08680 

.19070 

-.08710 

01440 

300 

-8  000 

1.91780 

18650 

.03690 

- 08170 

,15480 

-.08350 

01880 

300 

-6.0GO 

I .98040 

.18560 

.04010 

-.01750 

.11910 

-.08000 

00990 

.300 

-4.000 

1 98890 

.18600 

. 04850 

-.01390 

.08310 

-.01670 

00770 

.300 

-3.000 

1 .98350 

.18660 

.04380 

-.01800 

.06570 

- 01550 

00680 

.300 

-8.000 

1. 98360 

.18780 

.04340 

-.01000 

.05000 

- 01480 

00600 

.300 

-1.000 

1 98400 

. 12760 

.04350 

-.00970 

.03610 

-,01440 

00500 

.300 

.000 

1.98480 

.18760 

.04370 

- 01070 

.08880 

-.01400 

.00380 

.300 

l.OOO 

1.98330 

.18710 

.04410 

-.01180 

.00930 

-.01410 

.00300 

300 

8.000 

1.98850 

.18780 

.04480 

- 01800 

-.00580 

-.01480 

.00830 

.300 

3.000 

1.98880 

.18840 

.04400 

-.01370 

-.08300 

-.01350 

.00150 

.300 

4.000 

1 .98880 

.18990 

.04340 

-.01460 

-.04090 

-.01830 

.00050 

300 

6.000 

1.98140 

.13890 

.04180 

-.01530 

-.07780 

-.00930 

- 00170 

300 

6.000 

1.91650 

.13660 

.03900 

-.01790 

- 11470 

-.00610 

- 00370 

.300 

10.000 

1.91410 

.14140 

.03440 

-.08880 

- 15330 

-.00860 

-.00570 

.300 

18  000 

1.90980 

.14680 

.03100 

-.08580 

- 19360 

.00190 

- OOBOO 

GRADIENT 

-.00016 

.00034 

.00014 

-.00088 

- 01501 

.00048 

- 00090 

RUN  NO. 

513/0  RN/L 

- 8.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5,00/ 

5,00 

ACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.500 

-18  000 

1 .90980 

.18460 

.03130 

-.03890 

.83360 

-.03180 

.01680 

.500 

-10.000 

1.9U00 

.11710 

.03400 

-.03140 

.19310 

-.08680 

.01430 

.500 

-8  000 

I. 91240 

.11580 

.03760 

- 08620 

.15770 

-.08360 

,01830 

.500 

-6.000 

I. 91490 

.11470 

.04090 

-.02200 

.18870 

-.08080 

,01030 

.500 

-4.000 

1 91610 

.11410 

.04310 

-.01790 

08630 

-.01760 

.00800 

.500 

-3.000 

I .91650 

.11480 

.04360 

- 01580 

.06810 

-.01620 

00700 

.500 

-8.000 

1 .91770 

.11480 

04350 

-.01830 

.05180 

-.01530 

00610 

.500 

-l.OOO 

I. 91700 

.11550 

.04360 

-.omo 

.03680 

-.01470 

,00580 

.500 

.000 

1.91670 

11560 

.04390 

- 01850 

,08200 

- 01410 

00400 

.500 

1.000 

1.91630 

.11480 

.04420 

-.01560 

.00780 

- 01400 

00310 

.500 

8.000 

1 91560 

.11440 

.04440 

-.01860 

-.00770 

-.01400 

,00230 

.500 

3.000 

1.91490 

.11530 

.04430 

-.08070 

- 08490 

-.01330 

00160 

.500 

4.000 

1.91460 

.11710 

.04380 

-.08880 

-.04590 

-.01210 

.00070 

.500 

6 OOO 

1.91360 

.18160 

.04150 

-.08540 

-.08000 

-.00920 

-.00180 

.500 

e.ooo 

1 91150 

. 18560 

.03840 

-.08970 

-.11830 

-,00600 

- 00340 

.500 

10  ooo 

1.90750 

.18850 

.03490 

-.03550 

-.15600 

- 00870 

- 00580 

.500 

18.000 

1 .90450 

13110 

.03140 

-.04840 

-.19510 

00130 

-.00800 

GRADIENT 

-.00050 

00083 

.00018 

- 00085 

-.01570 

,00057 

-,00098 

-8,000 
to  000 
3.000 
.000 
H 000 


DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  K1  FO  HIS  6 V9.1  MINUS  ORB  TC5  AT30.3 


(SGMISS)  ( SI  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500*0000 

SQ*FT* 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  - 

3S7.8000 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN.  YC 

BREF  - 

S3He*0000 

IN 

ZMRP  • 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  • 

0300 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

s.ooo 

RUD-U 

10.000 

ELV-IB 

000 

Sl-S 

,000 

S5-6 

.000 

STAB 

-S.OOO 

RUD-L 

10.000 

ELV-OB 

3 OOO' 

S3-^ 

.000 

I ORB 

H 000 

RUN  NO. 

5 IS/  0 RN/L 

- 3.36 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

OCSL 

.600 

-IS. 000 

1.90780 

.11490 

.03180 

-.04110 

.33490 

-.03070 

.01730 

.600 

"10.000 

1.90870 

.into 

.03380 

-.03510 

.19440 

-.08640 

.01470 

600 

-8.000 

1 91OB0 

.10900 

.03750 

-.03980 

.15840 

-.03330 

.01230 

.600 

-6.000 

1 gtSBO 

.10690 

.04080 

-.03380 

.13350 

-.08060 

.01020 

.600 

-4.000 

1.91390 

.10460 

.04590 

-.01460 

.08810 

-.oieso 

.00850 

.600 

-3.000 

1,91530 

.10430 

.04380 

-.OHIO 

.07010 

-.01710 

.00730 

.600 

-S.OOO 

1.91650 

.10490 

.04330 

-.00910 

.05350 

-.01630 

.00640 

.600 

-1.000 

1 91690 

.10600 

.04340 

- 00930 

.03650 

-.01530 

00520 

.600 

.000 

1.91560 

. 10680 

.04380 

-.01100 

.03190 

- 01450 

00400 

.600 

1 000 

1.91390 

.107S0 

.04410 

- 01430 

.00720 

-.01430 

.00310 

.600 

s.ooo 

1.91S80 

.10760 

.04430 

-.01800 

-.00890 

-.01410 

.00230 

.600 

3.000 

1.91S40 

10850 

.04430 

-.03340 

-.02690 

-.01340 

.00130 

.600 

4.000 

1 91190 

.11040 

.04380 

-.0S730 

-.04560 

-.OISSO 

.00050 

.600 

6.000 

1.90990 

.11510 

04160 

-.03430 

-.08330 

-.00900 

-.00180 

.600 

e.ooo 

1.907S0 

.11930 

.03840 

-.04300 

-.12110 

- 00590 

-.00410 

.600 

10.000 

1.904S0 

.1S160 

.03490 

-.04830 

-.15970 

- 00390 

- 00640 

.600 

IS. 000 

1.90160 

.13110 

.03540 

-.04790 

-.S0060 

.00130 

-.00890 

GRADIENT 

- 00045 

.00071 

.00016 

-.00187 

-.01630 

♦00067 

-.00100 

RUN  NO 

511/  0 RN/L 

- 3.67 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

.700 

-IS. 000 

1.90030 

.10860 

.03110 

-,04330 

.S3790 

-.03060 

.01810 

.700 

-10  000 

1.89840 

.10340 

.03380 

-.04100 

.20500 

-.OSQ40 

.01610 

.700 

-8.000 

1 90170 

.10330 

.03640 

-.03430 

.16430 

- 02450 

.01320 

.700 

-6.000 

1 90540 

.10070 

.03980 

-.03430 

.13690 

-.02110 

,01060 

.700 

-4.000 

1 .90710 

.09670 

.04190 

-.01350 

.09070 

-.01880 

00860 

.700 

-3.000 

1.90660 

09560 

.04310 

-.00860 

.07300 

.00780 

.700 

-S.OOO 

1.90580 

.09630 

.04190 

-.00480 

.05540 

-.01730 

.00690 

.700 

-1.000 

1.90540 

.09710 

.04190 

- 00370 

.03810 

- 01610 

00560 

.700 

000 

1.90530 

.09790 

.04330 

- 00580 

.03110 

- 01480 

,00420 

.700 

1 000 

1.90390 

09830 

.04390 

-.01130 

.00500 

-.01410 

.00310 

.700 

s.ooo 

1.90S70 

,09840 

.04340 

-.01760 

-.01150 

-.01390 

.00230 

.700 

3.000 

1 90830 

.09910 

.04340 

-.03170 

-.03910 

- 01340 

.00160 

,700 

4.000 

1 90150 

.10130 

.04390 

-.03570 

-.04780 

-.0IS4O 

00060 

.700 

6.000 

I .89640 

.10780 

04030 

-.03840 

-.08660 

-.00930 

-.00190 

.700 

e.ooo 

1.89600 

.11870 

03690 

-.05430 

-.13610 

-.00560 

-.00470 

.700 

10.000 

1.69530 

11470 

.03370 

-.06390 

16590 

-.00190 

-.00740 

.700 

IS. 000 

1.89750 

.11580 

.03330 

-.04970 

-.30680 

.00190 

-.00980 

GRADIENT 

-.00073 

.00056 

00030 

-.00301 

-.01713 

.00081 

- 00104 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 
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- CAS 

CAS  K1  FO  H15.6  V9. I MINUS  ORB  TC5  AT39.3 


REFERENCE  DATA 


IBGM123)  ( 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1339.9100 

IN.  XC 

LREF  « 

327.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

BREF  “ 

23H8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN.  ZC 

SCALE  - 

,0300 

ALPHA 1 

n 

B.OOO 

STAB 

H 

“2.000 

RUO-U 

n 

to  000 

RUD-L 

« 

10.000 

ELY- IB 

- 

.000 

ELV-00 

m 

3 000 

SI -2 

- 

,000 

S3-^ 

w 

.000 

S5-6 

• 

.000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO. 

616/0  RN/L 

• 1.96 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

DCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

300 

-12  GOO 

7,74410 

.59230 

.04990 

-.17580 

.23640 

-.03420 

D2520 

300 

-10.000 

7 74370 

.58540 

.05100 

-.16570 

19620 

- 03070 

02210 

.300 

-8  000 

7.74510 

.58240 

.05270 

-.15480 

.15880 

- 02810 

.01880 

.300 

-6.000 

7.74710 

,58170 

.05450 

-.14570 

. 12090 

-.02470 

.01490 

.300 

-4.000 

7.74900 

.58290 

.05620 

-.14120 

.08270 

-.02040 

.01040 

.300 

-3  000 

7 74850 

.58480 

.05690 

-.14210 

.06480 

- 01850 

.00830 

.300 

-2.000 

7.74660 

.58760 

.05740 

-.14500 

04BB0 

-.01710 

00620 

.300 

-l.OOO 

7.74610 

.59020 

.05780 

-.14790 

.03430 

-.01580 

00390 

.300 

.000 

7.74680 

.59140 

.05800 

-.14850 

,02000 

-.01450 

.00150 

.300 

1 000 

7.74760 

.59050 

.05800 

- 14560 

.00420 

- 01310 

-.00070 

.300 

2 000 

7.74850 

.58810 

.05770 

-.14200 

-.01330 

-.01170 

- 00270 

.300 

3.000 

7.74950 

.58650 

.05740 

-.14040 

-.03170 

-.01020 

-.00470 

.300 

4 000 

7.74900 

.58640 

.05710 

-.14060 

-.05000 

-.00880 

-.00670 

.300 

6.000 

7.74610 

.58770 

.05600 

-.14360 

-.08570 

-.00640 

- 01060 

.300 

8.000 

7.74660 

58650 

.05450 

- 14630 

-.12170 

-.00420 

- 01400 

.300 

10.000 

7.74850 

59200 

.05250 

-.14470 

- 15930 

-.00210 

- 01710 

.300 

12.000 

7.74660 

.57540 

.04970 

-.13500 

-.20010 

.00060 

-.02000 

GRADIENT 

.00014 

.00034 

.00010 

.00026 

-.01624 

00141 

- 00216 

RUN  NO, 

517/  0 RN/L 

« 2.95 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

ACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DCSL 

.500 

-12  000 

7.73930 

.58780 

.05480 

-.14560 

24100 

-.03380 

.02540 

,500 

-10.000 

7.73540 

.59320 

.05510 

-.14750 

.20180 

-.03080 

. 08270 

.500 

-8.000 

7.73830 

59190 

. 05670 

-.14140 

.16570 

-.02910 

.01940 

.500 

-6.000 

7 74020 

.59120 

05880 

-.13530 

.12780 

- 02600 

.01550 

,500 

-4  000 

7.73880 

.59420 

.06030 

-.13370 

.08780 

-.021  10 

.01100 

.500 

-3.000 

7.73780 

.59740 

.06150 

-.13510 

.06890 

-.01890 

.00880 

,500 

-2.000 

7 73730 

60090 

08200 

-.13720 

05210 

-.01740 

'00660 

.500 

-1.000 

7.73730 

.60310 

.06230 

-.13820 

.03690 

- 01610 

00420 

,500 

.000 

7.73630 

.60310 

.06240 

-.13770 

.02160 

- 01460 

00150 

.500 

I 000 

7,73540 

.60190 

.06250 

-.13600 

.00550 

-.01330 

-.00090 

.500 

2.000 

7.73540 

.59980 

.06250 

-.13470 

-.01180 

- 01200 

- 00290 

.500 

3.000 

7.73640 

.59780 

.06240 

-.13470 

-.03040 

-.01040 

-.00480 

.500 

4.000 

7.73540 

.59700 

.06210 

-.13470 

-.04940 

-.00880 

- 00670 

.500 

6.000 

7.73440 

.59750 

.06080 

-.13460 

-.08740 

-.00610 

-.01060 

.500 

8.000 

7.73440 

.59760 

.05910 

- 13650 

-.12530 

-.00410 

-.01420 

.500 

10.000 

7,73540 

.59430 

.05730 

-.13810 

-.16330 

-.00220 

- 01750 

.500 

12.000 

7.73780 

,58510 

.05580 

-.13410 

-.20240 

.00090 

-.02060 

GRADIENT 

- 00044 

.00015 

.00015 

.00007 

-.01676 

.00147 

-.00826 

DATE  20  JUN  73 


TA8DLATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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CAS  Kl  FO  HIS, 6 V9,l  MINUS  ORB  TC5  AT38  3 (BGH123)  ( 21  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5500,0000 

SQ.FT. 

XMRP  <* 

1339.9100 

IN. 

XC 

ALPHA I 

p 

e.ooo 

STAB 

p 

-2.000 

LREF  - 

327.8000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U 

m 

10.000 

RUD-L 

m 

10.000 

BREF  « 

23H8.0000 

IN. 

2MRP  • 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB 

« 

.000 

ELV-OB 

u 

3,000 

SCALE  - 

,0300 

Sl-2 

m 

000 

S3“^ 

p 

.000 

S5-6 

p 

.000 

10R8 

p 

H.OOO 

RUN  NO.  518/  0 RN/U  • 3.32  ORAOIENT  INTERVAL  ■ -S.OO/  5.00 


MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

DC5L 

.600 

-12.000 

7.73m0 

.59530 

.05820 

-.13370 

.24290 

-.03260 

. 02590 

.600 

-10.000 

7*73050 

.60350 

.05890 

-.13820 

.20650 

-.03150 

.02300 

.600 

-8.000 

7.73190 

.60110 

.06070 

-.12980 

.16930 

-.08970 

.01950 

.600 

-6.000 

7.73490 

.59920 

.06280 

- 12210 

.13040 

-.02630 

.01540 

.600 

-H.OOO 

7.73630 

.60220 

.06480 

-.12130 

.09090 

-.02160 

01 080 

.600 

-3.000 

7.73580 

.80560 

.06560 

-.12310 

,07240 

- 01960 

00850 

.600 

-2.000 

7.73440 

.60890 

.06530 

-.12500 

.05580 

-.01850 

.00630 

.600 

-1.000 

7.73490 

.61050 

.06650 

-.12680 

.04010 

-.01720 

.00400 

.600 

.000 

7.73630 

.61010 

.06660 

12880 

02360 

-.01530 

,00150 

.600 

1.000 

7.73680 

.60860 

.06680 

-.12980 

.00650 

-.01390 

-.00080 

.600 

2.000 

7.735B0 

.60740 

.06690 

-.12970 

-.01160 

-.01260 

-.00280 

.600 

3.000 

7.73440 

.60690 

.06670 

-.12910 

-.03070 

-.01100 

-.00480 

.600 

H.OOO 

7.73340 

.60700 

. 06520 

-.12780 

-.04990 

-.00940 

-.00690 

.600 

6.000 

7.73290 

.60740 

,06440 

-.12720 

-.08810 

-.00660 

-.OHIO 

.600 

8.000 

7.73340 

.60780 

.06270 

-.13260 

-.12700 

-.00420 

-.01490 

.600 

10  000 

7.73390 

.60490 

.06120 

-.13800 

-.16700 

- 00210 

- 01830 

.600 

12.000 

7.73440 

.59420 

.05990 

-.12860 

-.20900 

,00100 

-.02150 

GRADIENT 

-.00018 

.00030 

.00017 

-.00094 

-.01735 

.00149 

-.00223 

RUN  NO. 

515/  0 RN/L 

« 3.67 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

,700 

-12.000 

7 70800 

.59990 

♦06470 

- 12240 

24390 

- 03330 

02600 

.700 

-10.000 

7.70560 

♦60700 

.06470 

-.12510 

.21670 

-.03440 

.02320 

.700 

-B.OOO 

7.70650 

.60890 

.06670 

-.11170 

.17520 

-.03010 

01910 

.700 

-6.000 

7.70B50 

.60950 

.06940 

-.10270 

.13290 

-.02520 

.01460 

.700 

-4.000 

7.70950 

.61140 

.07190 

-.10220 

.09360 

-.02160 

.01060 

♦ 700 

-3.000 

7.70950 

.il3lO 

.07280 

-.10330 

07560 

- 02050 

.00870 

.700 

-2.000 

7.71000 

.61520 

.07330 

-.10390 

.05840 

-.01960 

.00670 

.700 

-1.000 

7.71000 

.61730 

.07410 

-.10620 

.04130 

-.01790 

. 00440 

,700 

.000 

7.70950 

.61910 

.07500 

-.11180 

.02380 

-.01550 

.00210 

.700 

1. 000 

7.70850 

.61960 

.07530 

-.11730 

.00580 

-.01370 

.00000 

,700 

2.000 

7.70750 

.61850 

.07500 

-.11920 

-.01280 

-.01250 

-.00180 

700 

3.000 

7.70700 

.61690 

.07440 

-.11810 

-.03220 

-.01120 

-.00370 

700 

4.000 

7.70700 

.81600 

.07380 

-.11840 

-.05180 

-.00980 

-.00580 

700 

6.000 

7.70650 

.61590 

.07220 

-.12620 

-.09150 

-.00670 

-.01010 

,700 

8,000 

7.70510 

.61630 

.06970 

-.13670 

-.13220 

-.00350 

-.01410 

.700 

10,000 

7.70460 

.61330 

.06730 

-.14290 

-.17350 

-.00080 

-.01770 

.7Q0 

12^000 

7.70850 

.60000 

.06650 

-.13320 

-^21390 

.00070 

-.02060 

GRADIENT 

-.00040 

. 00065 

.00028 

-.00251 

-.01005 

.00156 

-.00207 

date:  ao  jun  75 


TASULATEIO  SOURCE  DATA 


PACE  5ai 


- CAS 


CAS  Kl  FO  HIS.8  V0.1  MINUS  OR8  TCB  AT3e,3 


IB0Mia4>  ( BI  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

B 

SBOO.OOOO 

LREF 

0 

3B7.B000 

0REF 

B 

as^B.oooo 

SCALE 

B 

.0300 

SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP 

IN.  2MRP  « 


1339.9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  ZC 


ALPHA t 

■ 

a. 000 

STAB 

B 

-a. 000 

RUO-U 

«s 

10.000 

RUD-L 

B 

10.000 

ELV-ia 

n 

.000 

ELV-00 

M 

3.000 

si-a 

•t 

.000 

S3-^ 

« 

.000 

S5-8 

« 

.000 

lORS 

W 

4.000 

RUN  NO. 

535/  0 RN/L 

- 1.94 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

'■ 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

OCLN 

DCSL 

.300 

-la.ooo 

5 B0030 

.44060 

.03990 

-. 12890 

.21750 

-.02570 

.03110 

.300 

“10.000 

5 eoaao 

,43950 

,04330 

12490 

. 177B0 

-.oaaio 

01840 

.300 

-8.000 

5.00630 

,43250 

,04450 

-.11330 

♦14020 

-.01870 

.01580 

.300 

-6.000 

5 80060 

.43980 

.04680 

10500 

.10290 

- 01540 

.01240 

.300 

-4.000 

5.B0910 

.43430 

.04880 

-.10410 

.06550 

- 01250 

OOBBO 

.300 

-3.000 

5.80910 

.43800 

.04950 

-.10550 

,04950 

-.01130 

.00710 

.300 

-a. 000 

5 80860 

.44110 

,05000 

-.10700 

.03420 

- 01040 

, 00540 

.300 

-I. 000 

5.80710 

.44210 

.05030 

-.10810 

.03050 

-.00950 

.00370 

.300 

.000 

5.80470 

.44130 

.05050 

-.10820 

.00670 

-.00850 

.OOIBO 

.300 

t 000 

5 80370 

.44030 

,05050 

-.10590 

-.00890 

- 00750 

.00000 

.300 

a. 000 

5,80330 

.43950 

.05040 

-.10380 

-.02580 

-.00640 

-.00160 

.300 

3.000 

5,80370 

.43930 

.05030 

-.10030 

-.04310 

-.00530 

-.00310 

.300 

4 000 

5.80330 

.43830 

.04990 

- 09950 

-.06060 

-.00400 

- 00470 

.300 

6.000 

5 80180 

.43850 

,04830 

-.10360 

- 09610 

- 00140 

- 00800 

.300 

e.ooo 

5.80030 

.44090 

.04590 

-.10990 

-.13330 

.00170 

-.omo 

300 

10.000 

5.79930 

.44310 

,04270 

-.M570 

-.17190 

.00490 

-.01380 

.300 

la.ooo 

5.79640 

.43750 

.03890 

-.11070 

-.21170 

.00730 

- 01660 

GRADIENT 

-.00090 

.00039 

,00013 

.00074 

-.01559 

.00104 

-.00170 

RUN  NO. 

524/  0 RN/t 

« a. 9a 

GRADIENT 

INTERVAL 

B -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

OCL 

OCO 

DCLM 

DCY 

DCLN 

•OCSL 

.500 

-la.ooo 

5.79440 

.43930 

04060 

-.13170 

.33470 

- 02590 

03130 

.500 

-10.000 

5.79490 

.43980 

.04840 

-.11700 

.10370 

-.02230 

.01870 

.500 

-8.000 

5 79740 

.43650 

. 04490 

-.10760 

.14770 

- 019B0 

01600 

.500 

-6  000 

5.798B0 

.43580 

.04750 

-.10150 

.11090 

- 01680 

.01230 

.600 

-4.000 

5,79880 

.43980 

.04990 

-.10130 

.07240 

- 01300 

00940 

.500 

-3.000 

5.79830 

.44360 

, 05050 

-.10360 

.05440 

-.01150 

.00760 

.500 

-e.ooo 

5.79830 

.44740 

.051 10 

-.10350 

.03890 

-.01070 

.00590 

.500 

-I .000 

5.79880 

.44930 

.05120 

10390 

. 02470 

-.00990 

00410 

.500 

.000 

5.79930 

.44880 

,05140 

-.10410 

.0lp30 

-.00080 

.00320 

soo 

1.000 

5.79890 

.44670 

.05150 

10370 

-.00540 

-.00780 

.00050 

.500 

e.ooo 

5,79830 

.44490 

.05150 

- 10310 

-.02270 

-.00680 

- 00110 

.500 

3.000 

5.79740 

.44350 

.05130 

-.10230 

-.04100 

- 00550 

00280 

.500 

4.000 

5 79740 

.44E40 

.05050 

-.10060 

- 05940 

- 00400 

-.00440 

.500 

6.000 

5.79790 

.44160 

.04840 

-.10050 

-.09640 

- 00110 

- 00750 

.500 

8.000 

5.79690 

♦44390 

.04600 

-.10880 

-.13460 

.00150 

- 01050 

500 

10  000 

6.79440 

.44290 

.04360 

-.11630 

-.17430 

:00410 

-.01350 

.500 

la.ooo 

5 79390 

.43500 

.04100 

-.10060 

- 21540 

00790 

-.01610 

GRADIENT 

-.00014 

. 00004 

.00009 

.00008 

-.01611 

.00107 

-.00173 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CAS 


rAOt  acc: 


CAS  K1  FO  H15.6  V9, 1 MINUS  ORB  TC5  AT38»3  (8GM12m  ( 2t  JAN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9100 

IN.  XC 

ALPHA 1 ■ 

6.000 

STAB 

■ 

-2.000 

LREF  - 

327,0000 

IN, 

YMRP  *• 

.0000 

IN.  YC 

RUO-U  • , 

10.000 

RUO-L 

m 

10,000 

BREF  - 

23^8.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190,7500 

IN.  ZC 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB 

■ 

3.000 

SCALE  - 

.0300 

SI -2  • 

.000 

S3-H 

m 

.000 

55-6 

.000 

I ORB 

m 

^.000 

RUN  NO. 

523/  0 RN/L 

- 3.29 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

8ETA 

ALPHAM 

OCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-12.000 

5.78960 

.4‘f310 

.04110 

-.11530 

.22790 

-.02570 

.02230 

.600 

-10  000 

5.78960 

.04240 

-.11160 

.18790 

-.02270 

.01940 

600 

-8  000 

5.79150 

.HH31Q 

.04490 

-.10170 

,15010 

- 02010 

.01650 

600 

-6.000 

5.79250 

.H^230 

.04770 

-.09520 

.11250 

-.01720 

01320 

600 

-It. 000 

5.79250 

.HH650 

.05030 

-.09550 

.07520 

-.01380 

00960 

.600 

-3.000 

5.79200 

. 4^980 

.05110 

-.09730 

.05750 

-.01240 

.00780 

600 

-2.000 

5.79150 

.^5240 

.05150 

-.09900 

.04110 

-.01120 

00610 

600 

-1.000 

5.79200 

.45360 

.05170 

-.10100 

.02590 

-.01020 

00420 

.600 

.000 

5.79200 

.45360 

.05190 

-.10290 

.OHIO 

-.00900 

.00210 

.600 

1.000 

5.79100 

.45290 

.05220 

-.10320 

-.00450 

-.00820 

.00020 

.600 

2 000 

5.79000 

.45200 

.05220 

-.10160 

-.02230 

-.00720 

-.00140 

.600 

3 000 

5.79000 

.45100 

.05200 

- 09900 

-.04160 

-.00570 

-.00300 

.600 

H.OOO 

5.79000 

.45010 

.05140 

-.09730 

-.06100 

-.00410 

-.00460 

600 

6 000 

5.79100 

.44940 

,04950 

-.09960 

-.09910 

-.00130 

-.00800 

.600 

8.000 

5.79150 

.44970 

.04700 

-.10690 

-.13740 

00130 

- 01120 

.600 

10.000 

5.79050 

.44740 

.04450 

-.11090 

17700 

.00400 

-.01420 

.600 

12.000 

5.79000 

.43560 

04230 

-.09600 

-.22060 

00840 

-.01690 

ORAOIENT 

-.00053 

.00027 

.00015 

-.00033 

-.01665 

.00115 

-.00180 

" 

RUN  NO 

522/  0 RN/L 

- 3.64 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DC5L 

.700 

-12.000 

5.78030 

.44560 

.04190 

-.09380 

.23480 

-.02550 

.02330 

.700 

-10  000 

5.779B0 

.45470 

04190 

-.09720 

. 19830 

-.02440 

.02100 

.700 

-8.000 

5.78080 

.45250 

04460 

-.09050 

.15840 

-.02120 

01770 

.700 

-6.000 

5.78170 

.45010 

.04810 

-.08520 

.11860 

-.01770 

.01400 

.700 

-4.000 

5.78220 

.45200 

.05100 

-.08560 

,08070 

-.01470 

^.01020 

70p 

-3.000 

5.78220. 

.45420 

.05170 

-.08690 

' ,06280 

-.01340 

00B40 

.700 

-a. 000 

5.78120 

.45590 

.05180 

-.08770 

,04530 

-.01220 

.00650 

.700 

-1  000 

5.78080 

.45710 

.05180 

-.08820 

.02830 

-.01070 

.00440 

.700 

.000 

5.77980 

.45790 

.05220 

-.08940 

.01140 

-.00900 

.00210 

.700 

l.OOO 

5.77930 

.45750 

.05270 

-.09100 

-.00550 

-.00790 

.00000 

.700 

2.000 

5.77830 

.45610 

05300 

-.09180 

-.02380 

-.00690 

-.00170 

.700 

3.000 

5.77880 

.45480 

.05300 

-.09080 

-.04350 

-.00550 

-.00340 

.700 

4.000 

5.77930 

.45440 

05240 

-.09060 

- 06330 

-.00400 

-.00510 

.700 

6.000 

5.77980 

.45560 

04990 

- 096B0 

-.10250 

-.00080 

- 00870 

.700 

8.000 

5.77980 

.45720 

.04690 

-.10860 

-.14320 

.00240 

-.01240 

.700 

10  000 

5.77930 

.45610 

.04450 

-.11770 

-.18520 

.00560 

-.01600 

.700 

12.000 

5.77980 

.44830 

04340 

-.10890 

-.22810 

.00900 

-.01880 

GRADIENT 

-.00048 

.00020 

.00021 

-.00071 

-.01778 

.00133 

-.00196 

DATE  eO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


CA5 


PAGE  5B3 


CAS  Ki  ro 


H15. lA  V9,l  MINUS  ORB  TCS  AT38,3 


(06M125I  ( 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

> 1339.9100 

IN  XC 

BETA 

w 

000  STAB 

LREF  « 

327,8000 

IN. 

YMRP  - 

> .0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

.000  RUD-L 

BREF  - 

2348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

‘ 190.7500 

IN.  ZC 

ELV-1 

[0  « 

.000  ELV-00 

SCALE  “ 

.0300 

SI -2 

M 

.000  S3-4 

S5-6 

M 

♦000  lORB 

RUN  NO. 

529/  0 RN/L  • 1.92 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/  5, 

,00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

DCLM 

DCY 

OCLN 

GCSL 

.300 

-2.000 

-.03050 

-.21320 

.05410 

.05470 

-.00500 

OOQBO 

.00090 

.300 

-1  000 

-.03130 

-.12600 

.04710 

.03600 

-.00520 

OOllO 

.00070 

.300 

.000 

-.03120 

-.03760 

.04270 

.01660 

-.00490 

.00100 

.00050 

.300 

1. 000 

-.02650 

. 046B0 

.04050 

-.00300 

-.00450 

.00070 

.00050 

300 

2.000 

-.02500 

.12780 

.03980 

-.02190 

-.00430 

.00050 

.00050 

300 

3 000 

-.02340 

.20860 

.03960 

- 04260 

-.00470 

.00050 

.00050 

.300 

4.000 

-.02390 

.28920 

.04030 

-.06600 

-.00530 

.00060 

.00050 

.300 

5 000 

- 02390 

.36830 

,04230 

-.08890 

- 00530 

00060 

00030 

300 

6.000 

-.02470 

.44800 

04560 

1 0870 

-.00470 

00  070 

oooto 

.300 

7 000 

-.02350 

.52890 

.04990 

-.12670 

-.00400 

.00070 

-.00020 

.300 

8 000 

- 01910 

.60300 

05490 

- 14400 

-.00340 

00060 

- OOOHO 

300 

9 000 

-.01900 

67000 

06090 

-.15910 

-.00430 

00090 

- 00020 

.300 

10.000 

-.02520 

.73280 

.07080 

-.16910 

-.00520 

.00130 

.00040 

.300 

11,000 

-.02950 

.79290 

08700 

-.17810 

-.00550 

.00180 

.00070 

300 

12.000 

-.02790 

84950 

.10840 

- 18670 

-.00590 

.00240 

00040 

GRADIENT 

.00132 

08293 

-.00151 

-.02038 

-.00002 

-.00007 

-.00006 

RUN  NO. 

520/  0 RN/L  - 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5,00/  5, 

,00 

-2  000 
.000 
3 000 
.000 
4.000 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

.500 

-2. 000 

-.02350 

.500 

-l.OOO 

-.02040 

.500 

.000 

-.02390 

.500 

1.000 

-.02840 

.500 

2 000 

-.02990 

.500 

3 000 

-.02750 

.500 

4.000 

-.02530 

,500 

5.000 

-.02830 

.500 

6 000 

-.03370 

500 

7.000 

- 03600 

500 

9.000 

-.03490 

.500 

9.000 

-.03490 

.500 

10  000 

-.03390 

.500 

11.000 

- 02910 

.500 

12.000 

-.02330 

GRADIENT 

- 00084 

OCL 

OCD 

DCLM 

-.23930 

.05570 

.05120 

-.14630 

.04840 

.03060 

-.05240 

.04380 

.01150 

,03720 

.04140 

-.00760 

. 12240 

04070 

-.02730 

.20770 

04090 

-.04880 

.29330 

♦04210 

-.07100 

.37690 

.04480 

-.09170 

.46000 

046B0 

-.11430 

.54170 

.05390 

13470 

.61660 

.06120 

14540 

.68320 

.07230 

14850 

.74660 

08710 

-.15500 

.80890 

.10590 

16710 

.86700 

.12940 

17850 

.08782 

-.00140 

-.02034 

DCY 

OCLN 

DCSL 

-.00690 

.00090 

.00130 

-.00640 

OOllO 

oono 

-.00590 

.00110 

.00100 

-.00530 

00090 

.00090 

-.00520 

.00080 

00080 

-.00560 

.00090 

.00070 

-.00560 

.00080 

.00070 

- 00480 

,00060 

,00060 

-.00470 

00060 

00030 

- 00550 

00090 

00000 

-.00570 

.00100 

- OOOlO 

-.00460 

.00080 

-.00020 

-.00360 

.00070 

- 00040 

-.00430 

00120 

- 00050 

-.00600 

.00240 

-,00040 

00022 

-.00005 

- 00009 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  534 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

55C0.0000  SQ.FT, 

XNRP 

LREF  - 

337  0000 

IN. 

YMRP 

BREF  « 

33HB.OOOO 

IN. 

2MRP 

SCALE  - 

.0300 

CA5  Kt  FO  HJ5,JA  V9,l 


• 1539.9100  IN.  XC 

• .0000  IN.  YC 

« 190,7500  IN.  ZC 


MINUS  ORB  TC5  AT3B.3 


BETA  - 
RUD-U  « 
ELV-I0  - 

si-a  - 

S5-6  - 


(BGMiaS)  < ai  JAN  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


000 

STAB 

m 

-3.000 

000 

RUD-L 

m 

000 

000 

ELV-OB 

3.000 

000 

S3-4 

m 

.000 

000 

fOR8 

m 

4.000 

RUN  NO.  537/  0 RN/L  » 3.39  GRADIENT  INTERVAL  - *5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

OCLM 

DCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-3.000 

-,00780 

-.35650 

.05690 

.05590 

-.00830 

.00140 

,00150 

.600 

-1.000 

-.00660 

-.16070 

.04880 

.03480 

-.00740 

.00130 

,00110 

GOO 

.000 

-.00690 

-.06440 

.04370 

.01410 

-.00710 

.00130 

oooeo 

.600 

1 000 

-.00970 

.02670 

.04130 

-.00500 

-.00710 

00130 

,00070 

.600 

3.000 

-.01490 

.11660 

.04040 

-.0^480 

-.00670 

.00130 

OOQBO 

.600 

3.000 

-,01760 

.30590 

.04090 

-.04760 

-.00600 

.00100 

00080 

.600 

4.000 

-.01470 

,39330 

,04360 

-,07030 

-.00540 

00080 

. 00080 

.600' 

5.000 

-.01340 

.38010 

.04540 

-.09060 

-.00480 

.00080 

00060 

.600 

6.000 

-,01870 

.46690 

.04950 

-.10830 

-.00390 

,00050 

,00030 

.600 

7.000 

-.03530 

.55040 

.05630 

-.13300 

-.00330 

,00040 

00000 

60Q 

a.  000 

-,03300 

.63590 

.06660 

-.13090 

-.00340 

.00060 

-.00010 

.600 

9.000 

-.01940 

.69510 

.08090 

-.13980 

-.00440 

.00110 

00010 

.600 

to. 000 

-.oaaoo 

.76060 

.09860 

-.15310 

-.00540 

.00140 

,00050 

.600 

n.ooo 

-.03700 

.81990 

.11950 

-.16430 

-.00570 

.00170 

00080 

.600 

13.000 

-.03850 

.67380 

. 14340 

17560 

-.00560 

OOSiO 

00070 

GRADIENT 

-.00139 

.09080 

-.00144 

-.03090 

.00045 

- 00010 

-,00009 

RUN  NO. 

536/  0 RN/L 

• 3.63 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

OCLM 

DCY 

OCLN 

DCSL 

.700 

-3.000 

-.00650 

-.38030 

,05880 

♦05640 

-.00810 

00110 

00170 

.700 

-l.OOO 

-.01050 

-.18050 

.04950 

.03690 

-.00780 

.00100 

,00110 

.700 

.000 

-.01330 

-.07970 

.04340 

,01700 

-.00740 

00100 

00090 

.700 

1.000 

-,00670 

.01530 

.04020 

-.00230 

-.00690 

.00100 

,00110 

.700 

3.000 

-,004B0 

.10960 

03900 

-.02400 

-.00680 

.00130 

00110 

.700 

3 000 

-.00960 

.30430 

.03950 

- 04560 

-.00690 

00130 

00100 

,700 

4.000 

-.01330 

.39770 

,04130 

-.06550 

T. 00590 

.QOlOO 

,00090 

790 

5.000 

-.00470 

.36830 

.04460 

-.0B270 

-.00460 

• 00070 

doOBO 

.700 

6,000 

,00130 

.47650 

.05050 

-.09570 

-.00360 

.00060 

00060 

.700 

7,000 

-.00730 

.56100 

.06070 

-.10570 

-.00310 

.00060 

00050 

.700 

8,000 

-.01760 

.63700 

.07520 

-.11710 

-.00360 

.00080 

,00080 

.700 

9,000 

-,03040 

.70390 

.09350 

-.13250 

-.00460 

,00130 

00130 

.700 

10,000 

-.03060 

.76530 

.11310 

-.14950 

-.00510 

,00140 

.00100 

.700 

n.ooo 

-.01710 

.82590 

.13550 

-.16740 

-.00430 

.00120 

.00080 

.700 

13,000 

,00730 

.88670 

.16230 

-,18820 

-.00310 

.00080 

,00190 

GRADIENT 

.00017 

.09543 

-.00182 

-.02017 

.00043 

-.00002 

-,00008 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  525 


SRcr  a 
LREF  «- 
8REF  - 
SCALE  - 


CAS  K1  ro  H1S«6  V9«l  MINUS  ORB  NOZ  AT38.3 


(DGMI26)  < 21  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000 

SQ.FT, 

XMRP  » 

1339.9100 

IN.  XC 

BETA 

.000 

STAB 

^ -2,000 

327.8000 

IN, 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  • 

o 

o 

o 

RUD-L 

**  .000 

2348.0000 

IN 

ZMRP  - 

190  7500 

IN  2C 

- 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

3,000 

.0300 

SI -2  - 

.000 

S3-4 

000 

S5-6  - 

000 

I ORB 

4.000 

RUN  NO.  533/  0 RN/L  « 1.93  ORAOtENT  INTERVAL  « -S.OO/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

DCLM 

OCY 

DCLN 

DCBL 

.300 

-2.000 

-.02050  - 21760 

.05480 

.05470 

-.00470 

.00120 

00090 

.300 

-1.000 

-.02250  -,12840 

.04770 

,03170 

-.00420 

00140 

.00090 

.300 

000 

-.02700 

-.03090 

,'04340 

.00970 

-.00400 

00140 

.00090 

300 

l.OOO 

-.02930 

.04440 

.04150 

-.01030 

-.00440 

.00130 

.00080 

.300 

2,000 

-,03060 

.12680 

. 04060 

-.03230 

-,00430 

001 10 

00060 

.300 

3.000 

-.01990 

.20890 

.04050 

-.05640 

-.00450 

00110 

00080 

.300 

4.000 

-.02700 

.28870 

.04140 

-.00130 

- 00510 

.00120 

.00080 

.300 

5 000 

-.03080 

.36820 

.04330 

-.10570 

-.00520 

00120 

.00060 

.300 

6.000 

-.02070 

.44960 

.04640 

-.12880 

-.00470 

.00130 

.00040 

.300 

7.000 

-.02410 

.53050 

.05060 

-.15000 

-,00380 

00140 

.00020 

300 

B.OOO 

- 02440 

.60390 

.05570 

- 16B80 

-.00310 

001 10 

00010 

.300 

9.000 

-.02880 

.67080 

06160 

-.18470 

-.00360 

.00120 

.00020 

.300 

10.000 

-.03120 

.73440 

.07130 

-.19720 

-.00450 

.00160 

.00070 

.300 

u.ooo 

-.02790 

.79530 

.08750 

-.20670 

-.00470 

.00190 

.00110 

300 

ta  000 

- 02790 

05190 

. 10870 

-.21420 

-.00500 

.00230 

00090 

GRADIENT 

-.00077 

.08348 

- 00145 

- 02272 

-.00011 

-.00002 

- 00003 

RUN  NO. 

532/  0 RN/L 

- 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

5D0 

-2.000 

-.02440 

-.24220 

,05670 

.04390 

-.00600 

.OOllO 

00140 

.500 

-1.000 

-.02230 

-.14800 

04930 

02030 

-.00550 

.00120 

00120 

.500 

,000 

-.01830 

-.05350 

.04470 

-.00150 

-.00520 

00130 

.00110 

.500 

1 000 

-.02090 

j 03530 

. 04240 

-.02210 

-.00510 

.00130 

00090 

.500 

a.  000 

-.02330 

,12160 

,04180 

-.04470 

-.00460 

.00120 

,00100 

.500 

3,000 

-.02140 

.20750 

04220 

-.06880 

-.00480 

.00120 

ooioo 

500 

4.000 

-.01820 

.29270 

,04340 

- , 09280 

-.00540 

00130 

.00090 

500 

5.000 

-.01320 

.37650 

.04600 

-.11620 

-.00540 

.00140 

.00080 

.500 

6.000 

-.00920 

.45970 

.04990 

-.13830 

- 00500 

.00130 

,00050 

.500 

7 000 

- OlOOQ 

.54160 

. 05500 

15630 

-.00460 

.00130 

.00040 

.500 

9.000 

-.01440 

.61690 

.0B240 

16880 

-.00440 

.00130 

.00030 

.500 

9.000 

-.01250 

.68540 

,07280 

-.17750 

-.00420 

.00130 

00020 

.500 

10.000 

-.00740 

.74930 

.08730 

18610 

-.00370 

.00120 

00010 

.500 

11.000 

- 01070 

.80980 

.10620 

-.19510 

-.00350 

00140 

.00010 

500 

12  QOG 

-.02060 

.06760 

.12950 

- 20540 

-.00470 

. 00230 

.00010 

GRADIENT 

00104 

.08814 

-.00134 

-.02275 

.00008 

.00003 

-.00007 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CA5 


PAOE  52S 


CAB  Kl  ro  HIS. 8 V9.I  MINUS  ORB  NOZ  AT38.3  (BOMI26)  I 81  JAN  76  I 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

BSOQ.OOQO 

SO. FT. 

XMRP  •• 

1339.9100 

(N, 

XC 

BETA  - 

,000  > 

STAB 

■■ 

-a. 000 

LREF  - 

387,0000 

IN, 

YMRP  » 

,0000 

IN. 

YC 

RUO-U  • 

.000 

RUO-L 

■ 

.000 

BREF  » 

8348.0000 

IN. 

ZMRP  - 

190.7500 

IN. 

ZC 

ELV-IB  • 

.000 

ELV-OB 

3 000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-8  - 

^.000 

S3-4 

.000 

S5-6  • 

',000 

I ORB 

IK 

4.000 

RUN  NO.  531/  0 RN/L  • 3.89  ORAOtENT  INTERVAL  ■ -9.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

OCO 

DCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

.600 

-a. 000 

-.oaaoo 

-.25890 

.05850 

.03740 

-.00710 

.00140 

.00150 

.600 

-l.OOO 

-.01970 

-.18100 

.05010 

.01710 

-.00640 

.00130 

.00110 

.600 

,000 

-.03050 

-.06550 

.04490 

-.00480 

-.00640 

.00140 

.00090 

.600 

1. 000 

-.08370 

.02650 

.04250 

-,q2760 

-.00660 

.00150 

.00070 

.600 

a. 000 

-.oaoao 

.11810 

.04160 

-.05100 

-.00610 

.00150 

OOOBO 

.600 

3,000 

-.01410 

♦20570 

.04210 

-.07450 

-.00570 

.OOIHO 

.00090 

.600 

4.000 

-.01320 

.29360 

.04370 

-.09720 

-.00540 

.00130 

.00090 

.500 

5.000 

-.01480 

.38020 

.04660 

-.11930 

-.00490 

.00120 

.00070 

,600 

6.000 

-.01330 

.46760 

,05120 

-.13990 

-.00420 

.00110 

.00030 

.600 

7.000 

-.01100  - 

.55240 

.05770 

-.15560 

-.00350 

.00110 

.00010 

.600 

e.ooo 

-.01050 

♦62870 

.06750 

-.16580 

-.00330 

.00110 

.00080 

.600 

9.000 

-.01680 

.69790 

.08110 

-.17510 

-.00390 

.00130 

.00050 

.600 

10.000 

-.0H530 

.76360 

.09850 

-.18680 

-.00460 

.00150 

.00070 

.600 

n.ooo 

-.03720 

.62360 

.11940 

19900 

-.00430 

.00160 

,00070 

.600 

ta.ooo 

-.02390 

.87760 

.14320 

-.20770 

-.00410 

.00160 

.00050 

GRADIENT 

.00187 

.09095 

-.00148 

-.02263 

.00027 

-.00002 

-.00008 

RUN  NO. 

530/  0 RN/L 

- 3.62 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5,00/ 

B.OO 

MACH 

ALPHAW 

BETA 

OCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.700 

-2  000 

- 01G50 

-.27840 

.06040 

.02790 

-.00710 

.00120 

00170 

.700 

-1  000 

-.01900 

-.17900 

.05110 

.00620 

-.00700 

.00120 

,00110 

700 

.000 

-.01910 

-.07840 

.04510 

-.01200 

-.006B0 

.00130 

.00090 

.700 

l.OOO 

- 01880 

.01660 

.04200 

-.03170 

-.00620 

.00140 

00090 

.700 

2.000 

-.01990 

.11200 

.04060 

-.05450 

-.00590 

.00140 

00100 

.700 

3.000 

-.01720 

.20720 

.04100 

-.07850 

-.00570 

.00150 

.00100 

.700 

4>  000 

-.01540 

.30030 

.04300. 

-.10170, 

-..00510 

.001,30, 

00090 

.700 

5.000 

-.01870 

.39070 

, 04640 

-.12140 

- 00430 

.00120 

.00080 

.700 

6.000 

-.02180 

.47930 

.05210 

-.13580 

-.00330 

.00110 

.00060 

.700 

7.000 

-.01920 

.56450 

.05160 

-.14720 

-.00280 

.00100 

00060 

.700 

B.OOO 

-.01640 

.64150 

,07620 

-.15980 

-.00310 

.00110 

00090 

.700 

9.000 

-.01680 

.70870 

.09440 

-.17510 

-.00400 

.00130 

.00110 

.700 

10.000 

-.01930 

.77090 

.11460 

18840 

-.00380 

.00130 

.00100 

.700 

11.000 

-.02040 

.82970 

.13610 

-.19800 

-.00270 

.00100 

.00080 

.700 

12,000 

-.01550 

.66010 

.15850 

-.21130 

-.00200 

.00100 

00100 

GRADIENT 

.00025 

.09562 

-.DOiei 

-.02163 

.00039 

.00001 

-.00008 

DATE  20  Jm  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

CAS  Kl  FO  H15.6  V9.1  MINUS  ORB  NOZ  AT3B»3 


REFERENCE  OATA 


PAGE  527 
(BGM127)  < 21  JAN  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

5500  0000 

LREF  ■* 

327.0000 

BREF  ^ 

23H8.0000 

SCALE  - 

.0300 

SQ.FT.  XMRP 
IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1539  9100  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.7500  IN.  2C 


ALPHA I 

6 000 

RUD-U 

.000 

ELV-IB 

.000 

Sl-2 

000 

S5-6 

000 

STAB 

-2  000 

RUD-L 

000 

ELV-08 

3.000 

S3-if 

000 

I ORB 

4 000 

RUN  NO.  538/  0 , RN/L  • 1*92 


MACH 

BETA 

AUPHAW 

OCL 

300 

-12.000 

5.79790 

.44040 

300 

-10.000 

5.79980 

43950 

300< 

-8.000 

5 BOieO 

.43540 

.300 

-6.000 

5.80270 

.43410 

.300 

-4.000 

5.80320 

.43750 

300 

-3.000 

5.90320 

44150 

300 

-2  000 

5.80270 

.44590 

.300 

-l.OOO 

5.80220 

.44790 

.300 

.000 

5.80220 

.44740 

.300 

1 000 

5 80320 

44570 

.300 

2 GOO 

5.80370 

44430 

.300 

3 000 

5 80420 

.44370 

300 

4.000 

5 8032G 

.44330 

.300 

6.000 

5.79980 

.44330 

300 

8.000 

5 79690 

.44440 

.300 

10  000 

5 79590 

.44510 

.300 

12.000 

5.79390 

.44190 

GRADIENT 

.00010 

.00041 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

DCSL 

.03900 

-.12910 

.19530 

-.01050 

.01790 

04140 

-.13180 

.15580 

-.00720 

.01530 

. 04350 

12570 

.11740 

- 00360 

.01240 

.04520 

-.12100 

.08020 

-.00070 

.00940 

.04640 

-.12240 

.04540 

.00110 

.00640 

. 046B0 

-.12620 

.02930 

.00160 

00490 

.04730 

-.13090 

.01450 

OOIBO 

00350 

.04760 

-.13390 

.00190 

.00160 

00210 

.04760 

-.13330 

-.01000 

.00150 

.00060 

.04750 

-.12930 

-.02370 

.00160 

-.00090 

04730 

-.12560 

-.03930 

.00210 

- 00230 

.04710 

-.12400 

-.05590 

00260 

-.00370 

.04690 

12300 

-.07230 

00310 

- 00510 

04580 

-.12220 

-.10570 

.00440 

-.00790 

.04390 

-.12510 

-.14230 

.00670 

-.01080 

. 04090 

-.12770 

- 18180 

.00980 

-.01360 

.03770 

-.12190 

-.22210 

.01270 

-.01610 

.00005 

.00032 

-.01433 

.00019 

-.00144 

RUN  NO. 

537/  0 RN/L 

• 2.91 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAM 

DCL 

OCD 

DCLN 

OCY 

DCLN 

DCSL 

500 

-12  000 

5 79200 

.43680 

.04070 

-.12620 

.20260 

- OID60 

.01790 

.500 

-10.000 

5 79540 

.43870 

.04270 

-.12640 

.16070 

- 00740 

.01530 

500 

-8.000 

5.79690 

.43800 

.04500 

-.12420 

12320 

-.00440 

01250 

.500 

-6.000 

5.79790 

.43820 

.04710 

12330 

,08650 

-.00150 

00960 

.500 

-4  000 

5.79790 

.44110 

04880 

-.12610 

.05030 

.00100 

.00660 

.500 

-3.000 

5.79740 

.44470 

.04940 

12950 

.03360 

,00170. 

.00520 

.500 

-2.000 

5 79690 

.44950 

.04970 

-.13400 

.01890 

00180* 

.00370 

500 

-1  000 

5.79640 

.45260 

.04990 

-.13730 

00620 

.00150 

00230 

.500 

000 

5.79640 

.45220 

.05000 

- 13740 

-.00640 

.00120 

. 00080 

.500 

1 000 

5.79S90 

.44960 

.05000 

-.13420 

-.02030 

.00110 

-.00070 

.500 

2.000 

5.79690 

.44710 

.05000 

-.13100 

-,03630 

.00150 

-.00210 

.500 

3.000 

5.79690 

.44560 

.04960 

-.12900 

-.05360 

.00220 

-.00350 

.500 

4 000 

5.79540 

.44480 

.04910 

-.12730 

-.07090 

.00290 

-.00490 

.500 

6.000 

5.79640 

.44400 

. 04740 

-.12510 

-.10620 

.00450 

-.00770 

.500 

8.000 

5.79590 

.44330 

.04530 

-.12530 

-.14410 

00840 

-.01030 

.500 

10  000 

5.79590 

.44150 

.04290 

-.12500 

-.18440 

.00890 

-.01300 

.500 

12.000 

5 79540 

.43020 

.04020 

-.11040 

-.22600 

.01240 

-.01580 

GRADIENT 

-.00012 

.00016 

.00004 

.00010 

-.01472 

.00013 

- 00144 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  528 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


CAS  K1  FO  HI 5, 6 V9.t  MINUS  ORB  NOZ  AT30.3 


IB0MI27)  ( ai  JAN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5500,0000  SQ.FT*  XHRP 

327,0000  IN,  YMRP 

2340  0000  IN,  ZMRP 

,0300 


1339,9100  IN.  XC 
,0000  IN.  YC 
190,7500  IN.  ZC 


PARAhETRIC  DATA 


ALPHA I 

■ 

6,000 

STAB 

m 

-2,000 

RUO-U 

M 

,000 

RUD-L 

M 

,000 

ELY- IB 

■ 

,000 

ELV-00 

m 

3.000 

Sl-2 

m 

,000 

S3-4 

M 

.000 

S5~6 

m 

.000 

I ORB 

m 

4.000 

RUN  NO, 

536/  0 RN/L 

« 3,26 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5,00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

OCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

600 

-12.000 

5,79100 

.43750 

.04160 

-.11090 

.20600 

-.01010 

.01820 

.600 

-10,000 

5.79000 

,44490 

.04300 

-,12270 

.16650 

-.00760 

.01590 

600 

-0.000 

5 79150 

.44380 

.04520 

- 12110 

. 12720 

- 00440 

.01320 

GOO 

-6,000 

5.79250 

.44370 

,04770 

-.lEOlO 

08680 

- 00140 

01020 

600 

-4.000 

5.79300 

.44820 

.04970 

-,12600 

.05250 

.00090 

00700 

,600 

-3.000 

5.79250 

.45180 

.05040 

-.13160 

.03590 

.00160 

,00540 

,600 

-2,000 

5.79200 

.45520 

.05060 

-.13750 

.02090 

.00180 

00390 

,600 

-1,000 

5.79150 

,45730 

.05070 

-.14150 

.00750 

.00150 

00240 

,600 

.000 

5.79150 

.45740 

.05000 

-.14160 

- 00520 

.00100 

,00080 

.600 

1 000 

5 79200 

,45600 

.05090 

-.13810 

-.01920 

.00080 

-.00080 

.600 

2 000 

5.79200 

,45410 

.05100 

-.13310 

-.03570 

.00110 

- 00230 

.600 

3,000 

5,79150 

.45260 

.05080 

12860 

-.05370 

.00190 

-.00370 

,600 

4.000 

5.79200 

45170 

.05030 

-.12540 

-.07160 

00260 

-.00510 

.600 

6 000 

5.79200 

,45090 

.04860 

-.12340 

-.10790 

00400 

-.00800 

600 

8.000 

5.79200 

,44960 

.04640 

-.12600 

-.14620 

,00590 

-.01090 

.600 

10.000 

5.79200 

,44640 

.04390 

-,12640 

-.18710 

QOB60 

-.01370 

600 

12.000 

5 79300 

.43630 

.04160 

-.10980 

- 23020 

.01240 

-.01600 

GRADIENT 

-.00011 

.00022 

.00008 

.00039 

-.01510 

00009 

- 00152 

RUN  NO. 

535/  0 RN/L 

- 3.58 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

ALPHAW 

DCL 

DCD 

OCLM 

OCY 

DCLN 

OCSL 

,700 

-12,000 

5 77930 

,44210 

.04250 

- 09700 

.21400 

- 01050 

.01970 

.700 

-10.000 

5.779B0 

,45130 

.04300 

-.10370 

17410 

- 00760 

.01710 

.700 

-8  000 

5.78030 

.45160 

.04530 

-.10800 

.13270 

-.00400 

.01410 

700 

-6.000 

5,78120 

.45180 

,04830 

-.11460 

.09280 

- 00100 

01080 

.700 

-4.000 

5.7B220 

.45550 

.05060 

-.12420 

.05530 

.00090 

.00750 

,700 

-3.000 

5.70170 

.45860 

.05130 

-,12990 

.03930 

.00130 

.00590 

.700 

-2.000 

5.78080 

46170 

.05120 

-.13470 

02360 

.00130 

,00430 

.700 

-1.000 

5.78030 

,46360 

,05100 

-.13630 

.00920 

.00120 

.00250 

,700 

.000 

5 70000 

.46340 

.05110 

-.13490 

-.00460 

.00100 

.00060 

.700 

1.000 

5.78170 

.46130 

.05150 

-,13180 

-,01920 

.00080 

-.00110 

700 

2.000 

5.78220 

.45880 

.05160 

-.12060 

-.03610 

00100 

-.00260 

.700 

3.000 

5.78220 

.45700 

,05170 

-.12590  1, 

-.05470 

.00160 

-.00410 

.700 

4.000 

5,70170 

,45610 

,05120 

-.12390 

-.07350 

.00240 

-.00570 

,700 

6,000 

5.70220 

.45600 

.04930 

-.12200 

-,11120 

.00400 

-.00880 

700 

6.000 

5,78170 

.45580 

,04680 

-,12210 

-.15110 

.00610 

-.01200 

,700 

10,000 

5,78170 

,45340 

, 04440 

-.12140 

-.19320 

.00880 

-.01510 

.700 

12,000 

5.78220 

,44620 

.04310 

-.11440 

-.23790 

.01250 

-.01790 

ORAOTENT 

00006  - 00018 

.00008 

.00050 

-.01582 

00010 

-.00167 

OAte  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


erwr-iHSiCAs  str 


reference  data 


SREF  - 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

« 1339.9000  IN.  XC 

LREF  - 

327  7800 

IN. 

YMRP 

- GOOD  IN  YC 

BREF  - 

S348.0HOO 

IN. 

^ ZMRP 

1 tso.eooo  IN.  ZC 

SCALE  » 

.0300 

RUN  NO. 

31/  0 RN/L  - 

MACH 

ALPHAU 

CL-T 

.150 

-2,000 

.10320 

.150 

-1,000 

.06540 

.150 

.000 

. 06S80 

.150 

1.000 

oaeio 

.150 

2.000 

.08860 

.150 

3 000 

.07730 

.150 

4.000 

.07770 

150 

5.000 

.07470 

.150 

6.000 

.07360 

.150 

7.000 

07310 

150 

0 000 

.07020 

150 

9.000 

.06480 

. 150 

10  000 

.06240 

,150 

11.000 

.06350 

.150 

12.000 

.06020 

.150 

13.000 

.05590 

150 

14.000 

.05630 

RUN 

gradient 

NO.  17/  0 

-.00112 
RN/L  « 

xa  w-t 

MACH 

.300 

ALPHAW 

-8.000 

CL-T 

.09050 

.300 

-1  OQO 

.08900 

.300 

.000 

.08560 

.300 

1.000 

.08010 

.300 

2.000 

.07320 

.300 

3 000 

.07020 

.300 

4.000 

. 06940 

300 

5.000 

.06760 

300 

6.000 

.06450 

300 

7.000 

.06060 

.300 

8.000 

.05710 

.300 

9.000 

. 05370 

.300 

10,000 

. 04800 

.300 

II  000 

.04240 

.300 

12  000 

.03910 

.300 

13  000 

.03680 

300 

^ 14.000 

.03490 

GRADIENT 

-.00371 

PAGE  539 


T^l  CORR  Ki+ro  HJS  fA  V9, I C fRGMCOl)  ( 30  JUN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA  • 

.000 

STAB  » 

-2  000 

RUO-U  « 

.000 

RUD-L  ** 

000 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

Sl-12  - 

.000 

,98  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CO-T 

CLH-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

04160 

. 1 0260 

-.00740 

.00160 

-.00040 

.04170 

.11160 

- 00990 

.00170 

-.00040 

.04140 

.11340 

-.01230 

00170 

- 00010 

.04070 

.10170 

-.01170 

.00160 

.00010 

.03990 

.09610 

- 01040 

.00100 

-.00020 

.03910 

.10010 

-.01150 

.00200 

-.00020 

.03650 

.10130 

- 01120 

*00170 

-.00010 

03740 

.10050 

-.00870 

00130 

- OOOlO 

.03620 

.09740 

-.00720 

00110 

-.00020 

.03560 

09760 

- 00710 

.00110 

-.00030 

.03540 

.10150 

-.00680 

.00140 

-.00030 

03500 

.10440 

- 00760 

.00190 

-.00030 

03580 

.10310 

- 00060 

.00210 

- 00050 

.03810 

.10050 

- 00850 

00150 

- 00050 

.03920 

. IQtlO 

- 00920 

.00120 

- 00030 

.03960 

.10390 

- 01050 

.00170 

-.00020 

04190 

.11040 

-.01000 

00240 

- 00040 

-.00063 

- 00155 

-.00014 

- 00001 

.00004 

.84  GRADIENT  INTERVAL  = -5< 

,00/  5 00 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.04220 

. 12060 

- 00450 

-.00010 

00040 

.04240 

1J690 

-.00450 

-.00040 

.00060 

.04210 

.11350 

-.00460 

-.00050 

.00060 

.04130 

.11210 

-.00500 

-.00030 

.00040 

. 04060 

.11150 

-.00520 

-.00030 

.00040 

.04000 

.11220 

-.00470 

- 00040 

.00020 

.03930 

.11400 

-.00410 

-.00050 

.00010 

03830 

. 11450 

-.00370 

-.00050 

00010 

.03700 

11370 

-.00410 

-.00050 

.00020 

.03580 

11220 

-.00500 

-.00050 

.00020 

03460 

.11200 

-.00510 

-.00040 

.00020 

.03390 

.11490 

-.00490 

-.00020 

.00030 

.03490 

11870 

-.00610 

,00000 

-.00010 

,03840 

.laibo 

-.00390 

-.00080 

-.00040 

.04220 

.12100 

-.00270 

-.00150 

-.00020 

.04430 

12240 

-.00370 

- 00110 

.00000 

. 04470 

.12620 

- 00580 

-.00010 

.00010 

-.00059 

- 00074 

.00008 

-.00004 

- 00007 

date:  ao  jun  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  CAS 


PACE  530 


BTWT-m3lCA5  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  HIS^IA  V9.  i C mOHCOl)  i 20  JUN  75  ) 


SREF  •« 
LREF  • 
BREF  « 
SCALE  « 


RUN  NO 

16/  0 

RN/L  - 

2.78  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-f 

CLN-T 

CSL-T 

.499 

-2.000 

11720 

.04360 

.14510 

-.00140 

- 00010 

.00030 

.H99 

"l.OOO 

.11380 

.0HH40 

, 14320 

-.00170 

-.00040 

.00040 

.499 

.000 

.10790 

.04470 

.14020 

-.00200 

-.00050 

.00050 

.499 

t.ooo 

.10100 

*04430 

.13670 

-.00230 

-.00050 

00040 

.499 

2.000 

.09490 

.04370 

.13590 

-.00220 

-.00060 

.00030 

.499 

3.000 

.08920 

,04310 

.13720 

-.00180 

-.00080 

.00020 

.499 

4.000 

.08410 

.04250 

.13620 

-.00150 

-.00070 

.00010 

.499 

5.000 

.08000 

.04140 

.13650 

-.00150 

-.00070 

.00000 

.499 

6.000 

.07680 

.04010 

.13670 

-.00170 

-.00060 

.00010 

499 

7.000 

.07330 

.03880 

.12890 

-.00210 

-.00060 

ODOlO 

.499 

0.000 

.06750 

,03790 

.13990 

-.00190 

-.00060 

.00000 

.499 

9.000 

.05960 

.03850 

,14430 

-.00200 

-.00040 

-.00010 

.499 

10.000 

.05060 

.04050 

.15110 

-.00270 

-.00030 

.00020 

.499 

11.000 

.04220 

.04340 

.15660 

-.00270 

-.00040 

00040 

.499 

12.000 

,03700 

.04700 

.15680 

-.00160 

-.00090 

00020 

.499 

13.000 

,03470 

.04990 

.15510 

-.00130 

-.00100 

.00010 

.499 

14.000 

.03330 

.05060 

.15920 

-.00310 

- 00040 

.00060 

GRADIENT 

-.00561 

-.00036 

-.00096 

.00001 

-.00008 

-.00005 

RUN  NO.  15/  0 

RN/L  " 

3.14  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-2.000 

.13780 

.04560 

.16070 

- 00020 

-.00040 

00020 

.600 

-1  000 

.13440 

.04710 

.15810 

-.00100 

- 00040 

.00070 

.600 

.000 

.12940 

.04770 

.15530 

-.00080 

-.00050 

.00060 

.600 

1.000 

. 12250 

.04770 

.15290 

-.00060 

-.00070 

.00050 

.600 

2.000 

.11440 

.04720 

.15180 

-.00080 

-.00070^ 

.00050 

.600 

3.000 

% 10700 

.04650 

. 15200 

-.00090' 

-.00080 

.00030 

.600 

4.000 

.10170 

.04560 

.15210 

-.00100 

-.00080 

00020 

.600 

5.000 

,09720 

.04440 

.15220 

-.00130 

-.00060 

.00010 

.600 

6.000 

.09200 

.04300 

.15840 

- 00170 

-.00050 

.00010 

.600 

7.000 

.08380 

.04180 

.15470 

-.00190 

-.00050 

.00000 

.600 

e.ooo 

.07490 

.04170 

.15920 

-.00180 

-.00050 

-.00020 

.600 

9.000 

. 06690 

.04290 

.16580 

-.00170 

-.00040 

-.00020 

.600 

10.000 

.05650 

.04570 

.17400 

- 00120 

-.00060 

-.00010 

.600 

11.000 

,04400 

.04960 

.18160 

-.00030 

- 00090 

-.00020 

.600 

12.000 

.03700 

.05330 

.18400 

.00010 

-.00120 

-.00030 

.600 

13.000 

.03750 

.05500 

.18170 

-.00090 

-.00080 

.00000 

.600 

14.000 

.03360 

♦05560 

.18310 

-.00140 

-.00030 

.00030 

GRADIENT 

-.00623 

-.00024 

-.00120 

- 00010 

-.00005 

-.00005 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9000 

IN.  XC 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

-2  000 

327.7B00  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

.000 

2340.0400  IN. 

ZMRP  - 

190.0000 

IN.  ZC 

ELV-10  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 OGO 

.0200 

Sl-12  - 

.000 

DATe  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PACE  53 t 


0TWT~m31CA3  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  H15.IA  V9*t  C tROMCOl)  ( 20  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9000 

IN. 

XC 

BETA 

.000 

STAB 

-2,000 

UREF  - 

327.7800 

IN. 

YMRP  ■» 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  “ 

.000 

RUO-L  - 

000 

8REF  ■ 

2348. OHOO 

IN. 

2MRP 

190.0000 

IN. 

ZC 

ELV-I0  - 

.000 

ELV-OB  « 

3.00D 

SCALE  - 

.0300 

St-12  - 

.000 

RUN 

NO.  13/  0 

RN/L  « 

3.44  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-2  000 

.16930 

04830 

.16410 

.00030 

- OOOlO 

00000 

.700 

-1.000 

16660 

.05060 

.17860 

.00030 

- 00030 

.00070 

,700 

.000 

.15910 

.05220 

. 17520 

-.00050 

- 00030 

.00040 

.700 

1.000 

.15090 

.05270 

.17230 

-.00070 

-.00050 

OGOlO 

.700 

2 000 

.14200 

.05250 

.16970 

- 00010 

- 00080 

,00010 

,700 

3 000 

.13160 

.05200 

, 17040 

-.00020 

-.00090 

.00010 

.700 

4.000 

.12330 

.05120 

.17170 

-.00050 

- OOOBO 

00000 

.700 

5.000 

.11690 

.05000 

, 17270 

-.00030 

- 00070 

- 00020 

.700 

6.000 

.10970 

.04860 

.17360 

-.00150 

-.00050 

-.00030 

.700 

7.000 

.10040 

.04820 

. 17620 

-.00170 

- 00040 

-.00030 

.700 

8.000 

.08970 

.04920 

.18320 

-.00160 

- 00040 

- 00030 

.700 

9.000 

.07700 

.05190 

.19350 

-.00130 

-.00030 

- 00040 

.700 

10.000 

.06290 

.05530 

.20270 

-.00080 

-,00030 

- 00040 

.700 

11.000 

.05160 

.05800 

.20800 

-.00030 

-.00050 

-.00050 

.700 

12.000 

♦04470 

.06080 

.20730 

♦00000 

-.00050 

- 00070 

,700 

13.000 

.03670 

.06200 

.20590 

.00020 

-.00050 

-.00070 

.700 

14.000 

.02770 

.05820 

.21490 

.00070 

-.00050 

-.00050 

ORAOIENT 

-.00802 

.00017 

-.00156 

-.00013 

-.00010 

-.00007 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  532 


0TMT-m31CA5  STRUT  T+I  CORR  KJ*FO  H15.1A  V9.  t 

c 

(RGMC02)  ( 20 

JUN  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

5500.0000  SQ.FT 

XMRP  « 

1339  9000  IN.  XC 

ALPHA I - 

2.000 

STAB  - 

-2.000 

LREF  - 

327,7000  IN, 

YMRP  - 

,0000  tN.  YC 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  - 

000 

8REF  ^ 

2348.0400  IN. 

ZMRP  • 

190.8000  tN.  ZC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  “ 

3.000 

SCALE  « 

,0300 

Sl-12  - 

,000 

RUN  NO,  10/  0 RN/L  • J,80  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

-12.000 

.08310 

,03000 

,08060 

,03810 

-.00760 

.00640 

.300 

-10,000 

.07950 

03910 

,09400 

,03220 

-.00690 

.00540 

,300 

-B,000 

.07500 

,03960 

.10450 

.02680 

-.00640 

.00440 

.300 

-6.000 

.07060 

04020 

.11100 

.02120 

-.00570 

00340 

,300 

-4.000 

,06710 

,04020 

.11410 

.01460 

-.00460 

.00250 

300 

-3,000 

.06570 

.04030 

.11570 

.01050 

-.00380 

.00200 

.300 

-2,000 

,06430 

.04040 

.11770 

.00570 

-.00280 

,00150 

- .300 

-1,000 

.06280 

.04040 

.11880 

.00100 

-.00160 

.00100 

.300 

,000 

.06220 

.04020 

.11870 

-.00340 

-.00040 

.00040 

,300 

1.000 

.06250 

.04000 

. 1 1770 

-.00730 

.00000 

-.00020 

,300 

2,000 

.06280 

,03990 

.11610 

-.01140 

.00200 

-.00090 

.300 

3,000 

.06280 

.03980 

.11490 

-.01580 

.00300 

-.00160 

,300 

4,000 

.06340 

,03980 

.11350 

-.02010 

.00390 

-.00220 

.300 

6,000 

.06610 

,03960 

.10940 

-♦02770 

.00550 

-.00310 

,300 

8.000 

.06960 

.03950 

,10390 

- 03410 

.00680 

-.00410 

.300 

10  000 

.07400 

.03910 

.09590 

-.03380 

.00770 

- 00510 

.300 

12.000 

.07960 

03790 

.08710 

-.04640 

.00840 

- 00590 

GRADIENT 

-.00045 

-,00007 

-.00015 

-.00434 

.00111 

-.00059 

RUN 

NO.  19/  0 

RN/L  - 

2,84  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

500 

-12,000 

.10190 

,04090 

,10230 

03830 

-.00750 

.00680 

,500 

-10,000 

.10060 

.04210 

.11390 

.03220 

-.00710 

.00580 

500 

-8.000 

.09710 

,04300 

,12300 

.02610 

-.00630 

00460 

.500 

-6.000 

,09370 

04340 

,13010 

,02030 

-.00550 

.00360 

.500 

-4.000 

,09120 

,04360 

,13530 

,01450 

- 00470 

00270 

,500 

-3.000 

.09030 

,04370 

.13690 

.01120 

-.00420 

.00230 

,500 

-2.000 

.08940 

.04390 

.V379O 

.00740 

-.00330 

.00180 

,500 

-1  000 

,06840 

.04400 

.13910 

.00320 

-.00210 

.00110 

,500 

,000 

.08790 

.04390 

,14030 

-.00110 

-.00070 

.00040 

.500 

1.000 

.08860 

.04370 

.14020 

-.00530 

.00060 

-.00030 

.500 

2.000 

,08940 

.04340 

.13860 

-.00940 

.00170 

-.00090 

.500 

3.000 

.06980 

.04340 

,13660 

-.01330 

.00270 

-.00160 

.500 

4.000 

.06980 

,04340 

.13530 

-.01710 

.00360 

-.00220 

.500 

6.000 

.09050 

.04330 

.13190 

-.02440 

.00530 

-.00350 

.500 

8.000 

,09340 

,04300 

. 12430 

-.03130 

.00670 

-.00460 

.500 

10.000 

.09800 

,04240 

.11390 

-.03760 

.00760 

-.00560 

.500 

12.000 

.10190 

.04170 

.10560 

-.04320 

.00790 

-.00860 

GRADIENT 

-.00011 

-.00005 

,00003 

-.00403 

com 

- 00063 

DATG  20  slUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  633 


SREE  - 
LREF  •» 
BREF  " 
SCALE  - 


BTWT-m31CA8  STRUT  T+I  CORR  KI+FO  HI5,IA  V9,l  C 


(RGMCOH)  ( 20  JtW  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000 

327,7800 

2348,0400 

0300 

SQ.FT 

IN. 

IN. 

XMRP 

YMRP 

2MRP 

- 1339.9000  IN.  XC 

.0000  IN.  YC 
» 190.8000  IN.  ZC 

RUN  NO, 

20/  0 RN/L  « 

ALPHA I - 

2 000 

STAB  - 

-2.000 

RUO-U  « 

.000 

RUO'L  - 

.000 

ELV-I9  ** 

.000 

ELV-OB  - 

3.  000 

Sl-12  »« 

.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

.600 

-12.000 

. 12020 

.04380 

.600 

-10.000 

.11810 

.04540 

.600 

-0.000 

.11530 

04630 

600 

-6.000 

.11320 

.04680 

.600 

-^.000 

.11200 

.04700 

.600 

-3  000 

.11170 

.04710 

.600 

-2  000 

.11120 

.04720 

.600 

-1.000 

.11050 

.04730 

.600 

.000 

.10970 

.04720 

.600 

1 000 

.10960 

.04700 

.600 

2.000 

.11000 

.04680 

600 

3.000 

.10990 

.04680 

.600 

H.OOO 

.10940 

.04690 

.600 

6.000 

.10860 

.04700 

600 

8.000 

.11130 

.04670 

.600 

10.000 

.11600 

.04590 

.600 

12.000 

.11850 

.04490 

GRADIENT 

-.00032 

-.00004 

RUN 

NO  21/0 

RN/L  - 

3.42  { 

HACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

.700 

-12.000 

,14710 

,04870 

.700 

-10,000 

,14290 

.05030 

.700 

-8,000 

.140001 

.05140 

.700 

-6.000 

.13870 

.05190 

.700 

-H.OOO 

.13880 

.05220 

.700 

-3.000 

.13900 

.05230 

.700 

-2.000 

. 13930 

, 05250 

.700 

-I. 000 

.13950 

.05270 

.700 

.000 

.13930 

.05270 

.700 

1.000 

. 13900 

.05260 

.700 

2.000 

. 13080 

.05250 

.700 

3.000 

.13830 

.05220 

.700 

4.000 

.13740 

.05220 

.700 

6.000 

.13570 

.05230 

.700 

8.000 

.13630 

.05220 

.700 

10.000 

.13910 

.05150 

.700 

12.000 

.14180 

.05010 

GRADIENT 

-.00015 

- OOOOl 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.11620 

.03880 

-.00810 

.00770 

. 12B90 

.03270 

- 00730 

00650 

.13870 

.02630 

- 00660 

00520 

.14580 

.02010 

-.00590 

,00400 

.15030 

.01420 

-.00490 

.00300 

15190 

.OHIO 

-.00420 

00250 

.15340 

.00760 

-.00320 

.00190 

.15430 

.00360 

-.00200 

,00130 

.15410 

-.00070 

-.00060 

.00050 

.15340 

- 00510 

.00080 

-.00030 

.15260 

-.00900 

.00200 

-.00100 

.15230 

-.01230 

.00290 

-,00160 

15210 

-.01560 

.00370 

- 00220 

. 14970 

-.02240 

.00510 

-.00340 

.14240 

- 02950 

.00650 

- 00470 

.13130 

- 03650 

.00760 

-.00610 

12030 

-.04180 

.00790 

- 00720 

.00010 

-.00385 

.00115 

- 00067 

GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  B 00 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.13990 

.03960 

-.00780 

.00860 

15040 

,03220 

-.00730 

00720 

15720 

,02540 

-.00650 

00590 

.16310 

.01940 

-.00590 

.00470 

.16640 

,01390 

- 00520 

00340 

.17010 

.01080 

-.00450 

,00270 

.17080 

.00740 

- 00340 

.00200 

,17100 

, 00390 

-.00220 

.00120 

.17100 

,00020 

-.00090 

.00030 

.17140 

-.00380 

00050 

-.00060 

,17150 

-.00780 

.00160 

- 00150 

,17130 

-.01130 

.00290 

-.00230 

.17160 

-.01440 

.00370 

-.00300 

.17150 

-.02040 

.00500 

- 00420 

.16620 

-.02720 

00630 

-.00560 

.15440 

-.03440 

.00730 

-.00710 

.13720 

-.04050 

.00740 

-.00930 

.00030 

- , 00563 

,001 18 

- 00082 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  534 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


BTWT- 1431 CAS  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  H15 

.lA  V9.1 

C 

(RGMC031  ( 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500*0000  SQ.FT,  XMRP 

- 1339. 

.9000  IN.  XO 

ALPHA!  - 

6.000  STAB  - -2  000 

327.7800  IN  YMRP 

m 

.0000  IN.  YC 

RUD-U  « 

000  RUD-L  - 000 

2348.0400  IN.  ZMRP 

- 190. 

.8000  IN.  ZC 

ELV-IB  « 

000  ELV-Oa  - 3.000 

.0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO. 

30/  0 

RN/L  «* 

.97  ORAOIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.150 

-12,000 

.06190 

.03260 

.07930 

.03320 

-.00650 

.00490 

.150 

-10.000 

.06090 

03380 

.08580 

.02980 

- 00540 

.00400 

.150 

-8.000 

.05910 

.03420 

.09680 

,02640 

-.00460 

.00320 

,150 

-6.000 

.05730 

.03430 

.10440 

.02160 

-.00400 

.00240 

.150 

-4.000 

.05560 

.03460 

.1067Q 

.01490 

- 00340 

.00150 

.150 

-3.000 

.05360 

.03490 

.10640 

.01070 

- 00290 

.00110 

.150 

-2.000 

.05080 

.03520 

.10710 

.00610 

-.00220 

.00080 

.150 

-l.OOO 

.04940 

.03540 

.11070 

.00140 

-.00'130 

.00050 

150 

.000 

.04930 

,03540 

.11370 

-.00310 

-.00020 

.00010 

.150 

1.000 

.04870 

.03500 

.11220 

-.00720 

00080 

-.00050 

.150 

2.000 

.04910 

.03460 

.10900 

-.01140 

.00190 

-.00100 

.150 

3.000 

.05080 

.03450 

.10780 

-.01590 

00290 

-.00160 

.150 

4.000 

.05280 

.03490 

.10720 

-.02010 

.00380 

-.00220 

.150 

6.000 

,05620 

.03590 

.10440 

-.02700 

00510 

-.00310 

.150 

8.000 

.05670 

.03580 

09750 

-.03290 

.00600 

-.00390 

.150 

10.000 

.05430 

.03460 

.08920 

-.03070 

.00660 

-.00460 

.150 

12,000 

.05410 

.03320 

.08590 

-.04650 

00800 

-.00570 

GRADIENT 

-.00040 

-.00003 

.00019 

-.00439 

00094 

-.00046 

RUN  NO. 

25/  0 

RN/L  - 

1.04  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

-12,000 

.06680 

.03430 

.09210 

.03600 

- 00680 

.00560 

.300 

-10.000 

.06340 

.03500 

.10320 

.03090 

-.00580 

.00480 

,300 

-8.000 

.06240 

.03540 

.11060 

.02660 

- 00550 

,00370 

.300 

-6.000 

.05990  ^ 

.03570 

.11600 

.02160 

-.00500 

.00280 

.300 

-4.000 

.05510 

.03590 

.12210 

.01560 

- 00400 

,00190 

.300 

-3.000 

,05290 

.03590 

.{2390 

,01200 

-.00330 

.00140 

.300 

-2.000 

.05170 

.03530 

. 12490 

.00820 

-.00250 

.00090 

.300 

-1.000 

.05150 

.03580 

,12570 

.00410 

-.00160 

.00050 

.300 

.000 

.05180 

.03580 

.12570 

-.00020 

-.00040 

.00000 

300 

1.000 

.05170 

.03570 

.12430 

-.00450 

.00080 

-.00060 

.300 

2.000 

.05000 

.03560 

12240 

-.00880 

00190 

-.00130 

.300 

3.000 

.05040 

.03550 

.12100 

-.01290 

.00280 

-.00190 

.300 

4.000 

.05170 

.03540 

.11960 

-.01700 

.00360 

-.00250 

.300 

6.000 

.05650 

.03530 

.11620 

-.02490 

.00500 

-.00320 

.300 

0.000 

.06050 

.03540 

.11150 

-.03130 

.00590 

-.00400 

.300 

10.000 

.06370 

.03550 

10460 

-.03670 

.00660 

- 00490 

.300 

12.000 

.06760 

.03510 

.09410 

-.04290 

00760 

-.00580 

GRADIENT 

-.00038 

-.00007 

-.00042 

-.00413 

00100 

-.00055 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  535 


BTMT-m3lCA5  STRUT  T+!  CORR  K!fF0  HI5.1A  V9. 1 C 


(RGMC03)  i eO  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500,0000  SQ,FT. 

XMRP  - 

1339.9000 

IN.  XC 

ALPHA I » 

6.000 

STAB 

-2.000 

LREF 

337.7000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  • 

.000 

RUO-L  • 

.000 

BREF  “ 

3348.0400  IN. 

2MRP  - 

190  0000 

IN  2C 

ELV-IB  « 

.000 

ELV-00  - 

3.000 

SCALE  - 

0300 

si-ie  - 

000 

RUN 

NO.  24/  0 

mfL  - 

2,79  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-la.ooo 

. 08370 

.03810 

.10960 

.03570 

- 00640 

00680 

500 

-10.000 

.08050 

.03910 

.11960 

03110 

-.00570 

.00570 

.500 

-8.000 

07770 

.03940 

.12890 

.02510 

-.00490 

00440 

.500 

-6  000 

.07510 

.03950 

. 13480 

.01970 

-.00450 

.00330 

500 

-4.000 

.07240 

.03960 

.13770 

01470 

-.00420 

.00230 

.500 

-3.000 

.07060 

.03960 

.13940 

.01170 

- 00380 

001  BO 

.500 

-2.000 

.08880 

.03950 

14150 

.00790 

-.00300 

00130 

.500 

-1  000 

.06790 

.03950 

. 14250 

.00360 

-.00180 

00070 

600 

.000 

.06790 

.03950 

. 14230 

-.00070 

-.00050 

-.00010 

500 

1. 000 

.06B10 

03950 

.14160 

- 00480 

.00070 

-.00090 

500 

2 000 

.06850 

.03940 

.14080 

- 00890 

00190 

-.00160 

500 

3 000 

.06910 

. 03950 

. 13960 

-.01310 

00300 

- 00210 

500 

4.000 

.07030 

. 03960 

.13840 

-.01690 

.00380 

-.00270 

500 

6.000 

.07380 

.03980 

.13390 

-.02370 

.00490 

-.00390 

.500 

8.000 

.07770 

.03970 

.12800 

-.02950 

00570 

- 00480 

.500 

10.000 

.08160 

.03950 

. 12000 

-.03510 

.00650 

- 00590 

.500 

12.000 

.08540 

.03920 

. 1 0840 

-.04160 

00730 

-.00690 

GRADIENT 

-.00022 

- 0000 1 

.00003 

-.00405 

.00108 

-.00065 

RUN 

NO.  23/  0 

RN/L  - 

3.13  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

. 09590 

.04170 

. 12260 

.03620 

- 00640 

, 00750 

.600 

-10.000 

.09140 

04260 

13410 

.03010 

-.00550 

.00620 

600 

-8.000 

.08960 

.04310 

. 14250 

.02470 

- 00490 

. 00480 

600 

-6  000 

.08760 

.04310 

.14770 

.01970 

- 00460 

00360 

.600 

-4.000 

.08470 

. 04280 

.15110 

.01450 

- 00430 

00260 

.600 

-3.000 

.08360 

.04270 

*15300 

.01150 

-.00390 

.00210 

.600 

-2.000 

06320 

.04280 

.15550 

.00810 

- 00310 

.00150 

.600 

-I. 000 

08260 

.04280 

.15820 

.00400 

- 00190 

00070 

.600 

.000 

.06200 

.04280 

.15990 

- 00070 

-.00040 

-.00010 

.600 

1.000 

08180 

.04270 

.15900 

-.00540 

.00110 

-.00090 

.600 

2.000 

,00160 

. 04260 

.15580 

-.00930 

.00230 

-.00170 

.600 

3.000 

.06200 

.04260 

.15230 

- 01250 

.00310 

-.00240 

.600 

4.000 

.08270 

.04290 

.15000 

-.01570 

.00370 

-.00300 

.600 

6.000 

.08460 

.04330 

, 14740 

-.02230 

.00500 

-.00410 

.600 

6.000 

.08780 

.04330 

. 14320 

-.02870 

00590 

-.00520 

.600 

10.000 

09250 

. 042B0 

.13550 

- 03460 

.00640 

- 00640 

.600 

12  000 

.09740 

.04270 

.12400 

-.03960 

.00660 

-.00780 

GRADIENT 

-.00028 

-.00001 

-.00008 

-.00395 

.00111 

-.00073 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PACE  536 


0TWT-1H3ICA5  STRUT  T+l  CORR  Kl+FO  H15.1A  V9. I C (ROHC03)  t 30  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SRer  - 

S500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9000 

m.  XC 

ALPHA I • 

6.000 

STAB  • 

-2.000 

LREF  - 

327.7000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  Vc 

RUD-U  - 

.000 

RUO-L  - 

.000 

BREF  - 

2340. 01+00 

IN. 

ZMRP  • 

190.8000 

IN.  ZC 

ELV-I0  - 

.000 

ELV-OB  » 

3 000 

SCALE  • 

.0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN 

NO.  22/  0 

RN/L  • 

3.43  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12.000 

. 1 1670 

.04620 

.13490 

.03410 

- 00550 

.00910 

.700 

-10.000 

.11040 

.04930 

.14590 

02700 

-.00490 

.00720 

.700 

-e.ooo 

.10860 

.04930 

. 15720 

.02310 

- 00500 

.00550 

.700 

-6.000 

.10750 

.04880 

.16490 

.01910 

-.00500 

.00420 

,700 

-4.000 

.10550 

.04830 

.16910 

.01360 

- 00460 

00290 

.700 

-3.000 

.10500 

.04830 

.17160 

.01040 

- 00400 

.00230 

.700 

-2.000 

.10520 

.04640 

. 17470 

.00720 

-.00310 

.00150 

.700 

-1.000 

.10520 

.04850 

. 17670 

.00360 

-.00200 

.00070 

.700 

.000 

.10460 

.04850 

. 17750 

- 00050 

-.00070 

-.00010 

.700 

1.000 

.10360 

.04840 

.17630 

-.00470 

.00070 

-.00090 

.700 

2.000 

.10330 

.04830 

.17370 

-.00840 

.00190 

- 00180 

700 

3.000 

.10370 

.04840 

.17150 

-.01160 

00280 

-.00270 

.700 

4.000 

.10450 

.04860 

.17000 

-.01460 

00360 

-.00340 

700 

6.000 

.10570 

.04920 

.16700 

-.02040 

00460 

- 00480 

.700 

6.000 

.10720 

.04970 

.16150 

- 02560 

.00510 

-.00620 

.700 

10.000 

.11000 

.05000 

.15260 

-.03090 

.00550 

-.00760 

.700 

12  000 

.11690 

.04980 

. 1 3970 

-.03740 

.00590 

- 00930 

GRADIENT 

-.00022 

.00002 

.00001 

-.00364 

.00110 

-.00081 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  537 


SREF  •» 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


BTWT- 

1431CA5  ST 

REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT 

. XMRP 

« 1339.9000  IN.  XC 

387.7800  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YC 

8348.0400  IN. 

ZhlRP 

• 100.8000  IN.  ZC 

.0300 

RUN  NO, 

29/  0 

RN/L  » 

MACH 

BETA 

CL-T 

.300 

-18,000 

.06010 

.300 

-10.000 

.06130 

.300 

-8.000 

.05020 

.300 

-6.000 

.05520 

.300 

-4.000 

. 05390 

.300 

-3.000 

.05360 

.300 

-8.000 

.05290 

.300 

-1 .000 

.05180 

.300 

.000 

05080 

.300 

1 000 

.05040 

.300 

2.000 

. 05060 

.300 

3.000 

.05160 

.300 

4 000 

.05310 

.300 

6.000 

.05570 

.300 

8.000 

.05980 

.300 

10.000 

.06470 

.300 

18.000 

.06930 

GRADIENT 

-.00084 

RUN  NO 

, 88/  0 

RN/L  • 

BTWT-1431CA5  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  H15. lA  V9*l  C 


(RQMCOH)  ( SO  JUN  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHA 1 

tl 

8.000 

STAB  - 

-8.000 

RUD-U 

•• 

.000 

RUD-L  - 

.000 

ELV-tB 

P 

.000 

ELV-00  • 

3.000 

SI-12 

m 

.000 

L83  GRADIENT  INTERVAL  - -5*00/  5*00 


CO-T 

.03830 

.033H0 

.03350 

.03350 

*03360 

.03360 

.03350 

.03350 

.03350 

.033H0 

.033H0 

.03350 

.03360 

.03360 

.03390 

.03370 

.03370 

-.00001 


CLM-T 
.09230 
.10890 
. 1 1880 
.11660 
.18060 
.18130 
.18880 
.18460 
.18580 
.18400 
.18830 
.12070 
,11940 
. 1 1630 
.11160 
.10390 
.09190 
-.00014 


CY-T 

.03480 

.08960 

.02530 

.08000 

.01530 

.01800 

.00800 

.00370 

-.00080 

-.00530 

-.00910 

-.01810 

-.01530 

-.02850 

-.08950 

-.03590 

-.04140 

-.00396 


CLN-T 

-.00590 

-.00490 

- 00430 

- 00400 
-.00340 
-.00890 
-.00230 
-.00140 
-.00040 

00070 

.00170 

.00850 

.00380 

.00430 

.00530 

.00680 

.00700 

.00088 


CSL-T 
.00580 
.00430 
.00350 
.00860 
.00190 
.00150 
.00110 
.00070 
.00020 
-.00050 
- 00120 
- 00180 
-.00830 
-.00300 
-.00370 
-.00460 
-.00550 
-.00054 


8.78  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


ACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

.500 

-18.000 

.07710 

.03660 

.500 

-10.000 

.07250 

.03780 

.500 

-B.OOO 

.06960 

.03770 

.500 

-S.OOO 

.06690 

.03750 

.500 

-4,000 

.06400 

.03750 

.500 

-3.000 

.06850 

. 03750 

.500 

-2.000 

.06130 

,03750 

500 

-1  000 

.06070 

♦03750 

.500 

.000 

.06040 

,03740 

.500 

1.000 

.06020 

03750 

.500 

2,000 

.O61S0 

.03760 

.500 

3.000 

.06270 

.03760 

.500 

4.000 

.06480 

.03770 

.500 

S.OOO 

.06660 

.03790 

.500 

0.000 

.06960 

.03800 

.500 

10,000 

.07890 

.03800 

.500 

12.000 

. 07880 

,03770 

GRADIENT 

.00001 

.00008 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.10710 

.03650 

-.00560 

.00510 

.11990 

.03040 

-.00510 

,00510 

.13180 

.02470 

-.00410 

.00410 

.13840 

.01930 

-.00350 

.00380 

.13970 

.01380 

-.00330 

.00880 

.14110 

.01080 

-.00310 

> .00190 

.14410 

.00750 

-.00260 

.00120 

. 14600 

.00370 

-.00170 

00070 

. 14480 

-.00050 

-.00060 

.00010 

. 14840 

-.00460 

,00060 

- 00070 

. 14080 

7.00860 

.00160 

-.00150 

.14000 

-.01840 

00240 

-.00850 

.13870 

-.01580 

,00300 

-.00290 

.13410 

- 02190 

.00410 

- 00380 

.18930 

-.08010 

.00490 

-.00460 

.12290 

-.03440 

.00570 

-.00540 

.11830 

-.04040 

,00630 

-.00650 

- 00089 

-.00381 

.00087 

-.00065 

DATE  ao 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  • 


jm  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 

PAGE  530 

BTHT-IWICAS  STRUT  T+I  CORR  KJ+FO  H13.1A  V9.I 

c 

(ROMC04)  i 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500*0000  SQ.FT* 

XMRP  - 

1339.9000  IN.  XC 

ALPHAI  - 

B.OOO 

STAB  - -a. 000 

327.7BOO  IN. 

YHRP  « 

.0000  IN.  YC 

RUD-U  <“ 

.000 

RUD-L  ■ .000 

8348.0400  IN. 

2MRP  » 

190.6000  IN.  ZC 

ELV-I0  » 

000 

ELV-03  - 3.000 

.0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO.  27/  0 

RN/L  - 

3.13  GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLH-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.08510 

*04090 

* 12690 

.03630 

-.00540 

.00660 

.600 

-10*000 

*07950 

.04110 

,13930 

,02990 

-.00490 

.00580 

,600 

-0.000 

.07890 

*04120 

.14730 

,02380 

-.00390 

.00440 

.600 

-6.000 

.07700 

.04120 

*15210 

*01870 

-.00360 

00330 

.600 

-4*000 

.07470 

*04120 

*15530 

.01370 

-.00360 

00240 

.600 

-3.000 

♦07320 

.04110 

.15780 

*01060 

-.00330 

00190 

*600 

-2.000 

*07230 

*04080 

*16110 

.00680 

-.00240 

.00130 

*600 

-1.000 

.07190 

.04080 

*16370 

♦00300 

-.00140 

.00060 

,600 

.000 

.07100 

.04090 

. 16400 

-.00070 

-.00040 

-.00020 

.600 

1.000 

*07220 

.04110 

*16210 

-.00430 

*00070 

-.00100 

.600 

2.000 

.07280 

.04120 

* 15950 

-.00810 

.00160 

-.00180 

.600 

3.000 

,07350 

.04130 

*15620 

-.01180 

00250 

-.00240 

.600 

4.000 

*07470 

*04150 

*15230 

-.01530 

*00320 

-.00310 

600 

6.000 

*07730 

*04190 

.14630 

-.02160 

.00430 

-.00420 

*600 

8*000 

,08010 

.04210 

.14320 

-.02710 

.00490 

-.00500 

.600 

10.000 

.00280 

*04200 

*13900 

-.03230 

.00540 

-.00590 

.600 

12.000 

*08620 

,04210 

.12490 

-.03840 

.00610 

-.00720 

GRADIENT 

.00004 

.00005 

-.00036 

-.00367 

.00091 

-.00071 

RUN 

NO*  26/  0 

RN/L  - 

3.fa  gradient  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12.000 

.10600 

.04780 

.14230 

.03520 

-.00480 

.00890 

.700 

-10.000 

*10290 

.04070 

. 15300 

*02830 

-♦00420 

.00780 

.700 

-8  000 

09660 

.04900 

.15920 

.02320 

-.00420 

.00640 

.700 

-6.000 

,09470 

.04880 

.16510 

*01880 

-.00440 

.00490 

*700 

-4,000 

,09130 

,04820 

, 17230 

,01400 

-.00410^ 

.00330 

.700 

-3.000 

*09030 

.04790 

. 17.660 

.01100 

-.00360 

.00250 

*700 

-2,000 

.08970 

.04770 

*18100 

.00760 

-.00270 

.00160 

.700 

-1.000 

*08900 

.04760 

.18510 

.00300 

-.00170 

.00070 

.700 

.000 

.08780 

*04750 

*18720 

-.00020 

- 00060 

-.00020 

.700 

t.OOO 

.08690 

.04760 

*18620 

-.00420 

*00050 

-.00120 

*700 

2.000 

*08740 

*04790 

.18230 

-.00800 

*00160 

-.00220 

,700 

3,000 

*08920 

*04820 

.17730 

-.01160 

,00260 

-.00310 

.700 

4.000 

*09140 

*04850 

*17310 

-,01510 

.00340 

-.00400 

.700 

6.000 

. 09480 

*04890 

.16710 

-.02040 

*00420 

-.00550 

.700 

8.000 

.09750 

*04960 

.16130 

-.02520 

.00450 

-.00700 

.700 

10.000 

.10080 

*05040 

15410 

-.03030 

.00480 

-.00820 

*700 

12.000 

.10800 

*05060 

.14240 

-.03600 

.00550 

-.00950 

GRADIENT 

-.00016 

.00004 

.00015 

-.00373 

00099 

-.00092 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  539 


BTWT-m3ICA5  STRUT  T+I  CORR  KUFO  V9. 1 C 


(RGMC05)  i aO  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500.0000 

LREF  " 

337.7800 

BREF  « 

3348.0400 

SCALE  - 

.0300 

SO  FT  XMRP  - 

IN.  YMRP  ■ 

IN.  ZMRP  • 


1339.9000  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.8000  IN.  ZC 


BETA  » .000  RUD-U  - 

RUD-L  ■ .000  si-ie  • 


RUN  NO.  34/  0 RN/L  • 


,99  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

CL-r 

CD-T 

o 

in 

"3.000 

.08990 

.04310 

.150 

-l.OOO 

.09670 

.04350 

.150 

.000 

.06900 

.04130 

.150 

1.000 

.07880 

.04050 

.150 

3.000 

.07460 

.04010 

.150 

3 000 

.07780 

.03930 

.150 

4.000 

.07580 

.03910 

.150 

5.000 

.07330 

.03830 

.150 

6.000 

.07300 

.03730 

.150 

7.000 

07350 

.03680 

.150 

8.000 

.06550 

.03580 

.150 

9.000 

.05390 

,03490 

.150 

10.000 

.04070 

.03590 

.150 

11  000 

04510 

.03760 

.150 

13.000 

.04330 

♦03930 

.150 

13.000 

.03910 

.04060 

.150 

14.000 

.03610 

.04190 

GRADIENT 

-.00309 

-.00060 

RUN 

NO.  38/  0 

RN/L  • 

1.86  ( 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

.300 

-3.000 

10640 

.04150 

.300 

-1  000 

.10340 

.04300 

.300 

.000 

.09300 

.04300 

.300 

l.OOO 

09400 

.04140 

.300 

3.000 

.09130 

.04070 

300 

3.000 

.08890 

.04050 

.300 

4.000 

.08750 

.04010 

300 

5.000 

08730 

.03930 

.300 

6 000 

.08580 

. 03800 

.300 

7 000 

.08360 

.03700 

.300 

B 000 

08070 

.03600 

300 

S.OOO 

. 07850 

.03600 

.300 

to  000 

.07480 

.03770 

300 

11.000 

.06850 

04030 

300 

13.000 

.06370 

.04300 

.300 

13.000 

.06040 

.04610 

.300 

14.000 

.05830 

.04450 

GRADIENT 

-.00394 

-.00037 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

♦08190 

-.00480 

.00030 

-.00030 

♦05960 

-.01090 

.00100 

-.00030 

♦06300 

-.00990 

00070 

-.00030 

♦06170 

-.00780 

.00030 

-.00030 

♦05580 

-.00840 

,00050 

-.00010 

.05050 

-.00940 

.00050 

- 00010 

♦04630 

-.00740 

.00030 

-.00030 

♦04030 

-.00690 

♦00000 

-.00030 

♦03430 

-.00610 

-.00010 

-.00030 

.03180 

-.00380 

-.00030 

-.00050 

.03160 

- 00390 

-.00030 

- 00060 

.03330 

-.00360 

.00010 

-.00050 

. 03760 

- 00330 

.00050 

- 00060 

.03630 

- 00400 

.00030 

-.00080 

.03170 

-.00510 

.00000 

-.00060 

.03450 

-.00460 

♦00030 

-.00040 

,03730 

-.00430 

.00080 

- 00030 

- 00475 

.00005 

-.00007 

00003 

GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

,00/  5 00 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

,08470 

-.00180 

00000 

.00010 

,07730 

-.00390 

00000 

.OOOlO 

.07010 

-.00410 

00030 

.00000 

06440 

-.00450 

.00030 

00000 

06140 

-.00430 

.00030 

.00000 

.05690 

- 00330 

-.00010 

.00000 

.05300 

-.00330 

-♦00030 

-.00010 

.04950 

-.00190 

-.00030 

-.00030 

. 04530 

-.00160 

-.00050 

-.00030 

.04030 

-.00190 

-.00050 

-.00010 

.03610 

-.00160 

- 0D060 

-.OOOlO 

. 03430 

- 00350 

-.00030 

.00000 

,03350 

-.00300 

.00000 

-.00030 

,03080 

-.00330 

-.00030 

- 00080 

. 03690 

- 00180 

-.00040 

-.00080 

.03780 

.00030 

- 00140 

-.00130 

.03310 

.00340 

-.00340 

- 00190 

r ^ 00489 

.00005 

- 00005 

-.00005 

75  ) 


000 

.000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  5H0 


BTWT-m3lCA5  STRUT  T*l  CORR  Kl+FO  V9. 1 C <RGMC05)  ( 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  « 1339.9000  IN,  XC  BETA^  - .000  RUD-U  • .000^ 

LREF  • 327,7800  IN.  YMRP  •»  .0000  IN.  YC  ^ RUO-L  « .000  Sl-12  ■ .000 

8REF  « 23HB’.0H00  IN.  2MRP  - 190,8000  IN.  ZC 

SCALE  « .0300 


RUN  NO,  37/  0 RN/L  • 2.90  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-2.000 

.12690 

.04350 

.10710 

-.00030 

-.00020 

.00020 

.500 

-1,000 

,12370 

.04460 

.10150 

-.00100 

-.00020 

.00050 

,500 

.000 

,11990 

.04510 

.09580 

-.00110 

-.00030 

00040 

.500 

1.000 

.imno 

.04460 

.08880 

-.00130 

-.00040 

.00020 

.500 

2.000 

.11020 

.04390 

.08230 

-.00090 

-.00060 

.00010 

.500 

3.000 

,10660 

.04370 

.07600 

-.00040 

- 00080 

00010 

.500 

H.OOO 

.10410 

.04330 

.07020 

-.00030 

-.00070 

00000 

.500 

5.000 

.10180 

.04240 

.06490 

-.00030 

-.00070 

-.00010 

.500 

6 000 

.09940 

.04150 

.06030 

-.00020 

-.00070 

-.00010 

.500 

7 000 

.09610 

.04060 

.05610 

-.00030 

-.00070 

00000 

500 

8.000 

.09170 

.04010 

.05300 

-.00060 

-.00060 

-.00020 

.500 

s.ooo 

.08510 

,04070 

♦05160 

-.00090 

-.00050 

-.00020 

.500 

10.000 

,07760 

.04340 

.05190 

-.00060 

-.00060 

.00000 

500 

11.000 

.07080 

.04690 

.05000 

.00010 

-.00070 

-.00010 

.500 

12.000 

.06740 

♦05050 

.04370 

-.00010 

-.00080 

-.00020 

.500 

13  000 

,06790 

.05410 

.03510 

-.00090 

-.00070 

.00010 

.500 

m 000 

.06730 

.05630 

.02830 

-.00170 

-.00030 

.00010 

GRADIENT 

-.00378 

-.00023 

-.00616 

.00007 

-.00009 

-.00007 

RUN  NO.  36/  0 RN/L  « 3.17  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-2  000 

.14850 

.04530 

. 12020 

.00030 

-.00020 

00010 

.600 

-1.000 

. 14690 

.04700 

.11470 

-.00050 

-.00030 

.00060 

.600 

.000 

. 14220 

.04760 

.10860 

-.00040 

-.00040 

.00040 

.600 

1.000 

.13590 

.04760 

.10110 

-.00020 

- 00050 

.00020 

.600 

2.000 

.13100 

.04740 

.09320 

.00020 

-.00070 

.00030 

.600 

3.000 

.12580 

.04590 

,08730 

.00030 

-.00080 

.00030’ 

.600 

4 000 

.12080 

.04630 

.08230 

.00030 

- 00080 

00010 

.600 

5.000 

.11680 

.04550 

,07670 

.00030 

-.00080 

00000 

.600 

6.000 

.11290 

.04440 

.07060 

.00010 

-.00070 

.00000 

.600 

7,000 

.10770 

.04370 

.06690 

.00010 

-.00060 

-.00010 

.600 

8.000 

.10210 

.04400 

.06520 

.00000 

-.00050 

-.00040 

.600 

9.000 

.09520 

.04540 

.06360 

.00030 

-.00060 

- 00040 

.600 

10  000 

.08500 

.04880 

.06160 

.00110 

-.00100 

-.00040 

600 

11.000 

.07420 

.05300 

.05930 

.00150 

-.00120 

-.00070 

.600 

12.000 

.07060 

.05660 

.05340 

-.00020 

-.00070 

- OOOBO 

600 

13  000 

.07170 

.05910 

.04330 

-.00140 

-.00030 

-.00010 

.600 

14.000 

.07000 

.06110 

.03340 

-.00070 

-.00030 

.00020 

GRADIENT 

-.00484 

-.00005 

-.00641 

.00008 

-.00010 

-.00004 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  Sm 


SREF  - 
LREF  ’• 
BREF  - 
SCALE  - 


BTWT-IH31CA5  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  V9.1  C 


(RGMC05)  ( 20  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5SOO,OOOG 
387  7800 
83^6.0^00 
0300 

SQ,FT» 

IN 

IN. 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

“ 1339.900C  IN.  XC 

- .0000  IN  YC 

- 190.0000  IN.  ZC 

BETA  •» 
RUO-L  - 

ODO 

.000 

RUD-U  • 
Sl-12  - 

.000 

000 

RUN  NO. 

35/  0 RN/L  «»  3.50 

GRADIENT  INTERVAL  • -3.00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

700 

-e.ooo 

.16230 

Q4820 

.13740 

,00150 

-.00040  ' 

,00020 

.700 

-I. 000 

.17980 

.05000 

. 12980 

,00130 

-.00040 

.00040 

700 

.000 

.17530 

,05250 

.12330 

.00060 

-.00050 

00040 

.700 

1. 000 

16980 

.05320 

,11650 

00040 

- 00070 

.00030 

.700 

2.000 

16110 

05380 

.11000 

.00050 

-.00080 

0008D 

.700 

3.000 

.15450 

.05870 

.10310 

.00060 

-.00090 

00020 

.700 

H.OOO 

.14790 

.05200 

.09530 

.00080 

-.00110 

.00010 

.700 

5.000 

.14190 

.05120 

.08790 

00040 

-.00090 

-.00010 

♦ 700 

6.000 

.13600 

.05030 

.08260 

-.00010 

-.00070 

- 00020 

.700 

7.000 

.12880 

.05030 

.08030 

-.00030 

-.00060 

-.00030 

.700 

8.000 

.11790 

.05810 

. 07920 

-.00010 

-.00040 

- 00030 

.700 

9.000 

.10670 

.05540 

.07660 

-.00010 

-.00030 

OOOlO 

.700 

10.000 

.09640 

.05940 

.07280 

-.00010 

-.00030 

.00010 

700 

n 000 

.08780 

.06260 

.06740 

.00030 

-.00050 

- 00040 

.700 

12  000 

.08270 

.06590 

.05650 

.00110 

-.00070 

- 00070 

.700 

13.000 

.07780 

.06900 

.04230 

.00190 

-.00090 

- 00040 

.700 

14.000 

.06980 

.06740 

,03750 

00270 

-.00100 

-.00020 

GRADIENT 

- 00609 

.00033 

-.00698 

-.00012 

- 00010 

- 00005 

DATE  aO  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA3 


PAGE  5^a 


BTWT-IH31CA5  STRUT  T+1  CORR  KI+FO  H13.1A  C 


(ROMCOB)  ( 20  JUN  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- Bsoo.ooqo 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9000 

IN.  XC 

ALPHA I • 

a. 000 

STAB  * 

-a. 000 

LREF 

■ 387,7000 

IN. 

YMRP  ii 

.0000 

IN.  YC 

ELV-IB  • 

.000 

ELV-08  « 

3.000 

BREF 

* asse. 0^400 

IN. 

ZMRP  • 

IBO.BOOO 

IN.  ZC 

Bi-ie  « 

.000 

SCALE  • .0300 


RUN  NO. 

4a/  0 

RN/L  - 

l.es  ORAOIENT  INTERVAL  > >0. 

.00/  6,00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

C8L-T 

.300 

-la.ooo 

.08670 

.03780 

.08410 

.03030 

-.00300 

.00500 

.300 

•10.000 

.06190 

•03950 

.09870 

,00530 

-.00300 

.00400 

.300 

“8.000 

.07680 

.04030 

. 10850 

.00100 

- 00070 

.00300 

.300 

-6.000 

.07300 

.04040 

.1168^ 

.01670 

-.00040 

.00030 

.300 

-4.000 

.07090 

.04010 

.10090 

.01100 

-.00000 

.00150 

.300 

-3.000 

.07070 

.03990 

.10030 

.00760 

-.00170 

*00100 

.300 

-a. 000 

.07050 

.03970 

.10380 

.00400 

-.00100 

.00090 

.300 

-l.OOO 

.06890 

.03980 

« 1 0480 

.00070 

-.00080 

.00050 

.300 

.000 

.06730 

.04000 

• 10410 

-.00040 

-.00040 

.00010 

.300 

l.OOO 

.06730 

.03990 

,•10040 

-.00540 

.00010 

-.00030 

.300 

a. 000 

.06970 

.03970 

. 10080 

-.00800 

.00060 

-.00070 

.300 

3.000 

.07010 

.03950 

.11950 

-.01100 

.00100 

-.00100 

.300 

4.000 

.07160 

.03970 

. 1 1780 

-.01430 

.00130 

-.00170 

.300 

6.000 

.07460 

.04030 

.11050 

-.00010 

.00160 

-.00280 

.300 

e.ooo 

.07930 

.04040 

.10580 

-.00480 

.00000 

-.00330 

.300 

10.000 

.06530 

.03980 

.09700 

-.00880 

.00030 

-.00400 

.300 

la.ooo 

.09110 

.03970 

.08430 

-.03350 

.00050 

-.00500 

GRADIENT 

-.00008 

-.00005 

-.00049 

-.00313 

.00043 

-.00040 

RUN  NO.  41/0 

RN/L  « 

a.75  ORAOIENT  INTERVAL  - “5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-10.000 

.10170 

.04140 

.10060 

.03010 

-.00090 

,00600 

.500 

-10.000 

.09750 

.04070 

,11670 

.00530 

- OO06D 

.00480 

.500 

-8  000 

.09310 

.04330 

.10770 

.08040 

-.00040 

.00380 

.500 

-6.000 

.08990 

.04360 

.13590 

.01540 

- 00000 

.00080 

.500 

-4.000 

.08620 

. 04360 

.14030 

.01030 

-,00100 

.00000 

.500 

-3.000 

.08760 

.04350 

.OO'VBO 

- 00160 

.00160 

.500 

-0.000 

.08680 

.04330 

.14530 

.00540 

-.00130 

,00130 

.500 

-1.000 

.08620 

.04300 

.14650 

.00070 

-.00100 

.00090 

.500 

.000 

.08590 

,04300 

.14730 

00000 

-.00070 

.00050 

,500 

l.OOO 

.08630 

.04310 

.14690 

-.00060 

-.00030 

.00010 

.500 

a.  000 

.08630 

.04300 

.14620 

-.00510 

.00010 

-.00030 

.500 

3,000 

.08600 

.04300 

.14460 

-,00760 

.00050 

-.00080 

.500 

4.000 

.08610 

* .04340 

: .14170 

-.01000 

.00080 

-.00140 

.500 

6,000 

.08790 

.04380 

.13440 

-.01550 

.00120 

-.00250 

.500 

0 000 

.09100 

.04360 

. 10730 

-.00050 

,00160 

-.00350 

.500 

10.000 

.09560 

.04300 

.11890 

-.00540 

.00000 

- 00450 

.500 

10.000 

.10040 

.04000 

.10510 

-.03040 

.00020 

-.00560 

ORAOIENT 

-.00003 

-.00003 

.00000 

-.00057 

.00034 

-.00041 

DATE  20  JUN  75 
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SREF  « 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  - 


BTWT- 1431 CAS  STRUT  T+I  CORR 

REFERENCE 

DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

1339.9000 

IN.  XC 

327.7000  !N. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

2348  0400  IN. 

ZMRP  - 

190.8000 

IN.  2C 

,0300 

Kl+FO  H15.1A 

C 

(RGMC06)  ( 20 

JUN  75  1 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  - 
ELV-IB  - 
SI-12  " 

2.000  STAB 
.000  ELV-OB  • 
.000 

-2  000 
3 000 

RUN  NO,  40/  0 


RN/L  • 3.10  ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

.600 

-12.000 

12070 

.04390 

.600 

-10.000 

.11660 

.04540 

600 

-8  000 

.11410 

.04640 

.600 

-B  000 

.11150 

.04680 

600 

-4  000 

.10060 

.04690 

600 

-3.000 

.10760 

.04690 

.600 

-2.000 

.10710 

04690 

.600 

-1.000 

10730 

.04690 

.600 

.000 

10750 

.04690 

600 

1 000 

.10670 

.04690 

600 

2.000 

.10570 

.04600 

600 

3.000 

.10560 

.04680 

.600 

4.000 

.10600 

.04690 

.600 

6.000 

.10770 

.04710 

.600 

0.000 

.11040 

.04700 

.600 

10  000 

.11400 

.04630 

.600 

12  000 

11850 

.04470 

GRADIENT 

-.00033 

-.00001 

RUN  NO.  39/  0 

RN/L  « 

3.41  t 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

.700 

-12.000 

.14530 

.04090 

.700 

-10.000 

.14040 

05080 

.700 

-0.000 

.13700 

.05200 

.700 

-6.000 

.13560 

.05250 

.700 

-4.000 

.13590 

.05250 

.700 

-3.000 

.13610 

.05250 

.700 

-2.000 

.13600 

.05260 

.700 

-1.000 

.13570 

.05280 

.700 

.000 

.13540 

.05290 

.700 

1.000 

.13510 

.05270 

.700 

2.000 

.13490 

.05260 

♦ 700 

3.000 

.13450 

.05250 

♦700 

4.000 

.13370 

.05260 

.700 

6.000 

.13270 

.05260 

700 

8.000 

13460 

.05240 

.700 

10.000 

.13890 

,05150 

.700 

12.000 

.14080 

.05000 

GRADIENT 

-.00027 

.00000 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.11330 

.02950 

-.00290 

.00600 

.12830 

.02440 

-.00260 

.00540 

.13860 

.01960 

-.00250 

.00420 

. 14060 

01480 

-.00220 

.00320 

.15570 

.01000 

- 00180 

00230 

.15860 

.00760 

-.00150 

.00180 

.16060 

.00510 

- 00120 

00140 

.16100 

.00250 

-.00090 

.00090 

.16040 

.00030 

-.00070 

.00040 

.15960 

-.00180 

- 00040 

-.00010 

15910 

-.00390 

.00000 

- 00060 

.15910 

-.00610 

.00030 

-.00100 

.15780 

-.00860 

.00060 

-.00150 

.15040 

-.01390 

.00100 

-.00260 

i . 14020 

-.01920 

.00150 

-.00360 

f . 12860 

-.02450 

.00190 

-.00500 

1 .11620 

-.02940 

.00170 

-.00610 

.00009 

-.00230 

.00030 

-.00048 

GRADIENT  INTERVAL  • -5 

00/  5 00 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

. 1253Q 

, 02970 

-.00270 

.00800 

14450 

02370 

-.00230 

.00640 

.15710 

.01800 

-.00200 

00490 

.16790 

.01300 

-.00180 

00370 

.17760 

.00880 

-.00150 

.00260 

.18070 

.00680 

-.00130 

.00200 

.10120 

.00470 

-.00100 

.00150 

.17930 

.00240 

-.00080 

.00090 

.17730 

.00020 

-.00060 

.00030 

.17730 

-.00170 

-.00040 

-.00030 

.17820 

-.00320 

-.00020 

-.00090 

.17820 

-.00480 

.00000 

-.00150 

, 17700 

- 00650 

,00010 

-.00210 

.17140 

- 01070 

.00040 

- 00350 

.16280 

-.01630 

00090 

- 00460 

.15040 

-.02280 

.00140 

-.00600 

,13200 

-.02080 

.00150 

-.00750 

-.00030 

-.00193 

.00020 

-.00059 

DATe  ao  JUN  75 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  « 


BTWT-mSiCAS  STRUT  T+I  CORR  Kl+FO  H 15.1  A C 


(ROMC071  I 20  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

1339.9000  IN.  XC 

ALPHA  I 

6 000 

327.7BOO 

IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YC 

ELV-IB  - 

.000 

23HB  OH 00 

IN. 

2MRP 

•>  190.8000  IN.  ZC 

Sl-12  « 

.000 

0300 

RUN  NO. 

H7/  0 'IW/L  - .96 

GRADIENT  INTER^fAL  • -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.150 

-12.000 

-.00210 

,02830 

.09070 

.03690 

-.00430 

.00360 

.150 

-10.000 

-.00510 

.02880 

.10110 

.03300 

-.00420 

.00260 

.150 

-0.000 

-.00660 

.02870 

.10890 

.03140 

-.00400 

.00180 

.150 

-6.000 

-.00610 

.02890 

.11410 

.02760 

-.00370 

.00130 

.150 

-H.OOO 

-.00380 

.02960 

.11670 

.02110 

-.00320 

.OQlOp 

.150 

-3.000 

-.00300 

.03000 

.11890 

.01730 

- 00300 

.00090 

.150 

-2.000 

-.00320 

.03030 

.12180 

.01340 

-.00250 

.00070 

.150 

-l.OOO 

-.00300 

.03050 

. 12320 

.00960 

-.00190 

.00030 

.150 

..000 

-.00390 

.03070 

. 12200 

.00560 

-.00110 

- 00020 

.'150 

l.OOO 

-.00360 

.03070 

. 12060 

.00230 

- 00030 

-.00070 

.150 

2 000 

-.00200 

.03090 

. 12030 

- 00120 

.00030 

-.00120 

.150 

3.000 

00050 

.03100 

.12140 

-.00480 

00090 

-.00160 

.150 

4.000 

.00330 

.03130 

.12100 

-.00760 

.00130 

-.00200 

.150 

6.000 

.00980 

.03200 

.11390 

-.01140 

.00170 

-.00290 

.150 

8.000 

.01660 

.03320 

.10360 

-.01540 

.00190 

-.00360 

.150 

10.000 

.02240 

.03380 

.09300 

-.02030 

,00200. 

-.00400 

.150 

12,000 

02750 

.03240 

.08470 

-.02650 

.00260 

-.00460 

GRADIENT 

.00069 

.00019 

.00032 

- 00363 

00061 

- 00040 

RUN 

NO.  46/  0 

RN/L  « 

1.82  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CV-T  CLN-T 

CSL-T 

299 

-12.000 

.05530 

.03420 

.08270 

.02890 

.00360 

.00490 

.299 

-10.000 

.05200 

♦03440 

.09670 

.02610 

00350 

00410 

.299 

-8  000 

04010 

.03460 

. 10900 

.02350 

.00330- 

00320 

.299 

.299 

-6.000 

-4.000 

.04390 

.04020 

.03500 

.03500 

, 1 1770 
,12240 

.02000  , - 
14*  V 

.01520 

.00320 

00300 

00230 

.00140 

.299 

-3.000 

.03610 

.03500 

12400 

,01220 

.00280’" 

.00100 

.299 

-2.000 

.03630 

03500 

12560 

.00880 

00230 

.00060 

.299 

-1.000 

.03590 

.03500 

.12680 

.00530 

00170 

.00020 

.299 

.000 

03720 

.03500 

.12710 

.00160 

00090 

-.00030 

.299 

1.000 

.03810 

.03510 

.12620 

-.00200 

,00000 

-.00080 

.299 

2.000 

03770^ 

.03510 

. 12490 

-.00570 

,00070 

-.00130 

.299 

3.000 

03720 

.03510 

.12380 

-.00930 

,00120 

-.00170 

.299 

4.000 

.03740 

03510 

.12230 

-.01210 

.00150 

-.00210 

.299 

6.000 

03990 

.03530 

.11800 

-.01690 

ooieo 

- 00280 

.299 

8. 000 

.04510 

.03530 

.11080 

-.02100 

,00210 

-.00350 

.299 

10.000 

.05110 

.03520 

.10080 

-.02660 

.00240 

r. 00430 

.299 

12  000 

05310 

.03490 

D8B10 

-.03000 

.00240 

-.00520 

GRADIENT 

-.00015 

00002 

-.00005 

- 00350 

00063 

- 00045 

STAB  - 
ELV-OB  - 


75  ) 


■2.000 

3.000 


DATC  20  JUN  75 
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SREF  t. 
LREF  « 
BREF 
SCALE  « 


RUN  NO.  M5/  0 

RN/L  - 

a.75  GRADIENT  INTERVAL  » -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-12.000 

08290 

.03840 

.09930 

.03090 

-.00350 

.00630 

500 

-to. 000 

,07760 

. 03920 

.!!38Q 

.02610 

-.00320 

0052D 

.500 

-e.ooo 

.07340 

.03950 

.12520 

.02240 

-.00290 

.00410 

500 

-6.000 

.07050 

.03960 

.13450 

.01030 

-.00280 

00300 

500 

-4.000 

06830 

.03960 

.14180 

.01310 

-.00260 

00200 

500 

-3  000 

.06700 

.03950 

.14330 

.01020 

-.00240 

.00150 

.500 

-2.000 

.06550 

.03940 

.14330 

.00710 

-.00210 

.00100 

500 

-l.OOO 

.06380 

03930 

.14360 

.00390 

- 00150 

00050 

.500 

.000 

.06230 

.03930 

. 14440 

.00070 

-.00090 

.00000 

.500 

1,000 

.06170 

,03940 

. 14460 

-.00250 

-.00010 

-.00060 

.500 

2.000 

.06220 

.03940 

. 14360 

-.00560 

.00060 

-.00120 

.500 

3.000 

.06330 

.03940 

.14140 

-.00870 

.00110 

-.00180 

.500 

4.000 

.06490 

.03950 

.13850 

-.01170 

.00150 

- 00230 

.500 

6.000 

.06860 

.03970 

.13330 

-.01740 

.00190 

-.00320 

.500 

0 000 

.07320 

.03980 

.12800 

- 02240 

.00210 

-.00410 

.500 

to  000 

.07780 

,03980 

.11690 

- 02700 

. 00220 

- 00500 

.500 

12.000 

.08340 

.03970 

.09920 

-.03130 

, 00240 

- 00620 

GRADIENT 

-.00056 

-,00001 

-.00029 

-,00313 

. 00056 

- 00054 

RUN 

NO  44/  0 

RN/L  * 

3.09  GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-la  000 

.09960 

04210 

.10910 

.03170 

-.00330 

00680 

.600 

-10,000 

.09330 

.04280 

.12400 

.02690 

-.00310 

.00580 

.600 

-8.000 

.09040 

.04330 

.13620 

.02230 

-.00300 

.00450 

.600 

-6.000 

. OQBSO 

04340 

. 1 4600 

,01760 

-,00290 

.00340 

600 

-4.000 

.08550 

.04320 

15350 

01280 

-.00270 

00230 

.600 

-3.000 

.08400 

.04300 

.15600 

.00990 

-.00240 

.00180 

.600 

-2  000 

.06290 

.04280 

.15760 

.00670 

-.00190 

.00120 

.600 

-1  000 

.08250 

.04270 

, 15860 

.00340 

-.00130 

00060 

.600 

.000 

.08220 

.04270 

.15930 

.00030 

-.00070 

.00000 

.600 

1.000 

.08230 

.04260 

. 15920 

-.00260 

-.00020 

-.00050 

.600 

a. 000 

.08230 

. 04290 

.15780 

-.00540 

.00040 

- 00120 

.600 

3 000 

. 08250 

. 04300 

, 15SSO 

-,ooeao 

.00100 

-.00190 

600 

4.000 

.06310 

.04320 

.15220 

-.01100 

.00140 

-.00260 

.600 

6.000 

.08550 

.04360 

.14410 

-.01630 

.00200 

-.00370 

600 

e 000 

08960 

.04370 

.13510 

-.08140 

. 00230 

- 00460 

600 

10  000 

.09290 

04350 

.12520 

- 02630 

00230 

-.00570 

.600 

12.000 

. 09890 

.04320 

.11130 

-.03100 

.00240 

-.00710 

GRADIENT 

-.00026 

.00000 

-.00009 

-.00299 

.00054 

-.00061 

BTMT-IH3ICA5  STRUT  T+1  CORR  Kl+FO 


(RGMC07)  t 20  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA 

5500,0000  SQ.FT.  XMRP 

327,7000  IN,  YMRP 

23^8  0400  IN.  ZMRP 

.0300 


PARAMETRIC 

DATA 

1339.9000 

IN. 

XC 

ALPHA!  “ 

6,000 

STAB  * 

-2.000 

.0000 

IN. 

YC 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-00  - 

3.000 

190.8000 

IN. 

ZC 

si-ia  " 

.000 

DATE  aO  OUN  75 
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BTWT-mSlCAS  STRUT  T+!  CORR  KI+FO  H15.1A  C <RGMC07)  ( 80  JUN 


SREF  « 
LREF  « 
BREF  « 
SCALE  '• 


RUN 

NO.  43/  0 

RN/L  - 

3.37  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-la.ooo 

.11980 

.04700 

.11600 

.03130 

-.00340 

.00070 

700 

-10.000 

.naso 

.04850 

.13640 

.02400 

- 00300 

00700 

.700 

-0.000 

.10990 

.04900 

.14840 

.01980 

-.00870 

.00540 

.700 

-6.000 

.10980 

.04910 

.15080 

.01540 

-.00850 

.00400 

.700 

-4.000 

.10630 

.04890 

.16890 

.OHIO 

- 00830 

00260 

.700 

-3.000 

.10570 

.04880 

. 17280 

.00860 

-.00810 

.00190 

.700 

-a. 000 

.10550 

♦04870 

.17570 

.00590 

-.00160 

.00120 

♦700 

-I. 000 

.10490 

.04870 

. 17770 

.00310 

-.00120 

.00060 

.700 

.000 

10430 

♦04B60 

. 17080 

.00040 

- 00070 

-.00010 

.700 

1.000 

.10460 

.04850 

.17930 

-.00200 

-.00050 

-.00080 

.700 

a. 000 

.10500 

.04860 

.17040 

-.00460 

.00020 

-.00140 

.700 

3.000 

.10540 

.04880 

, 17490 

-.00730 

.00080 

-.00280 

.700 

4.000 

10570 

.04910 

.17070 

-.00990 

.00120 

-.00300 

.700 

6.000 

.10730 

.04940 

16220 

-.01480 

00180 

- 00440 

.700 

8 000 

.11060 

.04960 

.15130 

-.01970 

.00220 

-.00580 

.700 

10.000 

.11520 

.04970 

. 13730 

-.08490 

.00240 

-.00730 

.700 

la.ooo 

.11890 

.04920 

.12010 

-.05030 

.00260 

-.00910 

GRADIENT 

-.00000 

.00001 

.00034 

- 00263 

.00045 

-.00069 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5500.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9000 

IN.  XC 

. ALPHA 1 • 

6.000 

STAB 

327.7800  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YC 

ELV-IB  - 

♦ 000 

m 

r 

< 

8348.0400  IN. 

ZMRP  « 

190.8000 

IN.  ZC 

Sl-12  - 

.000 

.0300 


75  ) 


■a.  000 

3 000 


UU>11  Jl»< 

DATE  20 
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BTWT-143ICA5  STRUT  T+I  CORR 

\ 

Kl+FO 

H15,  lA 

c 

<RGMC08)  ( 80  JUN  75  > 

REFERENCE  DATA 

/ 

PARAMETRIC  DATA 

6REF  “ 

5300*0000  SQ*FT*  XMRP 

. 1338.9000  IN.  XC 

ALPHA!  ■ 

8.000  STAB  “ -8.000 

LREF  « 

327.7800  tN.  YMRP 

.0000  IN.  YC 

ELV-IB  « 

,000  ELV-00  “ 3.000 

0REF  • 

aSHS.OitOO  IN.  2MRP 

“ 180, 

,8000  IN.  ZC 

St-12  - 

000 

SCALE  - 

,0300 

RUN  NO 

, 51/  0 

RN/L  • 

l.ei  ORAO I ENT  INTERVAL  ■ -9.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

*300 

-ta.ooo 

.06830 

.03870 

.07900 

.02920 

-.00370 

.00470 

.300 

-10.000 

.05830 

.03360 

.09360 

.02580 

-.00340 

.00410 

.300 

-0.000 

,05360 

.03350 

.10650 

.08840 

-.00310 

. 00320 

.300 

-6.000 

,05050 

.03340 

.11430 

.01820 

-.00290 

.00230 

.300 

-H  000 

.04940 

.03350 

.11630 

,01870 

-.00860 

.00160 

.300 

-3.000 

.04880 

.03350 

.11570 

.00970 

-.00840 

.00120 

.300 

-a. 000 

.04730 

.03340 

.11530 

.00650 

-.00800 

.00090 

.300 

-1,000 

.04630 

.03330 

.11580 

.00880 

-.00140 

.00050 

.300 

.000 

.04640 

.03350 

.11700 

-.00110 

-.00070 

.00010 

.300 

1.000 

.04710 

.03360 

.11870 

-.00470 

.00010 

-.00040 

*300 

2.000 

.04810 

.03370 

,11900 

-.00790 

.OOOBO 

-.00090 

.300 

3.000 

,04900 

,03370 

, 1 1750 

-.01080 

.00130 

-.00150 

.300 

^.000 

.04090 

,03370 

.11530 

-,01370 

,00160 

-,00800 

.300 

6.000 

. 05SS0 

.03390 

.11000 

*-,01960 

.00810 

-.00880 

.300 

8.000 

.05680 

.03480 

.10350 

-.08440 

.00830 

-.00340 

.300 

10.000 

.06150 

.03440 

.09490 

-.08860 

. 00840 

-.00410 

.300 

12,000 

. 06650 

.03390 

.08040 

-.03370 

.00870 

-.00500 

GRADIENT 

00008 

.00004 

.00019 

-.00339 

.00058 

-.00045 

qIi 

RUN  NO 

. 50/  0 

RN/L  « 

S.73  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-18,000 

.07590 

. 03600 

.09470 

.03880 

- 00360 

.00570 

.500 

-10.000 

.07180 

.03790 

.11080 

,08810 

-.00330 

.00490 

ci  ^ 

V-,  _ 

.500 

-8.000 

.06760 

.03770 

. 18570 

08340 

-.00300 

00390 

.500 

-6.000 

.06430 

.03730 

.13580 

.01630 

-.00270 

.00890 

.500 

-H.OOO 

.05100 

.03780 

.13840 

.01300 

-.00260 

.00810 

.500 

-3.000 

.05980 

,03730 

,13960 

01030 

-.00840 

.00160 

.500 

-8  000 

.05880 

03740 

.14190 

,00740 

-.00800 

.00180 

.500 

-I. 000 

.05800 

.03730 

.14440 

.00410 

-.00150 

.00070 

.500 

.000 

.05700 

03730 

.14550 

00050 

-.00080 

00000 

.500 

l.OOO 

.05650 

.03730 

14450 

-,00310 

.00000 

-.00060 

♦500 

8.000 

, 05780 

. 03750 

.14830 

-,00650 

,00070 

-,00130 

.500 

3.000 

.05910 

.03760 

.14020 

- 00990 

.00130 

-.00190 

.500 

4.000 

.06180 

. 03770 

.13790 

-.01300 

.00170 

- 00240 

.500 

6.000 

, 06460 

03790 

13180 

- 01S40 

.00210 

-.00330 

.500 

8.000 

.06810 

.05810 

.18360 

- 08340 

,00830 

- 00430  ' 

.500 

10  000 

.07180 

03810 

,11380 

- 08B00 

.00240 

- 00580 

.500 

18.000 

.07760 

03760 

.10060 

-.03820 

00250 

- 00600 

GRADIENT 

-.00010 

.00005 

.00001 

-.00333 

.00059 

-.00058 

DATE  eo  JUN  15 


TABULATED  SOURCE  DATA  ~ CAS 


PAGE  5H8 


BTWT-m31CA5  STRUT  T+l  CORR  Kl+FO  H15.JA  C (ROMCO0)  ( 00  JUN 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  » 
SCALE  - 


RUN  NO.  H9/  0 

RM/L  • 

3.09  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

,00/  5. CO 

MACH 

BETA 

CU-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.08910 

.04080 

.10830 

.03330 

-.00380 

.00850 

.600 

-10.000 

.00370 

.04120 

.12690 

.02760 

- 00340 

.00530 

.600 

•*8.000 

.07870 

.04140 

.14040 

.02230 

-.003CO 

00430 

.600 

-6.000 

.07530 

.04140 

. 14960 

.01720 

-.00260 

,00320 

.600 

-H.OOO 

.07370 

04130 

. 15560 

.01210 

-.00260 

,00220 

.600 

-3.000 

.07320 

.04120 

, 15040 

.00920 

- 00230 

,00170 

.600 

-2.000 

.07260 

.04110 

.16110 

.00610 

- 00190 

,00120 

.600 

-1.000 

.07190 

.04100 

.16260 

.00290 

- 00140 

.00060 

.600 

.000 

.07130 

.04090 

.16280 

-.00010 

- 00070 

-.00010 

.600 

1 000 

.07130 

.04090 

.16150 

- 00310 

OODOO 

-.00080 

.600 

2.000 

.07170 

.04110 

.15920 

-.00630 

.00070 

-.00150 

.600 

3.000 

.07270 

.04140 

.15620 

-.00950 

.00130 

-.00210 

.600 

H.OOO 

.07320 

.04150 

.15210 

-,01230 

.00160 

-.00270 

.600 

6.000 

.07480 

.04170 

.14320 

-.01720 

.00200 

-.00390 

.600 

8 000 

.07920 

04210 

.13580 

-.02210 

00220 

- 00480 

.600 

10  000 

08480 

.04230 

. 12760 

-.02710 

00240 

-.00570 

.600 

12.000 

.08780 

.04180 

.11250 

-.03200 

.00260 

- 00670 

GRADIENT 

-.00010 

.00002 

-.00043 

-.00307 

.00057 

-.00063 

RUN  NO.  48/  0 

RN/L  » 

3.37  GRADIENT  INTERVAL  -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12,000 

.10960 

.04800 

.12370 

.03390 

-,00410 

.00920 

.700 

-10  000 

10520 

.04650 

. 13760 

.02800 

-,00370 

.00790 

.700 

-e.ooo 

.10030 

.04870 

.14970 

.02230 

-.00340 

.00640 

.700 

-6.000 

.09590 

04070 

.16110 

.01700 

-.00320 

.00480 

.700 

-4.000 

,09250 

.04840 

. 17170 

,01200 

-,-00280 

00330 

700 

-3.000 

.09100 

.b4820 

/l7750 

.00940 

-.00240 

,00240 

.700 

-2.000 

.00970 

.04800 

.18280 

00640 

-.00190 

.00150 

.700 

-1.000 

.08880 

.04790 

.16480 

.00330 

-.00130 

,00070 

.700 

.000 

♦00840 

.04000 

.10390 

.00010 

-.00080 

-.00020 

.700 

1.000 

.06830 

.04810 

.18290 

-.00300 

-.00020 

-.00110 

.700 

2.000 

.08890 

.04620 

.18110 

-.00600 

.00050 

-.00210 

.700 

3.000 

.09040 

.04840 

.17790 

-.00910 

.00110 

-.00290 

.700 

4 000 

.09200 

.04860 

.17330 

-.01200 

.00160 

-.00370 

.700 

6.0D0 

.09500 

.04910 

.16140 

-.01690 

.00220 

-.00530 

.700 

0.000 

.09830 

.04930 

.14790 

-.02160 

.00250 

-.00600 

.700 

10.000 

. 10220 

.04930 

.13450 

-.02650 

.00280 

-.00830 

.700 

12.000 

.10890 

,04970 

.12170 

-.03220 

.00290 

-.00960 

GRADIENT 

-.OOOlO 

.0P003 

.00004 

-.00304 

.00057 

- 00088 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


S300.0000  SQ.FT.  XMRP 

307  7000  IN.  YMRP 

S3He.OHOO  IN.  2MRP 

.0300 


1339.9000  IN.  XC 
,0000  IN.  YC 
190.0000  IN.  ZC 


ALPHA 1 » 
ELV-IB  • 
si-ia  • 


8.000 

000 

000 


STAB 

ELV-00 


75  1 


’2.000 

3 000 


DATE  eO  JUN  75 


tabulated  source  data  - CAS 


PAGE  5H9 


BTMT-m3lCA5  STRUT  T+I  CORR  KI+F80  HI5.1A  C 


(RCMCIO)  ( eo  JUN 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

5500  0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1339  9000 

IN 

XC 

LREF  - 

327,7800  IN. 

YMRP  •* 

.0000 

IN 

YC 

BREF  - 

8348  0400  IN. 

ZMRP  ■» 

190.8000 

IN. 

ZC 

SCALE  - 

.0300 

RUN  NO.  6!/  0 RN/L  • 1*87 


PARAMETRIC 

DATA 

ALPHA I " 

4.0G0 

STAB 

ELV-IB  « 

.OGO 

1 

> 

Sl-12  - 

000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5  00/  5 00 

MACH 

SETA 

300 

-18  000 

.300 

-10.000 

.300 

-8.000 

300 

-6.000 

.300 

-4  000 

.300 

-3.000 

.300 

-2.000 

.300 

-1.000 

.300 

.000 

.300 

1.000 

.300 

2.000 

.300 

3.000 

.300 

4.000 

.300 

6 000 

.300 

8.000 

.300 

10  000 

.300 

12  000 
GRADIENT 

CL-T  CD-T 

09640  .02290 

09150  .03340 

0B750  .03380 

.08450  .03440 

.09000  .03490 

.07780  03490 

.07650  .03480 

.07560  .03470 

.07530  ,03490 

.07480  .03500 

.07470  03480 

.07590  .03440 

.07810  .03420 

,08290  .03380 

.08710  .03320 

.09080  03250 

. 09560  . 03240 

-.00030  -.00007 


CLM-T 

CY-T 

.05320 

03210 

.06140 

.02650 

.06590 

.02230 

069 10 

01790 

. 07250 

01260 

.07490 

.00990 

.07730 

.00700 

.07820 

.00400 

.07710 

,00100 

.07610 

-.00230 

.07510 

-.00610 

.07370 

-.01010 

.07200 

- 01380 

.06840 

-.01980 

.06460 

-.02460 

06000 

- 02970 

.05300 

-.03760 

-.00020 

-.00330 

CtN-T  CSL-T 
-.00360  00840 

- 00320  00700 

- 00300  .00590 
-.00260  .00470 
-.00200  00330 
-.00160  00260 

- 00120  00190 
-.00080  OOMO 
-.00040  00050 

.00000  -.OOOBO 
.00050  -.00060 
.00110  -.00160 
.00160  -.00240 
00220  -.00380 
00270  -.00510 
.00310  - 00630 
00360  - 00740 
00044  -.00070 


RUN  NO.  60/  0 RN/L  - 2.81  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 


ACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

500 

-12,000 

.10610 

.03620 

,500 

-10,000 

.10070 

. 03680 

500 

-8,000 

09760 

, 03750 

.500 

-6.000 

.09390 

.03800 

.500 

-4.000 

.08920 

.03610 

500 

-3  000 

08690 

.03810 

.500 

-2.000 

. 06540 

,03830 

,500 

-1.000 

. 08470 

.03840 

.500 

.000 

08430 

.05850 

.500 

l.OOO 

,08410 

.03820 

.500 

2 000 

.08520 

.03790 

.500 

3 000 

.08720 

.03780 

.500 

4.000 

.08930 

.03770 

.500 

6 000 

09310 

.03740 

.500 

8,000 

,09770 

.03700 

,500 

10.000 

. 1 0270 

.03650 

.500 

12  000 

,10810 

.03630 

GRADIENT 

00000 

-.00006 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

07270 

03580 

-.00340 

01040 

.08190 

.02820 

-.00340 

.00860 

.08420 

02340 

-.00290 

00710 

,08570 

01880 

-.00230 

00560 

.08820 

.01360 

-.00170 

.00390 

, 08970 

01060 

-.00140 

00300 

.09100 

00760 

-.001 10 

00220 

.09190 

.00470 

-.00070 

.00130 

.09200 

.00190 

- 00040 

.00030 

.09190 

-,00110 

,00000 

-.00060 

.09120 

-.00440 

00040 

-.00150 

.08970 

-.00760 

00070 

-.00240 

.08760 

-.01050 

.00100 

-.00320 

.08340 

~ 01570 

00170 

- 00500 

.07940 

-.02150 

.00240 

-.00660 

.07510 

-.02790 

.00310 

-.00810 

.06810 

-.03440 

00350 

-.00940 

-.00003 

- 00301 

.00035 

-.00090 

75  ) 


1 000 
3.000 


DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PACE  550 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


8TWT-m3ICA5  STRUT  T+l  CORR  KI+F20  H15.IA 


REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

327  7800  IN.  YMRP 

23^0.0400  IN.  ZMRP 

.0300 


1339.9000 

.0000 

190.8000 


IN. 

IN. 

IN. 


XC 

YC 

ZC 


RUN  NO.  59/  0 


.RN/L 


3.15 


GRADIENT  INTERVAL 


ALPHA I 
ELV-IB 
Sl-12 


-5.00/  5.00 


(RGMCIO)  ( 20  UUN  75  ) 

parametric  DATA 


4.000  STAB 
000  ELV-OB 
.000 


1,000 

3 000 


MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.11630 

.03900 

.08160 

,03700 

-.00350 

.01170 

.600 

-10.000 

.10950 

.03980 

,08710 

03050 

-.00300 

00990 

.600 

-8.000 

.10490 

.04030 

.08990 

.02440 

- 00260 

.00810 

.600 

-6.000 

.10080 

.04080 

.09290 

.01880 

-.00210 

.00620 

.600 

-H.OOO 

.09640 

.04130 

♦09680 

.01290 

-.00140 

.00410 

.600 

-3.000 

.09430 

.04150 

.09850 

.01010 

-.00110 

00310 

.600 

-2.000 

.09230 

.04180 

♦09960 

.00740 

-.00080 

.00220 

.600 

-1.000 

.09100 

.04190 

.09960 

.00490 

-.00060 

.00120 

.600 

.000 

.09090 

.04170 

.09890 

.00210 

-.00040 

.00030 

.600 

t.OGO 

.09250 

04150 

.09800 

-.00110 

-.00010 

-.00060 

.600 

2.000 

09450 

.04130 

.09640 

-.00430 

00030 

-.00150 

.600 

3 000 

.09640 

,04090 

.09420 

-.00740 

.00060 

- 00250 

.600 

4.000 

.09810 

.04060 

.09220 

-.01000 

.00080 

-.00360 

.600 

6.000 

. 10200 

.04010 

.08900 

-.01460 

00140 

-.00560 

.600 

8.000 

.10690 

.03980 

.08520 

-.02030 

.00210 

-.00760 

.600 

10.000 

.11220 

.03960 

.08080 

-.02700 

00300 

-.00950 

.600 

12.000 

.11620 

.03920 

.07600 

-.03310 

.00340 

-.01110 

GRADIENT 

.00032 

-.00010 

-.00065 

-.00289 

.00028 

- 00095 

RUN  NO.  58/0 

RN/L  - 

3.H8  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12.000 

*12820 

.04540 

.10420 

.03600 

-.00270 

.01440 

.700 

-10.000 

.11990 

.04650 

.10820 

.02850 

-.00220 

.01230 

700 

-B.OOO 

.11610 

,04730 

10460 

.02320 

-.00190 

.01020 

.700 

-6.000 

*11290 

.04790 

.10250 

.01740 

-.00140 

.00600 

.700 

-4  poo 

.109^50 

.,p4§?0 

.,10,530 

.010^0 

-.00070 

.,00550 

.700 

-3.000 

.10850 

.04850 

.10760 

00790 

-.00040 

.00420 

,700 

-2.000 

.10800 

*04660 

,10890 

.00560 

-.00020 

.00300 

.700 

-1.000 

*.10710 

.04650 

.10860 

.00300 

-.00010 

.00190 

.700 

.000 

.10580 

.04830 

.10790 

00090 

.00000 

00070 

.700 

1 000 

.10570 

.04810 

.10800 

-.00030 

-.00010 

-.00040 

.700 

2.000 

.10660 

.04790 

.10850 

- 00130 

-.00020 

-.00160 

.700 

3.000 

.10820 

.04760 

.10800 

-.00300 

-.00020 

- 00280 

.700 

4.000 

.nooo 

.04730 

.10700 

-.00550 

-.00010 

-.00400 

700 

6.000 

.11350 

.04690 

.10440 

-.01180 

.00060 

-.00640 

.700 

8 000 

.11730 

.04660 

.10120 

-.01050 

.00160 

- 00900 

.700 

10.000 

.12130 

.04630 

.09850 

- 02490 

.00250 

-.01 150 

.700 

12.000 

. 125B0 

.04560 

.09900 

-.03100 

.00280 

-.01370 

GRADIENT 

-.00005 

-.00014 

.00011 

-.00192 

.00005 

- 00117 

DATE  SO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  551 


0TWT-143ICA5  STRUT  T+I  CORR  KI+F20  HI 5,1 A 

C 

(RGMCm  ( 20 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREf  - 
LREf  •* 
BREF  • 
SCALE  « 

5500.0000  SQ.FT 
327,7800 
2348. OHOO  IN 
,0300 

. XMRP  - 
YMRP  - 
ZMRP  - 

1339,9000  IN.  XC 

. 0000  IN.  yc  * 

190,8000  IN.  ZC 

ALPHA 1 « 
ELV-IB  - 

si-ia  - 

6.000  STAB  - 

,000  ELV-OB  - 

000 

RUN 

NO,  65/  0 

RN/L  - 

l,eS  GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

C5L-T 

.300 

-12.000 

.07920 

.03120 

.06200 

.03310 

-.00310 

.00760 

.300 

-10,000 

. 07460 

.03250 

.06810 

.02800 

-.00310 

.00640 

.300 

-8.000 

.07170 

.03340 

.06910 

.02350 

-.00310 

.00530 

,300 

-6,000 

. 06960 

. 03360 

.06960 

.01080 

-.00280 

,00410 

.300 

-H.OOO 

,06770 

,03340 

,07240 

.01350 

- 00230 

.00280 

,300 

-3.000 

.06690 

.03340 

. 07480 

.01080 

-.00190 

.00220 

,300 

-2.000 

06610 

. 03360 

.07710 

.00810 

-.0CJ50 

.00160 

300 

-1,000 

. 06480 

,03380 

.07900 

.00500 

-.00110 

.00100 

.300 

.000 

,06370 

.03380 

.07980 

,00150 

-.00060 

.00040 

300 

1,000 

.06430 

.03370 

.07BB0 

-.00210 

-.00020 

-.00040 

,300 

2. 000 

.06530 

.03350 

.07640 

-.00570 

.00030 

-.00120 

.300 

3.000 

.06590 

.03320 

.07390 

-.00910 

.00080 

-.00180 

.300 

4,000 

06550 

.03270 

.07270 

-.01220 

00120 

-.00240 

.300 

6.000 

06660 

03190 

.07050 

-.01800 

00190 

- 00340 

.300 

8,000 

.07190 

.03180 

06540 

-.02360 

00240 

-.00460 

.300 

10.000 

07790 

.03180 

06000 

-.02910 

00270 

-.00590 

300 

12  000 

.07510 

.03020 

.06210 

-.03340 

00300 

-.00720 

ORADJENT 

-.00023 

-.00006 

-.00005 

-.00329 

.00044 

-.00066 

RUN  NO.  BH/  0 

RN/L  - 

2.79  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

C5L-T 

.500 

-12.000 

.08700 

.03450 

.08000 

.03370 

-.00300 

. 00950 

.500 

-10,000 

,06830 

.03560 

.C8I30 

.02950 

-.00310 

.00920 

.500 

-0.000 

.0B390 

.03600 

.08390 

.02430 

-.00590 

.00670 

.500 

-6,000 

.07940 

.03610 

.08630 

.01910 

- 00250 

00520 

500 

-4.000 

.07650 

♦03630 

08820 

.01400 

-.00210 

.00370 

500 

-3.000 

.07550 

.03650 

.08940 

.OHIO 

-.00180 

. 00290 

.500 

-2.000 

07460 

.03670 

.09090 

.00800 

- 00140 

.00210 

.500 

-1.000 

.07390 

.03700 

.09240 

.00510 

- 00090 

.00130 

.500 

.000 

07350 

,03710 

.09360 

00240 

-.00050 

.00050 

.500 

1.000 

.07400 

.03700 

.09340 

-.00030 

- OOOlO 

-.00020 

.500 

2.000 

07450 

.03670 

09210 

-.00350 

.00030 

-.00090 

.500 

3,000 

.07520 

.03630 

.09000 

-.00690 

00070 

-.00170 

.500 

4.000 

.07700 

.03600 

.08770 

-.01030 

.00120 

-.00250 

.500 

6.000 

.00140 

.03570 

.08350 

-.01660 

00200 

-.00420 

.500 

0.000 

.09450 

.03550 

.08070 

-.02220 

00250 

-.00600 

500 

10.000 

08720 

.03520 

.07870 

-.02750 

002B0 

-.00760 

.500 

12  000 

.09260 

.03430 

.07500 

-.03370 

00310 

-.00080 

ORAOIENT 

,00002 

-.00003 

.00005 

-.00299 

00041 

-.00077 

75  ) 


t«0Q0 

3.000 


DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  552 


BTWT-m31CA5  STRUT  T+I  CORR  KI+F20  HtO.  lA  C 


(RGMCm  i 20  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

6300.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1339.9000 

IN.  XC 

ALPHA 1 » 

6.000 

STAB  « 

LREF 

m 

327.7000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YC 

EUV-IB  « 

.000 

ELV-OB  - 

BREF 

m 

23H8.0400  IN, 

ZMRP  • 

190.0000 

IN.  ZC 

Sl-t2  ■ 

.000 

SCALE 

m 

.0300 

RUN  NO.  63/  0 RN/L  • 3.12  ORAOIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.09860 

.03770 

.08760 

.03630 

-.00300 

.01070 

.600 

-10.000 

.09030 

.03870 

.09220 

.02980 

-.00290 

.00910 

.600 

-B.OOO 

.00690 

.03910 

.08980 

.02460 

-.00270 

.00740 

.600 

-6.000 

.00480 

.03950 

.08090 

.01950 

-.00240 

.00570 

.600 

-4.000 

.00310 

.04000 

.09200 

.01390 

-.00180 

.00390 

.600 

-3.000 

.08190 

.04020 

.09380 

.01080 

- 00140 

00300 

.600 

-2.000 

.08060^ 

.04040 

.09500 

.00780 

-.00100 

00210 

.600 

-l.OOO 

.07930^ 

.04040 

.09700 

,00500 

-.00070 

.00130 

.600 

.000 

.07080 

.04030 

.09830 

.00250 

-.00050 

.00040 

.600 

1.000 

,07970 

.04030 

.09800 

.00040 

-.00030 

-.00040 

.600 

2.000 

.08090 

.04030 

.09700 

-.00200 

.00000 

-.00130 

.600 

3.000 

.08230 

.04020 

.09550 

-.00490 

.00040 

-.00220 

.600 

4.000 

.08370 

.03960 

.09340 

-.00620 

.00090 

-.00310 

.600 

6.000 

.08650 

.03850 

.06980 

-.01480 

00170 

-.00500 

.600 

e.ooo 

.09060 

.03820 

.08890 

-.02080 

.00230 

-.00690 

.600 

10.000 

.09540 

.03850 

.08880 

-.02640 

.00260 

-.00860 

.600 

12.000 

.09890 

.03750 

.06380 

-.03310 

. 00300 

-.01010 

GRADIENT 

,00008 

-.00003 

.00026 

-.00266 

.00031 

- 00087 

RUN  NO.  62/  0 

RN/L  - 

3.41  ORAOIENT  INTERVAL  - -5< 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12,000 

.09560 

.04550 

.12090 

.03590 

-.00300 

01040 

.700 

-10  000 

,09500 

.04640 

.11510 

.02920 

-.00300 

00930 

,700 

-8.000 

.09750 

.04660 

.11220 

.02370 

-.00260 

.00820 

.700 

-6.000 

.09830 

'04670 

♦11070 

.01820 

-.00190 

.00700 

.700 

-4.000 

.09580 

.04690 

.10950 

.01220 

-.00110 

.00530 

,700 

-3.000 

.09340 

.04700 

.10970' 

,00900 

-.00080 

.00420 

.700 

-2.000 

.09080 

.04700 

.11110 

.00570 

-.00050 

.00310 

.700 

-1.000 

.08860 

.04690 

.11290 

.00290 

-.00030 

.00190 

.700 

.000 

.08760 

.04670 

.11400 

.00110 

-.00020 

.00080 

.700 

1 000 

.08760 

.04630 

.11410 

.00030 

-.00010 

-.00020 

.700 

2,000 

.08800 

.04620 

.11230 

-.00090 

-.00010 

- 00140 

.700 

3.000 

.08860 

.04630 

.11010 

-.00260 

-.00020 

-.00260 

.700 

4.000 

09030 

.04640 

.10920 

-.00480 

-.00010 

- 00410 

,700 

6.000 

.09440 

.04630 

.10910 

-.01040 

.00060 

-.00610 

.700 

8.000 

.09520 

.04590 

.10850 

-.01750 

.00170 

-.00770 

.700 

10.000 

.09440 

.04540 

.10810 

- 02490 

.00280 

-.00890 

700 

12.000 

.09340 

.04510 

.10960 

-.03160 

.00310 

- 01040 

GRADIENT 

-.00072 

-.00010 

,00006 

-,00198 

.00011 

- OOllB 

75  ) 


4.000 
3 000 


DATE  20  JUN  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 
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0TMT-IR3JCAB  STRUT  T+I  CORR  KI+P20  HIB.IA  C (R0KC12)  ( SO  JUN  75  I 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREr 

a 

2300.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

- 1339.9000  IN.  KC 

ALPHA!  - 

e.ooo 

STAB  • 

1.000 

LREF 

• 

337*7000 

IN* 

YMRP 

a .0000  IN.  YC  ' 

ELV-I8  ■ 

.000 

ELV-OB  - 

3.000 

BREF 

m 

23^*0.0400 

IN. 

ZMRP 

« 190*8000  IN.  ZC 

Sl-12  * 

.000 

SCALE 

M 

.0300 

RUN  NO* 

69/  0 RN/L  « 1.83 

ORAOIENT  INTERVAL  « “3.00/  6.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

•ta.ooo 

.06220 

.02680 

.06490 

♦03240 

-.00320 

.00650 

.300 

-10.000 

.06100 

.02970 

.06960 

.02920 

- 00320 

,00550 

.300 

-8.000 

.06100 

*03100 

.07100 

,02480 

-.00310 

,00460 

.300 

-6.000 

.05880 

.03170 

.07230 

.02040 

- 00290 

,00360 

.300 

-H.OOO 

.05460 

.03160 

.07470 

,01580 

-.00230 

,00260 

.300 

-3.000 

.05320 

.03160 

.07590 

.01320 

-.00190 

.00210 

.300 

-2.000 

.05320 

.03170 

.07680 

.01030 

-.00150 

.00160 

.300 

-l.OOO 

.05350 

.03190 

.07800 

.00660 

-.00100 

.00110 

.300 

.000 

.05260 

.03190 

. 07990 

*00320 

- 00050 

,00040 

.300 

1.000 

.05070 

*03160 

.08100 

-.00040 

00010 

-.00040 

.300 

2.000 

.04870 

.03120 

.07990 

-.00380 

00060 

-.00110 

.300 

3.000 

.04850 

.03110 

.07780 

-.00720 

00120 

- 00160 

.300 

H.OOO 

.05050 

.03090 

.07480 

-.01090 

.00170 

- 00200 

.300 

6 000 

.05640 

.03090 

.06980 

-.01720 

.00220 

-.00310 

.300 

B 000 

.05870 

.03070 

. 06670 

- 02190 

.00250 

-.00430 

.300 

10.000 

.05800 

.02960 

.06360 

-.02680 

.00290 

- 00540 

.300 

12.000 

.06130 

.02040 

,06070 

-.03270 

00340 

-.00630 

GRADIENT 

-.00071 

-.00009 

.00026 

-.00339 

00051 

-.00051 

RUN 

NO.  68/0 

RN/L  • 

2*78  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-12,000 

.07500 

.03260 

.08900 

.03510 

-.00290 

,00830 

.500 

-10  000 

.07070 

.03330 

.08400 

,03020 

- 00320 

00730 

.500 

-8.000 

.06870 

.03400 

.08030 

. 02490 

-.00300 

.00630 

.500 

-6.000 

.06840 

.03470 

.09100 

.02030 

-.00270 

.00490 

.500 

-H.OOO 

.06840 

.03520 

.08950 

,01620 

-.00230 

.00330 

.500 

-3.000 

06710 

.03530 

.08970 

01370 

-,00200 

00260 

500 

-2.000 

.06480 

.03530 

.09210 

,01060 

-.00160 

.00190 

.500 

-1.000 

. 06260 

. 03530 

♦09440 

00710 

-.00110 

,00130 

.500 

.000 

.06100 

. 03520 

.09540 

00390 

- 00070 

',00070 

.500 

l.OOO 

.06270 

. D3S00 

.09490 

.00090 

-.00030 

- 00010 

.500 

2.000 

.06470 

.03490 

.09260 

- 00270 

,00020 

-.00090 

.500 

3.000 

.06640 

.03480 

.09000 

-.00690 

.00000 

-.00170 

.500 

H.OOO 

.06570 

.03470 

.08820 

-.01020 

.00130 

-,00250 

.500 

6 000 

.06620 

03450 

.08560 

-.01480 

.00190 

- 00410 

.500 

8.000 

06880 

.03410 

.08200 

-.01990 

,00240 

-.00560 

500 

10  000 

.07370 

.03340 

.08000 

-,02590 

. 00290 

- 00690 

.500 

12.000 

.07450 

.03270 

.07820 

-.03260 

.00290 

- 00750 

ORAOIENT 

- 00015 

-.00008 

-.00005 

-.00334 

00045 

-.00072 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  55^ 


BTWT~m31CAS  STRUT  T+I  CORR  Kt+Fao  H15*  lA  C <R0MC12)  ( 20  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 5500.0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9000 

IN. 

XC 

ALPHA I - 

8.000 

STAB  •» 

1 000 

LREF 

« 327.7800 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YC 

ELV-IB 

.000 

ELV-OB  » 

3 000 

BREF 

- 2348  0400 

IN. 

ZMRP  ■ 

190  6000 

IN. 

ZC 

SI-12  - 

.000 

SCALE  - ,0300 


RUN  NO.  67/  0 RN/L  ■ 3.  H GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.07530 

.03580 

.09340 

.03750 

-.00300 

.00920 

.600 

-10.000 

.07150 

03670 

.09720 

.03140 

- 00310 

OOBIO 

.600 

-8  000 

.06050 

.03730 

.09620 

02570 

- 00290 

00670 

.600 

-6.000 

,06700 

,03770 

.09640 

.02070 

-.00260 

.00500 

.600 

-4.000 

.06710 

.03800 

.09961^ 

.01620 

-.00220 

.00320 

.600 

-3.000 

.06730 

.03030 

.10180 

.01370 

-.00190 

.00230 

.600 

-2.000 

.06680 

.03850 

.10340 

.01060 

-.00150 

.0OT60 

.600 

-1.000 

.06620 

.03870 

.10340 

.00700 

-.00100 

.00100 

600 

.000 

.06520 

.03870 

.10210 

.00390 

-.00050 

.00040 

.600 

1. 000 

.06520 

.03660 

.10120 

.00170 

-.00020 

-.00020 

.600 

2.000 

. 06600 

.03630 

.10050 

-.00080 

.00010 

-.00080 

.600 

3.000 

.06740 

.03610 

.09850 

-.00420 

.00050 

- 00150 

.600 

4.000 

.06880 

.03790 

.09640 

-.00790 

00090 

- 00230 

.600 

6,000 

.06970 

♦03750 

.09330 

-.01480 

.00180 

-.00420 

.600 

8.000 

.07010 

.03710 

.09240 

-.02030 

.00240 

-.00610 

600 

10. GOO 

.07310 

.03670 

.09190 

-.02510 

,00270 

- 0D780 

.600 

12.000 

080 10 

.03620 

.06570 

-.03260 

.00320 

-.00870 

GRADIENT 

.00008 

-.00003 

-.00051 

-.00297 

.00039 

-.00066 

RUN 

NO.  66/  0 

RN/L  - 

3.40  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

,700 

-12  000 

.06760 

.04370 

. 12420 

.03470 

-.00260 

.00810 

.700 

-10.000 

.06670 

.04440 

12020 

.02980 

-.00280 

.00740 

.700 

-8.000 

.06960 

.04530 

.11590 

.02500 

- 00280 

.00630 

.700 

-6.000 

.07170 

.04610 

.11360 

.01930 

-.00250 

.00480 

.700 

.700 

-4.000 

-3.000 

.07150 

.07080 

.94670 

.04670 

, 1 1440 
.11620 

.01310 

.01020 

-.00180 

-.00140 

.00300 

.^0220 

.700 

-2  000 

06980 

.04650 

.11820 

.00760 

- 00100 

.00150 

.700 

-l.OOO 

.06860 

.04610 

.11860 

.00500 

-.00070 

.00100 

.700 

.000 

.06820 

.04570 

.11770 

.00280 

-.00040 

.00040 

.700 

1.000 

06810 

.04550 

11650 

.00130 

-.00020 

-.00020 

.700 

2.000 

.06690 

.04570 

.11650 

.00010 

.00000 

-.00060 

.700 

3.000  ' 

.06510 

.04610 

. 1 1620 

-.00160 

.00030 

-.00070 

.700 

4.000 

.06370 

.04630 

.11990 

-.00380 

00060 

-.00110 

.700 

6.000 

.06410 

.04610 

.11890 

-.00970 

.00130 

-.00280 

.700 

8.000 

.06820 

.04540 

.11290 

-.01670 

.00210 

- 00510 

.700 

10.000 

.07250 

.04440 

.10820 

-.02370 

00280 

-.00720 

.700 

12.000 

.07120 

.04400 

.11790 

-.02930 

.00270 

- 00780 

GRADIENT 

- 00091 

-.00009 

.00037 

-.00203 

00029 

- 00051 

OATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAOE  555 


BTMT-m31CA5  STRUT  T+l  CORR  K1+F20 


V9»I  C 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


.0300 


SQ.FT.  XMRP 

- 1339  9000  IN.  XC 

BETA  « 

.000 

IN.  YMRP 

tt 

0000  IN.  YC 

RUO-L  •• 

.000 

IN.  ZMRP 

• 190 

0000  IN.  ZC 

RUN  NO. 

73/  0 

RN/L  - 

1.87  GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

-2.000 

.12000 

.03080 

.05020 

*•.00030 

.00010 

.00040 

.300 

-l.OOO 

.11430 

.03660 

.04780 

-.00120 

.00010 

.00030 

.300 

.000 

.10750 

.03910 

.04440 

-.00070 

-.00010 

.00030 

.300 

1.000 

.09920 

.03740 

.04100 

.00090 

-.00050 

.00040 

.300 

2.000 

.09540 

^ 03650 

.03020 

.00250 

- 00070 

.00060 

.300 

3.000 

09170 

.03610 

.05040 

.00340 

-.00070 

.00030 

.300 

H.OOO 

.00910 

.03550 

.03740 

.00340 

-.00080 

.00030 

.300 

5.000 

.08770 

.03460 

03240 

.00350 

-.00110 

.00040 

.300 

6.000 

. 08450 

.03410 

.02000 

00370 

-.00110 

.00030 

.300 

7.000 

.00010 

.03400 

.02590 

.00350 

-.00080 

.00030 

.300 

0.000 

.07540 

.03350 

.02370 

.00340 

-.00070 

,00030 

.300 

9.000 

07210 

.03280 

02010 

.00350 

-.00090 

00020 

.300 

10.000 

.07030 

.03270 

.01600 

.00350 

-.00110 

.00000 

.300 

11.000 

.07130 

.03320 

01170 

00340 

- 00090 

00000 

.300 

12.000 

07510 

'.03360 

00710 

00330 

-.00070 

00000 

.300 

13.000 

.07910 

.03400 

.00540 

00330 

-.00050 

.00000 

300 

m 000 

07970 

03460 

.00210 

.00360 

- 00060 

-.00010 

GRADIENT 

-.00487 

-.00062 

-.00835 

.00076 

-.00018 

.00000 

. RUN  NO. 

72/  0 

RN/L 

8.79  GRADIENT  INTERVAL  " -S. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-2.000 

15570 

.04140 

05810 

.00000 

.00040 

.00070 

.500 

“1 .000 

.14140 

♦04170 

05560 

.00080 

.00000 

,00070 

.500 

000 

. 1 3060 

.04170 

. 05340 

.00130 

-.00020 

.00050 

♦ 500 

i.ooq 

. 1225Q  . 

04100 

04990 

.00280 

-.00070 

00050 

.500 

2.000 

. 1 1570 

.04010 

04710 

.00350 

-.00080 

.00070 

.500 

3.000 

.10710 

.03950 

.04750 

.00350 

-.00090 

.00040 

.500 

H.OOO 

.10140 

. 03930 

.04690 

.00360 

-.00100 

.00050 

.500 

5.000 

.09830 

.03880 

.04300 

.00350 

-.00090 

.00060 

.500 

6.000 

.09410 

.03820 

.03800 

.00320 

- OOOBO 

♦OOOBO 

.500 

7.000 

.08910 

. 03780 

.03360 

.00370 

- 00090 

.00050 

.500 

0.000 

.08400 

.03730 

02970 

00460 

- 00090 

.00040 

500 

9.000 

.00070 

.03670 

02490 

00480 

-.00090 

.00020 

.500 

10.000 

.07850 

.03700 

.01990 

.00420 

- 00090 

00000 

.500 

11.000 

.07BB0 

.03810 

.01690 

.00400 

-.00080 

- 00030 

.500 

12.000 

.07680 

03940 

.01690 

00440 

- 00080 

-.00050 

500 

13.000 

.06900 

.04060 

♦0IB40 

.00490 

-.00090 

-.00020 

.500 

14.000 

.06130 

.04270 

.01790 

.00500 

-.00090 

-.00020 

GRADIENT 

- ooaoB 

-.00045 

- 00202 

00055 

-.00019 

-.00002 

{RGMC13)  I 20  JUN 
PARAMETRIC  OAT A 


RUD-U 

SI-12 


75  > 


.000 

.000 


date:  ao  jun  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  •« 
SCALE  » 


RUN  NO.  71/0 

RN/L  • 

3.11  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-2.000 

.18810 

.04400 

.05350 

,00040 

.00050 

.00070 

.600 

-1.000 

.16630 

.04400 

.05910 

.00160 

.00010 

,00080 

.600 

.000 

.15340 

.04440 

.05520 

00220 

.00000 

00070 

.600 

l.OOO 

.14000 

04400 

.05210, 

.00260 

-.00030 

.00060 

.600 

2.000 

. 12770 

.04360 

.05150 

.00340 

-.00060 

.00060 

.600 

3.000 

.11710 

.04310 

.05220 

,00380 

-.00080 

oooso 

.600 

4.000  " 

.10890 

.04230 

,05070 

.00350 

-.00070 

.00050 

.600 

5.000 

.10280 

,04170 

.04690 

.0030^0 

-.00070 

.00060 

.600 

6.000 

.09710 

.04130 

.04320 

.00310 

-.00070 

.00060 

.600 

7.000 

.09130 

.04100 

.04130 

♦00380 

-.00080 

.00050 

.600 

8.000 

.08390 

.04070 

.03910 

.00480 

-.00090 

00040 

.600 

9.000 

.07690 

.04080 

03610 

.00470 

-.00080 

,00030 

.600 

10.000 

07030 

.04170 

,03410 

.00450 

- 00070 

00000 

.600 

n.ooo 

.06350 

.04350 

.03420 

.00530 

-.00090 

-.00050 

.600 

12.000 

.05750 

.04670 

.03400, 

.00710 

-.00110 

-.00080 

.600 

13.000" 

.05270 

.05040 

.02990 

.00880 

-.00130 

- 00080 

.600 

m.ooo 

.05070 

.05340 

.02120 

.00820 

-.00110 

- 00040 

GRADIENT 

-.01197 

-.00039 

-.00133 

.00040 

-.00018 

-.00003 

RUN 

NO.  70/  0 

RN/L  « 

3.44  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-2.000 

.24040 

.04940 

.04620 

-.00040 

.00060 

00050 

.700 

-l.OOO 

.20760 

,05080 

.05800 

-.00020 

.00050 

.00090 

.700 

.000 

.18410 

.05210 

.06080 

.00040 

.00040 

.00070 

.700 

1.000 

,17040 

,05160 

.05680 

.00110 

.00020^ 

.00070 

.700 

2.000 

.15450 

.05130 

.05610 

.0^0070 

.00000 

* 00080 

,700 

3.000 

.13700 

.05050 

.05920 

.001 10^ 

-.00020 

.00080 

.700 

4.000 

. 12380 

.04960 

.05950 

.00150 

-.00020 

.00080 

.700 

s.ooo 

.11440 

.04900 

.05680 

.00160 

-.00010 

.00070 

.700 

6.000 

.10800 

.04860 

.05420 

00170 

-.00010 

.00070 

.700 

7.000 

.09650 

.04840 

.05360 

.00220 

-.00020 

.00050 

.700 

8.000 

.08400 

.04940 

.05540 

.00350 

-.00050 

00030 

.700 

9.000 

.06360 

.04990 

,05860 

00400 

-.00040 

.00070 

.700 

10.000 

.04960 

.05010 

.05770 

.00450 

-.00030 

.00060 

.700 

n.ooo 

.04570 

. 05080 

.05240 

.00490 

-.00020 

.00010 

.700 

12.000 

.04440 

.05240 

.04500 

.00510 

-.00010 

- 00030 

.700 

13.000 

,04480 

,05460 

.03490 

00600 

- 00040 

-.00080 

.700 

14.000 

.05460 

.05650 

.02470 

.00770 

-.00090 

-.00150 

GRADIENT 

-.01733 

-.00017 

.00091 

.00029 

-.00012 

.00002 

REFERENCE  DATA 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

337.7000  IN.  YMRP 

2348,0400  IN.  2MRP 

.0300 


BTWT- 1431 CAS  STRUT  T+1  CORR  K1+F20 


1339.9000  IN.  XC 
.0000  IN.  YC 
190.0000  IN.  2C 


V9  1 C 


(RGMC13)  ( 20  JUN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

RUD-L 


.000  RUD-U 
000  Sl-12 


.000 

000 


DATE  aO  JUN  75  TABULATED  SOURCE  DATA  “ CAS  PAGE 


0TMT-1431CA5  STRUT  T+I 

CORR  KUF20  HIS.IAV9. 

1 C 

(ROMCm)  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 
LREF  - 
0REF  - 
SCALE  « 

5500,0000  SQ.FT 
327  7800  IN. 
a348  OHOO  IN. 
.0300 

XMRP 

YMRP 

2MRP 

- J339.9000  IN.  XC 

- .0000  IN  YC 

- 190.800Q  IN  ZC 

BETA  - 
RUO-U  - 
ELV-IB  - 
SI-12  - 

000  stab 

000  RUD-l 

000  ELV-( 
.000 

RUN  NO. 

91/  0 RN/L  - .95 

ORAOIENT  INTERVAL  • 

-5,00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.150 

-2.000 

.10870 

.03640 

.09590 

-.00050 

.00060 

-.00040 

.150 

-1,000 

.0M750 

.03700 

.09850 

.00120 

00030 

- 00070 

.150 

.000 

.06610 

.03660 

.08230 

.00230 

- 00020 

- 00050 

.150 

1.000 

09380 

. 03600 

.07660 

.00200 

-.00050 

- 00030 

.150 

2.000 

,06590 

.03510 

.09000 

.00160 

- 00060 

-.00030 

.150 

3,000 

.06660 

.03400 

.09560 

.00380 

-.00070 

- 00050 

.150 

H.OOO 

.06830 

.03310 

.09340 

.00530 

-.00100 

-.00070 

.150 

5.000 

.06270 

,03200 

.08900 

.00560 

-.00110 

-.00060 

.150 

6.000 

.05930 

.03090 

. 08700 

.00350 

-.00100 

-.00040 

.150 

7.000 

.05780 

.03040 

09080 

.00190 

- 00090 

-.00030 

.150 

8 000 

.05250 

.02980 

,09670 

^.00240 

-.00100 

-.00040 

.150 

9.000 

.0H590 

.02880 

.09650 

.00320 

- 00090 

-.00060 

.150 

to.ooo 

.03960 

.02790 

.09410 

,00280 

-.00050 

-.00060 

.150 

n.ooo 

.03770 

.02730 

.09590 

.00190 

- 00020 

-.00050 

,150 

12.000 

.03620 

.02650 

, 09980 

.00100 

-.00020 

-.00030 

.150 

13.000 

,04000 

.02550 

.09690 

-.00060 

-.00020 

.00000 

o 

ID 

m.ooo 

,04300 

. 02560 

.08860 

-.00100 

.00020 

.00000 

GRADIENT 

-.00291 

-.00070' 

-.00024 

.00080 

- 00024 

- 00002 

RUN 

NO.  77/  0 

RN/L  - 

1.69  GRADIENT  INTERVAL  - -S 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

-2.000 

.12410 

.03810 

.08500 

-.00100 

00060 

000 10 

.300 

-1 .000 

.05670 

.03920 

.09310 

00020 

.00010 

.00020 

.300 

.000 

.07650 

.03780 

084S0 

00120 

-.00030 

00020 

,300 

1.000 

.08750  1 

.03690 

.07720 

.00220 

- 00040 

.00030 

.300 

a 000 

,08050 

.03610 

.07850 

.00300 

- 00050 

00030 

,300 

3.000 

.07480 

.03550 

,08290 

. 00420 

-.00080 

,00030 

.300 

H.OOO 

♦07060 

.03490 

.06500 

.00460 

-.00090 

.00040 

.300 

5.000 

,06870 

.03420 

.08420 

00430 

- 00080 

.00040 

300 

6.000 

.06450 

. 033BD 

. 08560 

.00460 

- 00070 

00020 

.300 

7.000 

05940 

.03310 

.08820 

.00410 

- 00060 

00000 

.300 

8.000 

.05400 

03230 

.09140 

. 00260 

- 00050 

OOOOQ 

.300 

g.ooo 

.04650 

.03080 

.09150 

.00300 

- 00060 

,00010 

.300 

10.000 

.04690 

.03060 

.08930 

.00350 

- 00060 

00000 

.300 

11.000 

.04790 

.03090 

. 00950 

00370 

-.00050 

-.00020 

.300 

12.000 

.04740 

.03050 

.09050 

.00350 

-.00040 

-.00030 

.300 

13.000 

.04680 

.03010 

.09290 

.00330 

-.00030 

- 00030 

.300 

m.ooo 

.04680 

, .03000 

.09310 

.00320 

- 00020 

- 00020 

GRADIENT 

-.00393 

-.00061 

-.00050 

.00082 

- 00020 

.00004 

557 
75  ) 


1 000 
.000 
3.^000 


DATE  aO  JUN  75 


TABLIATEO  SOURCE  DATA  - CA5 


PAGE  558 


BTWT-JH31CAS  STRUT  T+1  CORR  Kl+FSO  H1B.1AV0.1  C (ROMCm)  ( BO  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  •• 

1339.9000 

IN.  XC 

BETA  - 

.000 

STAB  - 

UREF  • 

337.7800 

IN. 

YMRP  «• 

.0000 

IN.  YC 

RUD-U  1* 

- .000 

RUD-L  « 

0REF  - 

BSHB.O^OO 

IN. 

2MRP  - 

iGo.eooo 

IN.  ZC 

ELV-IB  • 

.000 

ELV-OB  •• 

SCALE  • 

.0300 

Sl-12  « 

.000 

RUN  NO.  76/  0 RN/L  • S.86  ORAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  3.00 


MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-a  000 

. 14470 

.04190 

.09360 

-.00070 

.00050 

00060 

.500 

-l.OOO 

.13190 

.04200 

.08760 

-.00130 

.00050 

.00060 

.500 

.000 

. laaeo 

.04150 

.08320 

-.00010 

.00020 

00060 

.500 

l.OOO 

.11390 

.04050 

.08270 

.00130 

-.00020 

.00060 

.500 

a. 000 

.10380 

.04020 

.08420 

.00240 

-.00050 

.00060 

.500 

3.000 

.09410 

.03970 

.08800 

.00300 

-.00070 

.00050 

.500 

H.OOO 

.08700 

.03920 

.09200 

.00260 

-.00070 

.00040 

.500 

5.000 

.08860 

.03840 

.09130 

.00320 

-.00070 

.00050 

.500 

6.000 

.07750 

.03770 

.09350 

.00300 

-.00070 

.00050 

.500 

7.000 

.07S60 

.03680 

.09520 

.00270 

-.00060 

.00040 

.500 

8.000 

.06590 

.03570 

.09790 

.00260 

-.00060 

.00040 

.500 

9.000 

.05730 

.03450 

.09980 

.00290 

-.00060 

.00040 

.500 

10.000 

.05330 

.03440 

.10170 

.00310 

-.00060 

.00020 

.500 

11.000 

.05350 

.03530 

.10260 

.00340 

-.00040 

-.00030 

.500 

la.ooo 

.04920 

.03630 

.10390 

.00370 

-.00030 

-.00080 

.500 

13.000 

.03630 

.03850 

.11010 

.00500 

- 00030 

-.00090 

.500 

14.000 

.02280 

.04070 

.11670 

. 00630 

-.00030 

-.00110 

GRADIENT 

-.00699 

-.00053 

.00026 

.00069 

-.00021 

- 00002 

RUN 

NO  75/  0 

RN/L  - 

3.2!  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-2.000 

.18310 

.04450 

.08770 

-.00130 

.00070 

.00060 

.600 

-l.OOO 

.16120 

04520 

.08340 

-.00090 

.00060 

00070 

.600 

.000 

.14630 

.04510 

.08550 

.00000 

.00050 

.00070 

.600 

1.000 

.13310 

.04440 

.08310 

.00030 

.00020 

00060 

.600 

a.opo 

.12050 

,04370 

.08670 

.00090 

-.00010 

00050 

.600 

3 000 

.10680 

,04290 

.09280 

.00130 

-.00020 

00040 

.600 

4.000 

.09660 

.04210 

.09610 

.00120 

-.00020 

.00040 

.600 

5.000 

.09060 

.04140 

.09700 

.00130 

-.00020 

.00030 

.600 

6.000 

.08540 

.04090 

.09710 

.00160 

-.00040 

00040 

.600 

7.000 

♦07850 

.04010 

.09990 

.00230 

-.00050 

.00030 

.600 

e.ooo 

.06910 

.03920 

.10640 

.00340 

-.00070 

.00020 

600 

3.000 

.05990 

03680 

.11310 

.00410 

- 00070 

.00010 

.800 

10.000 

.05140 

.03920 

.11940 

00400 

-.00060 

-.00020 

.600 

11.000 

.04150 

04030 

.12620 

.00450 

- 00050 

- 00070 

.600 

12  000 

.03030 

.04260 

.13100 

.00590 

-.00070 

- OOlOO 

.600 

13.000 

.02380 

.04530 

. 125B0 

.00530 

-.00050 

-.00060 

.600 

14.000 

.02780 

.04570 

.11060 

.00260 

.00010 

.00000 

ORAOIENT 

-.01310 

-.00053 

♦00144 

.00040 

-.00015 

- 00005 

1.000 

.000 

3.000 


DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  559 


BTWT- 1431 CAS  STRUT  T+I  CORR  Kl+FaO 

H15.1AV9.) 

C 

(ROMCIH)  ( 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  ~ 

5500.0000  SQ.FT.  XMRP 

» 1333< 

,9000  IN  XC 

BETA 

,000  STAB  - 1.000 

LREF  - 

3E7.7800  IN  YMRP 

« 

0000  IN.  YC 

RUO-U  - 

000  RUO-L  « .000 

BREF  - 

5348  0400  IN  ZNRP 

- 190 

.8000  IN  ZC 

ELV-IB  - 

.000  ELV-OD  - 3.000 

SCALE  - 

.0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO. 

74/  0 

RN/L  « 

3 51  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHAW 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

S 000 

.25070 

04960 

.07910 

-.00180 

00090 

OD060 

.700 

-l.OOO 

19500 

.05110 

00960 

-.00170 

00090 

.00090 

.700 

.000 

.17250 

.05150 

.09210 

-.00090 

00070 

,00070 

.700 

1.000 

.15960 

.05iao 

,08960 

-.00050 

00050 

00080 

.700 

a.  000 

14290 

. 05000 

09270 

-.00100 

00040 

.00060 

700 

3.000 

. 13530 

04980 

.09670 

-.00020 

.00010 

OC070 

.700 

4.000 

.11130 

.04950 

.10540 

.00040 

-.00010 

.00080 

700 

5.000 

.09900 

.04740 

.11030 

.00040 

- 00010 

.00070 

.700 

6 000 

09010 

.04660 

.11290 

.00080 

- 00010 

.00060 

.700 

7.000 

.06050 

04680 

. 1 1600 

.00120 

-.00030 

00020 

.700 

8 000 

.06500 

,04720 

.12350 

.00210 

-.00040 

.00040 

700 

9.000 

049 10 

.04730 

.13360 

.00290 

- 00030 

.00090 

,700 

10.000 

.03190 

.04710 

.14240 

.00300 

-.00020 

.00110 

.700 

n.ooo 

.02350 

.04760 

. 14660 

.00270 

- 00010 

.00100 

,700 

la  000 

.02080 

.04890 

.14070 

.00300 

- 00020 

.00050 

.700 

13.000 

.03500 

.05120 

.11340 

.00460 

- 00080 

.00050 

.700 

14,000 

.05080 

.04770 

.08630 

.00680 

-.00150 

.00040 

GRADIENT 

- 01770 

-.00040 

00381 

.00033 

- 00017 

.00001 

DATE  ao  JUN  75 


TABULATED  SOUSCE  DATA  - CA5 


PAOE  550 


BTHT-m3!CA5  STRUT  T+I  CORR  Kl+FaO  H15.JAV9.1  C (R0MC16)  ( 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA  j PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1339.9000 

IN 

XC 

ALPHA I » 

H.250 

STAS  - 

1,000 

LREF  « 

327,7000 

IN. 

YKRP  • 

,0000 

IN. 

YC 

RUO-U  « 

,000 

RUD-L  « 

.000 

BREF  « 

23^+0.0^100 

IN, 

2MRP  - 

190,8000 

IN. 

ZC 

ELV-I0  - 

.000 

ELV-OB  " 

3.000 

SCALE  « 

.0300 

SI-12  - 

,000 

RUN  NO.  83/  0 RN/L  » 1.05  GRADIENT  INTERVAL  ■ -9.00/  5.00 


mcH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLH-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

,300 

-12.000 

, meso 

.03000 

,04660 

,04590 

-.00750 

01030 

,300 

-10.000 

, meao 

.03850 

.05320 

.04110 

- 00800 

.00920 

,300 

-8,000 

,tmoo 

.03800 

.05740 

.03400 

-.00720 

.00760 

.300 

-6  000 

,13710 

.03910 

.06070 

.02660 

- 00590 

.00580 

.300 

-^,000 

.13500 

.03960 

.05380 

,01930 

-.00440 

.00400 

.300 

-3,000 

.13200 

,03990 

.06540 

.01520 

- 00360 

.00310 

.300 

-2.000 

12930 

.04000 

.06700 

,01090 

- 00260 

.00210 

.300 

-1,000 

,12680 

,04010 

.06780 

.00690 

-.00170 

OOllO 

,300 

.000 

12630 

,04000 

,06840 

00320 

- 00080 

.00010 

.300 

1.000 

.12710 

.03990 

06B70 

- 00070 

OOQIO 

-.00090 

,300 

2.000 

. 12920 

.03970 

06720 

- 00580 

00110 

-.00190 

,300 

3.000 

.13200 

.03960 

.06410 

-.01160 

.00220 

-.00290 

.300 

^.000 

.13H60 

,03940 

.06120 

-.01700 

.00330 

“,00390 

,300 

6 000 

13020 

03B70 

.05780 

-.02590 

00520 

- 00570 

.300 

8. GOO 

. molo 

.03600 

05610 

- 03350 

.00690 

-.00750 

.300 

10.000 

. m230 

.03730 

.05310 

-.04020 

.00790 

- 00920 

,300 

12.000 

.14860 

.03670 

.04110 

’-.04770 

00B20 

-.01030 

GRADIENT 

-.00006 

-.00004 

-.00022 

- 00444 

00096 

-.00099 

RUN 

NO,  82/0 

RN/L  - 

2.79  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

CLtT 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-12.000 

.16020 

.04130 

.06390 

,04790 

-.00790 

.01270 

.500 

-10  000 

. 15420 

.04060 

.07450 

.03970 

-.00750 

.01070 

.500 

-8  GOO 

.15090 

.04120 

.07430 

,03280 

-.00670 

.OOBBO 

.500 

-6.000 

.14780  , 

.04180 

.07310 

. 02630 

-.00570^ 

.00680 

.500 

-H.OOO 

. 14390 

.04200 

.017500 

.01920 

-.00450 

‘.004B0 

;5oo 

-3.000 

.04210 

,07766 

,01530 

-.00370 

. 00370 

.500 

-2.000 

,13690 

,04220 

,07090 

,01130 

- 00280 

.00260 

.500 

-t.OOO 

,13690 

.04250 

.07960 

.00720 

-.00180 

.00140 

.500 

.000 

.13660 

.04270 

.07900 

,00330 

-.00090 

.00020 

,500 

1,000 

.13830 

.04270 

,07790 

-.00040 

00010 

-.00110 

.500 

2.000 

.14030 

.04250 

,07680 

-.00490 

.00120 

-.00240 

.500 

3.000 

.14100 

,04210 

,07530 

-.01000 

.00240 

-.00360 

.500 

^.000 

.14350 

.04180 

.07340 

-.01470 

.00330 

-.00470 

.500 

6.000 

.14760 

.04120 

,07130 

-.02220 

.00470 

-.00670 

.500 

0.000 

,15100 

,04070 

♦07210 

-.02790 

,00580 

-.00830 

.500 

10,000 

,15410 

,04040 

,07170 

-.03460 

.00680 

-.01010 

.500 

12.000 

.15760 

.04060 

.06060 

-.04800 

00860 

-.01290 

GRADIENT 

,00006 

,00000 

-.00029 

- 00419 

,00099 

- 00121 

DATE  20  JUN  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  561 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  * 


0TWT-1H31CA5  STRUT  T+I  CORR  KI+F20  H15.1AV9.1  C 


REFERENCE  DATA 

5500  0000  SQ.FT.  XMRP 

327.7600  tN.  YMRP 

231*0  0400  IN.  ZMRP 

0300 


<RGMCI6)  ( aO  JUN  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1339  9000  IN. 

.0000  IN. 
190.0000  IN. 


XC 

YC 

ZC 


ALPHA!  - 

4 250 

STAB  - 

1.000 

RUD-U  - 

.000 

RUD-L  ■ 

.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OS  - 

3.000 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO.  81/  0 


RN/L 


3.16  GRADIENT  INTERVAL 


-9.00/  5.00 


MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CV-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.17060 

.04390 

.08020 

.04470 

- 00690 

.01380 

.600 

-10.000 

.16310 

.04470 

.08260 

03720 

- 00630 

01180 

.600 

-8.000 

.16010 

.04490 

.08000 

.03070 

-.00570 

.00970 

.600 

-6.000 

.15830 

.04510 

.07670 

.02460 

- 00500 

00750 

,600 

. -4.000 

.15460 

.04550 

.07660 

.01780 

-.00410 

.00510 

.600 

-3  000 

.15160 

.04670 

.07830 

.01370 

-.00330 

.00380 

,600 

-2.000 

.14910 

. 04600 

.08090 

,00950 

-.00240 

00250 

600 

-1.000 

.14780 

.04620 

,08350 

.00550 

-.00140 

00130 

600 

.000 

.14810 

.04620 

09420 

00190 

- 00050 

00010 

.600 

1.000 

.14950 

.04610 

.08190 

-.00190 

.00050 

-.00120 

.600 

2.000 

.15120 

.04580 

.07940 

-.00590 

.00140 

-.00260 

.600 

3.000 

.15340 

04550 

.07820 

-.00970 

.00210 

-.00390 

.600 

4.000 

.15620 

.04510 

.07700 

-.01380 

002B0 

-.00510 

.600 

6 000 

.16210 

. 04440 

. 07480 

-.02160 

00440 

-.00750 

.600 

e.ooo 

.16450 

.04410 

.07600 

-.02770 

,00530 

-.00960 

.600 

10.000 

.16540 

.04420 

.07780 

-.03340 

.00590 

-.01150 

.600 

12  000 

.17200 

.04380 

07310 

- . 042B0 

.00700 

-.01340 

GRADIENT 

.00030 

-.00005 

-.00006 

-.00391 

.00089 

-.00128 

RUN  NO  80/  0 

RN/L  - 

3.41  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12.000 

.17970 

.05180 

.09510 

,03900 

-.00330 

.01530 

.700 

-10.000 

.17580 

.05210 

.03490 

.03230 

-.00400 

.01370 

.700 

-8.000 

. 17270 

.05200 

.09030 

.02020 

-.00450 

.01160 

.700 

-6.000 

.16910 

.05220 

.08750 

.02280 

-.00420 

.00920 

.700 

-4.000 

,16530 

. 05260 

♦08790 

.01490 

-.00290 

.00640 

.700 

-3.000 

.16390 

.05290 

.08880 

.01070 

-.00200 

,00490 

.700 

-2.000 

.16320 

.05310 

.09970 

.00680 

-.00120 

.00350 

.700 

-l.OOO 

.16240 

.05310 

.09010 

.00330 

-.00050 

.00210 

700 

- .000 

.16160 

.05270 

.03940 

.00080 

.00000 

00070 

.700 

1.000 

, 16170 

.05240 

08990 

- 00100 

.00030 

-.00070 

.700 

2.000 

.16330 

.05210 

.09080 

-.00320 

,00070 

- 00220 

.700 

3.000 

. 16530 

.05190 

.09020 

-.00630 

00130 

- 00360 

.700 

4 000 

.16660 

.05170 

.08810 

- . 00930 

00180 

-.00510 

♦ 700 

6.000 

.16830 

05140 

.08410 

- 01510 

.00260 

-.00810 

.700 

6.000 

.17140 

.05150 

.08470 

-.02210 

00370 

- 01090 

.700 

10.000 

, 17640 

.05170 

.08920 

-.02930 

,00430 

-.01330 

.700 

12.000 

.10130 

.05140 

.09170 

-.03370 

.00310 

-.01480 

GRADIENT 

.00015 

-.00015 

.00012 

-.00287 

.00055 

-.00143 

DATE  aO  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  56a 


BTWT-m3lCAS  STRUT  T+1  CORR  KJ+FaO  H15.1AV9  t C <RGHCt7)  ( 30  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 5500.0000  SQ.FT.  XMRP  • 1339.9000  IN.  XC 
LREF  • 337.7800  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YC 
0REF  - E348.0400  IN.  2MRP  - 190.8000  IN.  ZC 
SCALE  * .0300 


RUN 

NO.  89/  0 

^N/L  - 

l.eS  ORAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.300 

-la.ooo 

.09300 

.03250 

.06780 

.03990 

-.00670 

.00840 

.300 

-10.000 

.09370 

.03330 

.06540 

.03690 

-.00730 

.00710 

.300 

-8.000 

.06800 

.03370 

.06680 

.03130 

- 0069D 

.00590 

.300 

-6.000 

.08390 

.03400 

.06910 

.03490 

-.00600 

00450 

.300 

“H.OOO 

.08E80 

.03430 

.07100 

.01830 

-.00400 

.00310 

..300 

-3.000 

.08350 

.03460 

.07260 

.01450 

- 00410 

.00240 

.300 

-a. 000 

.08180 

03490 

.07530 

.01010 

-.00330 

.00170 

.300 

-1.000 

.oemo 

.03510 

.07710 

.00560 

-.00210 

.00110 

.300 

.000 

.06180 

♦03530 

.07710 

.00080 

-.00080 

.00030 

.300 

1.000 

.06140 

.03510 

.07610 

-.00430 

.00050 

-.00060 

.300 

a. 000 

.06060 

.03490 

07430 

-.00910 

.00170 

-.00150 

.300 

3.000 

.oeiao 

.03460 

.07300 

-.01400 

.00270 

-.00320 

.300 

^.000 

.06300 

.03430 

.06990 

- 01890 

.00370 

-.00390 

.300 

6.000 

.08590 

.03360 

.06730 

- 03730 

00550 

-.00420 

.300 

8.000 

.08940 

.03310 

.06580 

- 03350 

00670 

- 00550 

.300 

10.000 

.09tao 

.03360 

.06370 

- 03850 

00730 

- 00700 

.300 

la.ooo 

. 09630 

.03190 

.05570 

-.04530 

.00740 

-.00800 

GRADIENT 

-.00009 

-.00000 

-.00015 

-.00471 

.00111 

-.00076 

RUN 

NO.  88/  0 

RN/L  - 

3.78  ORAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-te.ooo 

.09660 

.03550 

.06860 

.04250 

-.00730 

.01010 

.500 

-10.000 

.09450 

.03630 

.09210 

.03740 

-.00700 

.00850 

.500 

-8.000 

♦09380 

.03650 

.08B80 

.03150 

-.00650 

,00700 

.500 

-6.000 

.09010 

.03690 

.08540 

.02510 

-.00580 

.00550 

*.500 

-H.OOO 

.08650 

.03710 

.p8500 

.0^90 

'01850 

-.00480 

00380 

\50i 

-3.000 

.08440 

.03730 

.01490 

-.00400 

.00290 

.500 

-a. 000 

.08860 

.03760 

,08940 

.01090 

-.00310 

.00310 

.500 

-1,000 

.oaaio 

,03780 

09050 

.00650 

-.00200 

.00130 

,500 

.000 

.08890 

.03790 

.09040 

.00330 

-.00070 

.00040 

.500 

l.OOO 

.08430 

.03780 

.08920 

-.00180 

.00050 

-.00050 

.500 

a. 000 

,08500 

.03750 

.08690 

-.00630 

.00160 

- 00150 

.500 

3.000 

.08590 

.03710 

.08430 

-.01100 

.00270 

- 00340 

.500 

^.000 

.08740 

.03680 

.08320 

-.01570 

00370 

-.00330 

.500 

6.000 

.09180 

> .03660 

.08100 

-.03400 

.00500 

-.00500 

,500 

0.000 

.09360 

.03620 

.08340 

-.03040 

.00590 

-.00680 

.500 

10.000 

.09580 

.03550 

.08530 

-.03550 

.00650 

-.00040 

.500 

la.ooo 

.10030 

.03460 

.076B0 

-.04150 

.00680 

- 00970 

GRADIENT 

.00035 

-.00003 

-.00043 

- . 00438 

,00110 

-.00089 

ALPHAl  •* 

6.000 

STAB 

RUD-U  • 

.000 

RUO-L 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB 

Sl-12  - 

000 

l.OOO 
.000 
3 000 


OATt:  ao  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAS 


PAGE  563 


0TWT-11I3JCA6  STRUT  Ttl  CORR  KI+P20  H15.1AV9J  C (R0MC17)  ( 20  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5500  0000 

SQ  FT. 

XMRP  - 

1339.9000 

IN. 

XC 

ALPHA 1 - 

6.000 

STAB  ' » 

1.000 

LREF  - 

327,7000 

IN 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YC 

RUD-U  • 

DOO 

RUO-L  - 

.000 

SREF  - 

£3*^8.0400 

IN. 

ZMRP  - 

190.6000 

IN. 

2C 

ELY- 10  - 

.000 

ELV-DB  - 

^ 3.000 

SCALE  - 

♦ 0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN 

NO.  87/  0 

RN/L  « 

3.12  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

co-r 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.10060 

. 03060 

.10340 

0426C 

-.00640 

01130 

.600 

-10  000 

.09840 

,03960 

,10370 

.03610 

-.00590 

00940 

.600 

-8.000 

, 09590 

. 03980 

,09660 

.03010 

- 00550 

0Q760 

.600 

-6.000 

.09410 

.03990 

.09130 

.02450 

-.00510 

.00590 

.600 

-4.000 

.09280 

.04040 

.09160 

.01850 

- 00450 

.00420 

.600 

-3.000 

.09140 

.04060 

.09310 

.01470 

- 00370 

.00330 

.600 

-2.000 

.08940 

.04080 

.09470 

.01010 

- 00270 

00240 

.600 

-1  000 

.08830 

.04090 

09630 

.00560 

- 00150 

.00140 

.600 

.000 

. 00870 

.04100 

.09720 

.00170 

-.00050 

.00040 

.600 

1 .000 

. 08960 

.04080 

.09660 

-.00200 

.00060 

-.00060 

.600 

2.000 

.09110 

.04060 

.09490 

-.00570 

.00160 

- 00170 

.600 

3.000 

.09310 

.04030 

.09210 

-.00960 

.00250 

-.00270 

.600 

4 000 

.09400 

.04000 

.09030 

-.01390 

.00330 

-.00370 

.600 

6.000 

.09690 

.03930 

.09020 

-.02190 

.00450 

-.00560 

.600 

8,000 

.09840 

.03910 

,09310 

-.02700 

.00490 

-.00740 

.600 

10.000 

.10060 

.03900 

.09630 

-.03120 

.00500 

-.00900 

.600 

16.000 

.10570 

.03830 

.09500 

-.03090 

.00830 

-.01000 

GRADIENT 

.00030 

*•.00009 

-.00012 

-.00403 

.00101 

-.00100 

RUN  NO 

. 80/  0 

RN/L  “ 

3.H2  ORAOIENT  INTERVAL  « -S. 

>00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.700 

-12.000 

.10000 

.04750 

.13540 

.03750 

-.00350 

.01060 

.700 

-10.000 

.09020 

.04790 

. 12480 

.03150 

-.00400 

.00940 

.700 

-8.000 

.09970 

.04710 

.11420 

.02760 

-.00460 

.00860 

.700 

-6.000 

,10080 

.04680 

.10740 

.02270 

-.00440 

.00740 

.700 

-4.000 

.09960 

.04720 

. 10540 

.01550 

-.00340 

. 00540 

.700 

-3.000 

.09840 

.04760 

.10630 

.01130 

-.00260 

.00430 

.700 

-2.000 

.09690 

.04790 

.10770 

.00710 

-.00170 

00310 

.700 

-1.000 

.09540 

.04700 

.10870 

.00360 

-.00090 

.00190 

.700 

.000 

.09460 

,04740 

. 10900 

.00080 

-.00010 

.00060 

.700 

1.000 

.09550 

.04700 

, 10870 

-.00180 

.00060 

-.00070 

.700 

2.000 

,09740 

.04700 

.10710 

-.00410 

.00120 

-.00210 

.700 

3.000 

, 09950 

.04700 

.10430 

-,00630 

.00160 

- 00330 

.700 

4.000 

.10130 

.04700 

.10170 

-.00870 

.00200 

- 00460 

.700 

6.000 

.10300 

.04870 

.10110 

-.01510 

.00300 

- 00670 

.700 

6. 000 

.10320 

.04710 

.10780 

-.02230 

.00390 

-.00820 

.700 

10.000 

.10350 

,04790 

. 1 1790 

-.02890 

.00430 

- 00930 

.700 

12.000 

.10550 

.04830 

.11820 

-.03320 

.00310 

-.01000 

GRADIENT 

.00019 

-.00009 

-.00037 

-.00296 

00069 

- 00126 

DATE  eo  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CAB 


PAGE  56^* 


BTWT-m3tCA5  STRUT  T+!  CORR  Kl+PaO  H15.IAV9.1  C (RGMCIGI  < 30  JUN  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 5500.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1339.9000 

IN. 

XC 

LREF 

- 337.7800 

IN. 

r«Rp  - 

.0000 

IN, 

YC 

BREF 

- 2348. OHOO 

IN 

ZMRP  » 

190.8000 

IN 

ZC 

scale  • 030  D 


ALPHAl  » 

8.000 

STAB  - 

1.000 

RUO-U  - 

.000 

RUD-L  • 

.000 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

3 000 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO.  95/  0 Pf4/t  • I.B3  GRADIENT  INTERVAL  - -5.p0/  5 DO 


MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-r 

CLN-T 

csL-r 

.300 

-IS. 000 

.07090 

.03040 

.07750 

.03720 

-.00600 

,00660 

.300 

-10.000 

.07170 

.03350 

,07900 

.02780 

-.00630 

,00630 

.300 

-8.000 

.06940 

.03270 

.08150 

.02800 

-.00620 

,00510 

300 

-6.000 

.06500 

.03180 

.08280 

.02620 

-.00560 

.00380 

.300 

-4.000 

.06320 

.03240 

.09250 

.01850 

-.00440 

.00260 

.300 

-3.000 

. 06290 

.03300 

.08370 

.01400 

-.00370 

.00200 

300 

-2.000 

.06240 

.03330 

.08610 

.01040 

- 00290 

.00130 

.300 

-1.000 

.06150 

.03350 

. 08720 

.00630 

-.00180 

.00060 

.300 

.000 

.06130 

♦05350 

.OBSIO 

.00160 

-.00060 

-.00030 

.300 

1.000 

.06130 

.03340 

.08190 

-.00230 

.00040 

-.00110 

.300 

a ooQ 

.06150 

.03330 

.08070 

-.00620 

.00130 

-.OOIBO 

.300 

3.000 

.08190 

.03330 

.08130 

^,01030 

.00220 

-,00250 

.300 

4 000 

.06210 

.03310 

.08090 

-.01460 

00300 

-.00320 

.300 

6,000 

.06270 

.03250 

.07770 

- 02280 

.00450 

-.00440 

.300 

8.000 

♦06360 

.03150 

.07580 

-.02900 

.00570 

-,00570 

.300 

10,000 

.06520 

.03030 

.07440 

- . 03550 

.00550 

-.00680 

.300 

12.000 

.06770 

.02930 

.07070 

-.04050 

00650 

- 00760 

GRADIENT 

-.00016 

.00006 

-.00050 

-.00412 

.00096 

-.00074 

RUN 

NO.  94/  0 

RN/L  - 

S.79  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5,00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.500 

-12.000 

.08610 

.03390 

.09430 

.03920 

-.00580 

.OOB70 

.500 

-10  OOQ 

.08180 

.03470 

.09530 

.03550 

- 00640 

00770 

.500 

-8.000 

.07990 

.03540 

.09400 

,02900 

-.00570 

.00650 

.500 

-6.000 

,07930 

.03590 

.09080 

.02260 

-.00490 

.00500 

.600 

-4  000 

. 07p70 

. 03590 

.08710 

.01720 

-.00420 

00340 

.500 

-3.000 

.07850 

.03610 

,08800 

.01420 

-.00370 

.00260 

.500 

-2.000 

.07760 

.03630 

,09130 

,01050 

-.00290 

.00160 

500 

-l.OOO 

07640 

.03660 

.09350 

.00650 

-.00190 

.00090 

.500 

000 

.07520 

.03670 

.09350 

.00280 

-.00080 

00000 

.500 

1.000 

.07450 

.03640 

,09210 

-.00080 

.00010 

-.00100 

.500 

2.000 

.07450 

.03610 

,09050 

-.00530 

.00110 

-.00190 

.500 

3.000 

.07560 

.03590 

.08830 

-.01040 

.00220 

-.00280 

500 

4.000 

.07630 

.03580 

.08820 

-.01460 

.00300 

-.00370 

.500 

6.000 

.07650 

.03570 

.08490 

-.02040 

.00380 

-.00530 

.500 

8.000 

,07710 

.03500 

.08730 

-.02550 

.00440 

-.00660 

.500 

10.000 

. 07890 

.03400 

.089B0 

-.03140 

.00500 

-.00760 

.500 

12  000 

.08170 

.03340 

.08620 

-.03960 

.00620 

- 00870 

GRADIENT 

-.00044 

-.00003 

-.00010 

-.00400 

.00094 

-.00090 

DATE  20  JUN  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - CA9 


PAGE  5B5 


SREF  - 
LREF  » 
BREF  « 
SCALE  * 


BTWT- 1431 CAS  STRUT  T+I  CORR  KI+F20  H15. IAV9  1 

C 

IRGMCIB)  < 20  JUN  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5500.0000  SQ  FT,  XMRP 

« 1339 

9000  IN.  XC 

ALPHA!  ** 

0.000  STAB  - 1.000 

327  7BOO  IN.  YMRP 

«« 

0000  IN  YC 

RUD-U  • 

000  RUD-L  » 000 

2340. OMOO  IN.  2MRP 

■ 190, 

8000  IN.  2C 

ELV-IB  » 

,000  ELV-OB  « 3.000 

0300 

Sl-12  - 

.000 

RUN  NO, 

93/  0 

RN/L  “ 

3.13  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CO-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

.600 

-12.000 

.08450 

. 03770 

.10530 

.04000 

-.00480 

.00930 

.600 

-10.000 

08030 

.03800 

.10660 

.03410 

-.00510 

.00810 

.600 

-8.000 

.07980 

. 03840 

.10080 

.02840 

- 00490 

00670 

.600 

-6.000 

.08000 

.03880 

09540 

.02320 

-.00460 

.00510 

,600 

-4.000 

,07910 

.03930 

.09450 

.01800 

-.00410 

.00330 

.600 

-3  000 

.07850 

03960 

.09680 

.01480 

-.00360 

.00240 

.600 

-2.000 

, 07780 

.03980 

.10030 

.01090 

-.00280 

.00170 

.600 

-1.000 

.07690 

03990 

.10170 

.00700 

-.00180 

.00090 

.600 

.000 

.07650 

03990 

.10140 

.00360 

-.00090 

.00000 

.600 

1,000 

,07710 

.03990 

.10070 

.00050 

.00000 

-.00090 

600 

2.000 

.07800 

.03970 

.09920 

-.00330 

00100 

-.00170 

.600 

3 000 

. 07900 

.03950 

.09670 

-.00810 

00190 

-.00240 

600 

4.000 

.07960 

03910 

.09390 

-.01270 

.00280 

-.00330 

,600 

6.000 

.07960 

.03850 

.09100 

-.01990 

.00380 

-.00520 

.600 

a. 000 

.07920 

.03810 

.09410 

-.02460 

.00410 

-.00700 

,600 

10.000 

.07990 

.03600 

.10040 

-.02880 

.00410 

-.00630 

.600 

12.000 

.08340 

.03790 

.10030 

-.03760 

.00500 

-.00930 

GRADIENT 

.00007 

-.00002 

-.00010 

-.00377 

. 00089 

-.00082 

RUN  NO, 

92/  0 

RN/L  - 

3 fl  GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  5 00 

MACH 

BETA 

CL-T 

CD-T 

CLM-T 

CY-T 

CLN-T 

CSL-T 

700 

-12.000 

.07680 

.04620 

. 14300 

.03480 

-.00240 

.00670 

.700 

-10.000 

.07240 

.04660 

. 13060 

02940 

-.00290 

.00610 

.700 

-8.000 

.07460 

.04880 

.12170 

02660 

-.00420 

00510 

.700 

-6  .'000 

.07570 

.04730 

. 1 1760 

,02170 

-.00440 

.00370 

.700 

-4,000 

.07510 

.04800 

. 1 1740 

.01420 

- 00320 

.00200 

.700 

-3.000 

.07620 

.04800 

.11710 

.01020 

-.00250 

,00150 

700 

-2.000 

.07680 

.04780 

.11670 

.00700 

-.00180 

00110 

.700 

-l.OOO 

.07680 

.04740 

.11890 

. 00440 

-.00120 

00070 

.700 

.000 

.07780 

.04590 

. 1 1970 

.00190 

-.00050 

.00010 

700 

1 .000 

.07900 

.04670 

11790 

- 00070 

00020 

-.00050 

.700 

2.000 

.07060 

.04700 

11720 

- 00260 

.00080 

- 00090 

700 

3.000 

07670 

.04730 

. 1 1790 

-.00440 

.00120 

-.00120 

700 

4.000 

.07530 

. 04740 

.11830 

-.00680 

.00170 

- 00190 

.700 

6.000 

07430 

.04720 

.11740 

-.01340 

,00290 

-.00360 

.700 

0.000 

07570 

.04680 

.11750 

-.02110 

,00390 

“,00550 

700 

10.000 

.07900 

.04660 

M2040 

-.02790 

,00400 

-.00690 

.700 

12  000 

08090 

. 04680 

.13000 

- 03050 

.00250 

- 00720 

nPAnirwT 

nnnr*? 

w.nnnt i 

*nnnin 

~ nnpis:? 
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